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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 10 dicembre 1996. 


Elenco dei prodotti medicinali autorizzati all’immissione in commercio alla data del 5 novembre 1996. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991 n, 178, in particolare l’art. 17; 


Considerato che per motivi tecnici non si è potuto provvedere, nel 1994 e 1995 alla pubblicazione dei prodotti 
medicinali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le cadenze previste dall’art. 17 sopra citato; 


Ritenuta la necessita di. una rapida pubblicazione dei dati relativi alle autorizzazioni di prodotti medicinali 
rilasciate entro 11 5 novembre 1996; 


Decreta: 


Art. |. 


Alla data del 5 novembre 1996, le specialità medicinali autorizzate all’immissione in commercio sono quelle di 
cui all’allegato 1; 1 prodotti medicinali a denominazione generica, precedentemente registrati come farmaci precon- 
fezionati prodotti industrialmente, autorizzati in commercio sono quelli di cui all'allegato 2. 


Gli elementi identificativi dei titolari dell’autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali 
di cui al comma precedente sono quelli di cui all'allegato 3 del presente decreto. 


Gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto fanno parte integrante dello stesso. 


Art. 2. 


I titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzerta Ufficiale, al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 
farmacovigilanza - Unità cperativa servizio informativo, eventuali discordanze tra quanto riportato negli allegati 
al presente decreto e quanto niportato nei provvedimenti autorizzativi, allegando copia degli stessi. 


Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 10 dicembre 1996 
II Ministro: BINDI 
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ALLEGATO |] 


SPECIALITÀ MEDICINALI AUTORIZZATE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 


ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1996 


ABACIN 
data prima registrazione specialità: 30-08-76 Codice Specialità: 22994 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022994 014 20 COMPRESSE A A 24 30-08-76 01-06-95 
022994 026 BB 20 COMPRESSE C 30-08-76 01-06-95 
022994 038 FLACONE SCIROPPO 100 ML. C 30-08-76 01-06-95 
022994 040 BB 10 SUPPOSTE C 05-12-83 01-06-95 
022994 053 10 SUPPOSTE A A 24 05-12-83 01-06-95 
022994 065 FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML A 24 05-12-83 01-06-95 


ABAPRIM 


Codice Specialità: 25605 Titolare AIC: GENTILI 


data prima registrazione specialità 06-03-85 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025605 015 20 CAPSULE 100 MG C 06-03-85 01-06-95 
025605 027 20 CAPSULE 300 MG A 06-03-85 01-06-95 
025605 039 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML 1% A 06-03-85 01-06-95 


ABETOL 
Titolare AIC: GT 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Codice Specialità: 24480 


Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024480 016 50 COMPRESSE 100 MG C 25-06-81 01-06-95 
024480 030 50 COMPRESSE 200 MG A 25-06-81 01-06-95 


ABEX 
data prima registrazione specialità: 30-04-87 Codice Specialità: 26465 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Nata 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026465 017 30 COMPRESSE C 30-04-87 01-06-95 
ABIDEC 
data prima registrazione specialità: 23-10-50 Codice Specialità 4097 Titolare AIC: TEOFARMA 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04097 010 GOCCE ORALI 10 ML G 23-10-50 01-06-95 
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ABIOSTIL 


data prima registrazione specialita: 28-01-56 Titolare AIC: DECA 


Codice Specialità 10772 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010772022 ==POMATA RINOLOGICA 10 G C 
ACCUPRIN 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità: 27217 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027217 013 28 COMPRESSE 5 MG A 
027217 025 28 COMPRESSE 10 MG C 
027217 037 14 COMPRESSE 20 MG A 
027217 049 6 FIALE 5 MG 5 ML H 
027217 052 12 FIALE 5 MG 5 ML H 
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Data 
Registazione 


15-04-59 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
25-10-95 
25-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ACCURETIC 
data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità: 28295 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
028295 018 14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG A 
028295 020 14 COMPRESSE 20 MG + 6,25 MG C 


ACECOR 


Codice Specialità: 24710 Titolare AIC: SPA 


data prima registrazione specialità: 19-05-82 


Data 
Reati 


01-02-93 
11-10-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024710 016 30 COMPRESSE 200 MG C 
024710 028 50 COMPRESSE 200 MG C 


Data 
Registazione 
19-05-82 
19-05-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ACEDIUR 
data prima registrazione specialità: 01-04-87 Codice Specialità: 25767 Titolare AIC: MENARINI INDUSTRIE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025767 017 12 COMPRESSE A 
MITE 12 COMPRESSE A 


025767 029 


ACEF 
data prima registrazione specialità: 07-12-81 Codice Specialità: 23873 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia 
NM. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023873 033 1 FLAC.IM1G+ 1 FIALA 4 ML A 


Data 
Registazione 
01-04-87 
02-01-90 


Data 
Registazione 
07-12-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 
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ACELLUVAX 


data prima registrazione specialità 01-12-92 Codice Specialità: 28274 Titolare AIC: BIOCINE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028274 013 FIALA-SIRINGA PRONTO USO 0,5 ML C 
028274 025 1 FIALA 0,5 ML C 
. ACEMIX 
data prima registrazione specialità: 27-04-87 Codice Specialità: 26357 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026357 020 30 CAPSULE 60 MG A 66 
026357 032 30 BUSTINE 60 MG C 


| | 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data 
Registazione 
01-12-92 
01-12-92 


Data 
Registazione 
27-04-87 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ACEPLUS 
data prima registrazione specialità 01-04-87 Codice Specialità: 26067 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026067 013 12 COMPRESSE A 
026067 025 MITE 12 COMPRESSE A 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


01-04-87 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ACEPRESS 
data prima registrazione specialità 23-02-87 Codice Specialità: 25812 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025812 052 50 COMPRESSE 25 MG A 
025812 064 24 COMPRESSE 50 MG A 


Data 
Registazione 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ACEQUIDE 
data prima registrazione specialità 25-01-93 Codice Specialità 28817 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028317 016 14 COMPRESSE (20 MG + 12,5 MG) A 
028317 028 14 COMPRESSE 6,25 MG C 


Data 
Registazione 
25-01-93 
31-12-94 


Data 
Rinnovo 


ACEQUIN 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 27230 Titolare AIC: —RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

027230 010 28 COMPRESSE 5 MG A 
027230 022 28 COMPRESSE 10 MG C 
027230 034 14 COMPRESSE 20 MG A 
027230 046 6 FIALE 5 ML 5 MG H 
027230 059 12 FIALE 5-ML 5 MG H 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
25-10-95 
25-10-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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ACESAL 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 4422 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04422 034 14 COMPRESSE 300 MG G 
04422 046 42 COMPRESSE 300 MG G 
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Data 
Registazione 


11-08-88 
11-08-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


ACESISTEM 
data prima registrazione specialità: 02-11-89 Codice Specialità: 27395 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027395 021 14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG A 


Data 
Registazione 


28-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ACETAMOL 
data prima registrazione specialità 07-10-76 Codice Specialità: 23475 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023475 041 GRANULARE EFFERV.10 BUSTINE C 
023475 054 20 COMPRESSE 500 MG C 
023475 066 AD 10 SUPPOSTE C 
023475 078 BB 10 SUPPOSTE C 
023475 080 10 PRIMESUPPOSTE C 
023475 092 BB SCIROPPO 100 ML C 


Data 
Registazione 
07-10-76 
28-07-83 
28-07-83 
28-07-83 
28-07-83 
28-07-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ACICLIN 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28614 Titolare AIC: IFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
028614 042 25 COMPRESSE 200 MG A 
028614 055 25 COMPRESSE 400 MG A 
028614 067 CREMA 3 G C 


ACICLOVIR DOROM 


Data 
Registazione 


23-03-95 
23-03-95 
23-03-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28467 Titolare AIC: DOROM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028467 025 POMATA G 10 5% C 
028467 037 25 COMPRESSE 400 MG A 
028467 049 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 8% A 
028467 052 25 COMPRESSE 800 MG A 


Data 
Registazione 


22-03-93 
22-03-93 
17-06-96 
17-06-96 


Data 
Rinnovo 
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ACIDO ACETILSALICILICO C.ERBA 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 4929 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04929 028 2 COMPRESSE 500 MG C 02-08-91 01-06-95 


ACIDRINE 
data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità 23447 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA (FRANCIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023447 016 40 COMPRESSE C 30-12-80 01-06-95 


ACIDYLINA 
data prima registrazione specialita: 10-09-66 Codice Specialità: 8195 Titolare AIC: FERMENTI 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08195 024 IVIOFI1OML1G C 10-09-66 01-06-95 


ACILEN 
data prima registrazione specialita: 09-08-96 Codice Specialità: 29065 Titolare AIC: 4FI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo . 
029065 012 5 FIALE LIOF. 500 MG + 5 F. SOLV. Cc 09-08-96 
029065 024 30 COMPRESSE 500 MG C 09-08-96 
029065 036 20 BUSTINE 500 MG C 09-08-96 
029065 048 SOLUZ. ESTEMP. GOCCE FL 12,316 G C 09-08-96 


ACINTOR 
data prima registrazione specialità: 14-11-85 Codice Specialità: 26049 Titolare AIC: CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026049 027 —16CONFETTI 1 MG Cc | 14-11-85 01-06-95 


ACIPEM i 
data prima registrazione specialità: 06-01-84 . Codice Specialità: 25032 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025032 018 ‘20 CAPSULE 400 MG A 06-01-84 01-06-95 
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ACIRIL 
data prima registrazione specialità 11-05-82 


N. AIC Confezione 
023359 058 30 DISCOIDI 500 MG 
023359 110 6 FIALE LIOF 400 MG + 6 FIALE 3 ML 
023359 173 10 SUPPOSTE 500 MG 
023359 185 GEL 50 G 10% 


ACLONIUM 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 


Codice Specialità: 23359 
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Titolare AIC: MOLTENI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
66 


OOoOrI» 


Codice Specialita: 31830 Titolare AIC: 
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Data 
Registazione 
11-05-82 
11-05-82 
11-05-82 
21-08-89 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
031830 019 50 CAPSULE 100 MG 
031830 021 50 CAPSULE 300 MG 
031830 033 30 CAPSULE 400 MG 


ACNEASI 


data prima registrazione specialità: 19-05-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 22498 Titotare AIC: DERMALIFE 


— Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
022498 024 CREMA 100 G 


ACNIDAZIL 
data prima registrazione specialità: 31-07-86 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità 26013 Titolare AIC: 


FISONS ITALCHIMICI 


Data 
Registazione 


19-05-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026013 019 CREMA 30 G 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


31-07-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ACROMICINA 
data prima registrazione specialità: 24-11-60 Codice Specialità 8634 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
08634 026 AD 16 CAPSULE 250 MG C 24-11-60 
08634 077 CON IDROCORTISONE POMATA DERM 20 G C 03-05-71 
08634 089 CON IDROCORTISONE POMATA OFT 2,5 G C 24-11-60 
08634 139 SOSPENSIONE OL. 6 ML OFTALMICA C 20-04-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ACTAL 
data prima registrazione specialità: .18-05-60 Codice Specialità: 16966 - Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016966 018 16 COMPRESSE C 
016966 020 48 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 
18-05-60 
18-05-60 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ACTHIB 
data prima registrazione specialità 28-10-94 


N. AIC Confezione 
028473 015 


ACTICOLIN 


data prima registrazione specialità 01-03-89 


IM 1 DOSE LIOFILIZZATA 
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Codice Specialità: 28473 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SNC. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 28-10-94 


Codice Specialità: 26831 Titolare AIC: UPSAMEDICA 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026831 040 


026831 065 


ACTIDIL 


5 FIALE 500 MG 4 ML 


3 FIALE 1000 MG 4 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Codice Specialità: 18286 Titolare AIC: 


WARNER LAMBERT 


Data 
Registazione 


01-03-89 


01-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


data prima registrazione specialità. 23-03-61 


N. AIC Confezione 
018286 068 CREMA 20 G 


ACTIDOSE AQUA 
data prima registrazione specialità 29-11-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 29496 


Titolare AI: BITS. 


Data 
Registazione 


10-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
029496 015 


ACTIFED 
data prima registrazione specialità: 20-10-62 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


FLAC. ORALE 180 ML 25 G/120 ML C 


Titolare AIC: WARNER LAMBERT 


Codice Specialità: 18723 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
018723 080 12 COMPRESSE 


018723 092 SCIROPPO 100 ML 


ACTIFED COMPOSTO 


data prima registrazione specialità 08-04-69 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Codice Specialità 21102 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 


Data 
Registazione 


10-04-95 


10-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
021102 037 SCIROPPO 100 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


ARI) 


Data 
Registazione 


10-04-95 


01-06-95 
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ACTIFED NASALE 
data prima registrazione specialità 13-03-92 


N. AIC Confezione 
028139 032 NEBULIZZATORE 15 ML 


ACTIFERRO 


data prima registrazione specialità 16-01-61 


Codice Specialità: 28139 Titolare AIC: WARNER WELLCOME CONSUMER 
Fascia Data 

Rimborsabilità SSN Registazione 

C 10-04-95 


Codice Speciastà: 18437 Titolare AIC: LAMPUGNANI 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
018437 032 10 FLACONCINI 10 ML 


ACTIGRIP 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 


13-06-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 29-03-83 Codice Specialità 24823 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024823 066 12 COMPRESSE C 
024823 078 SCIROPPO 100 ML C 
ACTILYSE 
data prima registrazione specialità: 26-09-88 Codice Specrantà: 26533 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026533 048 IV FL. LIOF. 50 MG + FL SOLV. 50 ML H 
026533 051 IV FL. LIOF. 20 MG + FL SOLV. 20 ML H 
ACTIMAG 
data prima registrazione specialità 28-10-94 Codice Specianta: 28438 Titolare AIC: LAB.FARM.VITA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilit® SSN 
028438 012 20 BUSTINE ORALI GRAN. 2.25 G C 


ACTIOL 


data prima registrazione specialità. 12-02-85 


Codice Specrastaà: 12401 Titolare AIC: S.LT. 


Data 
Registazione 


10-04-95 
10-04-95 


Data 
Registazione 


20-04-95 
20-04-95 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinmovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012401 016 AEROSOL 6 BUST. 0,25 G + 6 F SOLV C 
012401 028 AD 8 SUPPOSTE C 
012401 030 BB 8 SUPPOSTE C 
012401 042 24 CONFETTI C 


MIRO | 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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ACTIPLAS | 
data prima registrazione specialità: 26-09-88 Codice Specialità: 26963 Titolare AIC: BOEHRINGER (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione | Rinnovo 
026963 049 IV FL. LIOF. 50 MG + FL. SOLV. 50 ML H 01-06-95 01-06-95 
026963 052 IV FL. LIOF. 20 MG + FL. SOLV. 20 ML H 01-06-95 01-06-95 


ACTISITE 
data prima registrazione specialità: 19-10-92 Codice Specialità 27792 Titolare AIC: ALZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027792 011 10 FIBRE GIALLE 23 CM C 19-10-92 
027792 035 2 FIBRE GIALLE 23 CM C 07-05-96 
027792 047 5 FIBRE GIALLE 23 CM C 07-05-96 


ACTISOUFRE | | 
data prima registrazione specialità: 17-04-93 Codice Specialità: 28220 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028220 010 30 FIALOIDI 10 ML C 17-04-93 


ACTIVAROL 
data prima registrazione specialità: 24-10-58 Codice Specialità: 8315 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08315 071 AD 14 FIALE ORALI 10 ML C 17-12-87 01-06-95 
08315 083 BB 14 FIALE ORALI 5 ML C 17-12-87 01-06-95 
08315 095 AD 30 FIALE ORALI 10 ML C 17-12-87 01-06-95 


ACTOMIN 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità 27566 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027566 025 INIETT. 5 FIALE 500 MG C 28-10-94 
027566 037 INIETT. 3 FIALE 1000 MG C 28-10-94 


ACTOSOLV 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26062 Titolare AIC: ISTITUTO BEHRING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026062 036 IV 1 FLACONE LIOF 25000 UI H 25-06-90 01-06-95 
026062 048 IV 1 FLACONE LIOF 100000 UI H 25-06-90 01-06-95 
026062 051 IV 1 FLACONE LIOF 600000 UI H 25-06-90 01-06-95 


ua 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ACTRAPHANE HM 


data prima registrazione specialità: 02-05-90 


N. AIC 


027563 030 
027563 042 
027563 055 
027563 067 
027563 079 
027563 081 
027563 093 
027563 105 
027563 117 
027563 129 
027563 131 
027563 143 
027563 156 
027563 168 
027563 170 
027563 182 
027563 194 
027563 206 


ACTRAPID HM 


data prima registrazione specialità: 02-05-90 


Confezione 


30/70 1 FLAC. 10 ML 40 Ul/ML 

30/70 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
10/90 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 UI/1,5 ML 
20/80 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
40/60 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
50/50 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 UI/1,5 ML 
30/70 NOVOLET 5 TUBOFIALE 1,5 ML100 UI 
10/90 NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI 
20/80 NOVOLET 5 TUBOFIALEF 3 ML 100 UI 
30/70 NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI 
40/60 NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI 
50/50 NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI 
30/70 100 UI/ML 1 FLAC.10 ML 

10/90 PENFIL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML 
20/80 PENFIL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML 
30/70 PENFIL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 Ul/ML 
40/60 PENFIL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML 
50/50 PENFIL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML 


Codice Specialità: 27563 


Codice Specialità: 27559 


Titolare AIC: 


NOVO NORDISK A/S 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeMeMeMeMeMeMeMe Me Me M eb 


Titolare AIC: 


NOVO NORDISK A/S 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-01-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 


28-10-94. 


28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027559 018 
027559 020 
027559 032 
027559 044 


ACTRON 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


Confezione 


1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML 

PENFILL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
NOVOLET 100 UI 5 TUBOFIALE 1,5 ML 
1 FLACONE 10 ML 100 UI/ML 


Codice Specialità: 28840 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


A 
C 
C 


Titolare AIC 


Data 
Registazione 
02-05-90 
02-05-90 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028840 015 
028840 027 
028840 039 
028840 041 
028840 054 


ACUMAX 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


N. AIC 


028578 019 


Confezione 


20 COMPRESSE 25 MG 
10 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 12,5 MG 
10 COMPRESSE 12,5 MG 
GEL TUBO 50 G 2.5% 


Confezione 
1 FLAC.INO LIOF + FLACONE SOLV 


Codice Specialità 28578 


PSA pre 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O 000 


Titolare AIC: 


MAX 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Data 
Registazione 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
02-09-96 


Data 
Registazione 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ACUTIL FOSFORO 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 27-02-61 Codice Specialità: 18647 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.PA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
018647 014 26 COMPRESSE C 27-02-61 
018647 026 50 COMPRESSE C 27-02-61 
018647 038 SCIROPPO 200 ML C 09-06-61 
018647 040 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 30-03-62 


ACYVIR 
data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità: 26121 Titolare AIC: GLAXO ALLEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026121 020. CREMA 5% 3 G C 
026121 032 CREMA 10 G 5% C 
026121 044 25 COMPRESSE 200 MG A 
026121 057 POMATA OFTALMICA 3% 4,5 G A 
026121 069 25 COMPRESSE 400 MG A 
026121 083 = 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 
026121 095 25 COMPRESSE 800 MG A 
———_— 
AD PABYRN 
data prima registrazione specialità: 20-10-84 Codice Specialità: 5238 Titolare AIC: SAMIL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05238 035 GOCCE 30 ML C 
ADALAT 
data prima registrazione specialità: 05-06-81 Codice Specialità: 23316 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023316 021 50 CAPSULE 10 MG C 
023316 033 A.R. 50 COMPRESSE 20 MG A 


ADALAT CRONO 


data prima registrazione specialità: 13-03-92 Codice Specialità: 27980 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027980 010 14 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG A 
027980 022 14 COMPRESSE RIVESTITE 60 MG A 


cu ai 


Data 
Registazione 


19-06-87 
19-04-89 
02-10-89 
30-04-92 
28-10-94 
28-10-94 


28-10-94. 


Data 
Registazione 


20-10-84 


Data 
Registazione 
05-06-81 


19-01-83 


Data 
Recistazi 
13-03-92 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla. GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ADDAMEL N 
data prima registrazione specialità 07-06-95 Codice Specialità: 29231 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029231 014 SOLUZ. 10 FLACONCINI 10 ML H 07-06-95 


ADENOBETA 
data prima registrazione specialita 01-12-84 Codice Specialità 18390 Titolare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018390 029 IM 5 FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV C 24-10-88 01-06-95 


ADENOPLEX RICHTER 


data prima registrazione specialità 12-12-57 Codice Specialità 12352 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN Registazione Rinnovo 
012352 023° FORTE IM 5 FIALE LIOF+5 FIALE C 12-12-57 01-06-95 


ADENOVIT 
data prima registrazione specialità 30-09-61 Codice Specialità: 18738 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.R.L 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018738 056 1000 5 FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV C 30-04-87 01-06-95 
018738 068 1000 6 FIALE LIOF + 6 FIALE SOLV C 30-04-87 01-06-95 


ADEPRIL 
data prima registrazione specialità. 10-07-62 Codice Specialità 20019 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020019 016 30 CONFETTI 10 MG A 30-09-72 01-06-95 
020019 028 30 CONFETTI 25 MG A 30-09-72 01-06-95 


ADESIPRESS TTS 


data prima registrazione specialità 25-01-93 Codice Specialità: 28054 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028054 017 1 2 SISTEMI TRANSDERMICI 2,5 MG + 2 ADESIVI A 25-01-93 
028054 029 2 SISTEMI TTS-2 + 2 ADESIVI C 25-01-93 
028054 031 2 SISTEMI TTS-3 + 2 ADESIVI C 25-01-93 


SEE, (i 


1-2-1997 


ADESITRIN 
data prima registrazione specialità 30-07-87 


N. AIC Confezione 
026068 015 5 15 CEROTTI 5 MG 
026068 027 10 15 CEROTTI 10 MG 


ADIBORAN AD 
data prima registrazione specialità 07-06-93. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 26068 Titolare AIC: PHARMACIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Codice Specialità 28769 Titolare AIC: EUROSPITAL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Confezione 
25 CONFETTI 


N. AIC 
028769 014 


ADIFTEPER 
data prima régistrazione specialità: 28-01-65 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 20462 Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


07-06-93 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 


020462 040 


ADISOLE 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 


RINFORZO 1 FIALA 0,5 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità 6139 Titolare AIC: PHARMACIA 


Data 
Registazione 


06-12-88 


01-06-95 


N. AIC Confezione 


06139 024 


ADISTEROLO 
10-02-49 


data prima registrazione specialità: 


FLACONE GOCCE 12,5 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 1738 Titolare AIC: GENTILI 


Data 
Registazione 


23-04-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
01738 018 600 IM OS 1 F 2 ML 
01738 020 300 IM OS 2 F 1 ML 
01738 032 100 IM OS 10 F 1 ML 
01738 044 50 IM 0S 10 F 1 ML 
01738 057 OS GTT 10 ML 


ADIUVANT 


data prima registrazione specialità 09-01-79 


N. AIC Confezione 
023815 020 OS 10 FL 5 ML 500 MG 
023815 032 OS 10 FL 5 ML 1000 MG 
023815 044 40 COMPRESSE 500 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


loMoMene) 


Codice Specialità 23815 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 


Rimborsabilità SSN 


— 16 — 


Data 
Registazione 
10-02-49 
10-02-49 
26-03-79 
26-03-79 
10-02-49 


Data 
Registazione 
09-01-79 
19-05-82 
19-05-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ADOBIOL 


data prima registrazione specialità: 05-05-84 


N. AIC 
025287 018 
025287 020 


ADOMAL 


data prima registrazione specialità: 11-05-82 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 25287 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
5 50 CONFETTI 5 MG C 
10 50 CONFETTI 10 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
05-05-84 
05-05-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024589 020 


ADONA 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Codice Specialità 24589 Titolare AC: —MALESCI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 375 MG C 


Codice Specialità 12943 Titotare AIC: SIT. 


Data 
Registazione 
11-05-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
012943 015 
012943 027 
012943 039 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IV 4 F 5 ML 25 MG C 
SCIROPPO 150 ML 0,05% C 
30 COMPRESSE 25 MG C 


ADRENALINA N. ISM 


data prima registrazione specialità 06-09-77 


N. AIC 
07410 020 


ADRIBLASTINA 
data prima registrazione specialità 21-09-79 


N. AIC 
022393 033 
022393 045 
022393 058 
022393.060 


ADRONAT 


data prima registrazione specialità: 25-06-93 


N. AIC 


029053 030 


Codice Specialità: 7410 Titolare AIC: 
Fasci 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 1 ML 1 MG IM A 
Codice Specialità: 22393 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FL LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML C 
1 FLAC. LIOF IV 50 MG A 
SOLUZIONE PRONTA 10 MG/5 ML C 
1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML A 


Codice Specialità: 29053 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 14 COMPRESSE 10 MG C 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Registazione 
30-07-87 


Data 
Registazione 
01-06-88 
01-06-88 
04-05-93 
04-05-93 


Data 
Recistazi 
06-10-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ADUMBRAN 
data prima registrazione specialità: 09-03-87 


Confezione 
25 COMPRESSE 10 MG 


N. AIC 
020836 019 


ADVANTAN 
data prima registrazione specialità: 31-12-92 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 20836 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: SCHERING 


Codice Specialità: 28159 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028159 010 CREMA 20 G 0,1% 
028159 022 POMATA 20 G 0,1% 
028159 034 UNGUENTO 20 G 0,1% 


AERBRON 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 20049 Titolare AIC: FATER 


Data 
Registazione 


31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
020049 019 20 COMPRESSE 
020049 021 ADULTI 100 ML 
020049 033 =—BB100ML 


AEROFAGIL 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 4219 Titolare AIC: GEYMONAT 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
04219 022 


Contezione 
30 COMPRESSE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


AEROTEC 
data prima registrazione specialità: 17-04-93 Codice Specialità 27918 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027918 010 INALATORE AUTOMATICO 200 DOSI C 
027918 022 AUTOHALER 100 MCG/ER 400 DOSI i Ag 


Data 
Registazione 


07-04-86 


Data 
Registazione 
17-04-93 
19-01-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


AERRANE ‘’ 
data prima registrazione specialità 20-03-95 Codice Specialità: 29033 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029033 014 SOLUZIONE X INALAZIONE 100 ML H 
029033 026 FLACONE X INALAZIONE 250 ML H 


Data 
Registazione 
20-03-95 
20-03-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


AFLOBEN 


data prima registrazione specialità: 19-07-85 


N. AIC 
021251 018 


021251 020 
021251 032 
021251 044 


AFLODAC 


data prima registrazione specialità: 05-05-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 21251 


Confezione 
30 CAPSULE 50 MG 


10 BUSTINE GRANULATO GINECOL 
10 FLAC.10 ML LAVANDA GINECOL. 
5 FLAC.140 ML LAVANDA GINECOL 


Codice Specialità: 24604 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


O_ 0 d0U0A0 


Titolare AIC: 


ESSETI 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024604 023 


024604 035 


AFLOGINE 


data prima registrazione specialità: 10-05-96 


Confezione 


30 COMPRESSE 100 MG 
30 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 32224 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


DEVERGE” 


Data 
Registazione 


05-05-84 
05-05-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
032224 014 


AFLOGOS 


data prima registrazione specialità: 20-12-88 


N. AIC 
026448 011 


026448 035 
026448 047 
026448 050 
026448 062 


AFLOXAN 


data prima registrazione specialità 04-11-82 


Confezione 
POLVERE 12 BUSTINE MONODOSE 5 G 


Codice Specialità: 26448 


Confezione 
IV 6 FL 500 MG + 6 F SOLV 5 ML 


IV 6 FL 1000 MG + 6 F SOLV 5 ML 
IM 6 FL 500 MG + 6 F SOLV 3 ML 
30 COMPRESSE 850 MG 

30 CAPSULE 500 MG 


Codice Specialità 24166 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 


oO_ dà duo 


Titolare AIC: 


Fascia 


BIOMEDICA FOSCAMA 


Fascia 


ROTTA 


Data 
Registazione 
10-05-96 


Data 
Registazione 
20-12-88 
20-12-88 
20-12-88 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024166 011 


024166 047 
024166 050 


Confezione 
20 CAPSULE 150 MG 


10 SUPPOSTE 200 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 


— 19 — 


Rimborsabilità SSN 


Fascia 


66 


66 


Data 
Registazione 


04-11-82 
04-11-82 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


AFODIAL 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità 22381 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022381 026 40 COMPRESSE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AFONGAN 
data prima registrazione specialità: 09-03-95 Codice Specialità: 29529 Titolare AIC: GALDERMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029529 017 CREMA 1% 15 GR C 
029529 029 CREMA 1% 30 GR C 
AFOS 
data prima registrazione specialità: 30-10-81 Codice Specialità: 24502 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024502 039 12 COMPRESSE OROSOLUBILI 1 G C 


Data 
Registazione 


09-03-95 


09-03-95 


Data 
Registazione 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AFTAB 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità 28478 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028478 016 10 COMPRESSE 0,025 MG C 
028478 028 20 COMPRESSE 0,025 MG C 


Data 
Registazione 


28-10-94 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 


AGARBIL 
data prima registrazione specialità: 19-04-79 Codice Specialità 12351 Titolare AIC: OTTOLENGHI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012351 021 20 CONFETTI C 


Data 
Registazione 


06-12-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AGAROL 
data prima registrazione specialità: 26-01-81 Codice Specialità: 6029 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06029 045 EMULSIONE FLACONE 200 ML _ C 


‘Data 
Registazione 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


AGASTRIN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 23084 Titolare AIC: ROTTAPHARM 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 22-04-81 


N. AIC Contezione 
023084 015 36 COMPRESSE 
023084 027 SOSPENSIONE .0S 280 ML 


AGEROPLAS 400 


data prima registrazione specialità 09-12-82 


Codice Specialità 22819 Titolare AIC: SERONO 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
22-04-81 01-06-95 
22-04-81 01-06-95 


N. AIC Confezione 
022819 015 20 CAPSULE 400 MG 


AGIOFIBRE 


data prima registrazione specialità: 01-12-92 


Codice Specialità: 27240 Titotare AIC: 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
09-12-82 01-06-95 


BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 


N. AIC Confezione 
027240 011 GRANULATO 250 G 


AGIOLAX 


data prima registrazione specialità 24-12-81 


Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 23714 Titolare AIC: 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
01-12-92 


BOEHRINGER MANHEIM S.P A 


N. AIC Confezione 
023714 013 GRANULATO 250 G 
023714 025 GRANULATO 100 G 
023714 037 GRANULATO 400 G 


AGIPIU' 


data prima registrazione specialità 06-06-96 


Codice Specialità 32291 Titolare AIC: CANDIOLI 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
24-12-81 01-06-95 
26-11-82 01-06-95 
28-05-92 01-06-95 


N. AIC Confezione 
032291 015 BOMBOLA SPRAY 50 ML 
032291 027 BOMBOLA SPRAY 75 ML 
032291 039 BOMBOLA SPRAY 150 ML 


AGRADIL 


data prima registrazione specialità: 04-08-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


C 


Codice Specialità: 24751 Titolare AIC: SYNTHELABO 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
06-06-96 
06-06-96 
06-06-96 


N. AIC Confezione 
024751 012 20 CAPSULE 100 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
04-08-82 01-06-95 


1-2-1997 


AGRIPPAL 
data prima registrazione speciaiità: 05-10-84 


N. AIC Confezione 
012875 237 1 FIALA 0,5 ML 
012875 249 1 SIRINGA PRONTOUSO 0.5 ML 


AGRIPPAL S1 


data prima registrazione specialità 11-10-86 


Codice Specialità: 12875 


Codice Specialità: 26405 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BIOCINE 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BIOCINE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-09-96 
02-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026405 213 1 FIALA 0,5 ML 
026405 225 1 SIRINGA PRONTOUSO 0,5 ML 


AGRUMINA 


data prima registrazione specialità: 05-02-63 


Codice Specialità 7027 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ALSO SPA 


Data 
Registazione 
02-09-96 
02-09-96 


Data 
Rinnovo: 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
07027 030 ARANCIO 10 BUSTINE G 1 
07027 042 LIMONE 10 BUSTINE 1 G 
07027 055 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G 
07027 067 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG 


AGRUVIT 


data prima registrazione specialità: 27-03-70 


Codice Specialità 3283 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
02-07-68 
02-07-68 


03-12-86. 


03-12-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


03283 025 10 BUSTINE GRANULATO 10 G 
03283 049 16 COMPRESSE MAST. S/ZUCCHERO 500 MG 


AIMA CALCIN 


data prima registrazione speciatità: 18-05-93 


Codice Specialità: 28573 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ISI 


Data 
Registazione 
27-03-70 
15-11-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


028573 018 9 FLAC. LIOF 100 UI + 5 FIALE 1 ML 
028573 020 5 FLAC. LIOF 50 Ul + 5 FIALE 1 ML 


AIMAFIX D.i. 
data prima registrazione specialità: 15-10-85 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


41 
41 


Data 
Registazione 
18-05-93 
18-05-93 


— Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
025841 077 1 FLAC. LIOF 200 UI + 1 FLAC. 5 ML 
025841 089 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML 
025841 091 1 FLAC. LIOF 800 UI +1 FLAC. 10 ML 


Codice Specialità: 25841 


Titolare AIC: ISI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 37 
A 37 
A 37 


Data 
Registazione 
17-04-93 
17-04-93 
17-04-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


AIROL 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC Confezione 
023244 015 CREMA 20 G 0,05% 


023244 027 LOZIONE 50 ML 0,05% 


AKERAL 
data prima registrazione specialità: 12-10-55 


Codice Specialità: 23244 


Codice Specialità: 10435 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


DERMALIFE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
010435 042 20 CAPSULE 
AKINETON 


data prima registrazione specialità: 02-08-91 


N. AIC Confezione 
028330 013 © 60 COMPRESSE 2 MG 


028330 025 R 50 CONFETTI 4 MG 


AKINETON FIALE 


data prima registrazione specialità: 06-08-60 


Codice Specialità: 28330 


Codice Speciahta: 16479 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titotare AIC: RAVIZZA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Titolare AIC: KNOLL 


Data 
Registazione 


29-03-93 


Data 
Registazione 
02-08-91 
02-08-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
016479 040 5 FIALE 1 ML IM IV 5 MG 


ALA 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 


N. AIC Confezione 
013673 025 6 CAPSULE 
ALAPRIL 


data prima registrazione specialita: 16-08-89 


N. AIC Confezione 
026837 017 14 COMPRESSE 5 MG 
026837 029 14 COMPRESSE 20 MG 
026837 031 14 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità: 13673 


Codice Specialità: 26837 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: SIGMATAU 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


C 


Data 
Registazione 


04-02-91 


Data 
Registazione 
04-05-85 


Data 
Registazione 
16-08-89 
16-08-89 


16-08-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ALAXA 
data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità: 9262 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09262 015 20 CONFETTI 5 MG Cc 
09262 027 6 SUPPOSTE 10 MG C 
09262 039 6 MICROSUPPOSTE 2 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 


—————————++—+——+———++—-—1—————1—_——_-_-——————+———+—+t2p<<=«A.«e_P_e————t1———+——__=——_——__-___  --eee@o@cycrc .’  eyy)ù.‘-1 ll... +x»x»r—TTT<.<xyx.r.=.»...*.-,.x.;x<=-...P.+..—=...® 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


ALAXINA 
data prima registrazione specialità 17-12-87 Codice Specialità: . 26485 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026485 019 = FLACONE GOCCE 15 ML C 


Data 
Registazione 


17-12-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ALBAXIN 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità: 25022 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025022 031 12 COMPRESSE 800 MG C 


Data 
Registazione 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ALBEGO 
data prima registrazione specialità 14-02-77 Codice Specialità: 23371 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023371 014 30 CONFETTI 10 MG C 
023371026 = 30CONFETTI 20 MG G 


Data 
Registazione 


14-02-77 
14-02-77 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


ALBITAL 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 22515 Titotare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022515 112 25% 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A 15 
022515 124 25% 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A 19 
022515 136 25% 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A 19 
022515 148 20% 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A 15 
022515 151 20% 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A 15 
022515 163 20% 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A 15 
022515 175 20% 1 FLAC. SOLUZIONE 100 ML + SET A 15 
022515 187 5% 1 FLAC. SOLUZ 50 ML + SET C 
022515 199 5% 1 FLAC. SOLUZ 100 ML + SET C 
022515 201 5% 1 FLAC. SOLUZ. 250 ML + SET C 


ES, 7. ET 


Data 
Registazione 


11-05-91 
11-05-91 


| 11-05-91 


11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ALBUMAN BERNA 


data prima registrazione specialità 18-07-79 Titotare AIC: BERNA 


Codice Specialità: 23948 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
023948 019 1 FLAC. 10 ML 25% C 
023948 021 1 FLAC. 20 ML 25% C 
023948 033 25% 1 FLAC. 50 ML A 15 
023948 045 1 FLAC. 100 ML 25% C 
023948 058 1 FLAC. 10 ML 20% C 
023948 060 1 FLAC. 20 ML 20% C 
023948 072 20% 1 FLAC. 50 ML A 15 
023948 084 1 FLAC. 100 ML 20% C 
023948 096 20% FLAC. 50 ML + SET INFUS. C 
023948 108 25% FLAC. 50 ML + SET INFUS. C 


ALBUMINA UMANA 


Codice Specialità 24735 Titolare AIC: BAXTER 


data prima registrazione specialità: 16-06-83. 


Data 
Registazione 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
18-07-79 
27-07-92 
27-07-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024735 021 20% 1 FLAC. 50 ML A 15 
024735 033 20% FLACONE 100 ML C 


ALBUMINA UMANA ° 


Data 
Registazione 
16-06-83 
16-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità: 27931 Titolare AIC: FARMABIAGINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027931 017 1 FLAC. 20% 10 ML C 
027931 029 1 FLAC. 20% 50 ML C 
027931 031 1 FLAC. 25% 10 ML C 
027931 043 1 FLAC. 25% 50 ML C 
027931 056 1 FLAC. 25% 100 ML C 


ALBUMINA UMANA CENTEON 


Data 
Registazione 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


CENTEON PHARMA GMBH 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità 23-12-75 Codice Specialità: 11544 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011544 018. 20% 1 FLACONE 10 ML C 
011544 020 20% 1 FLAC. 50 ML A 15 


ALBUMINA UMANA IMMUNO 


Data 
Registazione 
23-12-75 
23-12-75 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 18-08-55 Codice Specialità: 10317 Titolare AIC: IMMUNO AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010317 016 20% 1 FLAC. 10 ML + SET INFUS. A 15 
010317 028 20% 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. A 15 
010317 030 25% FLACONE 10 ML C 
010317 042 25% 1 FLAC. 50 ML A 15 


Me) e 


Data 
Registazione 
18-08-55 
18-08-55 
23-01-80 
23-01-80 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ALBUMINA UMANA ISI 


data prima registrazione specialità: 24-12-81 


Codice Specialità: 6557 


Titolare AIC: 


ISI 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


06557 019 
06557 021 
06557 033 
06557 045 
+ 06557 058 
06557 060 


Confezione 
25% 1 FLAC. 20 ML 


25% 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. 
25% 1 FLAC.100 ML + SET INFUS. 


20% 1 FLAC. 10 ML 
20% 1 FLAC. 20 ML 


20% 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. 


ALBUMINA UMANA KABI 


data prima registrazione specialità: 31-05-84 


Codice Specialità: 22202 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


P>PLpPPLID 


Titolare AIC: 


15 
15 
15 
15 
15 
15 


PHARMACIA AB 


Data 
Registazione 
25-11-82 
25-11-82 
25-11-82 
24-1 2-81 
24-12-81 
24-12-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


022202 042 
022202 055 
022202 067 


Confezione 


1 FLACONE 20 ML 20% 
1 FLACONE 50 ML 20% 


1 FLACONE 100 ML 20% 


ALBUMINA UMANA M.F. 
data prima registrazione specialità: 01-04-89 


Codice Specialità 27239 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


IMMUNO 


Data 
Registazione 
20-12-88 
20-12-88 
20-12-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01 -06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027239 019 
027239 021 
027239 033 
027239 045 
027239 058 


Confezione 


20% FLAC. 50 ML + SET INFUS. 
20% FLAC. 10 ML + SET INFUS. 


5% FLACONE 50 ML 
5% 1 FLACONE 100 ML 
5% 1 FLACONE 250 ML 


ALBUMINA UMANA MERIEUX 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 


Codice Specialità 24758 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


00000 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
01-04-89 

01-04-89 
26-07-95 


26-07-95. 


26-07-95 


PASTEUR MERIEUX MSD SPA 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024758 017 
024758 029 
024758 031 
024758 043 
024758 082 
024758 094 
024758 106 


Confezione 


20% FLACONE 10 ML 
20% FLACONE 50 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% 1 FLAC. 125 ML 


PURIFICATA SOLUZ 20% 1 FLAC. 10 ML 
PURIFICATA SOLUZ. 20% 1 FLAC. 50 ML 
PURIFICATA SOLUZ 20% 1 FLAC. 100 ML 


ALBUMINA UMANA PURIFICATA 
data prima registrazione specialità 27-04-74 


Codice Specialità: 21585 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00O000IIAIdO 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


021585 068 
021585 082 


Confezione 


25% 1 FLAC. 50 ML 
20% 1 FLAC. 50 ML 


6 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


15 
15 


Data 
Registazione 
11-04-86 
11-04-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ALBUMINAR 25 


data prima registrazione specialità 18-10-83 


N. AIC Confezione 
024844 019 FLACONE 100 ML 
024844 021 FLACONE 20 ML 
024844 033 FLACONE 50 ML 

ALBUTEIN 


data prima registrazione specialita: 22-12-94 


N. AIC Confezione 
029251 016 5% FLACONE 250 ML 
029251 028 5% FLACONE 500 ML 
029251 030 20% 1 FLAC. 50 ML 
029251 042 25% 1 FLAC. 50 ML 


ALCALIN KELEMATA 


data prima registrazione specialità: 29-07-75 


* Codice Specialità: 24844 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Codice Specialità: 29251 Titolare AIC: ALPHA THERAPEUTIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


19 
15 


PPOO 


Codice Specialità: 3636 Titolare AIC: KELEMATA 


Data 
Registazione 
18-10-83 
18-10-83 
18-10-83 


Data 
Registazione 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC Confezione 
03636 026 50 COMPRESSE 
ALCALOSIO 


data prima registrazione speciaiità: 10-11-81 


N. AIC Confezione 
020436 198 GRANULARE 9S 150 G 
ALCODIN 


data prima registrazione specialità: 10-12-83 


N. AIC Confezione 
025143 013 20 CAPSULE 80 MG 
025143 025 FORTE 20 CAPSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 20436 Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità 25143‘ Titolare AIC: —ALCON 


Fascia 
Rimborsabilitàa SSN 
C 
C 


Data 
Registazione 
29-01-92 


Data 
Registazione 


30-10-95 


Data 
Registazione 
10-12-83 
12-11-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ALCOVER 
data prima registrazione specialità: 02-08-91 Codice Specialità: 27751 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027751 066 1 FLACONE 140 ML H 
027751 078 12 FLACONCINI ORALI 10 ML H 


I 


Data 
Registazione 
12-12-92 
12-12-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ALDACTAZIDE 
data prima registrazione specialità: 27-02-73 


Codice Specialità: 22702 


N. AIC Confezione 
022702 017 20 COMPRESSE 
ALDACTONE 


data prima registrazione specialità: 24-03-62 Codice Specialità: 19822 


N. AIC Confezione 


019822 028 16 CARSULE 25 MG 
019822 030 10 CONFETTI 100 MG 


ALDOMET 


data prima registrazione specialità: 04-06-73 


N. AIC Confezione 
019954 01530 COMPRESSE 500 MG 
019954 027 50 COMPRESSE 500 MG 
019954 029 30 COMPRESSE 250 MG 
019954 041 50 COMPRESSE 250 MG 
ALDROX 


data prima registrazione specialità: 17-11-50 Codice Specialità 4152 


N. AIC Confezione 


04152 017 30 COMPRESSE 0,9 G 


ALENDROS 
Codice Specialità 29051 


data prima registrazione specialità: 25-06-93 


N. AIC Confezione 
029051 036 


10 14 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità: 19954 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SPA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


LEPETIT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


27-02-73 


Data 
Registazione 


24-03-62 
09-06-71 


MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 6OÒOÒ » 


Titolare AIC: 


WYETH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


GENTILI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


28-07-83 
28-07-83 
04-06-73 


04-06-73. 


Data 
Registazione 


17-11-50 


Data 
Registazione 
30-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data I 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


ALEXAN 
data prima registrazione specialità: 21-05-79 Codice Specialità: 23870 Titolare AIC: HEINRICH MACK NACHF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023870 037 IV 1 FLACONE 5 ML 100 MG H 01-07-80 01-06-95 
\ 
023870 052 1 FLACONE 500 MG 25 ML Ho 27-12-84 01-06-95 


ELLE 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ALFA C 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 Titolare AIC: BRACCO 


Codice Specialità 32124 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032124 012 GOCCE OFTALM. FLAC 10 ML C 
032124 024 GOCCE OFTALM. FLAC 12 ML C 
032124 036 GOCCE OFATLM. FLAC 15 ML C 


ALFA KAPPA 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 26363 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026363 010 100 COMPRESSE RIVESTITE H 


ALFA MIRTILLO 


data prima registrazione specialità: 28-12-83 Codice Specialità: 25172 Titolare AIC: RAVIZZA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025172 014 20 TAVOLETTE 2 G C 


ALFABETAL 


Titolare AIC: MITIM 


data prima registrazione specialità 23-01-85 Codice Specialità 25597 


N. AIC Confezione 
025597 042 50 COMPRESSE 200 MG A 


ALFABIOS 
Titolare AIC: BKF 


data prima registrazione specialità: 19-03-80 


Codice Specialità: 22389 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022389 035 POMATA DERM. 30 G 0,025% C 
022389 050 LOZIONE DERM. 30 ML 0,025% C 
022389 086 SOLUZ RINOLOGICA 20 ML 0,01% C 
ALFACAINA 


data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità: 28418 Titolare AIC: DENIT 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028418 010 N 100 TUBOFIALE 1,8 ML C 
028418 022 SP 100 TUBOFIALE 1,8 ML C 


RR, | ge 


Data 
Ranieri 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Registazione 
29-05-93 


Data 
Registazione 
28-12-83 


Data 
Registazione 
23-01-85 


Data 
Registazione 


19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 


Data 
Renistazi 
17-02-92 


17-02-92 


Data 
Rinnovo 


Data 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ALFADERM 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25932 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025932 017 POMATA 30 G 0,1% C 
ALFAFERONE 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 26518 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026518 011 1 FIALA 1.000.000 U.l. 1 ML A 61 
026518 023 COLLIRIO 3.000.000 U.!. 1 ML C 
026518 047 POMATA 2.000.000 Ul. 2 G C 
026518 050 1 FIALA €.000.000 U.l. 1 ML A 61 
026518 062 1 FIALA 3.000.000 U.i 1 ML A 61 


Data 
Registazione 


06-08-85 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
04-08-92 
04-08-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Si 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ALFAFLOR 
data prima registrazione specialità: 19-02-60 Codice Specialità 16541 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016541 031 GOCCE OCULARI 3 ML C 
016541 043 GOCCE OTORINO 3 ML C 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Rinnovo. 
01-06-95 
01-06-95 


ALFAFLUORONE 
data prima registrazione specialità: 23-07-70 Codice Specialità: 14676 Titotare AIC: NEW FARMA 
) Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014676 074 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 ML C 
014676 086 LAVANDA VAGINALE 10 FLAC.10 ML C 
ALFAGEN : 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28187 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028187 019 3:TAVOLETTE 250 MG C 
028187 021 50 TAVOLETTE 10 MG C 


Data 
Registazione 
19-06-87 
19-06-87 


Data 
Registazione 
22-03-93 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ALFAKINASI 
data prima registrazione specialità: 02-01-90 Codice Specialità 27133 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027153 014 1 FLAC LIO 100000 UI + SOLV 2 ML H 
027133 026 1 FLAG LIO 250000 UI + SOLV 5 ML H 
027133 038 1 FLAC LIO 500000 UI + SOLV 5 ML H 
027133 040 1 FLAC LIO 1000000 UI + SOLV 5 ML H 


Data 
Registazione 


02-01-90 
02-06-90 
02-06-90 
21-02-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ALFAMOX, 


data prima registrazione specialità: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


14-10-81 


Codice Specialità: 23098 


Titolare AIC: 


ALFA WASSERMANN 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
023098 027 
023098 039 
023098 080 


ALFAMUCIL 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Confezione 
12 CAPSULE 500 MG 


1 FLAC. SCIROPPO BB 100 ML 5% 


12 COMPRESSE DIVISIBILI 1 


G 


Codice Specialità: 26283 


Titolare AIC: 


ALFA WASSERMANN 


Data 
Registazione 
14-10-81 
14-10-81 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
026283 010 
026283 022 
026283 034 
026283 046 
026283 059 


ALFATER 


Confezione 
30 CAPSULE 150 MG 
30 CAPSULE 300 MG 


30 BUSTINE GRANULARE 225 MG 


SOSPENSIONE 3,5% 200 ML 
6 FLAC. POLV. 225 MG + 6 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


F_SOLV 


Codice Specialità: 28820 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oe Meo MenMe) 


Titotare AIC: 


SCLAVO 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028820 013 
028820 025 
028820 037 
028820 049 


ALFAZINA 


Confezione 


1 FIALA-SIRINGA 3000000 UI 1 ML 
1 FIALA-SIRINGA 6000000 UI 1 ML 


FLAC. DISPENS. 3000000 UI 1 ML COLLIRIO 


POMATA 2000000 UI G 2 


data prima registrazione specialità: 26-05-87 


Codice Specialità: 


18090 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


A 
C 
C 


Titolare AIC: 


61 
61 


SALUS 


Data 
Registazione 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
018090 011 
018090 023 


ALFOSPAS 


Confezione 
AD 10 SUPPOSTE 400 MG 
BB 10 SUPPOSTE 200 MG 


data prima registrazione specialità: 08-04-82 


N. AIC 
024605 026 
024605 038 
024605 040 
024605 065 


Confezione 

30 COMPRESSE 100 MG 
IM IV 6 FIALE 50 MG 3 ML 
6 SUPPOSTE 200 MG 

30 CAPSULE 200 MG 


Codice Specialità: 24605 


Lala 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ROTTAPHARM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Oo odo 


Data 
Registazione 


26-05-87 
26-05-87 


Data 
Registazione 
08-04-82 
08-04-82 
08-04-82 
30-04-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ALGESAL 


data prima registrazione specialità: 23-11-81 Codice Specialità: 9733 


N. AIC Confezione 
09733 015 BALSAMO 40 G 10% 


ALGINOR 
Codice Specialità: 25494 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N. AIC Contezione 
025494 016 6 FIALE 1 ML 5 MG IM IV 
025494 028 FLACONE GOCCE 30 ML 
025494 030 20 COMPRESSE 50 MG 
025494 042 6 SUPPOSTE 
025494 055 30 ML FLACONE GOCCE AD 5% 
ALGITEC 


data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità: 27643 


N. AIC Confezione 


027643 016 =—20 COMPRESSE (200 MG + 500 MG) 
027643 028 == FLACONE SOSPENSIONE 200 ML 


ALGOCETIL 


data prima registrazione specialità: 28-04-82 Codice Specialità: 24656 


N. AIC Confezione 
024656 035 30 COMPRESSE 200 MG 
024656 047 10 SUPPOSTE 200 MG 


ALGOCOR 


data prima registrazione specialità 26-09-88 Codice Specialità: 25817 


N. AIC Confezione 
025817 014 50 COMPRESSE 25 MG 


025817 026 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 
025817 038 5 FIALE 2 MG/5 ML 

025817 040 RETARD 30 COMPRESSE 100 MG 
ALGOFEN 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 23766 


N. AIC Confezione 
023766 025 12 CONFETTI 200 MG 


SEA: DRS 


Titotare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
EI II STI AV SD ES DI E I EI III II 


Serie generale - n. 26 


SOLVAY PHARMA (FRANCIA) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


000.0 .d» 


Titolare AIC: 


IODOSAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


FRANCIA FARMACEUTICI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Titolare AIC: 


66 


RAVIZZA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


PIPPO 


Titolare AIC: 


BLUE CROSS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
23-11-81 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
28-10-94 


Data 
Registazione 
04-05-93 
04-05-93 


Data 
Registazione 
28-04-82 
06-03-85 


Data 
Registazione 
26-09-88 
26-09-88 
26-09-88 
30-04-92 


Data 


. Registazione 


02-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ALGOFLEX SAME 
Codice Specialità: 27063 


Titolare AIC: 


SAVOMA 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


N. AIC Confezione 
027063 015 GEL 40 G 
ALGOGEL 


data prima registrazione specialità: 18-10-96 Codice Specialità: 29271 


N. AIC Confezione 
029271 018 GEL 30 G 1% 
ALGOL 


data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità: 32271 


N. AIC Confezione 


032271 013 20 TAVOLETTE OROSOLUBILI 600 MG 


ALGOLIDER 
Codice Specialità: 28509 


data prima registrazione specialità 05-03-93 


N. AIC Confezione 
028509 014 30 COMPRESSE 100 MG 
028509 026 30 BUSTINE 100 MG 
028509 038 10 SUPPOSTE 200 MG 
ALGOLISINA 


data prima registrazione specialità: 23-09-81 Codice Specialità: 23753 


N. AIC Confezione 
023753 015 POMATA 30 G 
023753 027 POMATA 50 G 

ALIMIX 


data prima registrazione specialità: 02-04-90 Codice Specialità: 27008 


N. AIC Confezione 
027008 061 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 
027008 073 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% 
027008 085 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% 
027008 097 30 BUSTINE ORALI GRANULATO EFFERV. 10 MG 


233998 ca 


Fascia 


Rimborsabilità SSN ‘ 


C 


Titolare AIC: 


BLUE CROSS 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 


Titolare AIC: 


ALSO SPA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


GARANT 


CELSIUS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Titolare AIC: 


CILAG FARMACEUTICI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


B 
B 
B 


Data 
Registazione 


30-06-88 


Data 
Registazione 


18-10-96 


Data 
Registazione 


05-09-96 


Data 
Registazione 


05-03-93 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Registazione 
23-09-81 
06-07-83 


Data 
Registazione 
22-05-95 
22-05-95 
22-05-95 
22-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ALISEUM 


data prima registrazione specialità 23-02-79 17510 


Codice Specialità: 


N. AIC Confezione 
017510013 20 CAPSULE 5 MG 
017510 025 20 CAPSULE 2 MG 

ALIUS 


data prima registrazione specialità. 04-02-72 Codice Specialità 22419 


N. AIC 
022419 028 


Confezione 
30 COMPRESSE 20 MG 


ALKA SELTZER 


13-03-51 Cocice Specialità: 4601 


data prima registrazione specialità: 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ZOJA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ROUSSEL PHARMA 


. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BAYER DIAGNOSTICS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
23-02-79 
23-02-79 


Data 
Registazione 


04-02-72 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
04601 011 2 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
04601 023 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
04601 047 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
04601 050 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
04601 062 40 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


ALKA SELTZER EUROMED 


18-05-92 Codice Specialità 28328 


data prima registraziorie specialità: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


oMezenMe 


Titolare AIC: 


EUROMED 


Data 
Registazione 
18-11-52 
16-03-79 
13-03-51 
20-12-88 
10-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028328 019 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
028328 021 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 
ALKERAN 


data prima registrazione specialità: 22-04-69 Codice Specialità: 21250 


N. AIC Confezione 
021250 016 25 COMPRESSE 5 MG 
ALLERFEN 


data prima registrazione specialità 04-07-87 Codice Specialità: 26693 


N. AIC Confezione 
026693 010 20 COMPRESSE 25 MG 
026693 022 SCIROPPO 150 G 0,1% 


_ 34 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


WELLCOME FOUNDATION 


Ù 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


SELLA 


Data 
Registazione 
18-05-92 
18-05-92 


Data 
Registazione 


22-04-69 


Data 
Registazione 
04-07-87 
04-07-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ALLERGAN 
data prima registrazione specialità: 16-08-50 Codice Specialità: 1740 Titolare AIC: BOUTY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01740 051 CREMA 15 G C 30-04-92 01-06-95 
01740 063 CREMA 30 G C 28-10-94 01-06-95 


ALLERGODIL 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28310 Titolare AIC: ASTA MEDICA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
028310 011 20 COMPRESSE 2,2 MG C 05-03-93 
028310 023 SPRAY 1 FLACONE 10 ML C 05-03-93 


ALLERPLUS 
data prima registrazione specialità: 19-05-87 Codice Specialità 26506 Titotare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026506 01€ 30 COMPRESSE 60 MG B 19-05-87 01-06-95 
026506 030 15 COMPRESSE 120 MG B 02-07-90 01-06-95 


rr  lllliljilililiai——]ÌL£;];)”PYîY” 


ALLERZIL 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità. 27802 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI SRL 


Fasca Data Data 
N. AIC Confeziane Rimborsabiktà SSN Registazione Rinnovo 
027802 014 30 COMPRESSE 60 MG C 27-04-93 
027802 026 FORTE 15 COMPRESSE 120 MG C 27-04-93 
027802 038 FL. 120 ML SOSPENSIONE 0,6% C 27-04-93 
ALLURIT 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità: 22051 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022051 015 40 COMPRESSE 150 MG A 27-12-80 01-06-95 
022051 039 PLUS 30 BUST. GRANULATO EFFERV. 300 MG A 13-02-88 01-06-95 


ALMARYTM 
data prima registrazione specialità: 24-02-86 Codice Specialità 25728 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025728 015 20 COMPRESSE 100 MG A 24-02-86 01-06-95 
025728 027 IV 5 FIALE 15 ML H 21-05-90 01-06-95 


Ma, es 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ALOL 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Titolare AIC: SIT. 


Codice Specialità: 25079 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025079 031 30 COMPRESSE 400 MG C 
025079 043 50 COMPRESSE 400 MG C 
ALOMEN 
data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità 25336 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025336 013 IM FLG 05 + F SOLV. 2 ML C 
025336 025 1 FLAC.1 G IM + 1 FIALA 3 ML A 
ALOMIDE 
data orima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 27384 Titolare AIC: ALCON (SVIZZERA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027384 015 COLLIRIO 5 ML 0,1% A 


ALOPERIDOLO CARLO ERBA 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 29300 Titotare AIC: CARLO ERBA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Registazione 
07-06-84 
07-06-84 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

029300 011 IM IV 5 FIALE 2 MG C 

029300 023 IM IV 5 FIALE 5 MG C 

029300 035 GOCCE ORALI 0,2% 15 ML C 

029300 047 GOCCE ORALI 1% 15 ML C 

029300 050 20 COMPRESSE 1 MG C 
ALOVIR 


Codice Specialità: 28402 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 Titolare AIC: CABER 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028402 016 25 COMPRESSE 400 MG A 
028402 030 CREMA 5% 10 G C 
028402 042 25 COMPRESSE 800 MG A 
ALOXIDIL 
data prima registrazione specialità: 15-12-90 Codice Specialità: 27261 Titotare AIC: IDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027261 015 LOZIONE 60 ML 2% C 


PAR: 7 LIS 


Data 
Registazione 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 


Data 
Registazione 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 


Data 
Registazione 
15-12-90 


Data 
Rinnovo 


| Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ALPHAGLOBIN 
data prima registrazione specialità: 22-12-94 Codice Specialità: 29249 Titolare AIC: ALPHA THERAPEUTIC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione «. Rinnovo 
029249 012 FLAC. 50 ML + SET INFUSIONALE H 22-12-94 
029249 024 FLAC. 100 ML + SET INFUSIONALE H 22-12-94 
029249 036 FLAC. 200 ML + SET INFUSIONALE H 22-12-94 
ALPHANINE 
data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità 29250 Titolare AIC: ALPHA THERAPEUTIC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029250 014 1 FIALA 1500 UI + 1 FIALA 10 ML + SIRINGA A 37 05-09-96 
029250 026 1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 500 UI A 37 05-09-96 
029250 038 1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 1000 UI A 37 05-09-96 


ALPHOSYLE 
data prima registrazione specialità: 10-08-60 Codice Specialità 17359 Titotare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017359 023 LOZIONE DERMATOLOGICA 100 G C 10-08-60 01-06-95 
017359 035 LOZIONE DERMATOLOGICA 200 G C 10-08-60 01-06-95 


ALPROSTAR 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 27666 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027666 015 1 FIALA LIOFILIZZATA 20 MCG H 18-02-93 


ALREDASE 
data prima registrazione specialità: 02-01-90 Codice Specialità 27189 Titolare AIC: —WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027189 024 28 CAPSULE GELATINA DURA 200 MG C 02-01-90 01-06-95 


ALSOGIL 
data prima registrazione specialità 30-10-84 Codice Specialità: 16765 Titolare AIC: ALSO SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016765 012 AD 10 SUPPOSTE C .30-10-84 01-06-95 
016765 024 20 COMPRESSE C 30-10-84 01-06-95 


90 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ALTAN 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialita: 26419 Titolare AIC: ROTTAPHARM * 
Fascia Data Data 
N. AC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026419 010 20 COMPRESSE 30 MG C 27-07-87 01-06-95 


ALTERGEN 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28441 Titolare AIC: IBSA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028441 018 CREMA 25 G C 28-10-94 ‘ 
028441 020 15 GARZE MEDICATE C 28-10-94 
ALTIAZEM 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità 25271 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025271 014 50 COMPRESSE 60 MG A 17-03-84 01-06-95 
025271 026 5 FLAC. LIOF 50 MG IV + 5 FIALE 5 ML A 07-10-85 01-06-95 
025271 038 RETARD 24 COMPRESSE 120 MG A 27-04-91 01-06-95 
025271 040 RETARD 14 CAPSULE 300 MG A 31-10-94 01-06-95 


ALTOSONE 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità 27783 Titolare AIC: PUROPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027783 012 CREMA TUBO 30 G C 05-03-93 
027783 024 UNGUENTO TUBO 30 G C 05-03-93 
027783 036 LOZIONE FLACONE 30 G C 05-03-93 


ALUCOL 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità 9117 Titotare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09117 019 50 COMPRESSE 500 MG C 29-12-83 01-06-95 
ALUCTYL 
data prima registrazione specialità 29-04-77 Codice Specialità: 5642 Titolare AIC: YAMANOUCHI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05642 018 30 COMPRESSE C 29-04-77 01-06-95 
05642 020 SPRAY 40 ML C 29-04-77 01-06-95 
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ALUDYAL i 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 25765 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
025765 013 30 BUSTINE G 2 C 27-07-87 01-06-95 
025765 037 SOSPENSIONE OS 200 ML C 27-07-87 01-06-95 


ALUPENT 
data prima registrazione specialità 05-09-72 Codice Specialità: 20055 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020055 024 IM IV 10 FIALE 0,5 MG/1 ML C 05-09-72 01-06-95 


ALUPIR 
data prima registrazione specialità: 17-06-82 Codice Specialità: 21297 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia , Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021297 015 4 CAPSULE 500 MG C 17-06-82 01-06-95 
021297 027 20 CAPSULE 500 MG C 17-06-82 01-06-95 


#5 = registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28500 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
028500 015 20 COMPRESSE DIVISIBILI 450 MG C 22-03-93 
028500 027 20 BUSTINE 450 MG C 22-03-93 
028500 039 CREMA 40 G 5% C 22-03-93 


ALVEOFACT 
data prima registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialità: 27933 Titolare AIC: BOEHRINGER (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027933 011 SOSPENSIONE FLACONCINO 1,2 ML ; H 05-03-93 


ALVEOSPAD 
data prima registrazione specialità: 29-07-92 Codice Specialità: 27583 Titolare AIC: DENIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027583 018 GEL 25 G USO ODONTOIATRICO C 29-07-92 


sii 
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ALVEOTEN 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27394 Titolare AIC: IBI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027394 028 AD 30 COMPRESSE 38,8 MG C 29-05-93 
027394 042 AD 30 BUSTINE 38.8 MG G 29-05-93 
027394 067 SOSPENSIONE 0,748% FLACONE 120 ML C 29-05-93 
027394 079 BB 10 SUPPOSTE 19,4 MG C 29-05-93 
027394 081 AD 10 SUPPOSTE 38,8 MG C 29-05-93 
ALYRANE 
data prima registrazione specialita: 20-03-95 Codice Specialità: 29034 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029034 016 SOLUZIONE X INALAZIONE 250 ML H 20-03-95 
au 73 
data prima registrazione specialità: 27-04-74 Codice Specialità: 23136 Titolare AIC: MEDICI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023136 082 12 CAPSULE 500 MG C 27-04-74 
AMARO KELEMATA 
data prima registrazione specialita: 29-10-69 Codice Specialità: 21147 Titolare AIC: KELEMATA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
021147 020 FLACONE 225 G C 29-01-92 
AMARO MEDICINALE AICARDI 
data prima registrazione specialita: 25-02-85 Codice Specialità: 4273 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
04273 013 FLACONE 200 ML C 25-02-85 
04273 025 FLACONE 500 ML C 25-02-85 
0 
AMARO MEDICINALE GIULIANI 
data prima registrazione specialità 26-05-72 Codice Specialità: 2427 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN: Registazione 
02427 033 FLACONE 750 G C 18-06-81 
02427 084 10 COMPRESSE MASTICABILI C 04-06-83 
02427 096 30 COMPRESSE MASTICABILI C 04-06-83 
02427 108 MENTA FLACONE 250 G C 18-06-81 
02427 110 MENTA FLACONE 450 G C 18-06-81 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

02427 122 GOCCE LASSATIVE VEGETALI 10 ML Cc 
02427 134 GOCCE LASSATIVE VEGETALI 20 ML 

02427 146 60 MICROCAPSULE LASS.VEG.LIOF. C 
02427 161 6 FLACONCINI G 20 C 
02427 173 1 FLACONE G 500 G 
02427 209 = -FLACONE 4506 C 
02427 223 FLACONE 200 G G 
02427 274 FLACONE 400 G C 


AMARO PADIL 


data prima registrazione specialità: 09-04-84 Codice Specialità: 2320 Titolare AIC: BLUE CROSS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02320 012 NORMALE FLACONE G 250 C 
02320 063 FORTE SCIROPPO G 250 C 
02320 075 FORTE SCIROPPO G 500 C 
02320 087 FORTE SCIROPPO G 900 C 
02320 099 FORTE OS 10 FLAC.NI 10 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


26-05-72 
26-05-72 
26-05-72 
04-06-83 
20-08-85 
15-10-87 
15-10-87 
25-06-90 


Data 
Registazione 


09-04-84 
11-05-91 


11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


AMBISOME 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28581 Titolare AIC: NEXSTAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028581 015 10 FIALE LIOFILIZZATE H 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


AMBRAMICINA 
data prima registrazione specialità: 29-10-57 Codice Specialita: 8595 Titolare AIC: LEPETIT 
7 Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08595 062 16 CAPSULE 250 MG A 


Data 
Registazione 


22-11-72 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AMBROMUCIL 
data prima registrazione specialità 19-06-92 Codice Specialità: 28061 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028061 012 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG C 
028061 024 AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG C 
028061 036 30 CAPSULE 100 MG C 
028061 048 SCIROPPO 1% 200 ML C 


EAT a 


Data 
Registazione 


19-06-92 
19-06-92 
19-06-92 
19-06-92 


Data 
Rinnovo 
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AMCINIL 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26096 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026096.014 POMATA 30 G 0,1% B 


AMICASIL 


data prima registrazione specialità: 15-06-81 Codice Specialità: 24459 


Titolare AIC: BKF 


Serie generale - n. 26 


Data Data 
Registazione Rinnovo 


30-06-88 01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024459 099 1 FLAC. IM 500 MG 2 ML A 55 
024459 101 1 FLAC. IM 1 G 4 ML A 55 


Data Data 
Registazione Rinnovo 


21-08-89 01-06-95 
21-08-89 01-06-95 


AMICEL 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità 24919 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024919 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G 1% C 
024919 021 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 G 1% C 
024919 058 6 OVULI VAGINALI 150 MG C 
024919 060 6 BUSTINE SCHIUMA 10 G C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
28-02-83 01-06-95 
28-02-83 01-06-95 
29-07-85 01-06-95 
01-07-92 01-06-95 


AMICO 
data prima registrazione specialità: 06-07-71 Codice Specialità 22287 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022287 039 10 FLACONCINI ORALI 20 ML C 


AMIK 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28562 Titolare AIC: SAVIO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028562 015 CREMA 2,5% 30 G C 
028562 027 CREMA 5% 30 G C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 


29-05-93 01-06-95 


Data Data 


Registazione Rinnovo 
28-10-94 
28-10-94 


AMIKAN 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 27484 Titolare AIC: SOSEPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027484 031 1 FLAC. IM 1G 4 ML A È 55 
027484 043 1 FLAC. IM 0,5 G 2 ML A 55 


= 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
20-03-95 
20-03-95 
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AMILIT IFI 
data prima registrazione specialità 05-05-75 Codice Specialità 22842 Titolare AIC: IFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022842 013 30 COMPRESSE RICOPERTE 10 MG C 05-05-75 01-06-95 
022842 025 30 COMPRESSE RICOPERTE 25 MG C 05-05-75 01-06-95 
AMINOACIDI CR BM ITALIA 
data prima registrazione specialità 28-10-94 Codice Specialità: 29414 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
029414 012 IV FLACONE 500 ML C 28-10-94 


AMINOACIDI E BM ITALIA 


data prima registrazione specialita: 28-10-94 Codice Specialità 29413 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.PA 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Ri inovo 
029413 010 IV FLACONE 250 ML C 28-10-94 
AMINOACIDI $S BM ITALIA 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 29415 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029415 015 IV FLACONE 500 ML C 28-10-94 


AMINOMAL 
data prima registrazione specialità: 29-05-56 Codice Specialità: 11226 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011226 026 3 FIALE IV 10 ML 240 MG A 13-10-82 01-06-95 
011226 038 10 SUPPOSTE 350 MG C 29-05-56 01-06-95 
011226 040 20 CONFETTI 200 MG A 03-08-73 01-06-95 
011226 089 P.. IV 3 F SIRINGA 10 ML C 29-08-82 01-06-95 
011226 091 ELISIR 1 FLAC. 200 ML 0,67% A 25-10-84 01-06-95 
011226 103 ELISIR 8 FL 25 ML C 03-03-83 01-06-95 
011226 127 R 20 COMPRESSE DIVISIBILI 600 MG A 13-05-85 01-06-95 
011226 139 IM 6 FIALE 2 ML C 24-10-88 01-06-95 


AMINOPHILLINE 
data prima registrazione specialità: 20-08-59 Codice Specialità: 846 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0846 030 6 FIALE IV 10 ML 240 MG A 20-08-59 01-06-95 
0846 042 6 FIALE 480 MG/3 ML C 03-08-90 01-06-95 


REreoiP. (, (GIS 
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AMINOPLASMAL 
data prima registrazione specialità: 01-02-90 Codice Specialità: 26790 Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
026790 016 3% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H 01-02-90 
026790 028 5% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H 01-02-90 
026790 030 10% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H 01-02-90 
026790 042 5% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML C 28-10-94 
026790 055 10% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML C 28-10-94 
026790 067 10% IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML C 28-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


AMINOZIM 
data prima registrazione specialità: 06-04-79 Codice Specialità: 23022 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023022 041 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 


Data 
Registazione 


17-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AMIODAR 
data prima registrazione specialità: 27-12-83 Codice Specialità: 25035 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025035 015 20 COMPRESSE 200 MG À 


Data 
Registazione 


27-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AMIPRESS 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità: 24636 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024636 019 50 COMPRESSE LACCATE 200 MG A 


Data 
Registazione 


19-05-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AMIRALE 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 14403 Titolare AIC: IDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


014403 012 GOCCE ORALI 5 ML C 


Data 
Registazione 


28-02-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AMNIEX | 
data prima registrazione specialità 24-11-58 Codice Specialità: 7081 Titolare AIC: MASTELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07081 019 1FàCM2 AST C 


Data 
Registazione 


24-11-58 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
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AMOBRONC 
data prima registrazione specialità: 15-10-85 Codice Specialità 25776 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025776 030 IM 10 FIALE 15 MG 2 ML C 15-10-85 01-06-95 
025776 067 SCIROPPO 200 ML C 29-10-92 01-06-95 


AMOFLUX 
data prima registrazione specialità 29-03-83 Codice Specialità: 24819 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024819 068 12 COMPRESSE 1 G A 27-07-87 01-06-95 


AMOX 


data prima registrazione specialità 09-09-83 Codice Specialità: 23909 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023909 029. 1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 5% A 09-09-83 01-06-95 
023909 031 12 COMPRESSE 1 G A. 10-12-83 01-06-95 
023909 068 12 BUSTINE 1000 MG A 21-09-92 01-06-95 


AMOXICILLINA RECOFARMA 


data prima registrazione specialità 29-01-96 Codice Specialità 29488 Titolare AIC: RECOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029488 018 12 COMPRESSE 1 G A 29-01-96 
029488 020 12 CAPSULE 500 MG A 29-01-96 
029488 032 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 G A 29-01-96 


AMOXICILLINA RECORDATI 


data prima registrazione specialità: 29-01-96 Codice Specialità: 29487 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029487 016 12 COMPRESSE 1 G A 29-01-96 
029487 028 12 CAPSULE 500 MG A 29-01-96 
029487 030 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 G A 29-01-96 


AMOXILLIN 
data prima registrazione specialita 12-10-76 Codice Specialità: 23506 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data " Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023506 025 12 CAPSULE 500 MG A 16-02-77 01-06-95 
023506 088 12 COMPRESSE 1 G A 16-06-83 01-06-95 
023506 090 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 G 10% A 16-06-83 01-06-95 


_ 45 — 
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AMOXINA 
data prima registrazione specialità 17-03-84 Codice Specialità: 23966 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023966 070 12 CAPSULE 250 MG C 
023966 082 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML 5% A 
‘023966 094 12 COMPRESSE 1 G A 


Data 
Registazione 
02-11-95 
02-11-95 
02-11-95 


Data 
Rinnovo 
01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 


AMOXIPEN 
data prima registrazione specialità 06-12-78 Codice Specialità: 23692 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023692 041 12 CAPSULE 500 MG A 06-12-78 
023692 130 12 BUSTINE MONODOSE 1 G A 23-01-85 
AMPAMET 
data prima registrazione specialità 07-07-93 Codice Specialità: 27780 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027780 016 20 BUSTINE 750 MG C 07-07-93 
027780 028 20 COMPRESSE 750 MG C 07-07-93 
027780 030 10 BUSTINE 1500 MG C 07-07-93 
AMPHOCIL 
data prima registrazione specialità: 25-06-96 Codice Specialità 29443 Titolare AIC: SEQUUS PHARMACEUTICALS 
Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029443 013 1 FLACONCINO 50 MG C 25-06-96 
029443 025 10 FLACONCINI 50 MG C 25-06-96 
029443 037 1 FLACONCINO 100 MG C 25-06-96 
029443 049 10 FLACONCINI 100 MG C 25-06-96 


AMPI-ZOJA 
data prima registrazione specialità: 28-10-75 


Titolare AIC: ZOJA 


Codice Specialità: 22372 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
022372 015 12 CAPSULE 
AMPICILLINA 


data prima registrazione specialità 20-11-67 


N. AIC Confezione 


019730 047 IM IV FL + F 250 MG 
019730 050 


IM IV 3 FL + F 250 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 19730 Titolare AIC: PIERREL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
c 


Data 
Registazione 


28-10-75 


Data 
Registazione 
26-09-69 
26-09-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
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Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019730 062 IM IV 1FL+F0,5G C 
019730 074 IM IV3FL+F0,5G C 
019730 086 IM IV1FL+F16G C 


AMPICILLINA CARLO ERBA 


Data 
Registazione 


26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 21-11-68 Codice Specialità 21158 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021158 035 12 CAPSULE 500 MG C 
021158 047 FL. LIOF. 500 MG + SOLV. 2,5 ML C 
021158 050 FLAC. LIOF. 1 G + F. SOLV. 4 ML C 


AMPICILLINA RECORDATI 


Data 
Registazione 


19-03-79 
03-06-70 
15-03-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione speciaktà: 20-11-70 Codice Specialità 21909 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021909 078 12 CAPSULE 250 MG A 
021909 080 16 CAPSULE 250 MG A 
021909 092 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 60 ML 5% A 
021909 104 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 3 ML A 
021909 116 IM 4 FL UOF. 1 G+4F. SOLV. 3 ML C 
021909 128 IM 6 FL LIOF. 1 G + 6 F. SOLV. 3 ML C 


Data 
Registazione 
29-10-92 
29-10-92 
29-10-92 
29-10-92 
29-10-92 
29-10-92 


Data 
Rinnow 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


AMPILISA 
data prima registrazione specralità: 12-03-70 Codice Specialità: 21647 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

021647 021 12 CAPSULE 500 MG A 
021647 033 =—GOCCE ORALI 10 ML 10% B 

021647 045 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3,5 ML A 
021647 058 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 
021647 060 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 3,5 ML A 


AMPILUX 
data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 21057 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021057 017 ==POMATAOFTALMICA 5 G C 
021057 029 COLLIRIO LIOF 0,8% 3 ML A 


ce 


Data 
Registazione 


22-12-78 
12-03-70 
12-03-70 
12-03-70 
22-12-78 


Data 
Registazione 
24-03-82 
24-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


AMPIPLUS 


data prima registrazione specialità 20-12-73 


N. AIC 


022396 016 
022396 030 
022396 042 
022396 055 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


12 CAPSULE | 

IM.IV 1 FLAC + 1 FIALA 4 ML 
BB IM IV 1 FLAC + 1 FIALA 3 ML 
IMIV1FL1G+1 FSOLV 4 ML 


AMPIPLUS SIMPLEX 


data prima registrazione specialità 01-08-84 


Codice Specialità 22396 


Codice Specialità: 20866 


Titolare AIC: 


MENARINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O000AO 


Titolare AIC: 


MENARINI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-12-73 
27-04-74 
18-06-81 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


020866 012 
020866 024 
020866 036 
020866 051 
020866 083 
020866 075 
020866 087 
020866 099 
020866 101 
020866 113 
020866 125 
020866 137 


AMPLITAL 


data prima registrazione specialità 21-09-79 


Confezione 


12 CAPSULE 250 MG 

12 CAPSULE 500 MG 

IM IV 250 MG1 FLAC + 1F 
IM IV 250 MG 6 FLAC. + 6 F 
IM IV 500 MG 1 FLAC. + 1 F 
IM IV 500 MG 3 FLAC. + 3 F 
IM IV 500 MG 6 FLAC. + 6 F 
1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML 
IMINV1G3F+3F 
IMIV1G6F+6F 
SCIROPPO 60 ML 125 MG 
SCIROPPO 60 ML 250 MG 


Codice Specialità: 20121 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eHoHoHoPp-ZMoHoHoKHonoHoHeo 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Registazione 


01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 


Data i 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


020121 036 
020121 048 
020121 087 
020121 101 
020121 113 
020121 137 
020121 152 


AMPLIUM 


data prima registrazione specialità 31-07-69 


Confezione 


12 CAPSULE 500 MG 

INIETT. 1 FL 500 MG + 1 F. 2,5 ML 
1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML 

BB GOCCE ORALI 20 ML 10% 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 5% 
12 COMPRESSE 1 G 

1 FLACONE G 2 + FIALA SOLVENTE 


Codice Specialità: 21429 


Fascia 


Rimborsabifità SSN 


OPPOLPLOD 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
31-05-85 
31-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


021429 016 
021429 028 
021429 030 
021429 042 
021429 055 
021429 067 
021429 079 
021429 081 
021429 093 


Confezione 


AD 12 CAPSULE 375 MG 
BB GRANULARE SCIROPPO 30 G 
BB POLVERE 05 GOCCE 5 G 


AD IM 1 FL LIOF. 600 MG+1F3ML . 


AD IM 3 FL LIOF 600 MG + 3 F 3 ML 
BB IM 1 FL LIOF. 300 MG + 1 F 3 ML 
BB IM 3 FL LiOF. 300 MG + 3 F 3 ML 
IM 1 FL LIOF. 1000 MG + 1 F 3 ML 
IM 3 FL LIOF. 1000 MG + 3 F 3 ML 


_ 48 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000000000 


Data 
Registazione 


‘31-07-69 


01-03-71 
31-07-69 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
16-09-75 
16-09-75 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinàrio alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


AMPLIZER 
data prima registrazione specialità: 20-11-71 


Titolare AIC: 0.F.F. 


Codice Specialità 22361 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022361 012 12 CAPSULE 250 MG A 
022361 024 1 FLAC. GRANULATO 20 G 5% A 
022361 036 12 CAPSULE 500 MG A 
022361 048 12 COMPRESSE 1 G A 


ANABOLICUM 


data prima registrazione specialità 26-01-81 


Confezione 


30 CAPSULE 10 MG 


N. AIC 
021184 015 


ANACIDASE 
13-01-88 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
50 COMPRESSE 500 MG 


N. AIC 
05433 026 


Codice Specialità 21184 Titolare AIC: PARKE DAVIS 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 5433 Titolare AIC: SIGMATAU 


Data 
Registazione 
20-11-71 
20-11-71 
20-07-85 


20-07-85 


Data 
Registazione 
26-01-81 


Data 
Registazione 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


ANACIDOL 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 20497 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
020497 018 20 COMPRESSE MASTICABILI C 


ANADERMIN 


data prima registrazione specialità 24-04-96 


Codice Specialità: 32289 Titolare AIC: ECOBI 


Data 
Registazione 
14-10-81 


Confezione 
CREMA TUBO 50 G 


N. AIC 
032289 011 


ANADIFTERALL 


data prima registrazione specialità 28-11-83 


N. AIC 
02137 014 


Confezione 
2 FIALE 0,5 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 2137 Titolare AIC: BIOCINE 
Rimborsabilità SSN 
C 


— 49 — 


Data 
Registazione 
24-04-96 


Registazione 
28-11-83 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
—kp1t11H1_Ù————t1pzmT..T..'TT.——-——nr—@————————111à1#————————————ttt@TFPP——mmtmmtùÒ@1@1m@o_ + +—m———_mueUeUyùEàoR oòoMOMOMee@M@M E EREREREÉZÉÒÉ@ERB'É='=E@R@'@@ÀÀREERER,IL.. "Eh. 


ANAFRANIL 
data prima registrazione specialità 08-11-79 Codice Specialità: 21643 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021643 010 20 CONFETTI 25 MG A 08-11-79 01-06-95 
021643 022 50 CONFETTI 10 MG A 08-11-79 01-06-95 
021643 034 - 5 FIALE IM IV 25 MG 2 ML A 08-11-79 01-06-95 
021643 046 SR 20 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG A 09-03-91 01-06-95 


ANAGREGAL 
data prima registrazione specialità: 13-04-83 Codice Specialità: 24834 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N: AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024834 018 30 CONFETTI C 13-04-83 01-06-95 


ANALIP 
data prima registrazione specialità: 26-07-84 Codice Specialità: 25313 Titolare AIC: IKETON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025313 026 40 CAPSULE C 13-02-93 01-06-95 


ANANASE 
data prima registrazione specialità: 31-03-65 Codice Specialità 20501 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020501 021 100 20 CONFETTI 40 MG C 20-11-71 01-06-95 
020501 033 UNGUENTO 30 G 5% C 08-11-79 01-06-95 


ANASCLEROL 
data prima registrazione specialità: 19-03-80 Codice Specialità: 23536 Titolare AIC: ISTORIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023536 016 40 CAPSULE C 19-03-80 01-06-95 


ANATENSOL 
data prima registrazione specialità: 20-02-61 Codice Specialità 18281 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018281 028 25 CONFETTI 1 MG A 09-11-95 01-06-95 


— S0— 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ANATETALL 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 2238 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02238 018 1 FIALA 0,5 ML C 28-11-83 01-06-95 
02238 020 1 FLACONE 5 ML (10 DOSI) Cc 02-05-90 01-06-95 
02238 032 1 FLACONE 10 ML (ZC DOSI) C 02-05-90 01-96-95 


N. AIC 
06590 018 


ANATOXAL DI BERNA 
data prima registrazione specialità: 27-12-67 


Codice Specialità: 6590 


Confezione 


1 FIALA 0,5 ML 


ANATOXAL DI TE BERNA 


data prima registrazione specialità: 16-04-57 


Codice Specialità 6255 


Titolare AIC: BERNA 


Titolare AIC: BERNA 


Data 


Registazione 


27-12-67 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
06255 018 
06255 044 
06255 057 
06255 069 


Confezione 

1. FIALA 0,5 ML 

AD 1 FIALA 0,5 ML 

BB 1 FLAC. 0,5 ML + SIRINGA 
AD 1 FLACONE SIRINGA 0,5 ML 


ANATOXAL DI TE PER BERNA 


data pnma registrazione specialità: 30-05-68 


N. AIC 


06401 018 
06401 020 


ANAURAN 


N. AIC 


014302 032 


ANCOTIL 


| data prima registrazio@è specialità: 04-08-82 


N. AIC 


024753 028 


data prima registrazione specialità. 09-11-79 


Codice Specialità: 6401 


Confezione 
1 FIALA 0,5 ML 
1 FIALA 0,5 ML + SIRINGA 


Confezione 
GOCCE OTOLOGICHE 25 ML 


Confezione 
IV SOLUZ1% 5 FLAC. 250 ML 


st = 


Codice Specialità: 14302 


Codice Specialità: 24753 


oMeMmenMe:; 


Titolare AIC: BERNA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: ZAMBON 


Fascia 
Rimborsabiiità SSN 
C 


Titolare AIC: ROCHE 


Data 
Reoistazi 
27-12-68 
27-12-84 
10-02-87 
30-09-91 


Data 
Registazione 


30-05-68 
19-03-80 


Data 
Registazione 


04-02-91 


Data 
cisti 
26-05-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


ANDERGIN 
data prima registrazione specialità: 06-10-79 


Codice Specialità: 24061 


N. AIC Confezione 
024061 071 15 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG 
024061 083 4 TAVOLETTE VAGINALI 400 MG 
024061 095 POMATA 30 G 
024061 107 LOZIONE 30 ML 
024061 119 20 COMPRESSE 250 MG 


ANDOZAC 


data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità 28371 


Titolare AIC: 


Supplemento urdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> 0 .6ò da 


Titolare AIC: 


DU PONT PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028371 019 15 COMPRESSE 5 MG 


ANDRIOL 


data prima registrazione specialità: 02-04-82 Codice Specialità: 24585 


N. AIC Confezione 
024585 010 30 CAPSULE 40 MG 
024585 034 60 CAPSULE 40 MG 
ANDROCUR 


data prima registrazione specialità 08-08-75 Codice Specialità: 23090 


N. AIC Confezione 
023090 018 15 COMPRESSE 50 MG 
023090 020 25 COMPRESSE 50 MG 
023090 032 DEPOT IM 1 FIALA 3 ML 
023090 044 30 COMPRESSE 100 MG 
ANEMIAL 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità: 25819 


N. AIC Confezione 
025819 069 = 10 FLACONCINI 40 MG 
025819071 = 10FLACONCINI 625 MG 
025819 083 10 BUSTINE 40 MG 
025819095 10 BUSTINE 625 MG 


Titolare AIC: 


ORGANON ITALIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


SCHERING 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


>_D DB O 


Titolare AIC: 


MALESCI 


fasi 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


01-07-92 


Data 
Registazione 


02-04-82 
02-04-82 


Data 
Registazione 


08-08-75 
08-08-75 
21-05-83 
28-10-94 


Data 
Registazione 


29-97-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ANETIN 
data prima registrazione specialità: 03-08-90 Codice Specialità: 26836 Titolare AIC: IBIRN 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026836 015 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G C 03-08-90 01-06-95 
026836 027 10 FLACONCINI ORALI 1 G C 03-08-90 01-06-95 


ANEVRASI 
data prima registrazione specialità 13-11-59 Codice Specialità: 8887 Titolare AIC: DONINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08887 034 SCIROPPO 200 G {o 04-07-87 01-06-95 
08887 046 30 CAPSULE 300 MG C 04-07-87 01-06-95 


ANEXATE 


data prima registrazione specialità: 01-02-89 Codice Specialità: 26749 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsanilità SSN Registazione Rinnovo 
026749 010 1 FIALA 0,5 MG/5 ML H 01-02-89 01-06-95 
026749 034 1 FIALA 1 MG/10 ML H 01-02-89 01-06-95 


ANFOCORT 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 25045 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025045 016 CREMA 30 G C 04-06-83 01-06-95 
ANGIDIL | 
data prima registrazione specialità: 22-05-95 Codice Specialità 28258 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028258 010 28 CAPSULE RILPROLUNG. 90 MG C 22-05-95 
028258 059 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 120 MG A 22-05-95 
028258 097 28 CAPSULE RIL PROLUNG. 180 MG A 22-05-95 
028258 135 28 CAPSULE RIL PROLUNG. 300 MG A 22-05-95 


ANGIOCONRAY 
data prima registrazione specialità 13-03-65 Codice Specialità: 20453 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020453 015 .80% INIETT. 1 FIALA 20 ML H 13-03-65 01-06-95 


eg fe 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ANGIOFLUX 
data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità 27932 Titolare AIC: MITIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027932 019 10 FIALE INIET. 600 ULS C 04-05-93 
027932 021 50 CAPSULE 250 ULS C 04-05-93 


ANGIOLAST 
data prima registrazione specialità: 03-10-73 Codice Specialità: 22828 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022828 014 GOCCE ORALI 30 ML C 03-10-73 01-06-95 


ANGIOPAN 
data prima registrazione specialità: 25-07-55 Codice Specialità: 10267 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010267 019 40 CONFETTI C 25-07-55 01-06-95 
010267 021 IM IV 5 FIALE 2 ML C 25-07-55 01-06-95 


ANGIOREX 
data prima registrazione specialita: 09-03-91 Codice Specialità 27222 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027222 013 20 CAPSULE 160 MG C 09-03-91 01-06-95 
027222 025 20 BUSTINE 80 MG C 09-03-91 01-06-95 


ANGIPRESS 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28196 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028196 018 14 CAPSULE RITARDO 300 MG A 28-10-94 


ANGIZEM 


| data prima registrazione specialità 03-04-84 Codice Specialità 25280 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025280 025 50 COMPRESSE 60 MG A 12-10-85 01-06-95 


09-03-91 01-06-95 
09-03-91 01-06-95 
28-10-94 01-06-95 
17-06-96 01-06-95 


025280 037 IV 5 F. LIOF. 50 MG + 5 F. SOLV. 
025280 049 RETARD 24 COMPRESSE 120 MG 
025280 052 RETARD 14 CAPSULE 300 MG 

025280 064 200 RETARD 36 CPAULE 200 MG 


C 
A 
A 
C 


1-2-1997 


è 


ANIFED 
data prima registrazione specialità 15-12-82 Codice Specialità 24867 Titolare AIC: ZOJA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024867 018 40 CAPSULE 10 MG A 
024867 020 RETARD 50 COMPRESSE 20 MG A 
ANSEREN 
data prima registrazione specialità 10-02-87 Codice Specialità 26380 Titotare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026380 016 45 10 CAPSULE 45 MG C 
026380 028 30 15 CAPSULE 30 MG C 
026380 030 15 30 CAPSULE 15 MG C 
ANSIMAR 
data prima registrazione specialità: 30-10-84 Codice Specialità: 25474 Titotare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025474 014 20 COMPRESSE 400 MG A 
025474 038 BB 20 BUSTINE ORALI 200 MG C 
025474 040 3 FIALE IV 100 MG/10 ML A 
025474 053 1 FIAL. MINIFLEBO 300 MG/100 ML H 
025474 065 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 2% A 


ANSIOLIN 
data prima registrazione specialità 05-07-72 Codice Specialità: 19994 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019994 033 GOCCE ORALI 30 ML 0,5% C 
019994 045 3 FIALE 2 ML IM IV 10 MG A 54 
019994 060 40 COMPRESSE C 


ANTABUSE DISPERGETTES 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
15-12-82 
17-10-84 


Data 
Registazione 
10-02-87 
10-02-87 
10-02-87 


Data 
Registazione 
28-04-79 
05-05-83 
30-04-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 18-09-84 Codice Specialità 4308 Titotare AIC: CRINOS 
Pascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
‘04308 019 24 COMPRESSE EFFERVESCENTI 400 MG C 


Data 
Registazione 
18-09-84 


01-06-95 


ANTACAL | 
data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità: 27461 Titolare AIC: ERREKAPPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027461 019 MITE 28 COMPRESSE 5 MG C 02-05-90 01-06-95 
027461 021 ‘14 COMPRESSE 10 MG A 02-05-90 01-06-95 . 


— 55 — 


1-2-1997 


ANTAGOSAN 
data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
023676 024 
023676 036 
023676 048 
023676 051 


ANTALGIL 


data prima registrazione specialità 20-06-89 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-10-78 


Codice Specialità: 23676 


Confezione 
100000 UICH 2 F 10 ML 


200000 UICH 2 F 10 ML 
500000 UICH F 20 ML 
500000 UICH FL 50 ML 


Codice Specialità: 27432 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
H 17-10-78 
H 17-10-78 
H 17-10-78 
H 17-10-78 


Titolare AIC: 


JANSSEN 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027432 020 


AKTAXONE 


data prima registrazione specialità: 26-05-87 


Confezione 
10 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 25855 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Data 
Registazione 


22-07-89 


A 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
025855 014 
025855 026 
025855 038 
025855 040 


ANTEMESYL 


data prima registrazione specialità: 26-05-78 


Confezione 

10 CAPSULE 50 MG 

10 CAPSULE 10 MG 

10 FLACONCINI 0S 50 MG 
5 FLACONCINI 0S 100 MG 


Codice Specialità: 3441 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> » DB >» 


Titolare AIC: 


37 
37 
37 
37 


MOLTENI 


Data 
Registazione 


26-05-87 
26-05-87 
27-04-91 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
03441 033 
03441 045 


ANTEPSIN 


data prima registrazione specialità: 25-01-80 


Confezione 
3 SUPPOSTE 
5 FIALE 


Codice Specialità 22803 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BALDACCI 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
022803 011 
022803 023 
022803 035 
022803 047 
022803 050 


Confezione 

48 COMPRESSE 500 MG 

30 BUSTINE GRANULATO 1 G 

40 COMPRESSE 1 G 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% 
20 BUSTINE GRANULATO 2 G 


0 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


> Db Db Db 


Data 
Registazione 


25-01-80 
17-02-82 
30-07-87 
09-03-91 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ANTI ACNE SAMIL 


data prima registrazione specialità 20-10-84 Codice Specialità 20477 Titolare AIC: SAMIL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020477 028 2 FL POLVERE + 2 FL. SOLV. C 10-01-94 01-06-95 


ANTIACIDO GIULIANI 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 Codice Specialità: 28099 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028099 024 24 COMPRESSE MASTICABILI C 20-04-95 01-06-95 


ANTIADIPOSO 
data prima registrazione specialità 17-11-55 Codice Specialità 10292 Titolare AIC: TEOFARMA 


N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
010292 011 60 CONFETTI C 17-11-55 01-06-95 


ANTIAL 
data prim registrazione specialità 29-03-83 Codice Specialità 15439 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


29-03-83 01-06-95 
29-03-83 01-06-95 
29-03-83 01-06-95 
29-03-83 01-06-95 


015439 019 IM 5 FIALE 1 ML 5 MG 

015439 021 30 COMPRESSE 15 MG 

015439 033 SCIROPPO 100 ML 1% 

015439 058 POMATA DERMATOLOGICA 30 G 2% 


O _ 060°. dU0 


ANTIB 
data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità: 28477 Titolare AIC: MAX 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028477 014 FLACONE COLLUTTORIO 100 ML C 04-05-93 
028477 026 10 BUST. GRAN. LAVANDA VAG. 5 G C 04-05-93 


ANTIBIOPTAL 
data prima registrazione specialità 14-06-58 Codice Specialità 13993 Titolare AIC:* FARMILA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013993 023 FLAC. CONTAGOCCE COLLIRIO 10 ML C 14-06-93 01-06-95 


DEE ES 


1-2-1997 


ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE C. R. 
data prima registrazione specialità 12-09-95 


N. AIC Confezione 
027694 013 SOSPENSIONE 20 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27694 Titolare AIC: PFIZER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-09-95 


Data 
Rinnovo 


ANTIDOL 
data prima registrazione specialità 23-08-72 Codice Specialità: 20970 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020970 012 6 SUPPOSTE C 
020970 024 20 CONFETTI C 
020970 036 30 CONFETTI C 
ANTIDRASI | 
data prima registrazione specialità 04-08-59 Codice Specialità: 15413 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015413038 = 20 COMPRESSE 50 MG Cc 
015413 040 5 FIALE LIOF IV MG 75 + 5 FIALE 2,5 ML A 


ANTIEMORROIDALE MILANFARMA 


data prima registrazione specialità 08-11-86 


Codice Specialità 25751 Titolare AIC: MILANFARMA 


Data 
Registazione 


23-08-72 
09-10-75 
09-10-75 


Data 
Registazione 
02-11-95 
02-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025751 013 POMATA G 20 


ANTIFLOG 


data prima registrazione specialità 15-06-84 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 25069 Titolare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 
08-11-86 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025069 016 30 CAPSULE 10 MG 
025069 028 30 CAPSULE 20 MG 
025069 030 10 SUPPOSTE 20 MG 
025069 067 GEL 50 G 1% 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
66 


A 
C 
C 


ANTIFLU 
data prima registrazione specialità 17-11-84 Codice Specialità: 16816 Titolare AIC: BYK GULDEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016816 050 400 12 COMPRESSE 400 MG C 


SR 


Data 
Registazione 
15-06-84 
15-06-84 
06-07-85 
11-05-91 


Data 
Registazione 


28-12-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 - Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ANTIGREG 
data prima registrazione specialità 12-05-84 Codice Specialità: 25220 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025220 029 30 COMPRESSE 250 MG B 9 
ANTIMICOTICO 
data prima registrazione specialità 02-02-82 Codice Specialità 19318 Titolare AIC: IFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019318 017 PCMATA 19 G C 


ANTIMICOTICO SAME 
data prima registrazione specialita: 04-06-83 Codice Spccialita 24652 


N. AIC Confezione 
024652 101 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 


ANTINEVRALGICO DR.KNAPP 


data prima registrazione specialità 07-06-84 Codice Specialità: 3406 Titotare AIC: MONTEFARMACC 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03406 016 6 COMPRESSE C 
03406 028 12 COMPRESSE C 


ANTINEVRALGICO PENEGAL 
Titolare AIC: FAMA 


data prima registrazione specialità 01-12-84 


Codice Specialità: 13953 


Data 
Registazione 
29-07-92 


Data 
Registazione 
02-02-82 


Data 
Registazi 
15-10-87 


Data 
Registazione 
07-06-84 


07-06-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013953 017 20 COMPRESSE C 


ANTIPULMINA 


Data 
Registazione 
01-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 05-01-55 Titolare AIC: —PHARMALAND SA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
POMATA 50 G C 


09644 093 


Data 
Recistazi 
28-12-95 


1-2-1997 


ANTIREUMINA 
data prima registrazione specialità 25-11-82 


Codice Specialità: 4172 


N. AIC Confezione 
04172 021 10 COMPRESSE 


ANTISCABBIA 


data prima registrazione specialità 03-12-49 Codice Specialità: 2715 


N. AIC Confezione 
02715 023 POMATA 100 G 


ANTISETTICO ASTRINGENTE SEDAT. 


data prima registrazione specialita 20-04-79 Codice Specialità: 4894 


N. AIC Confezione 
04894 010 FLACONCINO COLLIRIO 10 ML 


ANTISPASMINA COLICA 


data prima registrazione speciafità 01-02-50 Codice Specialità: 2918 


N. AIC Confezione 
02918 047 30 CONFETTI 
02918 050 FORTE 30 CONFETTI 


ANTISTIN PRIVINA 


data prima registrazione specialità. 31-12-92 Codice Specialità: 28757 


N. AIC Confezione 
028757 019 COLLIRIO 10 ML 


o ANTITROMBINA ili IMMUNO 
data prima registrazione specialità 21-12-90 Codice Specialità 27113 


N. AIC Confezione 
027113 012 IV FL. LIOF. 500 UI + FL 10 ML + SET 
027113 024 IV FL LIOF. 1000 UI + F. 20 ML + SET 
027113 036 IV FL. LIOF. 1500 UI + F. 30 ML + SET 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


c 


Titolare AIC: 


CANDIOLI 


Rimborsabiità SSN 


Titolare AIC: 


BRUSCHETTINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 


Titotare AIC: 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


CIBA VISION 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


IMMUNO AG 


Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
27-07-85 


Data 
Registazione 


03-12-49 


Data 
Reoistazi 
20-04-79 


Data 
Registazione 
18-02-93 


18-02-93 


Data 
Registazione 


31-12-92 


Data 
Registazione 
21-12-90 
21-12-90 


21-12-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data. 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ANTOCIN 


N. AIC 


022472 029 
022472 031 


ANTORAL 


data pnma registrazione specialità 12-10-76 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22472 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 CONFETTI 30 MG C 
30 CONFETTI 30 MG C 


Serie generale - n. 26 


12-02-85 
12-02-85 


N. AIC 


023497 011 
023497 035 
023497 050 
023497 074 
023497 086 
023497 098 
023497 100 
023497 112 
023497 151 


ANTRA 


data prima registrazione specialità: 17-04-93 


. Codice Specialità: 23497 Titotare AIC: RECORDATI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLUTTORIO 120 ML 0,05% C 
GOLA 20 PASTIGLIE 5MG C 
20 PASTIGLIE GOMMOSE 5 MG C 
GEL DENTIFRICIO 75 G C 
GEL DENTIFRICIO 100 G C 
GOLA SPRAY 15 ML C 
GOLA SPRAY 30 ML C 
FLACONE COLLUTTORIO 250 ML C 
GOLA 20 PASTIGLIE S/ZUCCHERO 5 MG C 


Codice Specialità: 28245 Titolare AIC: 


ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Registazione 
12-10-76 
12-10-76 
12-10-76 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
13-10-94 
13-10-94 
21-09-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028245 049 
028245 052 
028245 064 
028245 076 


ANUSOL 


data prima registrazione specialità: 26-01-81 


Confezione 


IV 1 FIALOIDE 40 MG H 
IV 5 FIALOIDI 40 MG H 
10 CAPSULE 20 MG A 48 
10 CAPSULE 20 MG BLISTER A 


Data 
sciatori 
10-05-96 
10-05-96 
27-07-95 
13-05-96 


N. AIC 


05190 057 
05190 069 


APATEF 


data prima registrazione specialità 22-07-86 


Codice Specialità: 5190 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
12 SUPPOSTE C 
POMATA 40 G C 


Titolare AIC: ZENECA 


Codice Specialità. 26312 


Data 
Reali 
20-04-95 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026312 013 
026312 025 
026312 052 
* 026312 064 


Confezione 


IM 1 FL 500 MG + 1 F. SOLV. 2 ML 
IM1FL1G+1F.SOLV. 2 ML 
IV1.FL1G+1F.SOLV. 10 ML 
INV1FL 2G+1F.SOLV. 20 ML 


EA 


Data 
Registazi 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 


_ Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 a ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


APERDAN | 
data prima registrazione specialità: 05-03-93. Codice Specialità 28210 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIG Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028210 019 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML C 05-03-93 
028210 021 10 FLAC.NI LAVANDA VAG.10 ML C 05-03-93 
028210 033 10 BUSTINE LAVANDA VAG.10 ML C 05-03-93 


eee rea 
| 

i APIO1M ° 

daia prima registrazione specialità. 01-06-95 Codice Specialità 29174 Titolare AIC: SARK 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione * Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029174 012 21 COMPRESSE 250 MG C 01-06-95 
029174 024 12 COMPRESSE 250 MG C 01-06-95 


rei alccni nina 


APIOCOLINA 
data prima registrazione specialità 20-04-79 Codice Specialità 351 Titolare AC: =—BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0351 015 POMATA 25 G C 20-04-79 01-06-95 
0351 027 10 SUPPOSTE Cc 20-04-79 01-06-95 


APLACTIN 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità 27786 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN Registazione Rinnovo 
027786 019 10 20 COMPRESSE 10 MG C 18-02-93 
027786 021 10 COMPRESSE 20 MG A 13 18-02-93 


APLAKET 
data prima registrazione specialità: 14-01-84 Codice Specialità: 25177 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025177 027 30 CONFETTI 250 MG B 9 23-01-89 01-06-95 
APLODAN — 
data prima registrazione specialità: 05-11-68 Codice Specialità 21170 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021170 028. 20 COMPRESSE 250 MG C 27-03-70 01-06-95 
021170 030 10 BUSTINE ORALI 6 G 500 MG C 22-02-74 01-06-95 


dui 


1-2-1997 


APONIL 


data prima registrazione specialità 15-07-91 


Confezione 
14 COMPRESSE 4 MG 


N. AIC 
027832 056 


APRENIN 


data prima registrazione specialità 01-02-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Codice Specialità: 27832 Titolare AIC: GLAXO ALLEN 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
A 02-11-95 01-06-95 


Codice Specialità 27542 


N. AIC Confezione 
027542012 30 CAPSULE 275 MG 
027542 024 30 CAPSULE 550 MG 
027542036 = 10SUPPOSTE 275 MG 
027542 048 10 SUPPOSTE 550 MG 
027542051 = GEL10%50G 


APSOR 


Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
A 66 01-02-93 
A 66 01-02-93 
C 01-02-93 
C 01-02-93 
C 01-02-93 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023283 017 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 28-02-83 01-06-95 


AQUAFOR 


data prima registrazione specialità 30-12-80 


Codice Specialità 23752 Titolare AIC: ASTA MEDICA 


N. AIC Contezione 


023752 025 


AQUAMOX 
17-05-65 


data prima registrazione specialità: 


30 COMPRESSE 20 MG 


Fascia Data Data 
A 04-05-85 01-06-95 


N. AIC 
020566 016 


Confezione 
12 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità: 20566 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
C 17-05-65 01-06-95 


AQUASOL 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32116 Titolare AIC: FARMIGEA 
. Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032116 016 COLLUTTORIO FLAC 200 ML C 29-11-95 
032116 028 10 CONTEN. MONODOSE 10 ML C 29-11-95 


cia 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ARACYTIN 
data prima registrazione specialità 15-10-71 Codice Specialità: 22391 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022391 015 1 FLAC. LIOF IV SC 100 MG + 1 FIALA 5 ML A 15-10-71 01-06-95 
022391 027 1 FLAC. LIOF IV SC 500 MG + 1 FIALA 10 ML A 15-10-71 01-06-95 


pps registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità 2192 Titolare AIC: —SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabuità SSN Registazione Rinnovo 
02192 019 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G C 14-10-81 01-06-95 
02192 045 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G C 16-07-88 01-06-95 
02192 058 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG C 07-05-90 01-06-95 


ARDUAN 
data prima registrazione specialità 17-04-93 Codice Specialità 27740 Titolare AIC: ORGANON 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027740 012 = IV12 FIALE 4 MG/ML H 17-04-93 
AREBROX 
data prima registrazione specialità. 28-10-94 —Codice Specialità 27685 Titolare AI: —ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027685 015 == 30 COMPRESSE EFFERV.0,25 MG C 28-10-94 
027685 027 = 30 COMPRESSE EFFERV. 0,50 MG C 28-10-94 
027685 066 =AEROSOL DOSATO 40 MG/0,2 MG C 28-10-94 


AREDIA 
data prima registrazione specialità: 12-11-92 Codice Specialità: 28150 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028150 023 4 FLAC. LIOF. 15 MG + 4 F. SOLV. H 27-07-93 


AREMIN 
data prima registrazione specialità 22-03-93 Codice Specialità: 28518 Titolare AIC: i BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rim dità SSN Registazione Rinnovo 
028518 013 = 20 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG c 22-03-93 
028518 025 =10 COMPRESSE GASTRORES. 100 MG c 22-03-93 
028518037 —GEL30G1% c 28-10-94 


1-2-1997 Suppiemento ordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ARFEN 
data prima registrazione specialità: 20-02-85 Codice Specialità: 24635 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024635 017 GEL 50 G 10% C 

024635 029 30 COMPRESSE 500 MG A 66 
024635 043 10 SUPPOSTE 500 MG G 

024635 082 6 FLAC. LIOF 400 MG + 6 FIALE 3 ML A 

024635 094 PRONTO 5 FLAC SOLUZ. GINEC. C 


Data 
Registazione 


20-02-85 
20-02-85 
20-02-85 
20-02-85 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ARGINIL 
data prima registrazione specialità: 05-03-62 Codice Specialità 19669 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019669 035 50 CONFETTI C 
019669 047 20 FLACONCINI ORALI 10 ML’2 G C 
ARGININA 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 20014 Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


SCIROPPO 250 ML 20,34% C 


N. AIC Confezione 
020014 027 


ARGIROFEDRINA 


Codice Sp-cialità: 1247 Titolare AIC: VAILLANT 


data prima registrazione specialità 05-09-72 


Data 
Registazione 


24-08-68 
20-01-90 


Data 
Registazione 


12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


GOCCE RINOLOGICHE 25 ML C 


N. AIC Contezione 
01247 028 


Data 
Registazione 


22-07-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ARGISONE 
data prima registrazione specialità: 07-12-79 Codice Specialità 13074 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013074 012 GOCCE OFTALMICHE 10 ML B 


ARGOTONE 


data prima registrazione specialità 24-12-71 


Codice Specialità: 3950 Titolare AIC: LIPHA 


Data 
Registazione 


07-12-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


GOCCE RINOLOGICHE FLAC.20 ML C 


N. AIC Confezione 
03950 019 


— 65 — 


Data 


Registazione 
24-12-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ARIAL 
data prima registrazione specialità: 13-01-92 Codice Specialità 27891 Titolare AIC: DOMPE' 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027891 047 DISK 7 ROTADISKS 4 DOSI + DISKHALER A 13-01-92 
027891 100 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A 13-01-92 
ARIASOL 
data prima registrazione specialità 02-11-79 Codice Soecialità: 18616 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018616 019 NEBULIZZATORE NASALE 10 ML G 02-11-79 01-06-95 


ARICODIL 
data prima registrazione specialità: 11-06-80 Codice Specialità 11680 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011680 055 20 CONFETTI C 08-03-89 01-06-95 
011680 067 GOCCE 25 ML C 08-03-89 01-06-95 


ARIMIDEX 
data prima registrazione specialità: 23-05-96 Codice Soecialità: 31809 Titolare AIC: ZENECA LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031809 015 / M 28 COMPRESSE 1 MG A 23-05-96 
ARITMINA 
data prima registrazione specialità 14-07-60 Codice Soecialita: 17098 Titolare AIC: GIULINI PHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017098 017 1 FIALA 2 ML C 17-06-82 01-06-95 


017098 031 20 DISCOIDI C 22-11-83 01-06-95 


ARLITENE 
data prima registrazione specialità: 25-01-80 Codice Soecialità: 23615 Titolare AIC: ASTA MEDICA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023615 014 20 CONFETTI 30 MG C 31-12-84 01-06-95 
023615 026 40 CONFETTI 30 MG C 25-01-80 01-06-95 


co he 


1-2-1997 


AROVIT 


data prima registrazione specialità: 18-05-51 Codice Specialita 4880 


N. AIC Confezione 
04880 011 30 CONFETTI 50000 UI 
04880 023 GOCGE ORALI 7,5 ML 
04880 035 IM 3 F 1 ML 300000 UI 
ARSCOLLOID 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 ‘ Codice Specialita 2089 
N. AIC Confezione 
02089 151 GENGIVARIO FL. 20 G + T. SERB. 
02089 163 GENGIVARIO FL. 30 G + T. SERB. 
02089 175 COLLUTTORIO FL. 30 G + T. SERB. 
02089 187 GENG. CONCEN FL 10 G + T. SERB. 
02089 199 GENG. CONCENFL.30 G + T. SERB. 
02089 201 DENTIFRICIO TUBO 60 G 
02089 213 DENTIFRICIC TUBO 100 G 
ARTANE 


data omima registrazione specialità: 07-09-60 Codice Specialità: 3488 


N AIC Contezione 
03488 018 50 COMPRESSE 2 MG 
03488 032 RETARD 30 CAPSULE 5 MG 
ARTAXAN 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialita 26672 


N. AIC Confezione 
026672 055 20 FLAC.NI ORALI MONODOSE 1 G 
026672 079 30 COMPRESSE RIVESTITE 1000 MG 
026672 0981 30 BUSTINE 1000 MG 


ARTEVEN 


data pnima registrazione specialità: 13-12-91 


Codice Specialità 27499 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ROCHE 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


S..T. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 0 060 dò dà 0 


Titolare AIC' 


CYANAMID 


Fascia © 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Titolare AIC: 


,® 


Serie generale - n. 26 


Data 
RJegistazione 


18-05-51 
04-07-55 
18-05-51 


Data 
Registazione 


12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 


Data 
Registazione 


07-09-60 
07-06-84 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titoiare AIC: 


66 
66 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 
Registazione 


31-10-94 
06-03-96 
06-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
027499 021 20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG 


= 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 


Registazione 


13-12-91 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ARTEX 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 26684 


N. AIC 
026684 011 


Confezione 


30 COMPRESSE 5 MG 


ARTRENE 


18-09-84 Codice Specialità: 23971 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
20 CAPSULE 400 MG 


FORTE S FIALE 300 MG 


N. AIC 
023971 029 
023971 031 


023971 043 TUBO GEL 50 G 


ARTRICOL 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28092 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SERVIER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


IRBI 


» 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


MAX 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-91 


Data 
Registazione 


18-09-84 
18-09-84 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028092 017 20 COMPRESSE 600 MG si 
028092 029 30 COMPRESSE 600 MG 
ARTROCUR 
data prima registrazione specialità: 13-04-83 Codice Speciali: 22793 


N. AIC Confezione 
022793 032 GEL TUBO G 50 
ARTRODAR 


data prima registrazione specialità: 01-08-84 Codice Specialità: 25388 


N. AIC Confezione 
025388 063 30 CAPSULE 50 MG 
ARTROMED 


data prima registrazione specialità 01-06-92 Codice Specialità 27834 


N. AIC Confezione 
027834 050 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG 
027834 062 30 COMPRESSE 600 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


IRBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ECUPHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


MEDOSAN RICERCA 


Fascia 


Rimb<rsabilità SSN 


C 
A 


66 


Data 
Registazione 


28-10-94 
28-10-94 


Data 
Registazione 


09-06-84 


Data 
Registazione 


04-08-95 


Data 
Registazione 


04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ARTROREUMA 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


N. AiC 
028475 010 
028475 022 
028475 034 


ARTROSILENE 
data prima registrazione specialità 13-06-79 


N. AIC 
024022 030 
024022 117 
024022 129 
024022 143 
024022 156 
024022 170 


ARTROTEC 


data prima registrazione specialità: 13-05-96 


Codice Specialità: 28475 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 BUSTINE 300 MG C 
30 COMPRESSE 300 MG A 66 
10 SUPPOSTE 300 MG C 


Codice Specialità: 24022 Titolare AIC: DOMPE' 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


10 SUPPOSTE 160 MG C 
GEL 50 G 

RETARD 20 CAPSULE 320 MG 
SCHIUMA 50 ML 

30 BUSTINE 80 MG 

6 FIALE IM 160 MG 


66 


> OO.O 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Registazione 


13-06-79 
06-06-81 
31-05-85 
09-03-92 
28-10-94 
23-04-96 


MONSANTO ITALIANA S.P A 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
029757 010 
029757 022 
029757 034 


ARTROXEN 


data prima registrazione specialità: 20-10-81 


N. AIC 
024505 063 
024505 075 
024505 087 


ARTROXICAM 


data prima registrazione specialità: 05-01-85 


Codice Specialità 29757 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B 1B 
ASTUCCIO 10 COMPRESSE C 
60 COMPRESSE 50 + 200 MCG B 1B 
Codice Specialità: 24505 Titolare AIC: ERREKAPPA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 SUPPOSTE 500 MG C 
30 COMPRESSE 500 MG A 66 
GEL 50 G 10% C 


Codice Specialità: 25554 Titolare AIC: COLI 


Data 
Registazione 


13-05-96 
13-05-96 
13-05-96 


Data 
Registazione 


20-10-81 
20-12-84 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025554 027 
025554 039 
025554 041 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 20 MG A 66 
10 SUPPOSTE 20 MG C 
CREMA 1% 50 G C 


— 69 — 


Data 


Registazione 


05-01-85 
12-03-85 
02-11-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
ARTZ 
data prima registrazione specialità 29-11-95 Codice Specialità 28829 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028829 012 FIALA 2,5 MU25 MG C 29-11-95 

pra 
Î Codice Specialità 24552 Titolare AIC: —STRODER 


L data prima registrazione specialità: 21-05-83 


‘ Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024552 010 30 CONFETTI C 21-05-83 01-06-95 
024552 022 30 COMPRESSE RIVESTITE C 13-03-92 01-06-95 
ASACLOR 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32045 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032045 015 10 FAZZOLETTINI DISINFETTANTI C 28-10-95 


ASACOL 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26416 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026416 014 30 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 30-07-87 01-06-95 
026416 026 50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 30-07-87 01-06-95 
026416 091 10 BUSTE GRANULATO CLISMI ESTEMP. 2 G A 02-05-89 01-06-95 
026416 127 10 SUPPOSTE 500 MG A 02-05-89 01-06-95 
026416 139 20 SUPPOSTE 500 MG A 02-05-89 01-06-95 
026416 141 7 CLISMI PRONTI G 2/50 ML A 02-05-89 01-06-95 
026416 154 7 CLISMI PRONTI G 4/100 ML A 02-05-89 01-06-95 
026416 166 7 CLISMI PRONTI 4 G/50 ML A 07-06-93 01-06-95 
026416 216 7 CLISMI SCHIUMA 2 G/BOMB A 07-06-93 01-06-95 
026416 230 7 CLISMI SCHIUMA 4 G/BOMB A 07-06-93 01-06-95 
026416 242 24 COMPRESSE RIVESTITE 800 MG A 31-10-94 01-06-95 
026416 255 50 CAPSULE MICROGRANULI RIVESTITI 400 MG C 03-06-96 01-06-95 
PRE EZRE 
: ASALEX 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Codice Specialità: 27122 


Titolare AIC: 


CHIESI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027122 011 10 SUPPOSTE 400 MG C 02-05-89 01-06-95 
027122 023 20 SUPPOSTE 400 MG C 02-05-89 01-06-95 
027122 035 30 SUPPOSTE 400 MG C 02-05-89 01-06-95 
027122 062 7 CLISMI 2 G C 02-05-89 01-06-95 
027122 098 7 CLISMI 4 G C 02-05-89 01-06-95 


== 10: 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ASALINE 


data prima registrazione specialità: 29-03-83 Codice Specialità: 24913 Titolare AIC: POLI 


i Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024913 030 AD 10 SUPPOSTE C 
024913 055 10 BUSTINE MONODOSE 0,9 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-03-83 
09-06-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ASCO C 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità: 20720 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020720 013 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G G 
020720 025 20 COMPRESSE MASTICABILI 500MG C 


Data 
Registazione 
02-11-79 
02-11-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ASCOMED 
data prima registrazione specialità 05-12-68 Codice Specialità 8570 Titotare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08570 020 IM 10 FL 10ML1G C 
ASCORBETA 
data prima registrazione specialità: 25-01-61 Codice Specialità: 18427 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018427 043 SCIROPPO FLACONE 150 G C 
018427 056 10 FLACONCINI ORALI 5 ML1 G C 
018427 068 10 BUSTINE GRANULARE 1 G C 


ASCORBIN CALCIUM 


Data 
Registazione 


05-12-68 


Data 
Registazione 
17-12-87 
17-12-87 
17-12-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 22-03-50 Codice Specialità: 3117 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03117 049 ARANCIA10 BUSTINE GRAN.10 G C 
03117 052 10 COMPRESSE MASTICABILI 605 MG C 
03117 064 20 COMPRESSE MASTICABILI 605 MG C 


Data 
Registazione 
29-12-69 
06-08-71 
06-08-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ASCORBINA 
data prima registrazione specialità: 25-10-84 Codice Specialità 2952 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02952 012 20 COMPRESSE 500 MG C 
02952 036 10 BUSTINE POLV. GRAN. 1 G C 
02952 051 10 BUSTINE EFFERV. ARANCIO 1 G C 
02952 063 10 BUSTINE EFFERV. POMPELMO 1 G C 


O 


Data 
Registazione 
25-10-84 
31-12-84 
16-07-85 
09-06-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ASCORGIL 
data prima registrazione specialità: 30-05-73 Codice Specialità: 6146 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06146 029 15 FIALE 5 ML 500 MG G 
06146 031 20 COMPRESSE 250 MG C. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
30-05-73 
30-05-73 


Data 
* Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ASCOTODIN 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 14137 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014137 020 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 


16-07-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


, ASCRIPTIN 
data prima registrazione specialità: 16-04-75 Codice Specialità 23075 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023075 029 20 COMPRESSE 300 MG A 


ASEPSAL 


Codice Specialità: 27741 Titolare AIC: MAGIS 


data prima registrazione specialità 05-03-93 


Data 
Registazione 


16-04-75 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027741 014 5 FLAC. 100 ML SOLUZ GINECOLOG. C 
027741 038 10 BUSTE 10 G USO GINECOLOGICO C 


ASKARUTINA 


data prima registrazione specialità: 30-05-50 Codice Specialità: 3409 


Titolare AIC: GENTILI 


Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03409 012 FORTE IV 3 FIALE 5 ML C 
03409 024 IM IV 5 FIALE 5 ML C 
03409 036 40 CONFETTI C 
03409 048 FORTE 20 CONFETTI C 


ASMACORTONE 


Data 
Registazione 
30-05-50 
30-05-50 
30-05-50 
31-07-53 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 01-03-71 Codice Specialità: 21942 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021942 026 IM IV 5 FIALE 8 MG + F SOLV. C 
021942 038 IM IV 1 FIALA 8 MG + F SOLV. C 
021942 040 IM IV 1 FIALA 20 MG + F SOLV. C 
021942 053 IM IV 5 FIALE 20 MG + F SOLV. C 


SSD 


NUOVO CONSORZIO S.R.L. 


Data 
Registazione 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 


08-02-75 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ovrainario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ASMALENE 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 26923 Titolare AIC: FIRMA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


026923 019 AEROSOL 10 ML 0,8% 200 DOSI A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ASMALIDE 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 26012 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026012 017 30 COMPRESSE 2 MG C 
026012 029 SCIROPPO 0,02% 200 ML C 


ASMELOR 


Codice Specialità: 27700 Titolare AIC: BOUTY 


data prima registrazione specialità: 18-02-93 


Data 
Registazione 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027700 018 20 COMPRESSE 2,2 MG C 
027700 032 SPRAY NASALE FLACONE 10 ML C 
ASPEGIC 
data prima registrazione specialità: 19-06-76 Codice Specialità: 22619 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022619 035 500 6 FLAC POLV + 6 FIALE SOLV C 
022619 062 1000 6 FLAC. POLV IM IV + 6 FIALE 5 ML A 
022619 086 500 20 BUSTINE ORALI C 
022619 100 1000 20 BUSTINE ORALI C 


Data 
Registazione 


18-02-93 
18-02-93 


Data 
Registazione 


19-06-76 
14-02-79 
19-06-76 
14-09-79 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ASPERCREME 
data prima registrazione specialità: 17-06-82 Codice Specialità: 9192 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09192 016 CREMA G 30 C 
09192 028 GEL 30 G C 


ASPICHININA 


Codice Specialità 2101 Titolare AIC: CYANAMID 


data prima registrazione specialità: 26-11-83 


Data 
Registazione 
17-06-82 
17-02-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimbofsabilità SSN 
02101 018 10 COMPRESSE C 
02101 020 20 COMPRESSE C 
02101 032 PLUS 10 CAPSULE C 
02101 044 PLUS 10 BUSTINE GRAN. EFFERV C 
02101 057 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 


SL 


Data 
Registazione 


26-11-83 
26-11-83 
26-11-83 
26-11-83 
26-11-83 


Data 
- Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ASPIDOL 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 25008 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025008 018 500 6 FLAC POLV + 6 F SOLV C 
025008 044 1000 6 FLAC POLV + 6 F SOLV C 


Data 
Registazione 
04-06-83 
04-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ASPIGLICINA 
data prima registrazione specialità: 25-09-57 Codice Specialità 8728 Titolare AIC: ANTONETTO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
08728 038 24 COMPRESSE 0,62 G C 


ASPIRINA 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Codice Specialità: 4763 


Titolare AIC: 


BAYER 


Data 
Registazione 


20-06-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


04763 025 
04763 037 
04763 049 
04763 052 
04763 090 
04763 114 
04763 126 
04763 153 
04763 165 
04763 241 
04763 254 
04763 266 
04763 278 
04763 280 
04763 304 
04763 316 
04763 328 
04763 330 
04763 342 
04763 355 


04763 367 


Confezione 


4 COMPRESSE 0,5 G 

20 COMPRESSE 0,5 G 

AD 24 COMPRESSE 500 MG 

AD 10 SUPPOSTE 1 G 

RAPIDA EFFERV.10 COMPRESSE 

C EFFERVESCENTE 10 COMPRESSE 
C EFFERVESCENTE 12 COMPRESSE 
C PLUS 10 BUSTINE 10 G 

C PLUS 20 BUSTINE 10 G 

03 4 COMPRESSE 325 MG 

03 10 COMPRESSE 325 MG 

03 20 COMPRESSE 325 MG 

0,5 10 COMPRESSE MAST.500 MG 
0,5 16 COMPRESSE MAST.500 MG 
05 FORTE 4 COMPRESSE 0,5 G 

05 FORTE 10 COMPRESSE 0,5 G 
05 FORTE 20 COMPRESSE 0,5 G 

C EFFERVESCENTE 20 COMPRESSE 
RG 10 COMPRESSE 500 MG 

RG 20 COMPRESSE 500 MG 

30 COMPRESSE ADULTI 500 MG 


Rimborsabilità SSN 


C 


oMeoMoeMoMoeMzeMeMoeMezMoNoezMonoe zonzo zone Me MmMene) 


Fascia 


ASPIRINETTA 
Titolare AIC: BAYER 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


Codice Specialità: 26721 


Data 
Registazione 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
17-10-84 
17-10-84 
25-06-81 
25-06-81 
20-07-89 
20-07-89 
20-07-89 
29-03-90 
29-03-90 
27-04-91 
27-04-91 
27-04-91 
30-09-91 
07-08-92 
07-08-92 
10-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026721 011 10 SUPPOSTE 0,3 G C 
026721 035 24 COMPRESSE 0,1 G 


026721 074 
026721 100 


C 10 BUST. GRAN. ARANCIA 0,1 G 
30 COMPRESSE 0,1 G 


eMezo 


Mo). ESOTE 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


22-04-96 . 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ASPRO 


data prima registrazione specialità: 19-09-80 


Codice Specialità: 1363 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01363 011 10 COMPRESSE C 26-09-80 01-06-95 
01363 035 30 COMPRESSE C 26-09-80 01-06-95 
01363 047 50 COMPRESSE C 26-09-80 01-06-95 
01363 062 500 10 COMPRESSE C 16-12-83 01-06-95 
01363 074 500 20 COMPRESSE C 16-12-83 01-06-95 
01363 086 500 30 COMPRESSE C 16-12-83 01-06-95 
01363 112 12 COMP. EFFERV. 500 MG C 16-12-83 01-06-95 
01363 124 20 COMP. EFFERV. 500 MG C 16-12-83 01-06-95 
01363 136 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 26-09-80 01-06-95 
01363 148 C 500 AD 10 BUST. GRAN. EFFERV. C 19-09-80 01-06-95 
01363 175 900 16 CAPSULE C 23-05-89 01-06-95 
01363 187 C 500 12 COMP. EFFERV. 500 MG C 28-05-90 01-06-95 
01363 199 C 500 20 COMP EFFERV. 500 MG C 28-05-90 01-06-95 


ASSOCORT 


data prima registrazione specialità: 04-04-61 


Codice Specialità: 17924 


Titotare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia Data Cata 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017924 010 UNGUENTO DERMATOLOGICO 30 G C 04-04-61 01-06-95 
017924 022 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 29-07-77 01-06-95 


I ASSOGEN 


data prima registrazione specialità 13-03-92 


Codice Specialità: 28022 


Titolare AIC: METAPHARMA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028022 010 30 CAPSULE 100 MG C 13-03-92 
028022 022 FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML C 13-03-92 
ASSORAL 
data prima registrazione specialita: 01-07-89 Codice Specialità: 26919 Titolare AIC: SAVIO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026919 011 12 COMPRESSE 150 MG A 01-07-89 01-06-95 
026919 035 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A 14-08-92 01-06-95 


ASTER C 


data prima registrazione specialita: 09-11-68 


Codice Specialità: 1500 


Titolare AIC: CORVI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01500 026 20 COMPRESSE EFFERV. 1 G C 15-05-72 01-06-95 
01500 053 AD 10 BUSTINE EFFERV. 1 G C 23-07-70 01-06-95 
01500 089 AD 10 BUSTINE GRAN. 1 G C î 15-05-72 01-06-95 
01500 115 BB 10 BUSTINE GRAN. 0,5 G C 23-07-70 01-06-95 
01500 141 20 COMPRESSE MASTICABILI C 15-05-72 01-06-95 


sara 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


AT 10 


data prima registrazione specialità 05-06-81 


N. AIC 
05713 019 


ATACLOR 


data prima registrazione specialità 02-01-86 


Codice Specialità: 5713 


Confezione 
GOCCE ORALI 15 ML 0,1% 


Codice Specialità: 26044 


Titolare AIC: BAYER AG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: SOSEPHARM 


Data 
Registazione 


05-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
026044 026 


ATARAX 


data prima registrazione specialità 04-10-80 


Confezione 
30 COMPRESSE 125 MG 


Codice Specialità: 10834 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: UCBSA 


Data 
Registazione 
26-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
010834 012 
010834 024 
010834 036 
010834 051 


ATEM 


data prima registrazione specialità: 16-01-80 


N. AIC 
024153 013 
024153 025 
024153 037 


ATENIGRON 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 


N. AIC 


025987 037 


ATENOL 


data prima registrazione specialità: 10-06-83 


N. AIC 


025070 020 


Confezione 

SCIROPPO 2 X 1000 150 ML 
20 CONFETTI 25 MG 

25 CONFETTI 10 MG 

IM IV 6 FIALE 100 MG 2 ML 


Codice Specialità 24153 


Confezione 

SOLUZ. AEROSOL 20 ML 0,025% 
AEROSOL 200 INALAZIONI 13 G 
RINO SPRAY NASALE 20 ML 


Codice Specialità: 25987 


Confezione 


28 COMPRESSE 


Codice Specialità: 25070 


Confezione 
50 COMPRESSE 100 MG 


MI: ( SI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 
B 


Titolare AIC: MITIM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: CT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Data 
Registazione 


04-10-80 
04-10-80 
04-10-80 
04-10-80 


Data 
Registazione 


16-01-80 
16-01-80 
31-10-94 


Data 
Registazione 


06-08-85 


Data 
Registazione 


10-06-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
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ATERAN 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 27105 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027105 016 50 CAPSULE 200 LRU C 22-03-93 
027105 028 6 FIALE 2 ML 250 LRU C 22-03-93 


ATEROCLAR 
data prima registrazione specialità 14-12-76 Codice Specialità: 22891 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022891 028 10 FIALE A 22-05-85 01-06-95 


ATEROID 
data prima registrazione specialità: 18-05-81 Codice Specialita: 14394 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014394 047 IM 10 F 2 ML 50 LRU C 18-05-81 01-06-95 
014394 050 IM 6 F 2 ML 250 LRU C 18-05-81 01-06-95 
014394 074 50 CAPSULE 200 LRU C 20-08-85 01-06-95 
ATEROXIDE 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28208 Titolare AIC: RIPARI GERO 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028208 027 50 CAPSULE 250 U.L.S. C 22-03-93 
028208 041 10 FIALE 600 UL.S. C 22-03-93 


ATEZYM 
data prima registrazione specialità: 15-06-85 Codice Specialità: 25719 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025719 016 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI C 15-06-85 01-06-95 


ATINORM 
data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialità 28151 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028151 025 30 COMPRESSE DIVISIBILI A 12-11-92 


da 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ATOSSISCLEROL 


data prima registrazione specialità: 01-03-71 


N. AIC 
022199 018 
022199 020 
022199 032 
022199 044 
022199 057 
022199 069 
022199 071 
022199 083 


ATRIMYCON 
data prima registrazione specialità 28-12-82 


N. AIC 
024745 034 


N. AIC 
04930 020 


ATROPINA LUX 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 


N. AIC 
0307 037 
0307 052 
0307 076 
0397 088 


ATROVENT 


data prima registrazione specialità: 22-07-96 


N. AIC 
029308 018 
029308 020 
029308 044 
029308 057 


Codice Spécialità: 22199 


Confezione 

0,5% 5 FIALE 2 ML 
0,5% 1 FLACONE 30 ML 
1% 5 FIALE 2 ML 

1% 1 FLACONE 30 ML 
2% 5 FIALE 2 ML 

2% 1 FLACONE 30 ML 
3% 5 FIALE 2 ML 

3% 1 FLACONE 30 ML 


Codice Specialita: 24745 


Confezione 
14 CANDELETTE VAGINALI 


ATROPINA 1% FARMIGEA 
data prima registrazione specialità: 05-06-51 


Codice Speciaiità: 4930 


Confezione 


5 MONODOSE 0.5 ML 


Codice Specialità: 307 


Confezione 

COLLIRIO OFTALMICO 0,5% 10 ML 
COLLIRIO OFTALMICO 1% 10 ML 
POMATA OFTALMICA 0,5% 5 G 
POMATA OFTALMICA 1% 5 G 


Codice Specialità: 29308 


Confezione 

SOL. INAL. FIALA MON. 0,5 MG/2 ML 
SOL. INAL. FIALA MON. 0,25 MG/2ML 
40 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 
20 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 


=) 


Titolare AIC: 


ALSO SPA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


ooo Me Me Memo; 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


BIOINDUSTRIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


FARMIGEA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ALLERGAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
A 
A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 
01-03-71 


Data 
Registazione 


28-12-82 


Data 
Registazione 


19-04-79 


Data 
Registazione 


24-03-82 
24-03-82 
21-02-89 
21-02-89 


Data 
Registazione 


22-07-96 
22-07-96 
17-10-96 


17-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


na 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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ATTENUVAX | 
data prima registrazione specialità: 23-01-75 Codice Specialità: 23167 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.NC. 
Fascia Data Data 
N_AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023167 024 SOTTOC. 1 FL LIOF+1 FL SOLV C 01-09-88 01-06-95 
ATUS 
data prima registrazione specialità: 15-06-85 Codice Specialita: 25695 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025695 014 10 SUPPOSTE 15 MG C 15-06-85 01-06-95 
025695 026 10 SUPPOSTE 30 MG C 15-06-85 01-06-95 
025695 038 GRANULARE 30 BUSTINE 15 MG C 15-06-85 01-06-95 
025695 040 IM INALATORIO 10 FIALE 15 MG C 15-06-85 01-06-95 
025695 053 SCIROPPO ESTEMPORANEO 200 ML C 15-06-85 01-06-95 


AUDEC i 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28942 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028942 011 20 CAPSULE 300 MG B 2 28-10-94 
AUGMENTIN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26089 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026089 019 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G A 30-07-87 01-06-95 
026089 021 12 COMPRESSE SOLUBILI 625 MG C 30-07-87 01-06-95 
026089 045 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S BB 100 ML A 30-07-87 01-06-95 
026089 058 12 BUSTINE GRANULATO 312,5 MG C 30-07-87 01-06-95 
026089 060 IV FL LIOF 600 MG + F SOLV 10 ML H 01-02-90 01-06-95 
026089 072 IV FL LIOF 1200 MG + F SOLV 20 ML H 01-02-90 01-06-95 
026089 084 IV FLACONE LIOF 2200 MG H 01-02-90 01-06-95 
026089 096 BB IV FL 550 MG + F SOLV 10 ML H 01-02-90 01-06-95 
026089 108 12 BUSTINE 1 G A 27-04-91 01-06-95 


AULIN 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialita: 25940 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025940 026 30 COMPRESSE 100 MG A 66 06-08-85 01-06-95 
025940 038 15 COMPRESSE 200 MG C 06-08-85 01-06-95 
025940 040 MITE 30 BUSTINE 50 MG C 06-08-85 01-06-95 
025940 053 30 BUSTINE 100 MG A 66 06-08-85 01-06-95 
025940 065 10 SUPPOSTE 200 MG C 27-04-91 01-06-95 


_ 79 — 
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| AULIN BETA 
data prima registrazione specialita: 04-08-95 Codice Specialità: 29122 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029122 013 30 COMPRESSE DIV. 400 MG G 04-08-95 
029122 025 30 BUSTINE BIPART. 400 MG C 04-08-95 


AURANTIN 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28823 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028823 019 5 FIALE 5 ML 50 MG/ML H 28-10-94 


AUREOCORT 
data prima registrazione specialità: 03-05-71 Codice Specialità: 20867 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020867 026 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 03-05-71 01-06-95 


AUREOMICINA 
data prima registrazione specialità: 09-11-60 Codice Specialità: 2039 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02039 028 16 CAPSULE 250 MG A 09-11-60 01-06-95 
02039 042 POMATA OFTALMICA 1% 3,5 G A 09-11-60 01-06-95 
02039 055 POMATA DERMATOLOGICA 3% 14.2 G C 09-11-60 01-06-95 


AUREOMIX 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 5181 Titolare AIC: S.ILT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05181 019 COLLIRIO 6 ML C 12-02-85 01-06-95 


AURORIX 
data prima registrazione specialita: 28-10-94 Codice Specialità 27945 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027945 031 16 COMPRESSE LACCATE 300 MG C 28-10-94 


_ 80 — 
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AUROSULFO 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità 11340 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011340 015 IM 1 FLAC. MULTIDOSE 2% 5 ML C 28-02-83 01-06-95 


AUSOBRONC MESNA 


data prima registrazione specialità: 28-07-84 Codice Specialità 24903 Titolare AIC: BKF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024903 015 10 FIALOIDI AEROSOL C 28-07-84 01-06-95 
AUSOMINA 
data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23523 Titolare AIC: BKF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023523 044 FORTE 50 COMPRESSE 20 MG C 21-05-79 01-06-95 
023523 071 OS 1 FLACONE GOCCE 30 ML 2% C 04-04-81 01-06-95 


AUSOVIT B COMPLESSO 


data prima registrazione specialità: 22-07-89 Codice Specialità 627 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0627 036 SCIROPPO 125 ML C 04-03-96 01-06-95 
0627 048 20 CONFETTI C 04-03-96 01-06-95 


AUXO B12 
data prima registrazione specialita: 20-11-70 Codice Specialità 21803 Titolare AIC: SPA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021803 010 20 CAPSULE 1 MG C 20-11-70 01-06-95 


AUXONORM 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 27744 Titolare AIC: VALEAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027744 010 3 FLAC. LIOF 4 UI + 3 FIALE 1,5 ML A 39 28-10-94 
027744 022 1 FL LIOF. 4 UI + F. SOLV. 1,5 ML C 28-10-94 
027744 034 = 1 FL LIOF. 12 UI + F. SOLV. 3,5 ML C 28-10-94 
027744 046 1 FL LIOF. 18 UI + F. SOLV. 5 ML C 28-10-94 


cui 
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AVANCORT 
data prima registrazione specialità: 31-12-92 Codice Specialità: 28649 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028649 046 CREMA 20 G C 29-03-93 
028649 059 POMATA 20 G C 29-03-93 
028649 061 UNGUENTO 20 G C 29-03-93 


AVANTRIN 
data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità: 26002 Titolare AIC: UCB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026002 016 30 COMPRESSE 100 MG C 01-03-90 01-06-95 
026002 028 6 FIALE 100 MG C 01-03-90 01-06-95 
026002 030 RETARD 30 COMPRESSE 200 MG C 28-10-94 01-06-95 


AVIRASE 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 Codice Specialità 27194 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027194 012 25 COMPRESSE 200 MG A 28-04-93 
027194 024 CREMA DERMATOLOGICA 3 G 5% C 28-04-93 
027194 036 CREMA DERMATOLOGICA 10 G 5% C 28-04-93 
027194 048 25 COMPRESSE 400 MG A 28-04-93 
027194 051 25 COMPRESSE 800 MG A 28-10-94 


AVIRIN 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 28499 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028499 010 20 BUSTINE ORALI 1 G C 29-05-93 
028499 022 LAVANDA VAGIN. 10 BUSTINE 5 G C 29-05-93 
AVITINA 
data prima registrazione specialità 03-04-62 Codice Specialità: 1350 Titolare AIC: CT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01350 014 20 PERLE 50000 ULI. C 03-04-62 01-06-95 


AVIX 


data prima registrazione specialità 28-10-94 Titolare AIC: IBIRN 


Codice Specialità: 28619 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028619 017 25 COMPRESSE 400 MG A 28-10-94 
028619 029 25 COMPRESSE 800 MG A 28-10-94 


a, pe 
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. 


AVOCIN 


data prima registrazione specialita: 04-02-82 Codice Soecialita: 24469 Titolare AIC: CYANAMID | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024469 013 1 FLAC. 1 GIMIV+1 FIALA 2 ML A 55 04-02-82 01-06-95 
024469 025 1 FLAC 2 GIMIV + 1 FIALA 4 ML A 55 04-02-82 01-06-95 
| AVYCLOR I 
| data prima registrazione specialità: 05-03-33 Codice Specialità: 28516 Titolare AIC: FARMA UNO | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnove 
023516 060 25 COMPRESSE 200 MG A 29-11-95 
028516 672 25 COMPRESSE 400 MG C 29-11-95 
028516 072 25 COMPRESSE 400 MG A 29-11-95 
pene 
data prima registrazione specianta: 04-03-96 Codice Specialita: 31846 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031846 013 25 COMPRESSE 800 MG A 04-03-96 
031846 025 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 8% 100 ML A 04-03-96 
031846 037 CREMA 5% 10° G C 04-03-96 


AXA 
data prima registrazione specialità 10-02-69 Codice Specialità 15369 


Titolare AIC ANGELINI 


Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015369 034 8 CONFETTI C 24-09-87 01-06-95 
015369 046 24 CONFETTI C 24-09-87 01-06-95 


AXER ALFA 
data prima registrazione specialita: 24-08-82 Codice Specialità: 24749 Titolare AIC ALFA ‘WASSERMANN 


n 


‘Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024749 057 30 CAPSULE 275 MG A 66 24-08-82 01-06-95 
024749 069 FORTE 30 CAPSULE 550 MG A 66 24-08-82 01-06-95 
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Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024749 107 FORTE 550 IM 6 FL550 MG + 6F C 20-11-87 01-06-95 
024749 119 IM 6 F. LIOF. 275 MG+6F 4 ML C 20-11-87 01-06-95 
024749 145 FORTE 550 10 CAPSULE RETT. 550 MG C 16-07-88 01-06-95 


AXIL 


data prima registrazione specialità: 31-12-92 Codice Specialità: 27633 


N. AIC Confezione 
027633 015 10 COMPRESSE 400 MG 
027633 039 10 BUSTE 800 MG 
027633 041 10 FLACONCINI ORALI 400 MG 
027633 078 10 FIALE 3 ML 200 MG 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


————— rr 


L 


AXONIN 


Data 
Registazione 


31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


31-12-92 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29-07-92 Codice Specialità: 27698 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027698 036 28 COMPRESSE 15 MG C 
027698 048 28 COMPRESSE 30 MG C 
AXOREN 
data prima registrazione specialità: 10-04-90 Codice Specialità: 26541 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026541 019 30 COMPRESSE 5 MG C 
026541 033 15 COMPRESSE 10 MG C 


AZACTAM 
Codice Specialità: 25408 


data prima registrazione specialità: 09-08-84 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data 
Registazione 


08-03-95 


08-03-95 


Data 
Registazione 


10-04-90 


10-04-90 


Data 
Ririnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025408 016 IM EV FL. 0.5 G + F_SOLV. ML 155 
025408 028 1 FLAC. 1 GIMIV + FIALA ML 3 
025408 030 INF. VENOSA 1 FLAC. 0,5 G 
025408 042 INF. VENOSA 1 FLAC. 1 G 


Me 7, pe 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


A 


H 


56 


Data 
Registazione 


09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 


09-08-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


AZATIOPRINA WELLCOME 


| data prima registrazione specialità 30-10-72 Codice Specialità 20957 Titolare AIC: WELLCOME FOUNDATION 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020957 027 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 
AZERODOL 
data prima registrazione specialita 18-10-83 Codice Specialità 15651 Titolare AIC: EDMOND 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015651 058 2 COMPRESSE C 
015651 060 20 COMPRESSE G 


Data 
Registazione 


30-04-92 


Data 
Registazione 


10-02-87 
10-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


AZITROCIN 
data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialita: 27897 Titolare AIC: ROERIG 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027897 014 6 CAPSULE 250 MG C 
027897 026 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 1,5 G A 
027897 040 3 COMPRESSE 500 MG A 
027897 053 BB SOSPENSIONE 0S 600 MG C 
027897 065 SACHETS 100 3 SACHETS 100 MG C 
027897 077 SACHETS 150 3 SACHETS 150 MG C 
027897 089 SACHETS 200 3 SACHETS 200 MG C 
027897 091 SACHETS 300 3 SACHETS 300 MG C 
027897 103 = SACHETS 400 3 SACHETS 400 MG Cc 


Data 
Registazione 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
29-12-95 
20-09-96 
20-09-96 
20-09-96 
20-09-96 
20-09-96 


Data 
Rinnovo 


AZOLMEN 
data prima registrazione specialità: 02-10-85 Codice Specialità 26048 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026048 090 CREMA 30 G 1% C 
026048 102 GEL 30 G 1% C 
026048 114 LOZIONE 30 ML 1% C 
026048 126 POLVERE 30 G 1% C 
026048 138 SCHIUMA 6 BUSTE 10 G 1% C 


AZOLMEN ONICOSET 


Data 
Registazione 


24-01-86 
24-01-86 
24-01-86 
24-01-86 
03-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28155 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028155 012 UNGUENTO 10 G C. 


_ 85 — 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 
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I B 30000 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28536 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028536 011 IM FLACONE 0.5 G + F. SOLV. H 
028536 023 IM FLACONE 1 G + F. SOLV. H 
028536 035 IV FLACONE 0.5 G + F. SQLV. H 
028536 047 IV FLACONE 1 G + F. SOLV. H 


BABY RINOLO 


data prima registrazione specialità: 12-12-70 Codice Specialità: 20651 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020651 016 BB SCIROPPO 120 ML C 


BACACIL 
data prima registrazione specialità: 21-12-79 Codice Specialità: 24130 Titolare AIC: ROERIG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024130 039 12 COMPRESSE 800 MG C 
024130 054 12 COMPRESSE 1200 MG A 
BACTERIAL 
data prima registrazione specialità: 28-02-74 Codice Specialità: 23041 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023041 039 FORTE 16 COMPRESSE A 24 
023041 041 FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML A 24 
BACTIDAN 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità 26001 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026001 040 12 COMPRESSE 300 MG A 
026001 053 8 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 


Data 


‘ Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


12-12-70 


Data 
Registazione 


21-12-79 
27-07-87 


Data 
Registazione 


12-10-84 
12-10-84 


Data 
Registazione 


09-11-95 
09-11-95 


BACTOFEN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32067 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
032067 011 FLAC 100 ML C 29-11-95 
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Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
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BACTRIM 
data prima registrazione specialità: 24-09-70 Codice Specialità 21978 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021978 010 AD 20 COMPRESSE C 12-08-76 01-06-95 
021978 046 FORTE 16 COMPRESSE A 24 05-06-81 01-06-95 
021978 059° NORMALE SCIROPPO 100 ML C 24-09-70 01-06-95 
021978 061 FORTE 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML A 24 29-07-77 01-06-95 
021978 097 FORTE 16 COMPRESSE SOLUBILI A 24 10-08-81 01-06-95 
BACTRIM PERFUSIONE 
data prima registrazione specialità: 14-08-92 Codice Specialità: 28313 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028313 017 PERFUSIONE 1 FLAC. 5 ML IV A 24 14-08-92 


BACTROBAN 
data prima registrazione specialità: 25-10-95 Codice Specialità: 28978 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028978 017 POMATA 15 G 2% C 25-10-95 


BACTROBAN NASALE 


data prima registrazione specialità 27-11-95 Codice Specialità: 28980 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028980 011 POMATA INTRANASALE 3 G 2% C 27-11-95 


BAL BOOTS 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità: 5212 Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05212 028 IM 10 FIALE 2 ML 100 MG H 12-12-92 01-06-95 


BALANS 


data prima registrazione specialità: 04-08-81 Codice Specialità: 24485 Titolare AIC: IDIM 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024485 017 30 CONFETTI C 04-08-81 01-06-95 


DIRO - > (PERI 


1-2-1997 
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BALSACETIL 
data prima registrazione specialità: 04-08-84 


N. A!IC 
025398 013 
025398 025 
025398 037 
025398 049 
025398 052 


Codice Specialità 25398 


Confezione 

30 CAPSULE 500 MG 

AD FLAC SOSPENSIONE 200 ML 
BB FLAC SOSPENSIONE 200 ML 
AD 10 SUPPOSTE G 1,2 

BB 10 SUPPOSTE G 0,500 


BALSAMICO F DI M 


data prima registrazione specialità: 12-08-76 


N. AIC 
01442 019 


Codice Specialità 1442 


Confezione 
LINIMENTO 30 G 


BALSAMINA KRONER 


data prima registrazione specialità: 18-02-56 


N. AIC 
010883 015 


N. AIC 
03960 046 


Codice Specialità: 10883 


Confezione 


FLAC. SCIROPPO G. 150 


BALSAMO I!ITALSTADIUM 
data prima registrazione specialità 96-03-80 


Codice Specialità: 3960 


Confezione 


POMATA 50 G 


BALSAMO SIFCAMINA 


data prima registrazione specialità: 14-01-48 


Codice Specialità: 1063 


Titolare AIC: BKF 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 
C 


Titolare AIC: KELEMATA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: CECCARELLI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: FALQUI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: MAGGIONI 


Data 
Registazione 


04-08-84 
04-08-84 
04-08-84 
04-08-84 
04-08-84 


Data 
Registazione 


12-08-76 


Data 
Registazione 


18-02-56 


Data 
Registazione 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
01063 066 
01063 078 
01063 080 


Confezione 

POMATA 50 G 

BOMBOLA NEBULIZZATORE 34,5 G 
GEL 40 G 


BALSAMO SLOAN 


data prima registrazione specialità: 26-01-81 


Codice Specialità: 12829 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


WARNER LAMBERT 


Data 
Registazione 


10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
012829 038 


Confezione 
POMATA 40 G 


_ 8— 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


BALSATUX 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità: 25883 Titolare AIC: EDMOND 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025883 012 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 


ASTRA FARMACEUTICI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-06-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


| BAMBEC 
data prima registrazione specialità 15-05-95 Codice Specialità: 28628 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC. Confezione Rimborsabilità SSN 
028628 016 30 COMPRESSE 10 MG C 
028628 028 30 COMPRESSE 20 MG C 


BAMIFIX 


Codice Specialità 26021 Titolare AIC: CHIESI 


data prima registrazione specialità 06-08-85 


Data 
Registazione 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026021 016 30 CONFETTI 300 MG C 
026021 028 30 CONFETTI 600 MG A 
026021 030 AD 10 SUPPOSTE 750 MG C 
026021 042 BB 10 SUPPOSTE 250 MG C 
026021 055 30 COMPRESSE 900 MG C 


Data 
Registazione 


06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 


‘25-06-93 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BARALGINA 
data prima registrazione specialità 15-05-76 Codice Specialita: 13569 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013569 013 5 FIALE 2 ML C 
013569 025 20 COMPRESSE C 
013569 037 AD 5 SUPPOSTE C 
013569 049 BB 5 SUPPOSTE C 


BARIO SOLFATO 


data prima registrazione specialità 28-10-94 


Codice Specialità: 28555 Titotare AIC: BRACCO 


Data 
Registazione 


15-05-76 
15-05-76 
15-05-76 
15-05-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028555 011 1 BUSTA MONODOSE 100 G H 
028555 023 SACCHETTO 10 KG POLVERE H 


Data 
Registazione 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 


BARNOTIL 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 24664 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024664 017 10 COMPRESSE 400 MG H 
024664 029 12 FIALE 2 ML 200 MG H 


_ 89 


Data 
Registazione 
04-06-83 
04-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 
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BARRIER 


data prima registrazione specialità: 22-09-84 Codice Specialità: 25397 Titolare AIC: KNOLL 
Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025397 035 40 BUSTINE GRANULARE 120 MG C 


BASIC 


Codice Specialità 8615 Titolare AIC: CORVI 


data prima registrazione specialità 09-06-71 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


08615 015 20 COMPRESSE MASTICABILI C 


BASSADO 


Codice Specialità: 21635 Titolare AIC: POLI 


data prima registrazione specialità: 16-04-70 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-95 


Data 
Registazione 


09-06-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data . 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021635 014 5 CAPSULE 100 MG A 
021635 038 10 CAPSULE 100 MG A 


BASTONCINO R.R. 


Data 
Registazione 


16-04-70 
16-04-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 06-06-96 Codice Specialità: 32816 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032816 011 PASTA DENTALE STICK 1 G C 


BAT ZETA «. 


data prima registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità: 32778 


Data 
Registazione 
06-06-96 


Data 
Rinnovo 


Titolare AIC: ZETA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032778 019 «SOLUZIONE FLACONE 75 G C 
032778 021 SOLUZIONE FLACONE 150 G C 


Data 
Registazione 
26-04-96 
26-04-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Registazione 


15-06-84 
15-06-84 
31-05-85 
10-11-95 
10-11-95 


BATRAFEN 
data prima registrazione specialità: 15-06-84 Codice Specialità: 25321 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025321 050 SOLUZIONE DERMATOLOGICA 30 ML C 
025321 062 POLVERE DERMATOLOGICA G 30 C 
025321 074 CREMA DERMATOLOGICA G 30 1% C 
025321 086 UNGHIE 1 FLACONE 3 G C 
025321 098 UNGHIE 1 FLACONE 6 G C 


dl 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BAXIDIN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32158 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032158 014 CONCENTRATO SOLUZ  FLAC 1000 ML C 29-11-95 
032158 026 CONCENTRATO SOLUZ. 5000 ML C 29-11-95 
032158 038 CONCENTRATO SOLUZ. 100 BUST MONOD. 25 ML C 29-11-95 
032158 040 PRONTO ALL'USO SOLUZ 100 BUST MONOD. 25 ML C 29-11-95 
BAYERCILLIN 
data prima registrazione specialita: 05-06-81 Codice Specialità: 21130 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021130 012 MEGA 10 COMPRESSE 700 MG C 05-06-81 01-06-95 


Ù) 


BAYMICARD 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialita: 26692 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026692 032 24 COMPRESSE 10 MG C 05-06-95 01-06-95 


BAYPEN 
data prima registrazione specialita: 05-06-81 Codice Specialità: 24316 Titolare AIC: BAYER AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024316 010 1 FLAC. 1 GIM + 1 FIALA 4 ML A 55 05-06-81 01-06-95 
024316 022 1 FLAC. 0,5 G IM + 1 FIALA 2 ML A 55 05-06-81 01-06-95 


BAYPRESS 
data prima registrazione specialità: 28-10-88 Codice Specialità: 26232 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026232 013 28 COMPRESSE 20 MG A 28-10-88 01-06-95 


BAYRO 
data prima registrazione specialità: 30-10-84 Codice Specialità: 24180 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024180 010 GEL 40 G 5% C 30-10-84 01-06-95 
024180 034 CREMA 50 G 10% C 28-10-94 01-06-95 


PRES +) GP 


BE TOTAL. 


| data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialita: 850 Titolare AIC: PHARMACIA | 


99 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
BB-K8 
data prima registrazione specialità: 11-02-78 Codice Speciahix 23594 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023594 017 1 FLAC. IM 100 MG 2 ML A 55 11-02-78 01-06-95 
023594 031 1 FLAC. IM 250 MG 2 ML A 55 11-02-78 01-06-95 
023594 043 IM 1 FLACONE 350 MG C 11-02-78 01-06-95 
023594 056 1 FLAC. IM 500 MG 2 ML A 55 11-02-78 01-06-95 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0850 038 SCIROPPO 100 G C 21-09-79 01-06-95 
0850 040 SCIROPPO 200 G C 21-09-79 01-06-95 
0850 053 FORTE 20 DISCOIDI C 21-09-79 01-06-95 
0850 065 20 DISCOIDI C 21-09-79 01-06-95 
0850 103 IM 5 FIALE 2 ML C 20-03-90 01-06-95 
BEBEN 
data prima registrazione specialità: 26-01-81 Codice Specialità: 22292 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022292 039 SID UNGENTO 20 G 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 041 SID UNGUENTO 30 G 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 066 CREMA DERM 30 G 0,025% C 26-01-81 01-06-95 
022292 078 SID CREMA DERM 20 G 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 080 SID CREMA DERM 30 G 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 104 SID LOZIONE DERM 20 ML 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 116 SID LOZIONE DERM 30 ML 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 130 SID FLACONE GEL 20 ML 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
022292 142 SID FLACONE GEL 30 ML 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
BEBEN CLOROSSINA 
data prima registrazione specialità: 26-01-81 Codice Specialità 22919 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022919 029 CREMA 30 G C 26-01-81 01-06-95 
022919 031 SID CREMA 20 G 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
022919 043 SID CREMA 30 G 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
022919 070 SID UNGUENTO 20 G 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
022919 082 SID UNGUENTO 30 G 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
022919 094 SID LOZIONE 20 ML 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
022919 106 SID LOZIONE 30 ML 0,1% C 17-03-82 01-06-95 
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data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 22719 Titolare AIC: IMMUNO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022719 076 1 FLAC. 600 UI + 1 FIALE 10 ML A 37 
022719 088 1 FLAC. LIOF. 240 UI + SOLV. 10 ML H 
BECHICON 


data prima registrazione specialità: 04-01-62 Codice Specialità: 19562 Titolare AIC: TOSI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


019562 014 SCIROPPO 180 G C 


Data 
Registazione 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Registazione 


04-01-62 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


‘ Data 
Rinnovo 


01-06-95 


BECHILAR i 
data prima registrazione specialità 10-09-83 Codice Specialità: 18130 Titotare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018130 029 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 
BECOTIDE 
data prima registrazione specialità: 06-07-83 Codice Specialità 23378 Titolare AIC: ALLEN & HANBURYS 
; Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023378 019 AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI A 
023378 033 ROTACAP 30 CARTUCCE C 
023378 045 ROTACAP MITE 30 CARTUCCE C 
023378 058 NASALE AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI B 


BECOTIDE FORTE 


Data 
Registazione 
23-03-87 


Data 
Registazione 
06-07-83 
13-10-83 
13-10-83 
24-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 19-10-92 Codice Specialità: 27526 Titolare AIC: GLAXO0 WELLCOME 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027526 019 AEROSOL 50 MG 200 DOSI A 


BECOZYM 


data prima registrazione specialità: 24-03-60 Codice Specialità: 5647 Titolare AIC: ROCHE 


Data 
Registazione 


19-10-92 


Data 
Rinnovo 


loco i doll i 6 o00q—G6@l1l1@r_rorrrrr rr r il \|["1‘om© 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05647 019 20 CONFETTI C 
05647 033 FORTE 20 CONFETTI C 
05647 058 IM 6 FIALE 2 ML C 
05647 060 SCIROPPO 100 ML C 


Data 
Registazione 
05-10-60 
24-03-60 
02-05-60 
21-09-63 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BEGRIVAC 
data prima registrazione specialità: 16-10-84 Codice Specialità: 22143 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022143 236 1 FIALA SIR. 0.5 ML (1 DOSE) C 02-09-96 01-06-95 
022143 248 1 FL. ML 10 (20 DOSI) C 02-09-96 01-06-95 


BEHRIFIL 


data prima registrazione specialità: 18-05-96 Codice Specialità: 28918 Titolare AIC: CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028918 011 30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG C 18-05-96 
BEHRIGAMMA 
data prima registrazione specialità: 23-12-75 Codice Speciaiita: 8670 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08670 010 1 FIALA 2 ML C 23-12-75 01-06-95 
08670 046 1 FIALA 5 ML C 23-12-75 01-06-95 


BELIVON 
data prima registrazione specialità: 27-06-95 Codice Specialità: 28748 Titolare AIC: ORGANON ITALIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028748 010 20 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG C 27-06-95 
028748 022 20 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG C 27-06-95 
028748 034 20 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG C 27-06-95 
028748 046 20 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG C 27-06-95 
028748 059 60 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG C 27-06-95 
028748 061 60 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG C 27-06-95 
028748 073 60 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG C 27-06-95 
028748 085 60 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG C 27-06-95 


BELLERGIL | 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità 5107 Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05107 014 25 CONFETTI C 29-12-83 01-06-95 
BELSAR 
| ‘data prima registrazione specialità: 30-04-82 Codice Specialità 23435 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023435 011 30 COMPRESSE C 30-04-82 01-06-95 
023435 023 0S LIQUIDO 180 ML C 30-04-82 01-06-95 


_ 94 — 
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Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BELUSTINE 
data prima registrazione specialità: 05-01-82 Codice Specialità: 23819 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023819 016 5 CAPSULE 40 MG A 


BENADON 


Codice Specialità: 1340 Titolare AIC: ROCHE 


data prima registrazione specialità: 30-01-57 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione 
05-01-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01340 025 10 COMPRESSE 300 MG C 
01340 052 IM IV 6 F 2 ML 300 MG C 


Data 
Registazione 
24-03-60 
24-03-60 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


BENADRYL 
data prima registrazione specialità 30-06-50 Codice Specialità: 3588 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03588 112 SCIROPPO FLAC 115 ML C 
03588 124 ELISIR FLAC. 115 ML C 
03588 136 CREMA 30 G C 
03588 148 25 CAPSULE 25 MG C 


BENADRYL COMPLEX 


Data 
Registazione 
20-04-95 
20-04-95 
20-04-95 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 30-09-76 Codice Specialità 23379 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
023379 035 FLACONE SCIROPPO 115 ML C 


Data 
Registazione 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


BENAGOL 
data prima registrazione specialità: 19-10-62 Codice Specialità 16242 Titolare AIC: BOOTS COMPANY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016242 048 MENTOLO EUCALIPT. 24 PASTIGLIE C 
016242 051 24 PASTIGLIE C 
016242 063 MIELE - LIMONE 24 PASTIGLIE C 
016242 075 VITAMINA C 24 PASTIGLIE C 


Data 
Registazione 
20-07-91 
08-03-95 
08-03-95 
08-03-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BENDALINA 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 24855 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024855 037 30 FLAC. MONOD. COLLIRIO 0,5% C 
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Data 
Registazione 


27-07-87 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BENERVA 


data prima registrazione specialità 27-03-51 


N. AIC 


04542 031 
04642 068 


BENESTAN 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


Codice Specialità 4642 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 300 MG C 
IM3F 1 ML 100 MG C 


Data 
Registazione 


24-03-60 


27-03-51 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027878 014 


BENEXOL 


data prima registrazione specialità 17-12-62 


Codice Specialità: 27878 Titolare AIC: LAB.FARM.VITA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 2,5 MG C 


Codice Specialità 20213 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


020213 029 
020213 118 
020213 132 


BENFLOGIN 


data prima registrazione specialità 17-04-85 


N. AIC 


025736 012 
025736 024 
025736 036 


BENOXID 


data prima registrazione specialità: 27-02-96 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
B 12 20 COMPRESSE C 
B126FLIOF.+6FSOLV. C 
B 12 5000 6 F LIOF. + 6 F SOLV C 
Codice Specialità: 25736 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
AD SCIROPPO 200 ML C 
30 CONFETTI 300 MG C 
20 BUSTINE 600 MG A 66 


Data 
Registazione 
17-12-62 
10-03-87 
10-03-87 


Data 
Registazione 
17-04-85 
17-04-85 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


032244 016 
032244 028 
032244 030 


BENTELAN 


data prima registrazione specialità: 10-11-81 


Codice Specialità: 32244 Titolare AIC: NYCOMED DAK A/S 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
GEL 3% TUBO 40 G C 
GEL 5% TUBO 40 G. C 
GEL 10% TUBO 40 G C 


Data 
Registazione 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


019655 012 
019655 051 
019655 113 
019655 152 
019655 214 


Codice Specialità: 19655 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 COMPRESSE EFFERV. 0,5 MG A 
R 10 COMPRESSE EFFERV. 1 MG A 
3 FIALE IM IV 2 ML 1,5 MG A 
3 FIALE IM IV 2 ML 4 MG A 
DEPOT IM 3 FIALE 1 ML C 


Data 
Registazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BENTUM 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità: 25395 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025395 029 30 COMPRESSE 500 MG C 20-12-84 01-06-95 


BENUR 
data prima registrazione specialità: 17-08-95 Codice Specialità 29467 Titolare AIC: ROERIG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029467 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG C 17-08-95 
029467 026 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG B 17-08-95 


BENVENT 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28576 Titolare AIC: MAX 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028576 015 42 CAPSULE 8 MG C 28-10-94 
028576 027 SCIROPPO 100 ML C 28-10-94 


BENYLIN DAY & NIGHT 


data prima registrazione specialità 01-12-92 Codice Specialità: 28374 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
028374 027 15 COMPRESSE DAY + 5 COMPRESSE NIGHT C 20-04-95 
BENZAC AC 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32143 Titolare AIC: GALDERMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032143 012 10 GEL-TUBO 40 G 10% C 29-11-95 
032143 024 5 GEL-TUBO 40 G 5% C 29-11-95 
032143 036 CLEAN 5 TUBO 100 G 5% C 29-11-95 


BENZAGEL 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32086 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032086 011 ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 10% C 28-10-95 
032086 023 ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 5% C 28-10-95 


2:07 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BENZIL PENIC. POTAS. MENARINI 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 
026434 011 


data prima registrazione specialità: 31-12-73 


Codice Specialità 26434 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FL POLV. 1000000 UI + F SOLV C 


Codice Specialità: 23008 Titolare AIC: FATER 


Data 
Registazione 


30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


023008 016 
023008 028 
023008 030 
023008 042 
023008 055 
023008 067 
023008 079 


BENZOMIX 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLUTTORIO 120 ML 
POMATA 20 G 
POMATA 50 G 


ODONTO SPRAY 20 G 
COLLUTTORIO 200 ML 
NEBULIZZATORE 30 ML 
PASTA DENTIFRICIA 120 G 


O0000ì0IAdO 


Data 
Registazione 
31-12-73 
17-02-75 
17-02-75 
26-02-74 
31-12-73 
28-10-94 
09-08-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
032301 018 


BENZTRONE 


data prima registrazione specialità: 20-10-84 


Codice Specialità: 32301 Titolare AIC: SAVOMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
GEL 5% TUBO 30 G C 


Titolare AIC: AMSA 


Codice Specialità: 5304 


Data 
Registazione 


04-04-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
05304 047 


BEPANTEN 


data prima registrazione specialità: 29-08-51 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


3 FIALE IM 1 ML 5 MG A 


Titolare AIC: ROCHE 


Codice Specialità: 1328 


Data 
Registazione 


20-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


01328 018 
01328 020 
01328 032 


BEPROLO 


data prima registrazione specialità 08-02-83 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 100 MG C 
IM IV 3 FIALE 2 ML 500 MG C 
20 FIALE 2 ML IM/IV C 


Data 
Registazione 
29-08-51 
29-08-51 
18-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024838 017 


Codice Specialità: 24838 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 100 MG C 


_ 9Vg_ 


Data 
Registazione 
08-02-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BERGACEF 
data prima registrazione specialità: 24-06-83 Codice Specialità: 24283 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia Data Data 
N. AiC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024283 018 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML C 24-06-83 01-06-95 
BERKATENS E 
daîa prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità 27535 Titolare AIC: BERK PHARMACEUTICALS LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilrtà SSN Registazione Rinnovo 
027535 018 20 COMPRESSE 40 MG C 28-10-94 
027535 020 30 COMPRESSE 80 MG C 28-10-94 
027535 032 30 COMPRESSE 120 MG G 28-10-94 


BEROCCA 
data prima registrazione specialità: 24-09-79 Codice Specialità 24040 Titotare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024040 026 300 30 COMPRESSE LACCATE C 24-09-79 01-06-95 
024040 040 500 30 COMPRESSE LACCATE C 24-09-79 01-06-95 
024040 053 CALCIUM 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 20-12-84 01-06-95 
024040 103 30 BUSTINE GRANULATO 10 G C 20-12-84 01-06-95 
BERTABRONC 
data prima registrazione specialità: 09-01-79 Codice Specialità: 23784 Titolare AIC: BERTA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023784 010 AD SCIROPPO 120 ML C 09-01-79 01-06-95 
023784 022 BB SCIROPPO 100 ML C 09-01-79 01-06-95 
023784 034 AD GOCCE 25 ML C 09-01-79 01-06-95 
023784 046 BB GOCCE 25 ML C 09-01-79 01-06-95 


Codice Specialità: 21513 


BETA 21 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021513 015 POMATA DERMATOLOG. 30 G 0,05% C 28-02-83 01-06-95 
021513 027 UNGUENTO DERMATOLOG. 30 G 0,05% C 28-02-83 01-06-95 
021513 054 LOZIONE DERMATOLOG. 30 ML 0,05% C 28-02-83 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BETA ADALAT 


data prima registrazione specialita: 18-02-93 Codice Specialità: 27875 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027875 018 28 CAPSULE 70 MG (50+20 MG) C 18-02-93 


BETABACTYL 
data prima registrazione specialità: 03-07-91 


Codice Specialità: 27622 Titolare AIC: SARK | 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027622 012 1 FLAC. 12 GIM+ 1 FIALA 2 ML A 55 03-07-91 01-06-95 
027622 024 IV 1 FLACONE 3,2 G H 03-07-91 01-06-95 
BETABION 
data prima registrazione specialità: 10-10-50 Codice Specialità: 3263 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03263 011 300 20 COMPRESSE 300 MG C 10-11-60 01-06-95 
03263 062 IM 5 FIALE 100 MG C 08-05-61 01-06-95 
BETABIOPTAL. 
data prima registrazione specialità: 24-03-64 Codice Specialità 20305 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020305 037 POMATA OFTALMICA 5 G B 14-06-93 01-06-95 
020305 049 COLLIRIO 5 ML B 14-06-93 01-06-95 


BETABIOTIC ESSETI 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28455 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028455 018 500 12 CAPSULE 500 MG A 28-10-94 
028455 020 1000 12 COMPRESSE 1 G A 28-10-94 
028455 032 1000 1 FLAC. LIOF 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 28-10-94 


BETACEF 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità: 24694 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024694 034 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA H 19-05-82 01-06-95 
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BETACLAR 
data prima registrazione specialità: 26-09-88 Codice Specialità: 26513 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026513 C10 30 UNITA’ MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,50% A 
026513 022 30 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,25% A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
26-09-88 
26-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


BETACOMPLESSO 
data prima registrazione specialità: 28-02-72 Codice Specialità: 18048 Titolare AIC: MEDOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018048 013 GRANULARE OS 10 BUSTINE G 
018048 037 GRANULARE 0S 20 BUSTINE C 
BETADES 
data prima registrazione specialità 07-06-84 Codice Specialità: 25265 Titotare AIC: FARMADES 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025265 012 30 COMPRESSE 80 MG C 
BETADINE 
data prima registrazione specialità: 1 8-12-79 Codice Specialità: 23907 Titolare AIC: ASTA MEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023907 013 GINECOLOGICO 1 FLACONE SOLUZIONE 125 ML C 
023907 025 GINECOLOGICO 5 FLAC 140 ML + 5 F + 5 CANNULE C 
023907 037 ASTUCCIO 10 CANDELETTE VAGINALI C 
023907 049 GEL VAGINALE TUBO 75 G C 
023907 052 SOLUZIONE FLACONE 1 LT C 
023907 064 -SOLUZIONE FLACONE 250 ML C 
023907 076 SOLUZIONE FLACONE 125 ML C 
023907 088 SOLUZIONE FLACONE 10 ML C 
023907 990 SOLUZIONE FLACONE SPRAY 100 ML C 
023907 102 ALCOLICO SOLUZIONE FLACONE 1 LT C 
023907 114 COLLUTTORIO SOLUZIONE FLAC 200 ML C 
023907 126 POMATA TUBO 30 G C 
023907 138 POMATA TUBO 100 G C 
023907 140 BUSTA 10 GARZE IMPREGNATE DI POMATA C 
BETADREN 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 25564 Titolare AIC: CROSARA' 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025564 030 30 COMPRESSE 200 MG C 
025564 042 50 COMPRESSE 200 MG C 
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Data 
Registazione 
28-02-72 
28-02-72 


Data 
Registazione 
07-06-84 


Data 
Registazione 
18-12-79 
27-07-85 
05-09-96 
05-09-96 
09-09-96 
09-09-96 
09-09-96 
09-09-96 
09-09-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
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BETADRENOL i 
data prima registrazione specialità: 20-02-85 Codice Specialità: 25350 Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025350 012 30 COMPRESSE 100 MG Cc 
BETAFERON 
data prima registrazione specialità: 05-02-96 Codice Specialità: 32166 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
032166 011 / E 15 FLACONCINI 0,3 MG + 15 FLAC. DIL 2 ML NACL 0,54% H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-02-85 


Data 
Registazione 


05-02-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


BETAGON 
data prima registrazione specialità: 09-04-84 Codice Specialità: 25274 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025274 022 30 COMPRESSE 5 MG A 


BETAINA MANZONI 


Data 
Registazione 
09-04-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità 11733 Titolare AIC: GEYMONAT 
3 Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011733 033 GRANULARE 130 G 10% C 
011733 045 12 FLACONCINI 10 ML C 


Data 
Registazione 
18-06-90 
18-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


BETALACTAM 
data prima registrazione specialità: 13-09-85 Codice Specialità: 25858 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025858 010 IM 1 FLACONE G 1 + FL SOLV H 
025858 022 IM 1 FLACONE G 2 + FL SOLV H 
025858 046 IV 1 FLACONE G 2 H 


Data 
Registazione 
13-09-85 
13-09-85 
13-09-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BETANTRONE 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 Codice Specialità: 28416 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028416 016 GOCCE OCULARI 3 FL. 600000 Ul. C 
028416 028 3 FLAC. 1000000 ULI. A 33 
028416 030 INIETTABILE 1 FL. 3000000 UL. C 
028416 042 3 FLAC. 3000000 Ul. A 33 
028416 055 POMATA SIRINGA 500000 Ul. C 
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Data 
Registazione 
28-04-93 
28-04-93 
28-04-93 
28-04-93 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BETAPLUS 


data prima registrazione specialita: 30-12-70 Codice Specialità 21779 


N. AIC Confezione 
021779 018 1 FLAC. LIOF. + F SOLV 45 ML 
021779 020 20 CAPSULE 
021779 032 30 CAPSULE 


BETAPRESSIN 
Codice Specialità 25011 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
30-12-70 
20-12-73 
20-12-73 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Confezione 
40 COMPRESSE 40 MG 


N. AIC 
025011 014 


BETASCOR B12 


data prima registrazione specialità: 23-09-61 Codice Specialità: 13657 


Confezione 
SCIROPPO 150 G 


N. AIC 
013657 010 


BETASEMID 
Codice Specialità 26007 


data prima registrazione specialità: 02-09-85 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


MANETTI E ROBERTS 


Data 
Registazione 


27-05-83 


Data 
Registazione 
23-09-61 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
026007 017 


Confezione 
40 COMPRESSE RIVESTITE 


BETAXINA 
data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 22034 


10-06-80 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


C 


Titolare AIC: 


TERAPEUTICO MR 


Data 
Registazione 


02-09-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Confezione 
20 COMPRESSE 


N. AIC 
022034 019 


BETHACIL 
Codice Specialità: 26742 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FISONS ITALCHIMICI 


Data 
Registazione 


10-06-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
026742 015 1 FLAC. IM 1,5 G + 1 FIALA 3,2 ML 
026742 027 IV 1 FIALA 1,5 G + F SOLV 
026742 039 1 FLAC. BB IM IV 750 MG + 1 FIALA 1,6 ML 
026742 066 SOSPENSIONE 0S 5% 100 ML 5 G 
026742 078 8 COMPRESSE DIVISIBILI 750 MG 
026742 092 IV1 FLAC.1G+2G 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


TOO dI 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
01-06-90 
01-06-90 
09-03-91 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


BETOPTIC 


data prima registrazione specialità: 19-05-86 


N. AIC 


025899 016 
025899 028 
025899 030 
025899 042 


BETRON R 


data prima registrazione specialità 27-04-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


COLLIRIO 5 ML 0.5% 

FLACONE COLLIRIO 10 ML 

S FLAC COLLIRIO 5 ML 0,25% 

S 50 FIALE MONODOSE 0,25 ML 


Codice Specialità 25899 


Codice Specialità: 28701 


Titolare AIC: 


ALCON (SVIZZERA) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0O0O0Or 


Titolare AIC: 


ITALFARMACO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-05-86 
19-05-86 
28-10-94 
05-11-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028701 112 
028701 124 
028701 136 
028701 148 
028701 151 


BETTER 


data prima registrazione specialità 01-02-93 


Confezione 


3 FLAC. LIOF 1000000 U.I. + 3 FIALE SOLV. 
1 FLAC. LIOF 3000000 U.I. + 1 FIALA SOLV. 
3 FLAC. LIOF 3000000 U.I. + 3 FIALE 2 ML 
COLL. 3 FL. LIOF. 600000 ULI. 

POMATA 100.000 U./G 5 G 


Codice Specialità: 27361 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 
A 
C 
C 


Titolare AIC: 


FARMADES 


Data 
Registazione 


30-12-94 
30-12-94 
30-12-94 
30-12-94 
30-12-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
027361 017 


BEVITIN 


data prima registrazione specialità: 22-02-52 


Confezione 
21 CONFETTI 


Codice Specialita: 2695 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ABBOTT 


Data 
Registazione 


01-02-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


02695 017 
02695 029 


BEVOREN 


data prima registrazione specialità: 01-03-90 


N. AIC 


025892 011 
025892 023 


BEZALIP 


data prima registrazione specialità: 23-04-83 


Confezione 


30 COMPRESSE 
SCIROPPO 90 ML 


Confezione 


30 COMPRESSE 100 MG 
IV 6 FIALE 100 MG 


Codice Specialità: 25892 


Codice Specialità: 24732 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
22-04-81 
22-02-52 


Data 
Registazione 
01-03-90 
01-03-90 


BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024732 012 
024732 024 


Confezione 


50 CONFETTI 200 MG 
RETARD 30 CONFETTI 400 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


14 
14 


Data 
Registazione 
23-04-83 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BI EUGLUCON 


data prima registrazione specialità: 31-12-81 Codice Specialità: 22653 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022653 012 40 COMPRESSE (25 + 2,5 MG) A 31-12-81 01-06-95 


BI EUGLUCON M 


data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialita: 28359 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028359 014 40 COMPRESSE RIVESTITE (400 + 2,5 MG) A 18-06-93 


BI NEVRIL PLUS 


data prima registrazione specialità: 13-10-82 Codice Specialità: 20828 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
P Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020828 036 3 FIALE LIOF. + 3 F. SOLV. 2 ML C 20-07-89 01-06-95 
020828 048 5 FIALE LIOF. + 5 F. SOLV. 2 ML C 20-07-89 01-06-95 


BIAFERONE 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità 27929 Titotare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027929 025 1 FIALA SIRINGA 1 ML 3000000 Ul A 61 29-05-93 


027929 037 1 FIALA SIRINGA 1 ML 6000000 U. 
027929 049 POMATA 2000000 Ul. 2 G 


61 29-05-93 
07-06-93 


A 
C 

027929 052 COLLIRIO 3000000 U.. 1 ML C 07-06-93 
A 61 07-06-93 


027929 064 1 FIALA SIRINGA 1 ML 1000000 U.. 


BIAFLU 
data prima registrazione specialità: 23-10-87 Codice Specialità: 26245 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026245 100 1 FIALA 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 


BIAFLU ZONALE S.U. 


data prima registrazione specialità 18-10-88 Codice Specialità: 26896 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione *  Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026896 175 1 FIALA 0,5 ML Cc 02-09-96 01-06-95 
026896 187 1 FIALA SIR. 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 
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1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BIALCOL MED 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


032186 013 
032186 025 
032186 037 
032186 049 
032186 052 
032186 064 


BIANCO VAL 


18-03-96 


Confezione 


SOLUZIONE FLAC 300 ML 
SOLUZIONE FLAC 400 ML 
SOLUZIONE FLAC 1 LT 
SOLUZIONE FLAC 250 ML 
GEL TUBO 5 G 

GEL TUBO 20 G 


data prima registrazione specialità: 23-04-85 


N. AIC 
025548 013 


BIAVAX Il 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


N. AIC 
026900 011 


BIAVEN V.I. 


Codice Specialità: 32186 Titolare AIC: ZYMA 


Fascia 
Rirnborsabilità SSN 


oHozoezezene: 


Codice Specialità: 25548 Titolare AIC: EDMOND 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE C 
Codice Specialità: 26900 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FLAC. VACC. LIOF. + FLAC. SOLV. C 


data prima registrazione specialità: 23-01-89 


N. AIC 


025773 058 
025773 060 
025773 072 
025773 084 


BIAZOLINA 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


024134 025 
024134 037 


BICOMPLEX 


Confezione 


Codice Soecialità: 25773 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML H 
FLAC. LIOF.1000 MG + SOLV. 20 ML H 
FLAC. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML H 
FL. LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML H 


17-07-80 


Confezione 


‘500° 1 FL + F SOLV 
‘1000° 1 FL + F SOLV 


data prima registrazione specialità: 22-12-78 


N. AIC 
012373 039 


-Confezione 
10 FLAC.NI ORALI 


Codice Specialità: 24134 Titolare AIC: FERMENTI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Codice Specialità: 12373 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
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Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Registazione 


23-04-85 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Registazione 
28-12-91 
28-12-91 
28-12-91 
28-12-91 


Data 
Registazione 
17-07-80 
17-07-80 


Data 
Registazione 


23-11-90 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento oramario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BIDIABE 


data prima registrazione specialità: 14-10-81 


Codice Specialità: 19751 Titolare AIC: SANOFI 


N. AIC 
019751 027 


N AIC 
026297 010 


026297 022 
026297 034 


BIFAZOL 


data prima registrazione specialità: 20-08-85 


N. AIC 


026045 029 
026045 043 
026045 068 
026045 082 
026045 094 


N. AIC 
028154 019 


BIFILACT 


data prima registrazione specialità 28-10-94 


data prima registrazione specialità 01-09-88 


BIFAZOL ONICOSET 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 


Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 


20 COMPRESSE A 


Codice Specialita: 26297 Titolare AIC: IDI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
CREMA 30 G 0,025% B 
UNGUENTO 30 G 0,025% B 
LOZIONE 30 ML 0,025% B 


Codice Specialità: 26045 Titolare AIC. BAYER 


Fascia 
Confezione Rimborsabéità SSN 
CREMA 30 G 1% 
LOZIONE 30 ML 1% 
POLVERE ASPERSORIA 1% 30 G 
GEL 30 G 1% 
SCHIUMA 1% 6 BUSTE 10 G 


oMozezene 


Codice Specalità 28154 Titolare AIC: BAYER 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


UNGUENTO 10 G C 


Codice Specialità 28496 


Titolare AIC: FERMENTI 


Data 
Registazione 


26-06-95 


Data 
Registazione 
01-09-88 
01-09-88 
01-09-88 


Data 
Registazione 
20-08-85 
20-08-85 
20-08-85 
20-08-85 
03-10-95 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028496 014 


BIFOXIN 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 
025567 013 


025567 025 
025567 037 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


20 CAPSULE 300 MG C 


Codice Specialità: 25567 Titolare AIC: MEDISCA 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC 1 G+ F SOLV 2 ML H 
IV1FLAC1G+FSOLV 10 ML H 
IV 1 FLAC2G+F SOLV 20 ML H 
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Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BILAGAR 
data prima registrazione specialità 17-03-82 Codice Specialità: 12421 Titolare AIC: S.I.T. 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012421 020 = 24 CONFETTI C 30-03-85 01-06-95 
BILAXINA 
data prima registrazione specialità: 14-02-79 Codice Specialità 11899 Titolare AIC: GIULIANI 
+ 
Fascia . Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011899 034 18 CONFETTI 600 MG C 18-09-87 01-06-95 
011899 059 FORTE 20 CONFETTI C 03-06-96 01-06-95 
BILENOR 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 26567 Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026567 026 30 CAPSULE 250 MG B 2 30-07-87 01-06-95 


BILIEPAR 
data pnima registrazione specialità: 07-11-85 Codice Specialità 26078 Titolare AIC: IBIRN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026078 016 20 CAPSULE 150 MG B 2 07-11-85 01-06-95 
026078 028 20 CAPSULE 300 MG B 2 07-11-85 01-06-95 
| BILIMIRO 
data prima registrazione specialità: 27-12-73 Codice Specialità: 22920 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022920 019 6 CAPSULE 0,5 G H 27-12-73 01-06-95 
022920 021 6 COMPRESSE 750 MG H 05-05-84 01-06-95 


[ smanin 


data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità 3477 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08477 061 16 COMPRESSE C 04-08-95 01-06-95 
08477 073 SCIROPPO 60 ML C 04-08-95 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BIO ARSCOLLOID 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 
rien ir du 


Codice Specialità: 14743 Titolare AIC: SIT. 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014743 037 PASTA DENTIFRICIA 60 G C 09-03-87 01-06-95 
014743 049 PASTA DENTIFRICIA 100 G C 09-03-87 01-06-95 


BIO BIOL 


| data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 15157 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


BIO DELTA CORTILEN 


data prima registrazione specialià: 27-12-57 


Codice Specialità: 13421 


Titolare AIC: SIFI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
015157 011 IM 5 F LIOF 3 MG + 5 F SOLV C 22-04-81 01-06-95 
FOR TE 
BIO CI 
‘data prima registrazione specialità: 78-11-61 Codice Specialita: 5477 Titolare AIC: CECCARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
05477 017 0S IM 6 FL 5 ML 500 MG C 28-11-61 01-06-95 
05477 029 0S C/ARANCIA è FL 10 ML C 20-04-70 01-06-95 


N. AIC 


01342: 033 
013421 045 


BIO INSULIN 


data prima registrazione specialita: 28-05-85 


Confezione 


COLLIRIO 3 ML 


POMATA OFTALMICA 3 G 


Codice Specialità: 25802 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
B 


Titolare AIC: 


GUIDOTTI 


Data 
Registazione 
13-03-93 
13-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025802 012 
025802 024 
025802 036 
025802 048 
025802 152 
025802 164 
025802 176 
025802 188 
025802 190 
025802 202 
025802 214 
025802 226 


Confezione 

RSC IM IV FL. 10 ML 100 UI/ML 
R1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML 

ISC IM 1 FL 10 ML 100 UI/ML 

11 FLAC. 10 ML 40 UI/ML SC !M 

U 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 
UFLACONE 10 ML 100 U/ML 

10/90 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

1 FLACONE 10/90 100°U/ML 10 ML 
20/80 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

1 FLACONE 20/80 100 U/ML 10 ML 
30/70 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

1 FLACONE 30/70 100 U/ML 10 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O » OD» O prOÒO »LdLO)OLO 


Data 
Registazione 
28-05-85 
28-05-85 
28-05-85 
28-05-85 
09-03-91 
09-03-91 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BIO STRATH 


-2-1997 Suppiemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generaie - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025802 238 = 40/601 FLAC. 40 U/ML 10 ML 30-09-91 01-06-95 
025802 2401 FLACONE 40/60 100 U/ML 10 ML C 30-09-91 01-06-95 
025802 253 L 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A 30-09-91 01-06-95 
025802 265 i INIETT. FLAC. 100 U/ML 10 ML C 30-09-91 01-06-95 
025802 277 R PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML A 06-04-92 01-06-95 
025802 289 I PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML A 06-04-92 01-08-95 
025802 291 10/90 PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML A 06-04-92 01-06-95 
025802 303 20/80 PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1.5 ML A 06-04-92 01-06-95 
025802 315 30/70 PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML A 06-04-92 01-06-95 
025802 327 40/60 PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML A 06-04-92 01-06-95 
025802 339 50/50 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A 28-10-94 01-06-95 
025802 341 50/50 FLAC. 10 ML 100 Ul/ML C 31-10-94 01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 


N. AIC 
029084 011 


Codice Specialità: 29084 Titolare AIC: LIZOFARM 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE GOCCE 100 ML C 


Data 
Registazione 


28-10-94 


BIOARGININA 
data prima registrazione specialita: 18-06-60 


N. AIC 
017432 016 
017432 042 


BIOCALCIN 


N. AIC 
027795 018 
027795 020 
027795 044 


BIOCARNIL 


data prima registrazione specialità 29-08-59 


N. AIC 
015593 027 


data prima registrazione specialità 22-02-91 


Codice Specialità: 17432 Titolare AIC: DAMOR 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IV 1 FL 500 ML C 
OS 20 FL 20 ML C 


Codice Specialità: 27795 Titolare AIC: ESSETI 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
5 FIALE 50 Ul 1 ML A 41 
5 FIALE 100 U!. 1 ML A 41 
SPRAY FLACONE 100 U.l. 1 ML C 


Codice Specialità 15593 Titolare AIC: GENTILI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


GOCCE 20 ML USO OS C 


Confezione 


— 110 — 


Data 
Registazione 


18-06-60 
19-01-83 


Data 
Registazione 
22-02-91 
22-02-91 
22-02-91 


Data 
Registazione 


27-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BIOCHETASI 
data prima registrazione specialità: 03-05-65 Codice Specialità 15784 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015784 022 6 SUPPOSTE C 
015784 034 20 BUSTINE GRANULATO OS C 
015784 046 IM 5 F. LIOF. + 5 F. SOLV. C 
BIOCICLIN 
data prima registrazione specialità: 27-03-81 Codice Specialità: 24276 Titolare AIC: DEL SAZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024276 014 1FL500MG+1F C 
024276 026 = 1FLAC.IM1G+1 FIALA 4 ML A 


BIOCID 
Codice Specialità: 32568 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


03-05-65 
05-12-70 
04-06-87 


Data 
Registazione 


27-03-81 
04-04-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032568 014 SOLUZIONE FLACONE 250 ML C 
032568 026 SOLUZIONE FLACONE 500 ML C 
032568 038 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 
032568 040 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML C 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


BIOCIN 
data prima registrazione specialità: 03-03-82 Codice Specialità 24626 Titolare AIC: IBIRN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024626 020 12 COMPRESSE 1 G C 


BIOCINE TEST PPD 


Data 
Registazione 


03-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 22642 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia 

N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
022642 060 2 DOSI LIOF. 1 UI/0,1 ML C 
022642 072 2 DOSI LIOF. 5 UI/0,1 ML C 
022642 084 2 DOSI LIOF. 10 Ul/0,1 ML C 
022642 096 2 DOSI LIOF. 100 UI/0,1 ML C 
022642 108 MULTIPUNT. 1 APPAR.1 DOSE 5 UI C 
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Data 
Registazione 


15-09-93 
15-09-93 
15-09-93 
15-09-93 
15-09-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. Serie generale - n. 26 


BIODERMATIN 
data prima registrazione specialità: -28-07-73 Codice Specialità: 10130 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010130 021 30 COMPRESSE C 16-03-85 01-06-95 


BIOFLORIN 
data prima registrazione specialità: 05-06-81 Codice Specialità: 24274 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024274 019 25 CAPSULE C 05-06-81 01-06-95 
024274 021 BB FLACONE POLVERE 30 G C 05-06-81 01-06-95 


BIOFOLIC 
data prima registrazione specialità 11-03-96 Codice Specialità 28919 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023919 013 IM IV 6 FLAC LIOF 50 MG + SOLV C 11-03-96 
028919 025 30 COMPRESSE GASTRORES. 15 MG C 11-03-96 
028919 037 10 FLACONCINI ORALI 15 MG C 11-03-96 
028919 049 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 11-03-96 
BIOFOS 
data prima registrazione specialità: 26-06-82 Codice Specialità: 24730 Titolare AIC: LEBEN'S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024730 018 12 COMPRESSE 1 G C 26-06-82 01-06-95 


BIOFUREX 
data prima registrazione specialità: 28-07-84 Codice Specialità: 25282 Titolare AIC: K.B.R. 
Fascia. Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025282 029 1 FLAC. POLV 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A 28-07-84 01-06-95 
025282 031 1 FLAC. POLV 1 G IM + 1 FIALA 4 ML A 28-07-84 01-06-95 


BIOLAC EPS 
data prima registrazione specialità: 25-01-93 Codice Specialità 28539 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028539 029 20 BUSTINE 10 G A 59 02-11-94 
028539 031 1 FLAC. SCIROPPO 180 ML A 59 28-10-94 
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1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BIOLAC USP | 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 


N. AIC Confezione 
029408 010 SCIROPPO 180 ML 


BIOLON 
data prima registrazione specialità 11-09-95 


N. AIC - Confezione 
029470 010 SIRINGA MONOUSO 1 ML 
029470 022 SIRINGA MONOUSO 0.5 ML 


BIOLUCCHINI 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 


Codice Specialità 29408 


Codice Specialità: 29470 


Codice Specialità 28273 


Titolare AIC: 


EUROFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC: SF. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 


Titolare AIC: GEYMONAT 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Registazione 


11-09-95 
11-09-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Contezione 
028273 011 6 FIALE 2 ML 


BIOMAG 


data prima registrazione specialità 25-06-81 


Codice Specialità: 24464 


Titolare AIC: PULITZER 


Data 
Registazione 


15-07-91 


Data 
Ri 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024464 036 50 COMPRESSE 200 MG 
024464 048 50 COMPRESSE 400 MG 
024464 087 30 COMPRESSE 800 MG 


BIOMETIL 


data prima registrazione specialità: 28-03-92 


N. AIC Confezione 
027416 015 6 FLACONCINI + 6 FIALE SOLV. 
027416 027 20 COMPRESSE 200 MG 


BIOMUNIL 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Codice Specialità: 27416 


Codice Specialità 26730 


Fascia 
Rimborsabitità SSN 


Titolare AIC: GIBIPHARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: LUSO FARMACO 


Data 
Registazione 


25-06-81 
11-01-83 
12-08-85 


Data 
Registazione 
28-03-92 
28-03-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026730 010 AEROSOL FLACONE SPRAY 10 ML 
026730 022 12 COMPRESSE 
026730 034 12 BUSTINE GRANULATO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registazione 


30-07-87 
31-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BIONECT 
data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità 27094 Titolare AIC: FIDIA OFTAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027094 046 POMATA 15 G C 
027094 059 10 GARZE MEDICATE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


BIONICARD 
data prima registrazione specialità: 17-10-85 Codice Specialità: 26071 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026071 023 50 COMPRESSE 20 MG A 
026071 035 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 


Data 
Registazione 


17-10-85 
01-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


BIOPERAZONE 
data prima registrazione specialità 20-08-85 Codice Specialità: 25957 Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025957 010 IM 1 FLAC. 500 MG +1 FIALA 4 ML C 
025957 022 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 5 ML C 
025957 034 IM 1 FLAC.2G + 1 FIALA 10 ML C 


BIOPERIDOLO 


data prima registrazione specialità: 20-04-79 Titolare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 
20-08-85 . 
20-08-85 
20-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità: 23919 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023919 018 20 COMPRESSE 1 MG C 
023919 020 IM IV 5 FIALE C 
023919 032 GOCCE ORALI 15 ML C 


Data 
Registazione 
20-04-79 
20-04-79 
20-04-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BIOPIM ; 
data prima registrazione specialità: 18-02-84 Codice Specialità 24822 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024822 013 20 CAPSULE 400 MG A 


BIOPLEX 


data prima registrazione specialità 25-03-69 Titolare AIC: TORRE 


Codice Specialità 21264 


Data 
Registazione 


18-02-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021264 015 FL 250 ML 10 G GLUCOSIO 5% C 
021264 027 FL 500 ML 25 G GLUCOSIO 5% C 
021264 039 FL 250 ML 10G FISIOL + DEFLUS C. 
021264 054 FL 500 ML 25 G FISIOL + DEFLUS C 
021264 066 FL 500 ML 25 G GLUC 5% + DEFLUS C 
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Data 
Registazione 


25-03-69 
25-03-69 
25-03-69 
25-03-69 


-25-03-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BIOPLEX EPATO 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità: 28484 


Titolare AIC: TORRE 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028484 018 FLEBO FLACONE 250 ML H 31-10-94 


BIOPLEX NEFRO 
data piima registrazione specialita: 31-10-94 


Codice Specialità: 28485 Titolare AIC: TORRE 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsanilità SSN Registazione Rinnovo 
028485 011 FLEBO FLACONE 250 ML H 31-10-94 


BIOPLEX NORMO 
data prima registrazione specialità: 20-05-91 


Codice Specialità: 27402 


Titolare AIC: TORRE 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabuità SSN Registazione Rinnovo 
027402 039 FLAC. 250 ML/10 G + TRANSF. SET H 20-05-91 01-06-95 
027402 041 FLAC. 250 ML/25 G + TRANSF. SET H 20-05-91 01-06-95 
027402 054 FLAC. 500 ML/50 G + TRANSF. SET H 20-05-91 01-06-95 
027402 066 SACCA IN EVA 3 LITRI/50 G H 20-05-91 01-06-95 
027402 078 FLAC. 500 MU75 G + TRANSF. SET H 20-05-91 01-06-95 
027402 080 SACCA IN EVA 3 LITRI/75 G H 20-05-91 01-06-95 
027402 092 SACCA IN EVA 3 LITRI/100 G H 20-05-91 01-06-95 
027402 104 800 SACCA EVA 5 LITRI/800 G H 17-02-92 01-06-95 


BIORINIL® 
data prima registrazione specialità: 17-05-66 Codice Specialità: 19133 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019133 038 FLAC. NEBULIZZATTORE 10 ML C 13-03-93 01-06-95 
BIOSTEINA 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 27157 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027157 015 30 CAPSULE 150 MG C 28-10-94 
027157 027 30 CAPSULE 300 MG C 28-10-94 
027157 039 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG C 28-10-94 
027157 041 SOLUZ. ESTEMP. 0S 200 ML 3,5% Cc 28-10-94 
027157 054 = INALGFL 225M6+6F3ML C 28-10-94 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BIOSTIM 3 
data prima registrazione specialità 02-10-85 Codice Specialità: 25992 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025992 025 16 CONFETTI 1 MG C 02-10-85 01-06-95 
BIOTASSINA 
data prima registrazione specialita: 06-10-79 Codice Specialità: 8381 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08381 042 INIETT. 10 FIALE 4 ML C 08-03-95 01-06-95 
08381 055 20 FLACONCINI ORALI 10 ML C 08-03-95 01-06-95 
BIOTENS 
data prima registrazione specialità: 28-09-85 Codice Specialità: 25994 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025994 029 30 COMPRESSE 200 MG C 28-09-85 01-06-95 


BIOTREFONEX OVO 


data prima registrazione specialità 03-07-91 Codice Specialità: 28038 Titolare AIC: WHITEHALL 
Fascia Data | Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028038 014 SCIROPPO FLACONE 100 ML C 03-07-91 01-06-95 
028038 026 SCIROPPO 10 FLAC.NI 10 ML C 03-07-91 01-06-95 
028038 038 SCIROPPO 10 FLAC.NI 5 ML C 03-07-91 01-06-95 


BIOTRIXINA 
data prima registrazione specialità: 06-07-85 Codice Specialità: 25798 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025798 012 8 CAPSULE 500 MG A 06-07-85 01-06-95 
025798 024 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML A 06-07-85 01-06-95 


BIOVAR î 
| data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28939 Titolare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028939 015 10 FIALE 5 ML C 28-10-94 
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1-2-1997 


BIOXIMA 


data prima registrazione specialita: 30-01-81 


N. AIC 
024335 046 
024335 059 


BIOZOLENE 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 24335 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A 
1 FLAC.-1000 MG IM + 1 FIALA 4 ML A 


Serie generale - n. 26. 


Data 
Registazione 


30-01-81 
05-02-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027269 048 
027269 051 
027269 063 
027269 075 
027269 087 


BIROXOL 


data prima registrazione specialità: 18-05-93 


Codice Specialità 27269 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
7 CAPSULE 50 MG C 
2 CAPSULE 150 MG C 
SOLUZ PERFUSIONALE 100 MG/50 ML H 
100 10 CAPSULE 100 MG A 
POLVERE SOSPENSIONE 0S 50 MG/5 ML C 


Codice Specialità: 26196 Titolare AIC: SALUS 


Data 
Registazione 


22-09-89 
22-09-89 
22-09-89 
28-10-94 
20-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
026196 016 
026196 028 
026196 042 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G C 
CREMA GINECOLOGICA 1% 78 G C 
LOZIONE DERMATOLOGICA 1% 30 G C 


BISCOTTI LASSATIVI GIULIANI 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


Codice Specialità 26862 Titolare AIC: GIULIANI 


Data 
Registazione 


18-05-93 
18-05-93 
18-05-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
026862 021 


BISOLVON 


data prima registrazione specialità: 07-08-72 


N. AIC 
021004 015 
021004 027 
021004 039 
021004 041 
021004 104 
021004 116 
021004 128 


Confezione 
12 BISCOTTI C 


Codice Specialità 21004 Titolare AIC: 
Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 
SOL. AEROSOL 40 ML C 
20 COMPRESSE 8 MG C 
IM IV SOTTOCUT. 5 FIALE 2 ML C 
LINCTUS SCIROPPO 250 ML 4 MG/5 ML C 
30 BUSTINE 8 MG C 
AD 6 SUPPOSTE C 
BB 6 SUPPOSTE C 
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BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 
Registazione 
21-08-89 


Data 
Registazione 


07-08-72 
30-08-76 
07-08-72 
09-12-75 
01-03-89 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BITEROL 
data prima registrazione specialità: 01-06-90 Codice Specialità 26914 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026914 022 SOLUZIONE AEROSOL 10 ML C 27-07-95 01-06-95 


- BITTERIDINA 
data prima registrazione specialità: 23-05-52 Codice Specialità 6463 Titolare AIC: AFOM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06463 018 LIQUIDO 225 G C 23-05-52 01-06-95 


BIVITASI 
| data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità 5314 Titolare AIC: ISI - 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05314 024 IM 3 FIALE 50 MG+3F C 25-11-82 01-06-95 
05314 036 IM3F 100 MG+3F C 25-11-82 01-06-95 


BIVITOX 400 


data prima registrazione specialità: 01-06-93 Codice Specialita: 28954 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028954 016 5 F. LIOF. 400 MG + 5 F. SOLV. 3 ML C 01-06-93 


4 


BL 14 
data prima registrazione specialita: 08-08-96 Codice Specialità: 29087 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029087 018 20 FLAC.NI ORALI 1500 MG C 08-08-96 
029087 020 30 BUSTINE 1550 MG C 08-08-96 


BLANDONAL 
data prima registrazione specialità: 07-07-86 Codice Specialità: 26150 Titolare AIC: FALQUI 
. Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026150 058 30 CONFETTI 50 MG C 27-07-87 01-06-95 
026150 060 100 20 CONFETTI 100 MG C 27-07-87 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Ct d’ceeeàdr- —.r+@+- E 46E-—+-T-T1:; Ted 0 


BLASTOP 
data prima registrazione specialità: 30-09-91 Codice Specialità 27064 Titolare AIC: PROTER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027064 017 36 3 FLAC 36 MG + 3 F SOLV 3 ML C 30-09-91 01-06-95 
027064 029 108 1 FLAC 108 MG + 1 FSOLV 9 ML C 30-09-91 01-06-95 
BLEFAROLIN 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità 11074 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011074 010 POMATA OFTALMICA 10 G C 20-04-79 01-06-95 


BLEOMICINA 
data prima registrazione specialità: 24-02-82 Codice Specialità 22395 Titolare AIC: NIPPON KAYAKU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022395 014 1 FIALA INIETTABILE LIOF 15 MG A 24-02-82 01-06-95 


BLOCADREN 
data prima registrazione specialità 17-07-80 Codice Specialità: 24222 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
024222 034 40 COMPRESSE 10 MG A 17-07-80 01-06-95 
024222 046 50 COMPRESSE 10 MG C 17-07-80 01-06-95 


BLOCOTENOL 
data prima registrazione specialità 28-10-94 Codice Specialità 28798 Titolare AIC: AZUPHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028798 015 30 COMPRESSE 100 MG C 28-10-94 


BLOX 
data prima registrazione specialità: 03-11-78 Codice Specialità: 23712 Titolare AIC: WHITEHALL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023712 045 30 CAPSULE C 28-12-95 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BOLDINA HE' TEOFARMA 


data prima registrazione specialità: 11-05-91 Codice Specialita: 7444 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07444 021 50 GRANULI C 11-05-91 01-06-95 


BOM BON 
data prima registrazione specialità: 23-04-83 Codice Specialità: 6986 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06986 018 12 COMPRESSE MASTICABILI C 23-04-83 01-06-95 
06986 020 24 COMPRESSE MASTICABILI C 23-04-83 01-06-95 


BON LAX S.PELLEGRINO 


data prima registrazione specialità: 12-05-79 Codice Specialità: 23690 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023690 011 1 FLACONE GOCCE 10 G C 12-05-79 01-06-95 
023690 023 20 CONFETTI C 12-05-79 01-06-95 


BONIDERMA 
data prima registrazione specialità: 01-03-71 Codice Specialità: 22105 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data « Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022105 011 POMATA 20 G C 01-03-71 01-06-95 
022105 023 POMATA 30 G C 01-03-71 01-06-95 


BONUS SCIROPPO 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 Codice Specialità: 25866 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025866 029 FLACONE SCIROPPO 150 ML C 29-11-95 01-06-95 


BOROCAINA 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 4901 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04901 029 30 COMPRESSE C 18-07-87 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


. BOROCAINA GOLA 


data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32053 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032053 011 20 TAVOLETTE ARANCIA C 28-10-95 
032053 023 20 TAVOLETTE CILIEGIA C 28-10-95 
032053 035 20 TAVOLETTE ALBICOCCA G 28-10-95 
032053 047 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO ARANCIA C 04-04-96 
032053 050 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO CILIEGIA C 04-04-96 
032053 062 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO ALBICOCCA C 04-04-96 


BOTOX 
data prima registrazione specialità 29-01-92 Codice Specialità: 27841 Titolare AIC: ALLERGAN INC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027841 016 IM FLACONE 100 U H 29-01-92 


BOTROPASE 
data prima registrazione specialità 27-01-50 Codice Specialità 2780 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02780 029 IM IV 3 FIALE 1 ML C 27-01-50 01-06-95 
BRADORAL 
data prima regisirazione specialità 24-04-53 Codice Specialità 7700 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
07700 014 20 COMPRESSE 0,5 MG C 24-04-53 01-06-95 


BRANIGEN 
data prima registrazione specialità 07-06-84 Codice Specialità: 25368 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025368 046 30 COMPRESSE 500 MG C 07-06-84 01-06-95 
025368 059 20 BUSTINE 500 MG C 07-06-84 01-06-95 
025368 061 FLACONE GOCCE C 07-11-85 01-06-95 
025368 073 IM IV 5 FLAC. LIOF. + 5 F. SOLV. C 29-03-93 01-06-95 
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BRASSEL 
data prima registrazione specialità 22-04-81 Codice Specialità: 23708 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023708 047 IM IV FLEBO 5 FIALE 250 MG C 22-04-81 01-06-95 
023708 062 IM IV FLEBO 5 FIALE 500 MG C 22-04-81 01-06-95 
023708 086 IM IV FLEBO 2 FIALE 1000 MG C 27-05-85 01-06-95 
023708 098 IM IV FLEBO 3 FIALE 1000 MG C 27-05-85 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BRAUNOL . 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32151 Titolare AIC: BRAUNM(CH) 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

032151 019 H PLUS SAPONE SOLUZ. FLAC 1000 ML. C 29-11-95 

032151 021 H PLUS SAPONE SOLUZ. FLAC 500 ML C 29-11-95 

032151 033 H PLUS SAPONE SOLUZ. FLAC 150 ML C 29-11-95 

032151 045 SAPONE SOLUZ FLAC 1000 ML C 29-11-95 

032151 058 POMATA TUBO 100 G C 29-11-95 

032151 060 POMATA TUBO 20 G C 29-11-95 

032151 072 SOLUZIONE FLAC 1000 ML C 29-11-95 

032151 084 SOLUZIONE FLAC 30 ML C 29-11-95 

032151 096 SOLUZIONE FLAC 150 ML. C 29-11-95 


BREK 


data prima registrazione specialità: 01-06-81 Codice Specialità: 23932 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione ‘. Rinnovo 
023932 015 12 CAPSULE 2 MG C 01-06-81 01-06-95 
023932 027 30 CAPSULE 2 MG C 01-06-81 01-06-95 


BRES 
data prima registrazione specialita: 17-06-82 Codice Specialità 23273 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023273 016 20 CONFETTI C 17-06-82 01-06-95 


BREVA 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specialità: 24154 Titolare AIC: VALEAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024154 041 IM IV10F1ML C 22-04-82 01-06-95 
024154 054 AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI A 22-04-82 01-06-95 
024154 066 SOLUZIONE 0S AEROSOL 15 ML A 22-04-82 01-06-95 


BREVIBLOC 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 27248 Titolare AIC: DU PONT PHARMA 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027248 020 5 FLACONCINI 10 ML H 28-10-94 
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Serie generale - n. 26 


< 


BREVILAX 
Codice Specialità: 23772 


data prima registrazione specialità: 28-07-83 


Titolare AIC: 


MILANFARMA 


N. AIC Confezione 
023772 039 TISANA ORALE 100 G 
023772 041 FLACONE GOCCE 15 G 
023772 066 25 CONFETTI 100 MG 
BREXIN 


data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25446 


N. AIC Contezione 
026446 017 20 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 
026446 031 20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG 
026446 043 10 SUPPOSTE 20 MG 
BREXIN L 


data prima registrazione specialità: 01-04-89 Codice Specialità 27155 
N. AIC Confezione 
027155 035 IM IV 6 F. LIOF. 20 MG + 6 F. 2 ML 


‘ BREZAL 


data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 25936 


N. AIC Confezione 
025936 030 IM IV 3 FIALE 1000 MG 
025936 042 14 CAPSULE 400 MG 
025936 055 10 CAPSULE 600 MG 
025936 067 10 FLAC.NI ORAL! 600 MG/7 ML 


BRIMEXATE 


data prima registrazione specialità 18-02-84 


Codice Specialità 25169 


Fascia 


Rimborsatilità SSN 


Titolare AIC: 


CHIESI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 66 
C 
Titolare AC: =—CHIESI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
Titclare AIC: SANDOZ 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
E 
® 
C 
G 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data 
Registazione 
28-07-83 
28-07-83 
28-05-88 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data . 
Registazione 


28-01-93 


Data 
Registazione 
08-07-89 
08-07-89 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01 -06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
025169 069 INIETTABILE 1 FLAC. 20 MG 
025169 071 INIETTABILE 1 FLAC. 50 MG 
BRINERDINA 


data prima registrazione specialità 23-01-86 Codice Specialità 21326 


N. AIC Confezione 
» 021326 018 20 CONFETTI 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SANDOZ 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
27-09-86 
27-09-86 


Data 
Registazione 


23-01-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BRIOCOR 
data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità: 27051 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027051 010 10 FIALOIDI ORALI C 
027051 022 IM 5 FIALE1G 5 ML '@ 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-10-89 
02-10-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


BRIOFIL 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25985 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025985 072 30 CONFETTI 600 MG A 
025985 096 BB 10 SUPPOSTE 250 MG C 
025985 110 30 COMPRESSE RIVESTITE 900 MG C 
BRIOGEN 
data prima registrazione specialità: 06-03-85 Codice Specialità: 18956 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018956 058 50 COMPRESSE MASTICABILI C 
018956 060 10 FLACONCINI USO ORALE C 
018956 072 30 COMPRESSE MASTICABILI C 


Data 
Registazione 


31-12-86 


31-12-86 
25-06-93 


Data 
Registazione 


06-03-85 
06-03-85 
06-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


BRISPORIN 
data prima registrazione specialità: 31-12-73 Codice Specialità: 22966 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022966 016 IM FLAC. POLVERE 0.5 G + F. SOLV. C 
022966 030 IM FLAC. POLVERE 1 G + F. SOLV. C 


Data 
Registazione 


31-12-73 


31-12-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Registazione 


28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 
28-10-94 


BRL 17421 
data prima registrazione specialita: 28-10-94 Codice Specialità: 27187 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027187 018 IM FLACONE 500 MG + SOLV 2 ML H 
027187 020 IV FLACONE 500 MG + SOLV 10 ML H 
027187 032 IM FLACONE 1 G + SOLV 3 ML H 
027187 044 IV FLACONE 1 G + SOLV 20 ML H 
027187 057 = IVFLACONE2G H 


i 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BRMETON COLLOIDALE 


data prima registrazione specialità: 03-03-84 Codice Specialità: 21285 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021285 010 1 FLAC. SOLUZIONE 5 ML B 03-03-84 01-06-95 


BROLUMIN 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità: 3929 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03929 041 20 COMPRESSE C 25-11-82 01-06-95 
BROMAZOLO 
data prima registrazione specialità: 25-01-80 Codice Specialità: 9104 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09104 023 30 COMPRESSE C 25-01-80 01-06-95 


BROMOCODEINA 
data prima registrazione specialità: 11-02-46 Codice Specialità: 380 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0380 028 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 18-06-93 01-06-95 


BROMOCRIPTINA DOROM 


data prima registrazione specialità: 09-06-95 Codice Specialità: 29068 Titolare AIC: DOROM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029068 018 30 COMPRESSE 2,5 MG C 09-06-95 
029068 020 60 CAPSULE 5 MG C 09-06-95 
029068 032 40 CAPSULE 10 MG C 09-06-95 


BROMOTERPINA 
data prima registrazione specialità: 06-03-65 Codice Specialità: 781 Titolare AIC: FERMENTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0781 029 FLACONE SCIROPPO 160 G C 04-02-85 01-06-95 
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n 


BROMOTIREN 
data prima registrazione specialita: 25-01-80 
li 


Codice Specialità: 5101 Titolare AIC: BALDACCI 


Fascia Data I Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo. 
05101 023 30 COMPRESSE 300 MG C 25-01-80 01-06-95 


CORSE RT 


BRON 
data prima registrazione specialità 28-04-82 Codice Specialità 24689 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024689 010 10 TAVOLETTE 55 MG C 19-10-85 01-06-95 
024689 022 30 TAVOLETTE 55 MG C 28-04-82 01-06-95 
BRONCAL 
data prima registrazione specialita: 12-09-81 Codice Specialità: 14953 Titolare AIC: NOVEL OTC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014953 020 SCIROPPO 150 ML C 24-10-87 01-06-95 
BRONCASPIN 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 23697 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023697 016 20 CAPSULE 500 MG C 27-05-83 01-06-95 
023697 028 AD SOSPENSIONE 200 ML 5% C 27-05-83 01-06-95 
023697 030 BB SOSPENSIONE 200 ML 3.3% C 27-05-83 01-06-95 
BRONCHENOLO 
data prima registrazione specialità: 03-11-78 Codice Specialità: 6090 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06090 043 SCIROPPO 200 G Cc 10-07-95 01-06-95 
06090 056 20 COMPRESSE 7,5 MG C 10-07-95 01-06-95 
06090 068 GOCCE ORALI 20 ML C 10-07-95 01-06-95 


BRONCHENOLO ANTIFLU' 


data prima registrazione specialità 15-04-92 Codice Specialità 28363 Titolare AIC: STERLING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028363 024 10 BUST. GRAN. LIMONE 5 G S/ZUCC C 13-03-93 
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1-2-1997 


BRONCHENOLO BALSAMO 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 03-12-90 Codice Specialità: 27886 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027886 023 POMATA BALSAMICA 40 G C 
BRONCHENOLO GOLA 
data prima registrazione specialità: 27-02-96 Codice Specialità 32199 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032199 010 20 PASTIGLIE GUSTO LIMONE-MIELE C 
032199 022 20 PASTIGLIE GUSTO MIELE-LIMONE C 
032199 034 20 PASTIGLIE GUSTO ARANCIO C 
032199 046 20 PASTIGLIE GUSTO ERBE ALPINE C 
032199 059 20 PASTIGLIE GUSTO ANICE C 
032199 061 20 PASTIGLIE GUSTO MENTA C 
032199 073 20 PASTIGLIE GUSTO LIQUIRIZIA C 


BRONCHENOLO INALANTE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-07-95 


Data 
Registazione 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 21-10-89 Codice Specialità 27150 MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabidità SSN 
027150 022 20 CAPSULE PER INALAZIONE C 


BRONCHIASE 


data prima registrazione specialita 18-05-84 


Codice Specialità: 5270 Titolare AIC: LAFARE 


Data 
Registazione 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
05270 020 SCIROPPO 200 G 


BRONCHIOLINA 


data prima registrazione specialità: 27-05-85 


Fascia 
Rimborsabaità SSN 


C 


Codice Specialità: 222 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 


Data 
Registazione 


20-12-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
0222 012 SCIROPPO G 250 
0222 024 20 PASTIGLIE 


BRONCHO MUNAL 


data prima registrazione specialità: 31-12-92 


Codice Specialità: 26609 Titolare AIC: GENTILI 


Data 
Registazione 
27-05-85 
27-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026609 014 AD 10 CAPSULE 


026609 026 AD 30 CAPSULE 
026609 038 BB 10 CAPSULE 
026609 040 BB 30 CAPSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O000AO0 
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Data 
Registazione 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BRONCHO VAXOM 
data prima registrazione specialità: 28-02-90 


N. AIC 
026029 013 
026029 037 
026029 064 
026029 088 


BRONCO DEX 


Confezione 


AD 10 CAPSULE 
BB 10 CAPSULE 
AD 30 CAPSULE 
BB 30 CAPSULE 


‘data prima registrazione specialità: 16-07-84 


Codice Specialità 26029 


Codice Specialità: 


17320 


Titolare AIC: 


LABORATOIRES OM SA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


PASTOR FARINA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
28-02-90 
28-02-90 
29-03-93 
29-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
017320 019 


BRONCO VALDA 


Confezione 
SCIROPPO 120 ML 


data prima registrazione specialità 29-09-84 


Codice Specialità 


12794 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


16-07-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


013754 015 
013754 027 
013754 039 


BRONCOCOR 


Confezione 


GOCCE 30 ML 
POMATA 45 G 
SCIROPPO 200 G 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 


026598 021 
026598 033 


BRONCODIL 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


Codice Specialità: 


SCIROPPO 200 ML 1,5 MG/ML 
AEROSOL 200 INALAZIONI 4 MG/ML 


15-04-83 


Codice Specialità: 


26598 


Li. 


24976 


Titolare AIC: —VALDA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 
Titolare AIC: IRBI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: 


EPIFARMA 


Data 
Registazione 
31-12-84 
29-09-84 
31-12-84 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024976 019 
024976 033 


BRONCOFIX 


data prima registrazione specialità: 


Confezione» 
30 COMPRESSE 10 MCG 


SCIROPPO 200 ML 0,1 MG/100 ML 


12-02-85 


Codice Specialità: 


19965 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SIT. 


Data 
Registazione 
15-04-83 
15-04-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
019965 021 


Confezione 
SCIROPPO 200 G 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
30-05-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


BRONCOFLUID 


data prima registrazione specialità 15-06-81 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24460 


Titolare AIC: 


PHARMARECORD 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
024460 040 


BRONCOKIN 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Confezione 
SOSPENSIONE 0S 200 ML 


Codice Specialità: 21380 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: 


GEYMONAT 


Data 
Registazione 


15-06-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
021380 011 


BRONCOMNES 


data prima registrazione specialità 19-06-92 


Confezione 


30 COMPRESSE 4 MG 


Codice Specialità: 27089 


Data 
Registazione 


25-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
027089 010 


027089 022 
027089 034 
027089 046 


BRONCOMUCIL 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 


N. AIC 
029550 011 


029550 023 


BRONCOPLUS 


data prima registrazione specialità 19-03-80 


N. AIC 
024126 029 


024126 043 
024126 056 
024126 068 
024126 070 
024126 082 
024126 094 


Confezione 
P 30 BUSTINE 25 MG 


AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG 
30 CAPSULE 100 MG 
SCIROPPO 1% 200 ML 


Codice Speciahtà: 29550 


Confezione 
SCIROPPO ADULTI FLAC. 150 ML 5% 


SCIROPPO BAMBINI FLAC. 150 ML 2% 


Codice Specialità: 24126 


Confezione 
AEROSOL 10 F. 720 MG + 10 F 4 ML 


AD 6 SUPPOSTE 3 G 

AD 10 SUPPOSTE 720 MG 

BB 10 SUPPOSTE 360 MG 
LATTANTI 10 SUPPOSTE 

GRAN. SCIROPPO ESTEMP. 50 G 
20 BUSTINE ORALI 270 MG 


=:109 


Titotare AIC: STERUNG 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 0 060 o 6ò 0 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
19-06-92 
19-06-92 
19-06-92 


19-06-92 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Registazione 


19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BRONCOPULMIN 


data prima registrazione specialità: 12-02-88 Codice Specialità: 1898 Titolare AIC: ECOBI 
Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01898 055 30 PASTIGLIE C 


BRONCOSEDINA 


Codice Specialità: 13946 Titolare AIC: FAMA 


data prima registrazione specialità: 04-07-59 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013946 013 FLACONE SCIROPPO 200 G C 
013946 025 24 PASTIGLIE C 
d 


BRONCOSPASMINE AEROSOL 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione 


14-03-89 


Data 
Registazione 


04-07-59 
25-05-62 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 18-06-81 Codice Specialità: 24423 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024423 028 AEROSOL DOSATO 20 ML 0,5 MG A 
BRONCOTURBINAL 
data prima registrazione specialità 22-04-82 Codice Specialità: 23847 Titolare AIC: VALEAS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023847 015 AEROSOL 200 INALAZIONI A 


Data 
Registazione 
18-09-87 


Data 
Registazione 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


BRONCOVALEAS 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specialità: 22991 Titolare AIC: VALEAS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022991 032 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 
022991 044 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 100 MCG/ER A 
022991 057 SOLUZ IONE INALANTE 15 ML 0,5% A 
022991 083 IM IV 10 FIALE 200 MCG H 
022991 133 25 COMPRESSE 2 MG C 
BRONCOVANIL 
data prima registrazione specialità: 17-10-78 Codice Specialità: 11816 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011816 067 SCIROPPO 120 ML 1,9% C 
011816 079 SCIROPPO 200 ML 1,9% C 
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Data 
Registazione 
22-04-82 
22-04-82 
22-04-82 
22-04-82 
27-05-86 


Data 
Registazione 
21-10-89 
21-10-89 


Data” 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
BRONSECUR 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 24159 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024159 016 30 COMPRESSE 2 MG C 14-10-81 01-06-95 
024159 028 AEROSOL 200 DOSI C 14-10-81 01-06-95 


BRONTERIL 


| data prima registrazione specialità: 21-06-84 


N. AIC 
025331 048 


025331 051 
025331 063 
025331 075 
025331 087 
025331 099 
025331 101 


I BRONTIN 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC 
020633 018 


020633 020 


BRONX 


data prima registrazione specialità 28-10-94 


Confezione 
20 BUSTINE G 10 500 MG 


BB 20 BUSTINE 10 G 200 MG 
AD 10 SUPPOSTE G 1,2 

BB 10 SUPPOSTE 500 MG 

20 CAPSULE 500 MG 

AD SOSPENSIONE OS 200 ML 
BB SOSPENSIONE 0S 200 ML 


Confezione 


30 COMPRESSE 1 MG 
50 COMPRESSE 1 MG 


Codice Specialità 25331 


Codice Specialità 20633 


Codice Specialria: 28730 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O. 060 06) 06000. dà 0 


Titolare AIC. FORMENTI PRODOTTI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 
C 


Titoiare AIC: LISAPHARMA 


MANETTI E ROBERTS 


Data 
Registazione 


21-06-84 
21-06-84 
21-05-84 
21-06-84 
16-10-85 
02-01-87 
02-01-87 


Data 
Registazione 


31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028730 012 


BROXO DIN 


data prima registrazione specialità. 28-10-95 


Confezione 


20 BUSTINE GRANULARE 1,5 G 


Codice Specialità: 32036 


Titolare AIC: CABON 


Data 
Registazione 


28-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
032036 016 


032036 028 
032036 030 


Confezione 
COLLUTT. AST. FLAC 150 ML 


COLLUTT. AST. FLAC 250 ML 
GEL AST. TUBETTO 30 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
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Data 
Registazione 


‘28-10-95 


28-10-95 
28-10-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


BROXOL 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N. AIC 


025573 039 
025573 066 
025573 078 
025573 080 


BRUFEN 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC 


022593 014 
022593 038 
022593 040 
022593 053 
022593 065 
022593 103 
022593 115 
022593 127 
022593 139 


BRUFORT 


data prima registrazione specialità: 13-10-83 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


FLACONE SCIROPPO 150 ML 
AD 30 BUSTINE GRAN. 30 MG 
20 BUSTINE ORALI 60 MG 

30 BUSTINE ORALI 60 MG 


Confezione 


MITE 30 CONFETTI 300 MG 

6 SUPPOSTE 600 MG 

10 SUPPOSTE 600 MG 

CREMA 30 G 

CREMA 40 G 

30 BUSTINE GRANULATO 600 MG 
RETARD 20 COMPRESSE 800 MG 
30 COMPRESSE 400 MG 

30 COMPRESSE 600 MG 


Codice Specialità: 25573 


Codice Specialità: 22593 


Codice Specialità: 24993 


Titolare AIC: PULITZER. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 20-12-84 
C 20-12-84 
C 28-10-94 
C 28-10-94 
Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN. Registazione 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
A 66 01-06-90 
C 27-04-91 
A -66 13-03-93 
A 66. 13-03-93 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024993 014 
024993 038 
024993 040 


BRUMETIDINA 


data prima registrazione specialità 19-12-79 


Confezione 


6 SUPPOSTE 600 MG 
30 CAPSULE 400 MG 
POMATA 10% 40 G 


Codice Specialita: 24124 


Titolare AIC: 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 13-10-83 
A 66 13-10-83 
C 13-10-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024124 017 
024124 024 
024124 036 


BRUMIXOL 


| data prima registrazione specialità 31-05-84 


N. AIC 


025286 016 
025286 028 
025286 030 
025286 042 


Confezione 


50 COMPRESSE 200 MG 
50 COMPRESSE 400 MG 
10 FIALE 2 ML 200 MG 


Confezione 


CREMA DERMATOLOGICA 30 G 
LOZIONE DERMATOLOGICA 30 ML 
CREMA VAGINALE 30 G 

CREMA VAGINALE 78 G 


Cosice Specialità: 25286 
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Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 19-12-79 
A 48 14-03-83 
A 48 19-12-79 


Titolare AIC: BRUSCHETTINI 

Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
31-05-84 
31-05-84 
31-05-84 
31-05-84 


eHoezele) 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIG Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025286 055 6 OVULI 50 MG C 06-08-85 01-06-95 
025286 067 15 OVULI 50 MG C 06-08-85 01-06-95 
025286 079 3 OVULI 100 MG C 06-08-85 01-06-95 
025286 081 6 OVULI 100 MG C 06-08-85 01-06-95 
BRUNAC 
data prima registrazione specialità: 24-02-82 Codice Specialità: 24593 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024593 016 COLLIRIO 5 ML 5% C 24-02-82 01-06-95 


BRUXICAM 


data prima registrazione specialità 01-02-85 


Codice Specialità: 25478 


Titolare AIC: 


BRUSCHETTINI 


N. AIC Confezione 
025478 025 15 CAPSULE 20 MG 
025478 037 10 SUPPOSTE 20 MG 
025478 049 CREMA DERMATOLOGICA 50 G 1% 


BUCCALIN BERNA 
19-12-73 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 22928 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 
C 


66 


Data 
Registazione 
01-02-85 
01-02-85 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022928 016 BB 4 COMPRESSE 0,2 G 
022928 028 AD 7 COMPRESSE 0,2 G 
BUFENE 


data prima registrazione specialità 25-10-85 


Codice Specialità: 26004 


N. AIC Confezione 
026004 010 FLACONE GOCCE 30 ML 
026004 046 30 COMPRESSE 300 MG 
026004 085 RITARDO 30 COMPRESSE 600 MG 


BUFFERIN 


data prima registrazione specialità: 26-02-79 


Codice Specialità: 23347 


Titolare AIC: BERNA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
G 
Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia 
Rimborsabilita SSN 
C 
C 
C 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data 
Registazione 


19-12-73 
19-12-73 


Data 
Registazione 


25-10-85 
25-10-85 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023347 040 


Confezione 
20 COMPRESSE 325 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


13-01-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


BUFLAN 
data prima registrazione specialità 10-03-82 Codice Specialità 24587 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024587 089 30 CONFETTI 150 MG C 
024587 091 IM IV 10 FIALE 50 MG/5 ML C 
024587 103 1 FLAC GOCCE 15% 15 ML C 
024587 115 1 FLAC GOCCE 15% 30 ML C 
024587 127 30 COMPRESSE 300 MG C 
024587 139 RETARD 30 COMPRESSE 600 MG C 
BUFLOCIT 
data prima registrazione specialità 01-06-90 Codice Specialità: 26847 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026847 018 30 CAPSULE 150 MG C 
026847 020 30 CAPSULE 300 MG C 
026847 032 RETARD 30 COMPRESSE 600 MG C 


BUFLOFAR 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 28444 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

028444 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG C 

028444 026 RETARD 30 COMPRESSE 600 MG C 

028444 040 FLACONE GOCCE 30 ML 15% C 

BUFOXIN 


data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 27053 Titolare AIC: FULTON 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027053 014 30 CAPSULE 100 MG C 
027053 026 30 CAPSULE 200 MG C 
BUPIFORAN | 
data prima registrazione specialità: 29-07-92 Codice Specialità: 28635 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028635 011 FIALA 5 ML BUPIVACAINA 0,25% C 
028635 023 FIALA 10 ML BUPIVACAINA 0,25% C 
028635 035 FLAC. 50 ML BUPIVACAINA 0,25% C 
028635 047 FIALA 5 ML BUPIVACAINA 0,50% C 
028635 050 FIALA 10 ML BUPIVACAINA 0,50% C 
028635 062 FLAC. 50 ML BUPIVACAINA 0,50% C 
028635 074 F. 5 MÈ BUPIVACAINA 0,25% C/ADRENAL C 
028635 086 F. 10 ML BUPIVACAINA 0,25% C/ADRENAL. C 
028635 098 FIL 50 ML BUPIVACANA 0,25% C/ADRENAL C 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Registazione 
01-06-90 
01-06-90 
20-05-91 


Data 
Registazione 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 


Data 
Registazione 
28-10-94 


. 28-10-94 


Data 
Registazione 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 ‘Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028635 100 F. 5 ML BUPIVACAINA 0,50% C/ADRENAL. C 29-07-92 
028635 112 F. 10 ML BUPIVACAINA 0,50% C/ADRENAL. 29-07-92 
028635 124 FL. 50 ML BUPIVACAINA 0,50% C/ADRENAL C 29-07-92 
028635 136 10 FIALE IPERBARICHE 1% 2 ML C 01-06-95 
028635 148 10 FIALE IPERBARICHE 0,5% 4 ML C 01-06-95 
028635 151 10 FIALE IPERBARICHE 0,75% 3 ML C 01-06-95 


BUPIVACAINA ANGELINI 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 Codice Specialità: 29232 Titotare AIC: ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN . Registazione Rinnovo 
029232 016 SOL. ISOTONICA 0,25% 10 F. 10 ML C 04-08-95 
029232 028 SOL. ISOTONICA 0,50% 10 F. 10 ML C 04-08-95 
029232 030 SOLUZ. IPERBARICA 1% 10 F. 2 ML C 04-08-95 


BURINEX 
data prima registrazione specialità: 08-10-76 Codice Specialità: 23413 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023413 014 IM IV 5 FIALE 2 ML 0,5 MG C 08-10-76 01-06-95 
023413 026 30 CAPSULE 0,50 MG C 08-10-76 01-06-95 
023413 038 30 CAPSULE 1 MG C 08-10-76 01-06-95 
BUSCOFEN 
‘data prima registrazione specialità: 18-09-96 Codice Specialità: 29396 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029396 013 20 COMPRESSE RIVEST. 200 MG C 18-09-96 
029396 025 10 CAPSULE GEL. MOLLE 200 MG C 18-09-96 
029396 037 12 CAPSULE GEL MOLLE 200 MG C 18-09-96 


BUSCOPAN 
data prima registrazione specialità: 29-08-72 Codice Specialità: 6979 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06979 013 20 CONFETTI 0,01 G C 11-06-73 01-06-95 
06979 025 30 CONFETTI 0,01 G C 11-06-73 01-06-95 
06979 037 6 FIALE 0,02 G 1 ML A 29-08-72 01-06-95 
06979 049 6 SUPPOSTE 0,01 G C 29-08-72 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


BUSCOPAN COMPOSITUM 


data prima registrazione specialità 29-08-72 


Codice Specialità: 12416 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


N. AIC 


012416 020 
012416 032 
012416 044 
012416 057 


BUSPAR 


data prima registrazione specialità: 10-04-90 


Contezione 


AD 6 SUPPOSTE 
BB 6 SUPPOSTE 
20 CONFETTI 
30 CONFETTI 


. 


Codice Specialità 26454 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O000AO 


Titolare AIC: 


MEAD JOHNSON 


Data 
Registazione 
29-08-72 
29-08-72 
23-05-73 
23-05-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026454 013 
026454 037 


BUSPIMEN 


data prima registrazione specialità: 10-04-90 


Confezione 


30 COMPRESSE 5 MG 
195 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità: 26540 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


MENARINI 


Data 
Registazione 
10-04-90 
10-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026540 017 
026540 031 


BUTAL 


data prima registrazione specialità: 02-04-90 


N. AIC 


026911 053 
026911 065 


BUTIRAN 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


N. AIC 


026589 010 
026589 022 


BUTOVENT 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 


N. AIC 


025930 013 
025930 025 
025930 037 
025930 049 


Confezione 


30 COMPRESSE 5 MG 
15 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità 26911 


Confezione 


30 COMPRESSE 4 MG 
30 COMPRESSE 8 MG 


Codice Specialità: 26589 


Confezione 


SCIROPPO 125 ML 
GOCCE 15 ML 


Codice Specialità: ‘25930 


Confezione 


30 COMPRESSE 2 MG 

30 COMPRESSE 4 MG 

FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,048% 
AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 
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Titolare AIC: 


DUNCAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ECOBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


CHIESI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Data 
Recistazi 
10-04-90 
10-04-90 


Data 
Registazione 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Registazione 
30-06-88 
30-06-88 


Data 
Reoistazi 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


BUTOVENT JET 
data prima registrazione specialità: 25-07-94 Codice Specialità 28880 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028880 019 AEROSOL DOSATO 20 MG C 25-07-94 


BYODIN 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 29028 Titolare AIC: LUCCHINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029028 014 IM 6 FIALE SOLUZIONE C 28-10-94 


C DESTROSIO 
data prima registrazione specialità 17-02-58 Codice Specialità: 13580 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
013580 016 24 COMPRESSE C 17-02-58 01-06-95 
013580 028 10 BUSTINE EFFERVESCENTI C 11-04-79 01-06-95 
013580 030 20 BUSTINE EFFERVESCENTI C 11-04-79 01-06-95 


C LISA 
data prima registrazione specialità: 07-07-55 Codice Specialità 7718 Titotare AIC: LISAPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
07718 024 IM IV 5F 5ML 1000 MG C 07-07-55 01-06-95 
07718 036 20 COMPRESSE 500 MG C 24-05-61 01-06-95 


C MONOVIT 
data prima registrazione specialità: 29-11-80 Codice Specialità 8702 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione * Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08702 021 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 08-03-89 01-06-95 
C PIRINA 
data prima registrazione specialità: 06-12-88 Codice Specialità 26719 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026719 017 BB 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 06-12-88 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


C PLUS 


data prima registrazione specialità: 02-08-72 Codice Specialità: 22599 Titolare AIC: GENTILI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


GRAN. EFFERV. OS 14 BUSTINE C 


N. AIC Confezione 
022599 031 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


C TARD 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 21115 Titolare AIC: WHITEHALL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021115 023 60 CAPSULE C 
021115 035 20 CAPSULE 500 MG C 


Data 
Registazione 


27-04-95 
27-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


C VITAMIN 
data prima registrazione specialità: 16-10-61 Codice Specialità: 14466 Titolare AIC: BONISCONTRO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014466 039 20 COMPRESSE 500 MG C 
014466 041 IM OS 6 FL 5 ML 500 MG C 
014466 054 IM OS 6 FL5ML1G C 
014466 066 BG 20 FL 1000 MG C 


Ci INATTIVATORE UMANO IMMUNO 


Data 
Registazione 


28-03-63 
16-10-61 
18-12-61 
18-12-61 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 25481 Titolare AIC: IMMUNO AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025481 019 1 FLAC. IV LIOF 500 U.P. + 1 FLAC. 10 ML A 37 
025481 021 1 FLAC. IV LIOF 1000 U.P. + 1 FLAC. 20 ML A 37 


CA STEROGYL 


Data 
Registazione 


20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 16518 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016518 033 0S 10 BUSTINE GRANULARE C 
CA-DI CARAMELLE 
data prima registrazione specialità: 27-04-50 Codice Specialità: 3313 Titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03313 018 10 CARAMELLE C 
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Data 
Registazione 


31-12-84 


Data 
Registazione 


27-04-50 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CABALTIN 


data pnma registrazione specialità: 19-09-95 Codice Specialità: 29524 Titolare AIC: S.I.F.I. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


029524 016 COLLIRIO FLACONE 4 ML C 


CACHET FIAT 


data pnma registrazione specialità: 17-03-82 Codice Specialità 84 Titolare AIC: CYANAMID 


Data 
Registazione 


19-09-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
084 018 6 CACHETS C 
084 020 10 CACHETS C 
084 032 10 CONFETTI C 
CACIT 
data prima registrazione specialità 29-01-92 Codice Specianta: 27476 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 
027476 011 10 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG C 
027476 023 30 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG A 
027476 035 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG C 
027476 047 60 COMPRESSE EFFERV. 500 MG C 
CACIT VITAMINA D3 
data pra registrazione specialità: 06-08-96 Codice Speciantaà: 32033 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032033 019 / M 30 BUSTINE 1000 MG/880 UI C 
032033 021 / M 100 BUSTINE 1000 MG/880 UI C 
032033 033 / M 30 BUSTINE 500 MG/440 UI C 
032033 045 / M 100 BUSTINE 500 MG/440 UI C 
032033 058 / M 46 BUSTINE 1000 MG/880 Ul. C 
032033 060 / M 46 BUSTINE 500 MG/ 440 UI C 


PROCTER & GAMBLE PH. 


Data 
Registazione 


17-03-82 
17-03-82 
17-03-82 


Data 
Registazione 
29-01-92 
29-01-92 
29-01-92 
29-01-92 


PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS 


Data 
Registazione 


06-08-96 
06-08-96 
06-08-96 
06-08-96 
06-08-96 
06-08-96 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


CADRATEN 
data pnma registrazione specialità: 11-07-87 Codice Specialità: 26242 Titolare AIC: 
Fascia” 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026242 026 30 COMPRESSE 10 MG C 
026242 053 30 COMPRESSE 15 MG C 
026242 077 21 COMPRESSE 20 MG C 
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Data 
Registazione 


11-07-87 
11-07-87 
11-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CAFERGOT 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 


Codice Specialità 8701 Titolare AIC: SANDOZ 


N. AIC 
08701 017 


08701 031 


CAFFALGINA 


Confezione 
20 CONFETTI 


5 SUPPOSTE 


data prima registrazione specialità: 13-01-84 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 
B 


Codice Specialità 24692 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 


Data 
Registazione 


29-12-83 
11-06-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024692 030 


024692 042 
024692 055 


CAFIASPIRINA 


Confezione 
3 FLACONCINI ORALI 


6 FLACONCINI ORALI 
12 CONFETTI 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Codice Specialità 3762 Titolare AIC: BAYER 


Data 
Registazione 


05-01-85 
05-01-85 
28-10-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
03762 111 


03762 135 
03762 147 
03762 186 
03762 198 


CAFRIZ 


Contezione 
4 COMPRESSE 0,5 G 


20 COMPRESSE 0,5 G 
24 COMPRESSE 0,5 G 
4 COMPRESSE 0,3 G 

20 COMPRESSE 0,3 G 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


12-03-85 
12-03-85 
12-03-85 
12-03-85 
12-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
021411 018 


CALCIBEN 


Codice Specialità: 21411 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 BUSTE ORALI EFFERV.10 G C 


data prima registrazione specialità: 29-01-92 


Codice Specialità 28114 Titolare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028114 041 5 FIALE S0 UI + 5 SIRINGHE A 41 12-12-92 
028114 054 5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE A 41 12-12-92 
028114 128 SPRAY 1200 UI 1,6 ML C 19-09-95 
028114 155 SPRAY 200 UI 1,6 ML C 20-09-96 
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1-2-1997 


CALCIBRONAT 
data prima registrazione specialità 29-12-83 


Codice Specialità: 6137 


N. AIC Confezione 
06137 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


CALCIDON 


data prima registrazione specialita: 16-04-70 Codice Specialità: 20903 


N. AIC Confezione 
020903 023 10 COMPRESSE EFFERV. 400 MG VIT C 


CALCIFOLIN 
Codice Specialità: 27328 


data prima registrazione specialità: 02-10-89 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: IBIRN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-12-83 


Data 
Registazione 


19-12-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
027328 018 10 CAPSULE 15 MG 
027328 020 10 FLACONCINI ORALI 15 MG 
027328 032 6 CAPSULE 25 MG 
027328 044 10 CAPSULE 25 MG 


CALCIFORTE 
Codice Specialità 27119 


data prima registrazione specialita: 28-05-92 


Titolare AIC: GIULIANI 


Data 
Registazione 


02-10-89 
27-04-91 
28-10-94 
28-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
027119 015 24 BUSTINE 3,45 G 
027119 027 30 BUSTINE 3,45 G 
027119 039 36 BUSTINE 3.45 G 


CALCIJEX 
Codice Specialità: 28819 


data prima registrazione specialita: 22-03-93 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
28-05-92 
28-05-92 
28-05-92 


Titolare AIC: ABBOTT LABORATORIES (USA) 


Data 
Rinnevo 


N. AIC Confezione 
028819 011 IV 25 FIALE 1 ML 1 MCG/ML 


CALCINIL 
data prima registrazione specialità 30-07-87 


Codice Specialità: 26433 
N. AIC Confezione 


026433 019 5 FLAC. 100 UI + 5 FIALE 1 ML 
026433 021 5 FLAC. 50 UI + 5 FIALE 1 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 


Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 41 
A 41 


Data 
Registazione 


22-03-93 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CALCIO DOBETIN 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità: 5328 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05328 036 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
05328 048 10 BUSTINE ORALI GRANULARE C 


CALCIO JODICO 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità: 262 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0262 016 COLLIRIO 10 ML C 
CALCIOFIX 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specialità: 23130 Titolare AIC: DAMOR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023130 026 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
I CALCIOPOR 
data prima registrazione specialità: 29-03-83 Codice Specialità: 24926 Titolare AIC: CHIESI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024926 026 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
CALCIOSINT 
data prima registrazione specialità: 01-12-89 Codice Specialità: 27330 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027330 012 5 FIALE 1 ML SQ UI A 41 
027330 024 5 FIALE 1 ML 100UI A 41 


CALCIOTON 


Data 
Registazione 


17-04-90 
17-04-90 


Data 
Registazione 


24-03-82 


Data 
Registazione 


20-12-88 


Data 
Registazione 


29-03-83 


Data 
Registazione 


01-12-89 
01-12-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Titolare AIC: ALLERGAN 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data. 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 02-11-89 Codice Specialità: 27449 Titolare AIC: SAN CARLO 
+ Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027449 014 5 FIALE 1 ML 100 UI A 41 
027449 026 5 FIALE 1 ML 50 UI A 41 
027449 040 SPRAY NASALE 100 UL. C 


gie 


Data 
Registazione 


02-11-89 
02-11-89 
22-02-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CALCIOVIT 
data prima registrazione specialità: 20-07-73 Codice Specialità: 3746 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03746 029 URTO IM 6 FIALE 2 ML C 


CALCIOZIM 
Titolare AIC: POLI 


data prima registrazione specialità: 06-04-79 


Codice Specialità: 22990 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-07-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022990 028 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
022990 042 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 


Data 
Registazione 
06-04-79 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CALCIPARINA 
data prima registrazione specialità: 17-02-75 Codice Specialità: 22579 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022579 128 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI A 
022579 142 10 FIALE/SIRINGA 0,2 ML 5000 UI A 
022579 155 10 FIALE/SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A 
022579 167 10 FIALE/SIRINGA GRAD. 4 ML 20000 UI H 
022579 181 10 FIALE 4 MU20000 UI. H 
022579 193 10 FIALE 0,5 MU12500 UL. A 


Data 
Registazione 
17-07-87 
17-07-87 
17-07-87 
17-07-87 
05-09-96 
05-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CALCITAR 
data prima registrazione specialità: 26-01-79 Codice Specialità: 22882 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022882 029 160 U.MRC 5 FL LIOF + 5 FL SOLV C 


CALCITONINA ARMOUR 


Data 
Registazione 


25-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Registazione 
01-02-91 
28-05-92 


data prima registrazione specialità: 21-05-79 Codice Specialità: 23748 Titolare AIC: RORER PHARMACEUTICALS LTD 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023748 054 7 FLAC. EROG. MONODOSE 100 UI C 
023748 066 50 6 SIRINGHE PRONTO USO A 41 
023748 078 100 5 SIRINGHE PRONTO USO A 41 


CALCITONINA SANDOZ 


28-05-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 23704 Titolare AIC: —SANDOZ PHARMA AG. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023704 048 5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE A 41 
023704 051 5 FIALE 50 UI + 5 SIRINGHE A 41 
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Data 
Registazione 
12-11-92 
12-11-92 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023704 137 IM IV 5 FIALE SIRINGA 50 UI C 07-06-93 01-06-95 
023704 152 IM IV 5 FIALE SIRINGA 100 UI C 07-06-93 01-06-95 
023704 ‘164 SPRAY 1,6 ML 100 UL. C 25-07-94 01-06-95 
023704 176 SPRAY 200 Ul. 1,6 ML C 15-07-96 01-06-95 
023704 188 FLACONE MULTIDOSE 400 U.1/2 ML H 30-08-95 01-06-95 


CALCIUM SANDOZ 


data prima registrazione specialità 29-12-83 


N. AIC 


05259 015 
05259 027 
05259 039 
05259 041 


CALCIVITA 


data prima registrazione specialità: 01-04-87 


Codice Specialità: 5259 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FORTE 20 COMPRESSE EFFERV. C 
FORTE 30 BUSTINE C 
FORTISSIMUM 30 COMPRESSE EFFERV. 1 G A 
FORTISSIMUM 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 


Data 
Registazione 
29-12-83 
15-04-92 
30-03-95 
30-03-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
026633 014 


CALCO 


data prima registrazione specialità 01-02-91 


Codice Specialità: 26633 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G C 


Data 
Registazione 


01-04-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


027488 016 
027488 028 
027488 042 


CALFOLEX 


data prima registrazione specialità: 31-12-91 


Codice Specialità: 27488 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
5 FIALE 50 UI A 41 
5 FIALE 100 UI A 41 
SPRAY NASALE 100 ULI. C 


Codice Specialità: 28070 Titolare AIC: CRINOS 


Data 
Registazione 


01-02-91 
01-02-91 
22-02-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028070 023 
028070 035 
028070 047 
028070 050 


CALINAT 


data prima registrazione specialità: 05-03-93 


Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


6 FIALE LIOF. 3 MG + 6 F. SOLV. 
6 FIALE LIOF. 15 MG + 6 F. SOLV. 
1 FLACONE LIOF. 50 MG 

10 COMPRESSE 15 MG 


0000 


Data 
Registazione 


31-12-91 
31-12-91 
31-12-91 
31-12-91 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


027953 013 
027953 025 


Codice Specialità: 27953 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 COMPRESSE 15 MG C 
10 FLACONCINI ORALI 15 MG C 
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Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 


Rinnovo 


Supplemento ordinario alla sAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CALISVIT 
data prima registrazione specialità 20-09-78 Codice Specialità: 23651 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023651 058 10 FLACONCINI ORALI 200 ULI. C 13-03-93 01-06-95 
CALMACTIV 
data prima registrazione specialità: 21-08-89 Codice Specialità: 27380 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027380 017 24 CAPSULE C 21-08-89 01-06-95 


CALMINE 
data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità 28279 Titolare AIC: BOUTY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028279 014 12 CONFETTI 200 MG C 17-02-92 


CALMOGEL 
data prima registrazione specialità: 12-05-79 Codice Specialità 13941 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013941 051 GEL 30 G C 27-02-92 01-06-95 
013941 063 GEL 100 G C 27-02-92 01-06-95 


CALOCICLINA 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità 18634 Titolare AIC: iS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018634 016 8 CONFETTI 250 MG C 25-11-82 01-06-95 
018634 0284 16 CONFETTI 250 MG C 25-11-82 01-06-95 
018634 042 8 CAPSULE 250 MG C 25-11-82 01-06-95 
018634 055 16 CAPSULE 250 MG C 25-11-82 01-06-95 
CALPOL 
data prima registrazione specialità 13-03-84 Codice Specialità: 25120 Titolare AIC: GLAX0 WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025120 015 20 COMPRESSE 500 MG C 13-03-84 01-06-95 
025120 027 BB SOSPENSIONE 100 ML C 13-03-84 01-06-95 
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1-2-1997 


CALYPTOL INALANTE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC Confezione 
05583 012 USO ESTERNO 5 FIALE 5 ML 
05583 024 USO ESTERNO 10 FIALE 10 ML 
CAMALOX 
data prima registrazi. e specialita: 23-08-78 
N. AIC Confezione 
023633 074 SOSPENSIONE 200 G 
023633 086 20 COMPRESSE 
023633 098 30 COMPRESSE 


CANAPIL 


data prima registrazione specialita: 31-10-94 


Codice Specialità: 5583 


Codice Specialità: 23633 


Codice Specialità: 28343 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


PUROPHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Registazione 
08-07-89 
08-07-89 
08-07-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028343 010 30 CAPSULE 12,5 MG 
028343 022 20 CAPSULE 25 MG 


CANESTEN 
data prima registrazione specialità: 05-06-81 


Codice Specialità 22760 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BAYER AG 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
022760 019 CREMA 30 G 1% 
022760 021 LOZIONE 30 ML 1% 
CANFODION 
data prima registrazione specialità 10-10-50 
N. AIC Confezione 
04020 018 GOCCE 20 ML 
04020 020 20 CONFETTI 


CANTABILIN 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


Codice Specialità: 4020 


Codice Specialità: 21300 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


GENTILI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


FORMENTI PRODOTTI 


Data 
Registazione 
05-06-81 
05-06-81 


Data 
Registazione 


10-10-50 


10-10-50 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


LS 


N. AIC Confezione 
021300 013 30 CONFETTI 300 MG 
021300 025 40 CONFETTI 300 MG 
021300 052 IV 6 FL LIOF 200 MG + 6 F SOLV 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
09-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANTAN 
data prima registrazione specialità 27-12-83 Codice Specialità: 6243 Titolare AIC: MILANFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06243 036 10 CAPSULE MOLLI 200 MG 6 
06243 048 50 CAPSULE MOLLI 200 MG G 
| CANULASE 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità 20616 Titolare AIC: WANDER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020616 013 0S 30 BITABS C 
CAOMET 
data prima registrazione specialità: 06-10-84 Codice Specialità: 25244 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025244 029 10 CAPSULE 50 MG C 
025244 031 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


21-08-89 
21-08-89 


Data 
Registazione 


20-12-84 


Data 
Registazione 
07-11-85 
07-11-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


CAPID 
data prima registrazione specialità 16-03-83 Codice Specialità: 24643” Titolare AK: —GENTILI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024643 037 10 FLACONCINI ORALI C 
024643 049 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 


Data 
Registazione 


20-11-86 
20-11-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CAPILLAREMA 
data prima registrazione specialità 25-01-80 Codice Specialità: 22571 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022571 018 30 CAPSULE 75 MG x C 


CAPOTEN 
data prima registrazione specialità: 28-05-81 


Codice Specialità: 24446 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 

024446 01550 COMPRESSE 25 MG A 

024446 027 =—24 COMPRESSE 50 MG A 


= 07 


Data 
Registazione 


25-01-80 


Data 
Registazione 
28-05-81 
28-05-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


CAPROLISIN 
data prima registrazione specialità 28-10-75 


N. AIC 


019227 014 
019227 026 
019227 038 
019227 040 


CAPSOLIN 


data prima registrazione specialità: 28-08-52 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 19227 


Confezione 


IV OS 3 FIALE 10 ML 
iV 0S 6 FIALE 10 ML 
FORTE IV 0S 3 FIALE 10 ML 
FORTE IV OS 6 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 6903 


Titolare AIC: 


MALESCI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


WARNER LAMBERT 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
28-10-75 
04-10-80 
21-05-79 
21-05-79 


Data 
Rinnovo 


01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
06903 025 


CARBAICA 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Confezione 
POMATA 40 G 


Codice Specialità: 23176 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SYNTHELABO 


Data 
Registazione 


21-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
023176 011 


CARBALOR 


data prima registrazione specialità: 25-07-94 


N. AIC 


028376 010 
028376 022 
028376 034 


CARBEM 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Confezione 
30 CONFETTI 


Codice Specialità: 28376 


Contezione 

8 CAPSULE 200 MG 

8 BUSTINE 200 MG 
SOSPENSIONE 100 MG/5 ML 


Codice Specialità: 28334 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


LILLY 


Data 
Registazione 


31-12-84 


Data 
Registazione 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028334 011 
028334 023 
028334 035 


CARBICALCIN 
data prima registrazione specialità: 13-05-85 


N. AIC 
025679 061 


Contezione 


8 CAPSULE 200 MG 
8 BUSTINE 200 MG 
GRANULATO 100 ML 100 MG/5 ML 


Codice Specialità: 25679 


Confezione 
5 SIRINGHE PRONTO USO 40 U MRC/1 ML 


= 108 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


PROCTER & GAMBLE HOLDING S.P.A 


H 
H 
H 
Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 41 


Data 
Registazione 


13-06-92 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CARBOCAINA 


Codice Specialità 16691 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 


data prima registrazione specialità: 17-07-64 


N. AIC 


016691 026 
016691 040 
016691 065 


016691 077 
016691 089 
016691 091 
016691 127 
016691 139 
016691 178 
016691 192 
016691 216 
016691 228 
016691 230 
016691 255 
016691 279 
016691 281 
016691 317 
016691 329 
016691 331 
2016691 343 
016691 356 
016691 368 
016691 370 
016691 382 
016691 394 
016691 406 
016691 418 
016691 420 
016691 432 
016691 444 
016691 457 
016691 469 
016691 471 


016691 483 
016691 495 
016691 507 
016691 519 


016691 521 


CARBOCIT 


data prima registrazione specialità: 04-08-82 


Confezione 


0,5% 1 FLACONE 50 ML 

1% 1 FLACONE 50 ML 

2% 1 FLACONE 50 ML 

3% 1 FLACONE 20 ML 

3% IM 5 FIALE 2 ML 

3% 5 TUBOFIALE 1,8 ML 

3% 50 FIALE 2 ML 

3% 50 TUBOFIALE 1,8 ML 

0,5% C/ADRENALINA FLAC. 50 ML 

1% C/ADRENALINA FLAC. 50 ML 

2% C/ADRENALINA FLAC. 50 ML 

2% C/ADRENALINA FORTE FL 20 ML 

2% C/ADRENALINA FORTE 5 F 2 ML 

2% C/ADRENAL. FORTE 5 TUBOFIALE 1,8 ML 
2% C/ADRENALINA FORTE 50 F 2 ML 
2% C/ADREN. FORTE 50 TUBOFIALE 1,8 ML 
0,5% 1 FIALA 10 ML 

1% 1 FIALA 10 ML 

2% 1 FIALA 10 ML 

C/ADREN 1 FIALA 0,5% 10 ML 

C/ADREN 1 FIALA 1% 10 ML 

C/ADREN 1 FIALA 2% 10 ML 

2% C/ADREN. FORTE 50 TUBOFIALE AUTOAS. 
3% 50 TUBOFIALE AUTOASP. 1,8 ML 

1 FIALA 0,5% 5 ML 

1 FIALA 1% 5 ML 

1 FIALA 2% 5 ML 

ADRENALINA 1 FIALA 0,5% 5 ML 
ADRENALINA 1 FIALA 1% 5 ML 
ADRENALINA 1 FIALA 2% 5 ML 

1% 1 SIRINGA DA 5 ML 

1% 1 SIRINGA DA 10 ML 

2% 1 SIRINGA DA 5 ML 

2% 1 SIRINGA DA 10 ML 

ADRENALINA 1% 1 SIR. 5 ML 1:200000 
ADRENALINA 1% 1 SIR. 10 ML 1:200000 
ADRENALINA 2% 1 SIR. 5 ML 1:200000 
ADRENALINA 2% 1 SIR.10 ML 1:200000 


Codice Specialità: 24782 


Rimborsabilità SSN 


eHoMeMeMeMNeoMeMeoMoMoMeMze ze Meo Me zo zo zo zoo zo Mo zonzo zo zonzo zo Mono MeMo noe MeoMe Meme) 


Titolare AIC: 


Fascia 


CT 


Data 
Registazione 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
17-07-64 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
16-09-91 
16-09-91 
18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 
11-05-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


‘ 01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024782 017 
024782 029 


024782 031 


024782 043 


Confezione 


AD SCIROPPO 150 ML 
BB SCIROPPO 150 ML 
30 BUSTINE GRANULATO 100 MG 
20 BUSTINE GRANULATO 375 MG 
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Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Fascia 


Data 
Registazione 


04-08-82 


04-08-82 


23-04-85 
23-04-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CARBOLITHIUM IFI 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 


Codice Specialità: 24597 


N. AIC Confezione 
024597 015 50 CAPSULE 150 MG 
024597 027 100 CAPSULE 150 MG 
024597 039 50 CAPSULE 300 MG 
024597 041 100 CAPSULE 300 MG 
CARBONESIA 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 


N. AiC Confezione 
03714 019 GRANULARE OS 120 G 
03714 021 32 CIALDINI 
03714 033 30 COMPRESSE MASTICABILI 250 MG 


CARBOTIOL 
data prima registrazione specialità 25-09-62 


Codice Specialità: 3714 


Titolare AIC: IFI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
C 
A 
C 
Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


Titolare AIC: 


BOUTY 


Data 
Registazione 


24-03-82 
24-03-82 
24-03-82 
24-03-82 


Data 
Registazione 


28-02-83 
28-02-83 
30-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95. 
01-06-95 
01-06-95 


‘ Data 
‘ Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
020072 017 


Confezione 
20 COMPRESSE 


CARBOYOGHURT 
16-04-84 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 20072 


Codice Specialità: 3337 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ILEX 


Data 
Registazione 


25-09-62 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
03337 033 


Confezione 
30 COMPRESSE VERNICIATE 


CARDIAZOL PARACODINA 
12-08-69 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 21473 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


KNOLL 


Data 
Registazione 


10-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
021473 018 GOCCE 10 ML 
CARDILATE 


data prima registrazione specialità: 25-10-69 


N. AIC 
021457 015 


Confezione 
50 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 


Codice Specialità: 21457 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


12-08-69 


Data 
Registazi 


25-10-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARDIMET 
data prima registrazione specialità: 27-09-84 Codice Specialità: 1460 Titolare AIC: ERREKAPPA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
01460 031 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 28-11-91 
CARDIOASPIRIN 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 24840 Titolare AIC: BAYER 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
024840 074 30 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG A 25-11-95 
024840 086 60 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG C 25-11-95 
024840 098 90 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG C 25-11-95 


CARDIC 


data -rima :. a specialità 05-12-70 Codice Specialità: 21927 Titolare AIC: MIBA 
Fascia Data 
N. AIC Confe ie Rimborsabilità SSN Registazione 
021927 037 30 CAPSULE 75 MG C 05-12-70 
021927 049 30 CAPSULE 150 MG C 18-03-72 
021927 064 RETARD 50 CAPSULE 150 MG C 16-12-74 


CARDIOGEN 


data prima registrazione specialità 25-02-64 Codice Specialità 11041 Titolare AIC: CHEMIL 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
011041 023 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 06-07-85 


CARDIOLAN 


data prima registrazione specialità: 09-04-83 


Codice Specialità: 24896 Titolare AIC: TOSI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
024896 019 30 COMPRESSE C 09-04-83 
024896 021 10 FIALE 2 ML C 09-04-83 
024896 033 FLACONE GOCCE 10 ML C 09-04-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CARDIOLITE 
data prima registrazione specialità: 14-06-93 Codice Specialità: 28601 Titolare AIC: DU PONT PHARMA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028601 019 FIALA 5 ML H 14-06-93 
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Rinnovo 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CARDIOREG 
data prima registrazione specialità 31-10-84 Codice Specialità 25480 Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC ° Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025480 017 40 COMPRESSE 0.2 MG A 31-10-84 01-06-95 
025480 029 IV 10 FIALE 0,4 MG 2 ML C 31-10-84 01-06-95 


CARDIOSTENOL 
data prima registrazione specialità: 27-06-84 Codice Specialità: 5167 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
‘05167 010 8 FIALE 1 ML (10 + 0,5 MG) A 27-06-84 01-06-95 


CARDIOTEN 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialita: 27790 Titolare AIC: O.F.F. 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027790 017 50 CONFETTI 20 MG A 29-10-94 


CARDIOTON 
data prima registrazione specialità: 28-09-85 Codice Specialità: 25946 Titolare AIC: NCSN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025946 056 50 14 CAPSULE 50 MG C 28-10-93 01-06-95 
025946 068 10 FLAC.NI TAPPO SERB. 50 MG C 29-10-94 01-06-95 


CARDIOXANE 
data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità: 28223 Titolare AIC: CHIRON B.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028223 016 IV FLACONE 500 MG H 17-02-92 
CARDIP 
data prima registrazione specialità: 23-11-85 Codice Specialità 26075 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
| | Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026075 010 30 CONFETTI 20 MG C 23-11-85 01-06-95 
026075 022 50 CONFETTI 20 MG A 23-11-85 01-06-95 
026075 046 R 30 CAPSULE 40 MG À 31-10-94 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARDIPLANT A 
data prima registrazione specialità: 21-04-65 Codice Specialità: 20510 Titolare AIC: ALSO SPA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020510 018 10 FIALE 2 ML C 
020510 020 40 CONFETTI C 
020510 032 GOCCE ORALI 30 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
21-04-65 
21-04-65 
21-04-65 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CARDIRENE 
data prima registrazione specialità 29-01-96 Codice Specialità 28717 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028717 015 30 BUSTINE 160 MG A 


Data 
Registazione 


29-01-96 


Data 
Rinnovo 


CARDURA 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità: 26821 Titolare AIC: ROERIG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026821 013 30 COMPRESSE 2 MG A 
026821 025 20 COMPRESSE 4 MG A 


Data 
Registazione 


02-05-89 
02-05-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


pra registrazione specialità: 11-06-64 Codice Specialità: 20197 Titolare AIC: CORVI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020197 012 10 COMPRESSE C 
020197 024 ARANCIO 10 COMPRESSE EFF C 
020197 036 300 ARANCIO 12 COMPRESSE EFF C 


Data 
Registazione 


11-06-64 
30-09-69 
24-03-75 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CARIOMIX 
data prima registrazione specialità: 02-04-71 Codice Specialità: 11449 Titolare AIC: INTES 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011449 016 FLACONE COLLIRIO 3 ML C 
011449 028 POMATA OFTALMICA 3 G C 


Data 
Registazione 


02-04-71 
02-04-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CARMIAN 
data prima registrazione specialità: 24-08-82 Codice Specialità: 24754 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024754 018 30 COMPRESSE A 
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Data 
Registazione 


24-08-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARNIBIOS 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità 28605 Titolare AIC: —BKF 
* 
| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028605 018 10 FLACONI ORALI MONODOSE 1 G C 
028605 020 10 FLACONI ORALI MONODOSE 2 G C 


CARNICOR DUE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28622 Titolare AIC: MAX 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028622 013 10 FLACONCINI ORALI 2 6 A 8 
028622 025 5 FIALE 2 G C 


CARNITENE 


Codice Specialità: 18610 ° Titolare AIC: SIGMATAU 


data prima registrazione specialità: 29-09-69 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018610 016 SOLUZIONE OS 20 ML 30% C 
018610 028 IM IV 5 FIALE 1 G C 
018610 042 0S 10 FL MONOD. 1G C 
018610 067 10 COMPRESSE MASTICABILI G 1 C 
018610 079 10 FLACONCINI ORALI 2 G A 8 
018610 093 IM IV S FIALE 2 G C 


CARNITOLO 


Data 
Registazione 
29-09-69 
02-06-79 
19-05-82 
27-07-84 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 04-08-84 Codice Specialità: 15997 Titolare AIC: PHARMARECORD 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015997 012 10 FLACONCINI ORALI 1 G 10 ML C 
015997 024 10 FLACONCINI ORALI 2 G A 8 


Data 
Registazione 
04-08-84 
29-01-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CARNITOP 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità 27060 Titolare AIC: VIRGINIA 
È Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027060 021 10 FLACONI MONODOSE ORALI 1 G C 


Data 
Registazione 


18-06-93 


Data 
Rinnovo 


CARNOVIS 
data prima registrazione specialità: 16-07-84 Codice Specialità: 25379 Titolare AIC: DUNCAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025379 025 IM IV 5 FIALE 1 G C 
025379 037 10 FLACONI USO ORALE G 1 C 
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Data 
Registazione 
16-07-84 
16-07-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025379 049 FLAC 20 ML SOLLIZ 0S 30% C 
025379 064 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G C 
025379 088 IM IV 5 FIALE 2 G C 
025379 090 10 FLACONCINI USO ORALE 2 G C 
CARNUM 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26288 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026288 023 10 FLACONCINI ORALI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


16-07-84 
16-07-84 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 


24-10-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CARPANTIN 
data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 23386 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023386 042 FLACONE SCIROPPO 160 G C 
023386 055 GOCCE ORALI 15 ML C 
023386 067 GOCCE ORALI 30 ML C 


Data 
Registazione 


27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CARRIER 
data prima registrazione specialità: 13-10-84 Codice Specialità 16097 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016097 026 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
016097 038 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G C 


Data 
Registazione 


01-02-85 
26-05-87 


CARTEOL 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità 26057 Titolare AIC: SIFI. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026057 012 COLLIRIO 1% 5 ML C 
026057 024 COLLIRIO 2% 5 ML A 


Data 
Registazione 


27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CARTIDONT 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità 29523 Titolare AIC: MOLTENI 
di Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029523 014 50 TUBOFIALE 1,7 ML C 
029523 026 « FORTE 50 TUBOFIALE 1,7 ML C 
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Data 
Registazione 


22-07-96 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARVASIN 


data prima registrazione specialità: 09-12-60 Titolare AIC: WYETH 


Li 


Codice Specialità 18269 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018269 011 50 COMPRESSE 10 MG C 
018269 035 50 COMPRESSE 40 MG A 
018269 050 50 COMPRESSE SUBLINGUALI 5 MG A 


CARVIPRESS 


Codice Specialità: 27606 Titolare AIC: GENTILI 


data prima registrazione specialità: 05-03-93 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027606 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A 
027606 021 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 


CARVIT 


data prima registrazione specialità: 12-11-92 Titolare AIC: —AGIPS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-12-60 
24-03-75 
24-03-75 


Data 
Registazione 


05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Codice Specialità: 26849 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026849 012 10 FLACONCINI 1 G C 
CARZEM 
data prima registrazione specialità: 21-06-85 Codice Specialità: 25721 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025721 010 50 COMPRESSE 60 MG A 
025721 022 RETARD 30 CAPSULE 120 MG C 
025721 034 RETARD 20 CAPSULE 240 MG C 
CASODEX 


data prima registrazione specialità: 02-05-96 Codice Specialità: 31113 Titolare AIC: ZENECA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031113 018 28 COMPRESSE 50 MG A 
CASTINDIA l 
data prima registrazione specialità: 29-01-92 Codice Specialità: 28101 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028101 018 FLAC. CONTAGOCCE 30 ML C 
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Data 
Registazione 


12-11-92 


Data 
Registazione 


21-06-85 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 


02-05-96 


Data 
Registazione 


29-01-92 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


è 


Serie generale --n. 26 


CATAFLAM 


data prima registrazione specialità: 26-04-96 


N. AIC 
028945 018 


028945 020 


CATAPRESAN 


data prima registrazione specialità 02-06-79 


Codice Specialità: 28945 


Confezione 


30 CONFETTI 25 MG 
30 CONFETTI 50 MG 


Codice Specialità: 21502 


Titolare AIC: 


CIBA GEIGY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titolare AIC: 


66 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 


Registazione 


26-04-96 
26-04-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
021502 012 


021502 024 
021502 036 
021502 048 
021502 051 


Confezione 


30 COMPRESSE 0,150 MG 

30 COMPRESSE 0,300 MG 

SC IM IV 5 FIALE 1 ML 0,150 MG 
PERLONGETTEN 28 CAPSULE RITARDO 0,25 MG 
PERLONGETTEN 42 CAPSULE RITARDO 0.25 MG 


CATAPRESAN TTS 


data prima registrazione specialità: 25-01-93 


Codice Specialità: 27393 


Fascia 


Rimborsabdlità SSN 


P_ O » BL O 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 
Registazione 


02-06-79 
02-06-79 
02-06-79 
05-06-81 
05-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


‘01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027393 014 


027393 026 
027393 038 


CATONIN 


data prima registrazione specialita: 22-02-91 


Contezione 


1 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO 
TTS-2 2 SISTEMI + 2 COPRICEROTTO 
TTS-3 2 SISTEMI + 2 COPRICEROTTO 


Codice Specialità: 27749 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 
C 


Titolare AIC: 


MAGIS 


Data 


Registazione 


25-01-93 
25-01-93 
25-01-93 


Rinnovo 


N. AIC 
027749 011 


CAUSYTH 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
5 FIALE 1 ML 100 UI 


19-05-83 


Codice Specialità: 2678 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


41 


INVERNI BEFFA 


Data 


Registazione 


22-02-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
02678 050 


02678 062 
02678 074 
02678 086 


Confezione 


20 CAPSULE 400 MG 

AD 10 SUPPOSTE 400 MG 

BB 10 SUPPOSTE 200 MG 
LATTANTI 10 SUPPOSTE 100 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


19-05-83 
23-02-87 
23-02-87 
23-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CAVED S 


data prima registrazione specialità 16-03-81 


N. AIC 
04829 026 


CAVERJECT 
data prima registrazione specialità: 20-03-95 


N. AIC 


029561 014 
029561 026 


CEBION 


data prima registrazione specialità 11-05-50 


Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 4829 


Contezione 


50 TAVOLETTE 


Codice Specialità 29561 


Confezione 


FLAC 20 MCG + FIALA SOLV 
FLAC 10 MCG + FIALA SOLV 


Codice Specialità: 3366 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


UPJOHN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-03-90 


Data 
Registazione 
20-03-95 
20-03-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


03366 022 
03366 034 
03366 046 
03366 059 
03366 073 
03366 085 
03366 097 
03366 111 
03366 147 
03366 150 
03366 162 
03366 174 
03366 186 
03366 198 
03366 200 


CEBIOPIRINA 
data prima registrazione specialità: 07-08-72 


N. AIC 


022595 045 


CEBRAN 


Confezione 


FORTISSIMO 20 COMPRESSE MAST. 500 MG 

10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G 

10 COMPRESSE EFFERV. 0,5 G 

20 COMPRESSE EFFERV. 0,5 G 

GOCCE 10 ML 10% 

C/GLUCOSIO 10 COMPRESSE MAST. 

PASTA 15 G 

GRANULARE ARANCIA 10 BUST. 1 G 

FORTISSIMO 20 COMPRESSE. MAST. 500 MG LIMONE 
FORTISSIMO 20 COMPRESSE MAST. 500 MG ARANCIO 
10 COMPRESSE EFFERV. G 1 ARANCIA 

10 COMPRESSE EFFERV. G 1 LIMONE 

20 COMPRESSE MAST.500 MG MIRTILLO 

20 COMPRESSE MASTIC. 500 MG/SORBITOLO 

10 COMPRESSE EFFERV/SORBITOLO 1 G 


Codice Specialità: 22595 


Confezione 
AD 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


Codice Specialità: 28568 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oeHoloMoMeoMeMzoMzoMzoezeMzozonze Mele) 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


GARANT 


Data 
Registazione 
22-09-84 
09-03-59 
30-01-64 
30-01-64 
25-10-62 
18-06-66 
11-05-50 
11-08-67 
22-09-84 
22-09-84 
22-09-84 
22-09-84 
30-06-88 
13-11-89 
10-06-96 


Data 
Registazione 


05-01-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 10-05-93 


N. AIC 


028568 018 
028568 020 


Confezione 


FLACONE GOCCE 1% 30 ML 
30 COMPRESSE 30 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 
Registazione 
10-05-93 
10-05-93 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


-- — 


Serie generale - n. 26 


CEBROTON 
data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità 24576 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024576 136 3 FIALE 500 MG 4 ML C 
024576 151 1 FIALA 1000 MG 5 ML C 
024576 163 3 FIALE 1000 MG 5 ML C 
024576 175 5 FIALE 500 MG 4 ML Cc 


Data 
Registazione 
19-06-87 
19-06-87 
19-06-87 
28-10-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CECON 
data prima registrazione specialità 04-09-50 Codice Specialità 2699 Titolare AIC: ABBOTT 
i a 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02699 015 GOCCE ORALI 10 ML 10% C 
02699 039 10 EOMPRESSE MASTICABILI C 
02699 041 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG C 
02699 066 1000 10 BUSTINE EFFERV. 1 G C 


Data 
Registazione 
04-09-50 
03-12-66 
03-12-66 
03-06-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CEDAX 
data prima registrazione specialità 17-02-92 Codice Specialità 27849 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027849 064 6 CAPSULE 200 MG C 
027849 076 4 CAPSULE 400 MG A 
027849 088 6 BUSTINE 200 MG C 
027849 090 4 BUSTINE 400 MG C 
027849 102 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML A 


Data 
Registazione 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92. 


Data 
Rinnovo 


CEDIGOSSINA 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 20756 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020756 019 25 COMPRESSE 0,25 MG C 
020756 021 GOCCE 10 ML 0,5 MG/ML C 


Data 
Registazione 
29-12-83 
29-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Registazione 


18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 


CEDIXEN 
data prima registrazione specialità: 18-10-96 Codice Specialità: 29400 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029400 013 1,0 IV 1 FLAC POLV 1G+1FSOLV 10 ML H 
029400 025 2,0 IV 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML H 
029400 037 1,0 INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML H 
029400 049 2,0 INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 100 ML H 
029400 052 250 IV 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML H 
029400 064 500 IV 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML H 
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18-10-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinarto alla GAZZETTA UFFICIALE 


CEDOL 
data prima registrazione specialità: 18-02-83 Codice Specialità: 24503 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024503 029 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 


CEFABIOZIM 


data prima registrazione specialità: 05-02-81 


Codice Specialità: 24131 Titolare AIC: IPA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


18-02-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 


024131 017 
024131 029 
024131 031 
024131 043 


CEFADEL 


data prima registrazione specialità: 09-09-96 


IM1FL500MG+1F 
IM 3 FL 500 MG+3F 
IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML 
IM 3 FL 1000 MG+3F 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


OPOO 


Codice Specialità 28460 Titolare AIC: DEL SAZ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028460 018 500 IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV. A 55 
028460 020 1000 IM 1 FLAC 1 G+ 1 FIALA SOLV. A 55 


CEFADRIL 


data prima registrazione specialità 20-08-84 


\ 


Codice Specialità: 25451 Titolare AIC: AGIPS 


Data 
Registazione 
05-02-81 
05-02-81 
05-02-81 
05-02-81 


Data 
Registazione 
09-09-96 
09-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 


025451 055 
025451 081 


CEFAM 


data prima registrazione specialità: 


8 COMPRESSE G 1 
1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 250 MG/S5ML A 


17-03-84 Codice Specialità: 24294 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: MAGIS 


Data 
Registazione 
20-08-84 
20-08-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024294 011 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML A 
024294 035 IM1FL05G+1FSOLV C 
024294 047 2000 IM IV 1 FLACONE + 1 FIALA C 


CEFAMAR 


data prima registrazione specialità: 


17-03-82 Codice Specialità 24270 


Titotare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 
17-03-84 
17-03-84 
17-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


“ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024270 011 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 
024270 023 IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV C 
024270 035 IM 1 FL 750 MG + 1 F SOLV -C 
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Data 
Registazione 
17-03-82 
17-03-82 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024270 047 IM1FL1G+1FSOLV C 17-03-82 01-06-95 
024270 050 IV1FL1G+1FSOLV C 17-03-82 01-06-95 
024270 062 IV1FL2G C 17-03-82 01-06-95 


| CEFAMEN 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 25094 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025094 018 IM 1 FLAC LIOF 250 MG + SOLV C 
025094 020 IM 1 FLAC LIOF 500 MG + SOLV C 
025094 032 IM 1 FLAC LIOF 1 G + SOLV C 
025094 044 EV 1FLAC1G+FSOLV 10 ML C 
025094 057 EV 1 FLAC2G+F SOLV 20 ML C 
CEFAMEZIN 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 22662 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022662 011 IM 1 FLAC.1G +1 FIALA 4 ML A 
022662 062 IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV. C 
022662 098 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 
022662 124 IV 1 FLAC. 1 G + SOLV. 10 ML C 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Recistazi 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CEFASEPTOLO 
data prima registrazione specialità: 05-06-81 Codice Specialità: 24360 Titolare AIC: MIBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024360 024 IM 1 FL 500 MG + FIALA SOLV. 3 ML C 
024360 036 IM 1 FLAC. 1000 MG + FIALA 4 ML A 
CEFATRIX 


data prima registrazione specialità: 01-02-84 Codice Specialità 24729 Titolare AIC: BKF 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024729 016 8 CAPSULE 500 MG A 
024729 028 1 FLAG. SOSPENSIONE ESTEMP. 0S 100 ML 5% A 


Data 
Registazione 
05-06-81 
05-06-81 


Data 
Registazione 
01-02-84 
01-02-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CEFAXIN | 
data prima registrazione specialità 15-03-79 —CodiceSpecialità 23113 Titolare AC: —BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023113 020 12 CAPSULE 500 MG C 15-03-79 01-06-95 
023113 044 OS PV 3 G C 15-03-79 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CEFAZIL 


data prima registrazione specialità 28-12-82 Codice Specialità 23916 Titolare AC: —DEL SAZ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023916 051 1 FLAC. 1 GIM+1 FIALA 4 ML A 


CEFAZONE 


Codice Specialità: 25845 Titolare AIC: LOCATELLI 


data prima registrazione specialità: 21-06-85 


Data 
Registazione 


28-12-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025845 013 IM 1 FLAC.1G+1 FIALA 3 ML A 55 
025845 025 IM 1 FLACONE 500 MG + 1 F 2 ML C 
025845 037 EV 1 FLACONE 2 G H 
025845 049 EV 1 FLACONE 1G+1F10 ML H 


CEFIL 
data pnma registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28642 Titolare AIC: RIS FARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028642 015 8 COMPRESSE 250 MG C 
028642 027 8 COMPRESSE 500 MG C 
028642 039 SCIROPPO 250 MG 80 ML C 


CEFIRAN 


Codice Specialità: 24348 Titolare AIC: POLI 


data prima registrazione specialità: 12-09-81 


Data 
Registazione 
21-06-85 
21-06-85 
21-06-85 
21-06-85 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024348 043 IM IV 1 FL 500 MG + SOLV. 2 ML C 
024348 056 IM IV 1 FL 1000 MG + SOLV. 4 ML C 


CEFIXORAL 


data prima registrazione specialità. 17-04-90 Titolare AIC: MENARINI 


Codice Specialità: 27134 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027134 016 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 
027134 030 5 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 


027134 042 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 100 MG/5 MLA 


CEFOBID 


Codice Specialità: 25221 Titolare AIC: PFIZER 


Data 
Registazione 
17-04-90 
28-03-92 
28-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 21-04-84 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025221 019 IM 1 FL 250 MG + F SOLV 1 ML C 
025221 021 IM 1 FL 500 MG + F SOLV 2 ML C 
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Data 
Registazione 
21-04-84 
21-04-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025221 033 IM1FLG1+1FSOLV3ML C 21-04-84 01-06-95 
025221 045 EV 1FLG1+1FSOLV 10 ML H 21-04-84 01-06-95 
025221 058 EV1FLG2 H 21-04-84 01-06-95 
CEFOCICLIN 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità 25507 Titolare AIC: FERMENTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025507 017 IM 1 FLACONE G 1 + 1 F SOLV 2 ML H 20-12-84 01-06-95 
025507 029 IM i FLACONE G 2 + 1 F SOLV 4 ML H 20-12-84 01-06-95 


CEFODIE 


data prima registrazione specialità: 04-08-84 


Codice Specialità: 25418 


Titolare AIC: 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


N. AIC 
025418 070 
025418 082 
025418 094 
025418 106 


CEFODOX 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Confezione 


IM 1 FLAC. 500 MG + 1 SIRINGA/SOLV. 
IM 1 FLAC. 1 G + 1 SIRINGA/SOLV. 
IV FLAC. 500 MG + SIRINGA/SOLÈ. 


IV FLAC. 1 G + SIRINGA/SOLV. 


Codice Specialità: 28463 


Data 
Registazione 
13-02-93 
13-02-93 
13-02-93 
13-02-93 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028463 014 
028463 026 
028463 038 


CEFOGRAM 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 


Confezione 


12 COMPRESSE 100 MG 


1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 50 ML (40 MG/5 ML) A 
1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML (40 MG/5 ML) A 


Codice Specialità: 26063 


Titolare AIC: 


METAPHARMA 


Data 
Registazione 
29-10-94 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
026063 038 


CEFONEG 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


Confezione 
IM 1 FLAC i1G+ 1 FIALA 3 ML 


Codice Specialità 26083 


Titolare AIC: 


TOSI 


Data 
Registazione 


06-08-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
026083 016 
026083 028 
026083 030 


Confezione 


IM -FLAC. 500 MG + F SOLV. 4 ML 
IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML 
IV FLAC. 1000 MG + F SOLV. 10 ML 


— 163 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
01-03-89 
01-03-89 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CEFOPER 
data prima registrazione specialità: 21-06-84 


Codice Specialità 25270 


N. AIC Confezione 
025279 012 IM 1 FL 250 MG+1FSOLV1 ML 
026270 024 IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML 
025270 036 IM1FL1G+1FSOLV3ML 
025270 048 EV 1 FL 1000 MG +1 F SOLV 10 ML 
025270 051 EV 1 FL 2000 MG 


CEFOPRIM 
Codice Specialità: 24354, 


data prima registrazione specialità: 05-02-81 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: MENARINI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


TcrOdOUao 


Titolare AIC: ESSETI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


21-06-84 
21-06-84 
21-06-84 
21-06-84 
21-06-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
024354 045 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 


CEFOSINT 


data prima registrazione specialità: 07-12-85 Codice Specialità: 26024 


N. AIC Confezione 
026024 012 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 
026024 024 IM 1 FLAC 250 MG + 1F 1 ML 
026024 036 IM 1 FLAG 500 MG + 1 F 1,5 ML 
026024 048 IV 1 FLAC POLVERE 2 G 
026024 051 IV1 FLAC1G+1F10ML 


CEFOTRIZIN 
Codice Specialità 25645 


data prima registrazione specialità 20-06-85 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: CROSARA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 55 


I TXT O O 


Titolare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 


05-02-81 


Data 
Registazione 


07-12-85 
07-12-85 
07-12-85 
07-12-85 
07-12-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025645 033 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 5% 
025645 045 8 COMPRESSE 500 MG 
CEFQUATTRO 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29088 


“x 


N. AIC Contezione 
029088 010 IM EV 1 FLAC 0,5 G+ 1. F SOLV 


029088 022 IM EV 1 FLAC 1 G +1 F SOLV 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Titolare AIC: MENARINI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 


Data 
Registazione 


27-09-86 
27-09-86 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CEFRABIOTIC 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 


N. AIC 


024983 076 
024983 088 
024983 090 


CEFROM 


data prima registrazione specialità: 18-10-96 


Codice Specialità: 24983 Titolare AIC: PROSPA ITALIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 COMPRESSE 1 G A 
12 COMPRESSE 1 G A 
1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 10% A 


Codice Specialità: 29390 Titolare AIC: 


ROUSSEL PHARMA 


Data 
Registazione 
18-07-95 
18-07-95 
18-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


029390 010 
029390 022 
029390 034 
029390 046 
029390 059 
029390 061 


CEFTIM 


data prima registrazione specialità: 17-10-84 


Confezione 


250 IV 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML H 
500 IV 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML H 
1,0 IV 1 FLAC POLV 1G+1 F SOLV 10 ML H 
2,0 IV.1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML H 
1,0 INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML H 
2,0 INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 100 ML H 


Data 
Registazione 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


025491 010 
025491 022 
025491 034 


CEFUMAX 


data prima.-registrazione specialità: 20-10-81 


Codice Specialità: 25491 Titotare AIC: GLAXO ALLEN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
250 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML À 55 
500 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 15 ML A 55 
1 IM 1 FLAC1G+ 1 FIALA 3 ML A 55 


Data 
Registazione 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024282 067 


CEFUR 


data prima registrazione specialità: 29-07-81 


Codice Specialità 24282 Titolare AIC: SOSEPHARM 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 


Data 
Registazione 


26-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
024358 044 


CEFUREX 


data prima registrazione specialità: 12-01-81 


N. AIC 


024301 020 
024301 032 


Codice Specialità: 24358 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 


Codice Specialità: 24301 Titolare AIC: SALUS 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM IV FL 500 MG + F SOLV 2 ML C 
IM IV 1 FLAC: 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 
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Data 
Registazione 


29-07-81 


Data 
Registazione 
12-01-81 
12-01-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CEFURIN 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 24330 Titolare AIC: MAGIS 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024330 045 IM 1 FLAC.1G +1 FIALA 4 ML A 


CELESTODERM V 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


17-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 16-04-68 Codice Specialità: 21032 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
021032 026 MITE 20 G 0,05% C 
021032 077 CREMA G 30 0,1% C 
021032 089 UNGUENTO G 30 0,1% C 
021032 091 FLAC LOZIONE 30 ML 0,1% C 


Data 
Registazione 
16-04-68 
30-03-85 
30-03-85 
30-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CELESTONE 
data prima registrazione specialità 01-07-64 Codice Specialità: 19644 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019644 018 10 COMPRESSE 0,5 MG A 
019644 020 GOCCE 10 ML 0,5 MG/ML A 
019644 032 IM IV 5 FIALE 1 ML 4 MG A 
019644 044 IM 1 FIALA C 
019644 057 CRONODOSE IM 3 FIALE 6 MG A 
019644 069 AR 10 CONFETTI 1 MG A 


Data 
Registazione 
01-07-64 
29-11-65 
29-11-65 
03-05-68 
03-05-68 
03-05-68 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95. 


CELLULIN RETINALE 


Codice Specialità: 3492 Titolare AIC: INTES 


data prima registrazione specialità: 05-05-83 


CELLCEPT 
data prima registrazione specialità: 04-07-96 Codice Specialità: 29796 Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029796 012 / E 100 CAPSULE 250 MG H 
029796 024 / E 50 COMPRESSE 500 MG H 


Registazione 


04-07-96 
04-07-96 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiiità SSN 


03492 016 IM 5 FIALE 1 ML C 


Data 
Registazione 


05-05-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CEMADO A 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 24328 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024328 027 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 3 ML A 
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Data 


Registazione 
22-04-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


CEMIRIT 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 


N. AIC 


022360 010 
022360 034 
022360 059 
022360 061 


CENTELLASE 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22360 


Confezione 


AD 30 COMPRESSE 800 MG 
BB 30 COMPRESSE 200 MG 
AD 10 SUPPOSTE 1,2 G 

BB 10 SUPPOSTE 300 MG 


Codice Specialità 16222 


Titolare AIC: 


BAYER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eMoeMmenMme; 


Titolare AIC: 


ROUSSEL PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
016222 010 
016222 022 
016222 046 
016222 073 


CENTRUM 


data prima registrazione specialità: 07-11-70 


Confezione 


POMATA DERMICA 30 G 1% 
POLVERE DERMICA 20 G 2% 
IM 5 FIALE 1 ML 10 MG 

30 COMPRESSE 30 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


POLIFARMA 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


021539 046 
021539 059 
021539 061 


CEOXIL 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Codice Specialità: . 21539 


Confezione 

20 COMPRESSE 

10 FLACONCINI ORALI 10 ML 

IM IV 5 F. LIOF. + 5 F. SOLV. 5 ML 


Codice Specialità: 25584 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


MAGIS 


Data 
Registazione 
14-06-93 
14-06-93 
14-06-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025584 018 
025584 044 


CEPAN 


data prima registrazione specialità: 22-07-86 


Confezione 


8 CAPSULE 500 MG 
SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 100 ML 


Codice Specialità: 26290 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ZENECA ITALIA 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026290 015 
026290 027 
026290 039 
026290 041 
026290 054 
026290 066 


026290 078. 


Contezione 

IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML 
IM 1FL1G+1FSOLV 2 ML 
IM 1FL2G+1FSOLV4ML 

IV 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 10 ML 
INV1FL1G+1FSOLV10 ML 
IV1FL2G+1FSOLV 20 ML 
INFUSIONE VENOSA 2 G 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


i: LL. La 


Cul 


Data 
Registazione 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 
22-07-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CEPHOS 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 Titolare AIC: CT 


Codice Specialità: 24481 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024481 018 8 GAPSULE 500 MG C 
024481 020 BB GRAN. SCIROPPO 90 ML/250 MG C 
024481 044 8 COMPRESSE 1 G A 
024481 057 12 CAPSULE 500 MG G 


CEPIM 
Titolare AIC: GUIEU 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Codice Specialità: 28896 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-06-81 
25-06-81 
27-09-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028896 013 IM EV 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV. A 55 
028896 025 IM EV 1 FLAC. 1 G+1 FIALA SOLV. A 55 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


CEPIMEX 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28900 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028900 013 IM EV 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 1,5 ML A 55 
028900 025 IM EV 1 FLAC.1G+1 FIALA 3 ML A 55 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Rinnovo 


CEPOREX 
data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità: 22086 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022086 045 8 CAPSULE 500 MG A 
022086 110 1 8 COMPRESSE 1 G A 
022086 159 LINCTUS SCIROPPO 100 ML 10% C 


CEPRAL COLLUTORIO 


Data 
Registazione 
10-11-81 
10-11-81 
09-02-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01:06-95 


data prima registrazione specialità 07-03-60 Codice Specialità: 13769 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013769 029 FLACONE 100 G C 


Data 
Registazione 


13-05-85 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CEREBROPAN 
data prima registrazione specialità: 26-03-79 Codice Specialità: 23814 Titolare AIC: 
È Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023814 039 12 FIALE 5 ML C 
023814 041 IV 4 FLAC 3 G 15 ML C 
023814 054 GOCCE ORALI 30 ML 10 G C 
023814 066 40 COMPRESSE 800 MG C 
023814 078 INIETT. 12 FIALOIDI 3 G 15 ML C 
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Data 
Registazione 


26-03-79 
02-10-85 
02-10-85 
02-10-85 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
CEREDASE 
data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 28836 Titolare AIC: GENZYME BV. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028836 017 IV SOLUZIONE 400 UI H 
028836 029 IV SOLUZIONE 50 UI H 


CEREDOR 


Codice Specialità 25745 Titolare AIC: IRBI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
08-09-95 
08-09-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 13-05-85 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
025745 062 IM 5 FL 500 MG + 5 F SOLV. 5 ML C 
025745 074 20 BUSTINE GRANULATO 500 MG C 
025745 086 IM 10 FL 500 MG + 10 F SOLV. 5 ML C 
025745 098 30 COMPRESSE 500 MG C 
025745 112 GOCCE SOLUZ. ESTEMP. 12,316 G C 
9 
CERETEC 
data prima registrazione specialità 21-09-95 Codice Specialità: 29372 Titolare AIC: AMERSHAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
29372 012 FLACONE LIOFILIZZATO 0,5 MG H 
029372 024 2 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG H 
029372 036 5 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG H 


“ 


CERNEVIT 
data prima registrazione specialità: 28-05-92 


Codice Specialità 27959 Titotare AIC: 


N. AIC Confezione 
027959 016 IM 1 FLACONE LIOFILIZZATO C 


CEROTTO BERTELLI 


Data 
Registazione 
09-03-87 
09-03 -87 
09-03-87 
09-03-87 
11-05-91 


Data 
Reoistazi 
21-09-95 
21-09-95 
21-09-95 


CUINTEC NUTRITION CLINIQUE 


28-05-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità: 4844 Titolare AIC: KELEMATA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04844 015 CEROTTO CM 16 X 12,5 C 
04844 027 CEROTTO CM 16 X 24 C 


f 


Data 
Registazione 
07-06-84 
07-06-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CERTOBIL | 
data prima registrazione specialità: 25-10-84 Codice Specialità: 13276 Titolare AIC: METAPHARMA 
| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013276 011 FLACONE SCIROPPO G 200 C 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


CERULISINA 


data prima registrazione speciaiità: 20-10-62 


N. AIC 
020157 018 


CERUMENEX 


data prima registrazione specialità: 25-09-61 


N. AIC 
019171 014 


CERVIDIL 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 
026028 011 


CERVIPROST 


N. AIC 
027734 019 


CESPORAN 


data prima registrazione specialità 01-02-85 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 20157 


Confezione 
GOCCE OTOLOGICHE 20 ML 


Codice Specialità: 19171 


Confezione 
GOCCE OTOLOGICHE 10 ML 


Codice Specialità: 26028 


Confezione & 
1 CANDELETTA VAGINALE 1 MG 


Codice Specialità: 27734 


Confezione 
POLVERE E SOLUZIONE PER GEL 


Codice Specialità: 24106 


Titolare AIC: 


BOUTY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ASTA MEDICA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SERONO PHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


ORGANON (OLANDA) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


CABER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-10-62 


Data 
Registazione 
25-09-61 


Data 
Registazione 


30-07-87 


Data 
Registazione 


30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
024106 078 


CETAM 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Confezione 
8 COMPRESSE 1 G 


Codice Specialità: 23767 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


FORMENTI PRODOTTI 


Data 
Registazione 


01-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


023767 041 
023767 054 
023767 066 
023767 078 
023767 080 
023767 092 
023767 104 
023767 116 


Confezione 


IM IV 6 FIALE 5 ML 1 G 

IM IV 10 FIALE 5 ML 1 G 

40 COMPRESSE 800 MG 

40 COMPRESSE 1200 MG 

GOCCE 30 ML 33,33% 

IM IV OS 12 FIALOIDI G 3/15 ML 
SCIROPPO 160 ML 20% 

FLACONE PERFUSIONE 12 G/60 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN ‘ 


C 


oMoMeMeMeMele) 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
28-05-92 
28-05-92 
28-05-92 
28-05-92 
28-05-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CETILSAN 
data prima registrazione specialità: 10-05-96 Codice Specialità: 32300 Titolare AIC: SELLA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032300 016 SOLUZIONE FLAC 200 ML c 10-05-96 
032300 028 =—SOLUZ FLAC 150 ML NEBULIZZ. C 10-05-96 
032300 030 = SOLUZFLAC 500 ML c 10-05-96 
032300 042 = SOLUZFLAC 1000 ML c 10-05-96 
032300 055 = SOLUZFLAC20LT Cc 10-05-96 
032300 067 =—=—SCATOLA 20 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO C 10-05-96 
032300 079 = SCATOLA 20 PASTIGLIE Cc 10-05-96 
032300 081 = COLLUTTORIO FLACONE 200 G C 10-05-96 


CETRAZIL 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità: 25506 Titolare AIC: VIRGINIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025506 039 8 CAPSULE 500 MG A 28-12-95 01-06-95 
025506 041 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 28-12-95 01-06-95 


CETRINOX 
data prima registrazione specialità 23-04-85 Codice Speciatità: 25760 Titotare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025760 075 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 250 MG/5 ML A 26-09-88 01-06-95 
025760 087 8 CAPSULE 500 MG A 26-09-88 01-06-95 


CEVIGEN FORTE 


data prima registrazione specialità: 19-08-53 Codice Specialità 6970 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06970 014 IM 5 FIALE 5 ML C 19-08-53 01-06-95 


CEVIRIN 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28920 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028920 015 IV 3 FIALE 250 MG A 29-10-94 
028920 027 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 8% 100 ML A 29-10-94 
028920 039 25 COMPRESSE 400 MG A 29-10-94 
028920 041 CREMA DERMATOLOGICA 5% 3G C 29-10-94 
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1-2-1997 


CEVIT 


data prima registrazione specialità: 02-10-50 


N. AIC 


03959 044 
03959 069 


CHAMPIONYL 


data prima registrazione specialità 09-02-77 


N. AIC 


022575 017 
022575 029 
022575 056 


CHEFIR 


data prima registrazione specialità 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 3959 


Confezione 


GRAN. ARANC. 10 BUST. 1G 
20 COMPRESSE MASTIC. 250 MG 


Codice Specialità: 22575 


Confezione 


30 CAPSULE 
5 FIALE 2 ML IM 100 MG 
FORTE 15 COMPRESSE 200 MG 


14-10-95 Codice Specialità: 31832 


Titolare AIC: ITALFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


SYNTHELABO 


Titotare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-12-69 
01-03-71 


Data 
Registazione 
09-02-77 
09-02-77 
09-02-77 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


031832 013 
031832 025 
031832 037 


CHEMACIN 


data prima registrazione specialità 20-12-84 


N. AIC 


025513 033 
025513 045 


CHEMICETINA 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 

500 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 

1000 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML 

1000 1 FLACONE 1 G EV + 1 F SOLV 1,5 ML 


Codice Specialità: 25513 


Confezione 


IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML 
IM IV 1 FIALA 1 G 4 ML 


17-03-82 Codice Specialità 2866 


Titolare AIC: DRUG RESEARCH 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 55 
A 55 
H 
Titolare AIC: CT 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 55 
A 55 


Titolare AIC: FOURNIER 


Data 
Registazi 
14-10-95 
14-10-95 
14-10-95 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


02866 162 
02866 174 
02866 186 
02866 198 
02866 200 
02866 212 
02866 224 
02866 236 
02866 248 
02866 251 


Confezione 


POMATA OFTALMICA 1% 

3 OVULI VAGINALI 500 MG 

3 OVULI VAGINALI 250 MG 
SOLUZIONE OTOLOGICA 1% 
POMATA DERMATOLOGICA 15 G 2% 
FLACONE SCIROPPO 60 G 2,5% 

12 CAPSULE 250 MG 

POLVERE CHIRURGICA 1 G 

IM IV 1 FLAC. 1 G 

COLLIRIO 5 ML 1% 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 


O DPI:s£O0L0OIO0OO 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CHEMIOFURAN 
data prima registrazione specialità 14-07-64 Codice Specialità: 12031 Titolare AIC: ZOJA 
ì Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012031 011 20 CAPSULE 50 MG C 
012031 023 20 COMPRESSE 50 MG C 
CHEMIONAZOLO 
data prima registrazione specialità 15-09-83 Codice Specialità 24868 Titolare AIC: NCSN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024868 010 TOPIC POLVERE DERMATOLOGICA G 50 C 
024868 046 TOPIC POLVERE DERMATOLOGICA G 30 C 
024868 059 TOPIC CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 
024868 061 TOPIC LOZIONE DERMATOLOGICA 30 G C 
024868 085 CREMA VAGINALE 78 G C 
024868 111 3 OVULI VAG 150 MG C 
024868 123 6 OVULI VAG 150 MG C 


CHEMIOVIS 
Codice Specialità 13281 


data prima registrazione specialità 12-02-85 


Data 
Registazione 


31-07-69 
14-07-64 


Data 
Registazione 


15-09-83 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
013281 011 6 OVULI VAGINALI C 


Data 
Rianiciaii 
12-02-85 


Rinnovo 
01-06-95 


CHEMITRIM 
data prima registrazione specialità 06-07-71 Codice Specialità 22269 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022269 017 20 CAPSULE A A 24 
022269 029 BB 20 COMPRESSE C 
022269 031 FORTE 20 COMPRESSE A 24 
022269 043 OS SOSPENSIONE 60 ML C 
022269 056 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML BB A 24 
022269 068 INIETT. 1 FIALA 3 ML C 


CHEMYPARIN 


data prima registrazione specialità 12-02-85 


Codice Specialità: 14277 


Data 
Registazione 
06-07-71 
06-07-71 
18-06-81 
06-07-71 
06-07-71 
18-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
014277 026 FLACONE COLLIRIO 5 ML 5% C 
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Data 
Registazione 
29-03-88 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


CHEMYTERRAL 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità 10115 Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


010115 020 GOCCE 5 ML OFTALM. E OTOLOG. G 


CHENOCOL 


Codice Specialità: 2363 Titolare AIC: CABER 


data prima registrazione specialità: 23-11-82 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


023631 017 20 CAPSULE 250 MG C 


CHENOSSIL 


Codice Specialità 23203 Titolare AIC: SANOFI 


data prima registrazione specialità: 18-05-81 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023203 058 20 CAPSULE 250 MG C 
023203 060 30 CAPSULE 250 MG G 
023203 072 40 CAPSULE 250 MG C 
CHIMODIL 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 18357 Titolare AIC: YAMANOUCHI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
018357 044 = 20 BUSTINE5G C 
018357 057 40 COMPRESSE 1 G C 
CHIMONO 
data prima registrazione specialità 28-12-91 Codice Specialità 27957 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027957 024 5 COMPRESSE 400 MG A 
CHIMOTETRA 


data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 20958 Titolare AIC: SERONO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 


020958 029 16 CONFETTI C 
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Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione 
12-02-85 


Data 
Registazione 


23-11-82 


Data 
Registazione 


18-05-81 
18-05-81 
18-05-81 


, Data 
Registazione 


29-07-92 


29-07-92 


Data 
Registazione 


12-11-92 


Data 
Registazione 
09-12-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


07-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CHINIDINA SOLFATO 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 4404 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04404 012 20 DISCOIDI C 21-09-79 01-06-95 


CHINOIDINA 


data prima registrazione specialità. 15-05-81 Codice Specialità 9522 Titolare AIC: —GIOVANARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09522 020 FLACONE SCIROPPO G 160 C 20-03-90 01-06-95 
CHINSON 
data prima registrazione specialità: 19-06-92 Codice Specialità 27733 Titolare AIC: CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione l Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027733 017 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG C 19-06-92 
027733 029 AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG C 19-06-92 
027733 031 30 CAPSULE 100 MG C 19-06-92 
027733 043 FLACONE SCIROPPO 200 ML 1% C 19-06-92 


CHINTEINA 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità: 8579 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08579 017 40 COMPRESSE 200 MG A 19-05-82 01-06-95. 


CHITIODIN 
data prima registrazione specialità 15-04-96 Codice Specialità 32654 Titolare AK: =—INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032654 016 POLVERE 10 BUSTINE 3 G C 15-04-96 
032654 028 POLVERE 6 BUSTINE 5 G C 15-04-96 
032654 030 POLVERE FLAC.NO 20 G C 15-04-96 
032654 042 POLVERE FLAC.NO 50 G C 15-04-96 
032654 055 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 20 G C 15-04-96 
032654 067 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 50 G C 15-04-96 
032654 079 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 100 G C 15-04-96 
032654 081 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 250 G C 15-04-96 


— 175 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CHLORHEXAMED | 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32273 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032273 017 COLLUTTORIO FLAC 200 ML C 18-03-96 


CHLOROMYCETIN 
data prima registrazione specialità: 08-05-52 Codice Specialità: 2201 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02201 010 AD 10 CAPSULE 250 MG C 20-12-84 01-06-95 
02201 022 PALMITATO 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 60 ML A 08-05-52 01-06-95 
CHOLESOLVIN 
data prima registrazione specialità: 18-08-76 Codice Specialità 23377 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023377 029 50 CAPSULE 250 MG A 14 18-08-76 01-06-95 


CHOLESPOR 


data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità: 26429 Titolare AIC: PUROPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026429 035 24 COMPRESSE MASTIC. 1,5 G C 27-04-91 01-06-95 
026429 047 12 BUSTINE 3 G C 06-02-92 01-06-95 
026429 050 12 FLACONCINI ORALI 3 G Co 06-02-92 01-06-95 


CHYMOSER 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 14612 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014612 016 24 CONFETTI C 09-12-82 01-06-95 


CI AGRO 
data prima registrazione specialità: 24-10-68 Codice Specialità: 18746 Titolare AIC: DIBRA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018746 026 20 COMPRESSE MASTICABILI C 24-10-68 01-06-95 
018746 038 10 BUSTINE GRANULATO EFFERV C 30-03-85 01-06-95 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CIBACALCIN 
data prima registrazione specialità 04-02-82 Codice Specialità 24562 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024562 011 5 FIALE 0,25 MG + 5 FIALE 1 ML A 41 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-02-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


CIBACEN 
data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Specialità: 27516 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027516 020 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG A 
027516 032 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A 


Data 
Registazione 
12-09-91 
09-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CIBADREX 
data prima registrazione specialità 29-10-94 "Codice Specialità 28037 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028037 012 14 COMPRESSE BISECABILI 5 + 6,25 MG C 
028037 024 14 COMPRESSE BISECABILI 10 + 12,5 MG A 
028037 036 14 COMPRESSE BISECABILI 20 + 25 MG C 


CIBALGINA 
Titolare AIC: ZYMA 


data prima registrazione specialità 21-11-66 


Data 
Reoistazi 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05488 061 4 CONFETTI C 
05488 073 10 CONFETTI C 
05488 085 20 CONFETTI C 


Data 
Registazione 
19-04-89 
19-04-89 
19-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CICATRENE 
data prima registrazione specialità 13-08-58 Codice Specialità: 14160 Titolare AIC: WARNER WELLCOME CONSUMER 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
014160 079 CREMA 15 G C 04-04-95 
014160 081 POLVERE 15 G C 04-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CICLADOL 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26447 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026447 019 20 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG C 
026447 033 20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG A 66 
026447 045 10 SUPPOSTE 20 MG C 
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Data 
Regisiazione 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CICLADOL L 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 27371 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027371 020 IM 6 F. LIOF. + 6 F. SOLV. 2 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-05-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


CICLAFAST 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità 25951 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025951 031 30 CAPSULE 30 MG C 
025951 043 CREMA 50 G 2% C 


Data 
Registazione 
27-02-92 
27-02-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CICLOLUX 
data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 19163 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019163 017 FLACONE COLLIRIO 3 ML 1% C 


Data 
Registazione 
24-03-82 


CICLOSPASMOL 
data prima registrazione specialità 11-10-77 Codice Specialità 10770 Titolare AIC: YAMANOUCHI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010770 016 20 CONFETTI 400 MG C 


Data 
Registazione 


11-10-77 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


CIDIFOS 
data prima registrazione specialità 10-10-78 Codice Specialità: 23656 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023656 059 IM IV 5 FIALE 2 ML 250 MG C 
023656 097 IM IV 5 FIALE 4 ML 500 MG C 
023656 111 IM IV 3 FIALE 4 ML 1000 MG C 


Data 
Registazione 
10-10-78 
19-05-87 
19-05-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ILIN 
Sé prima registrazione specialità: 16-12-83 Codice Specialità: 23799 Titotare AIC: ERREKAPPA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023799 048 IM IV 5 FIALE 250 MG 2 ML C 
023799 051 IM IV 3 FIALE 500 MG 3 ML C 
023799 063 IM IV 5 FIALE 500 MG 3 ML C 
023799 075 IM IV 1 FIALA 1000 MG 5 ML C 
023799 087 IM IV 3 FIALE 1000 MG 5 ML C 
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Data 
Registazione 
16-12-83 
16-12-83 
16-12-83 
16-12-83 
16-12-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CIERGIN 
data prima registrazione specialita: 12-05-79 Codice Specialità: 3527 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03527 013 12 BUSTINE EFFERVESCENTI C 
N3527 025 CALCIUM 12 BUSTINE EFFERV C 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-05-79 
12-05-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CIFLOX | 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Speciautà: 26698 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026698 035 10 COMPRESSE 250 MG C 
026698 047 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG C 
CILEST 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità: 25973 Titolare AIC: CILAG AG 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025973 013 21 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 


05-06-95 
05-06-95 


Data 
Registazione 


01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


CILFERON A 
data prima registrazione specialità: 08-03-93 Codice Speciaità: 28292 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028292 011 IM SC IV 1 FIALA 6000000 UI/1 ML A 61 
028292 023 IM SC IV 1 FIALA 3000000 UI/1 ML A 61 
028292 035 IM SC IV 1 FIALA 1000000 UI/1 ML A 61 
028292 047 POMATA/GEL 2000000 UI 2 G C 
028292 050 COLLIRIO 3000000 UI 1 ML C 


CILIAR 
data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità: 25965 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025965 017 10 FLACONCINI AEROSOL 300 MG C 
025965 029 30 CAPSULE 200 MG C 
025965 031 MITE 30 CAPSULE 100 MG C 
025965 043 30 BUSTINE 200 MG C 
025965 056 MITE 30 BUSTINE 100 MG Cc 


sA:= 


Data 
Registazione 


08-03-93 
08-03-93 
08-03-93 
08-03-93 
08-03-93 


Data 
Registazione 
02-05-90 
02-05-90 
02-05-90 
02-05-90 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 
CILLIMICINA 
data prima registrazione specialità: 29-06-79 Codice Specialità 21883 
pone 
N. AIC Confezione 
021883 018 1 FIALA 2 ML 600 MG 
023961 016 12 CAPSULE 500 MG 
CILOXAN 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28476 


N. AIC Confezione 
028476 012 


FLACONE CONTAGOCCE 5 ML 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


HOECHST AG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ALCON (SVIZZERA) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-06-79 
16-03-79 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


CINAZYN 
data prima registrazione specialita: 30-01-74 Codice Specialità: 23019 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023019 019 50 COMPRESSE 25 MG C 30-01-74 01-06-95 
023019 021 FORTE 20 CAPSULE 75 MG C 30-91-74 01-06-95 
023019 033 FORTE 60 CAPSULE 75 MG C 30-01-74 01-06-95 
023019 058 100 50 CAPSULE 100 MG C 21-07-82 01-06-95 
023019 072 GOCCE ORALI 30 ML C 02-11-88 01-06-95 
| CINETIC 
| data primaregistrazione specialità 10-06-83 Codice Specialità: 5672 Titolare AC: —IRBI | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05672 011 50 CONFETTI C 10-06-83 01-06-95 


CINOBAC 


data prima registrazione specialità: 03-04-84 Codice Specialità: 25238 Titolare AIC: LILLY 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025238 015 20 CAPSULE 500 MG A 03-04-84 01-06-95 
CINOPAL 
dala prima registrazione specialità: 11-03-76 Codice Specialità: 23331 Titolare AIC: CYANAMID 
. Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023331 022 20 CAPSULE 300 MG A 66 11-03-76 01-06-95 
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CINQUE AMUCHINA 


data prima registrazione specialità 24-04-96 Codice Specialità: 32192 Titolare AIC: AMUCHINA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032192 015 SOLUZIONE FLAC 250 ML C 
032192 027 SOLUZIONE FLAC 500 ML C 
032192 039 SOLUZIONE FLAC 1000 ML C 


Data 
Registazione 


24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 


Data 
Rinnovo 


pre registrazione specialità 02-04-90 Codice Specialità: 26841 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026841 015 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG B 
026841 039 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% B 
026841 041 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% B 
026841 054 30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG B 


Data 
Registazione 


02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CIPROXIN 
data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26664 Titolare AIC: BAYER AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026664 019 10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 
026664 021 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 
026664 033 1 FLACONE 0,1 G/50 ML H 
026664 045 IV FLACONE 200 MG/100 ML H 


Data 
Registazione 
01-03-89 
01-03-89 
17-02-92 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CIRCOVIS 
data prima registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità: 27463 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027463 013 10 FIALE LIOF. 4 MG + 10 F SOLV C 29-10-94 
027463 025 GOCCE ORALI 30 ML C 29-10-94 
027463 037 50 CAPSULE 10 MG C 29-10-94 
027463 049 30 CAPSULE 30 MG C 29-10-94 


CISPLATINO TEVA 


data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 26543 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026543 013 1 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML A 02-05-89 01-06-95 
026543 025 1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/100 ML A 02-05-89 01-06-95 
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rig. iii 


Serie generale - n. 26 


CISTALGAN 


Codice Specialità: 22228 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


data prima registrazione specialita: 01-03-71 


N. AIC Confezione 
022228 074 30 CONFETTI 200 MG 
022228 086 6 SUPPOSTE 
CISTIDIL 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


N. AIC Confezione 
025733 015 30 COMPRESSE 500 MG 


CISTOBIL 
data prima registrazione specialità: 11-10-54 


N. AIC Confezione 
09412 014 6 COMPRESSE 500 MG 


CISTOFURAN 


data prima registrazione specialità: 04-03-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 


Codice Specialità: 25733 Titolare AIC: IDI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 9412 Titotare AIC: BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 


Codice Specialità 11591 


Titolare AIC: CROSARA 


Data 
Registazione 


20-12-88 
20-12-88 


Data 
Registazione 


27-07-85 


Data 
Registazione 


11-10-54 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
011591 017 20 COMPRESSE 50 MG 


CISTOMID 


data prima registrazione specialità 04-03-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 24452 Titolare AIC: BKF 


Data 
Registazione 


04-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024452 029 20 CAPSULE 400 MG 


CITANEST 3% OCTAPRESSIN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Registazione 


04-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità 21578 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021578 012 50 TUBOFIALE 1,8 ML C 
021578 024 5 TUBOFIALE 1,8 ML C 
021578 036 50 TUBOFIALE AUTOASP.1,8 ML C 
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Data 
Registazione 


28-07-83 
28-07-83 
02-08-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CITASMAL 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28025 


Titolare AIC: CT 


N. AIC Confezione 
028025 017 30 CAPSULE 100 MG 


028025 029 20 BUSTINE 50 MG 
028025 031 20 BUSTINE 100 MG 


CITI DSF 


data pnma registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27648 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


C 


Titolare AIC: DEL SAZ 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
027648 017 5 FIALE 2 ML 250 MG 


027648 029 5 FIALE 4 ML 500 MG 


027648 031 3 FIALE 4 ML 1000 MG 


CITICALCIN 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 28147 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 


Titolare AIC: CT 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


29-10-94 


N. AIC Confezione 


028147 027 100 SPRAY 100 UI EROG. 2ML 


028147 041 50 5 FIALE 1ML DA 50 UI 
028147 054 100 5 FIALE 100 UI 1ML 


CITICEF 


data prima registrazione specialità: 23-08-78 Codice Specialità: 23723 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: CT 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


N. AIC Confezione 
023723 048 IV FLACONE 1 G + FIALA 


023723 051 8 CAPSULE 500 MG 


CITICIL 


data prima registrazione specialità: 29-12-71 Codice Specialità: 22390 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 


Titolare AIC: CT 


Data 
Registazione 


23-08-78 
23-08-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022390 025 12 CAPSULE 500 MG 


022390 049 IM 1 FL 500 MG+1F3ML 
022390 064 INIETT FL1G+F 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 


21-05-79 
29-12-71 
21-05-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CITICOLIN 
data prima registrazione specialità: 28-04-82 Codice Specialità: 24649 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024649 028 IM IV 10 F 2 ML 100 MG C 
024649 030 IM IV 5 F 2 ML 250 MG C 
024649 042 IM IV 3 F 4 ML 500 MG C 
024649 055 IM IV 1 F 4 ML 1000 MG C 
024649 079 IM IV 3 F 4 ML 1000 MG C 
024649 081 IM IV 5 FIALE 500 MG 4 ML C 
024649 093 5 FIALE 1000 MG 4 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-04-82 
28-04-82 
28-04-82 
04-08-82 
19-07-84 
30-11-88 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CITIFAR 
data prima registrazione specialità: 02-02-87 Codice Specialità 26097 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026097 016 IM 3 FIALE 3 ML 500 MG C 
026097 028 IM 1 FIALA 4 ML 1000 MG C 
026097 030 IM 5 FIALE 3 ML 500 MG C 
026097 055 IM 3 FIALE 4 ML 1000 MG C 


CITILAT 


Codice Specialità: 24085 Titolare AIC: CT 


data prima registrazione specialità: 16-01-80 


Data 
Registazione 


02-02-87 
02-02-87 
17-12-91 
17-12-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024085 019 50 CAPSULE 10 MG A 
024085 045 RETARD 50 COMPRESSE 20 MG A 
024085 060 30 CAPSULE 10 MG C 


CITIMID 


Codice Specialità 25399 Titolare AIC: CT 


data prima registrazione specialità: 31-08-84 


Data 
Registazione 
16-01-80 
10-04-86 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC + Confezione Rimborsabilità SSN 
025399 015 50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 48 
025399 027 30 COMPRESSE DIVISIBILI 800 MG A 48 


Data 
Registazione 
31-08-84 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CITIOLASE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 23266 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023266 012 20 CAPSULE 200 MG C 
023266 024 20 BUSTINE GRANULATO 200 MG C 
023266 048 6 FIALE LIOF. 100 MG + 6 F 2 ML C 
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Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
15-06-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CITION 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


N. AIC 


028941 019 
028941 021 


CITIREUMA 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


023904 016 
023904 028 


CITIVIR 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


Codice Specialità 28941 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
3 FIALE 1000 MG C 
5 FIALE 500 MG C 
15-01-79 Codice Specialità: 23904 Titolare AIC: CT 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 100 MG C 
30 COMPRESSE 200 MG C 


Codice Specialità: 28528 Titolare AIC: CT 


EUROFARMACO 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 
15-01-79 
24-03-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028528 014 
028528 026 
028528 038 
028528 040 
028528 053 
028528 065 


CITIZEM 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


Confezione 


25 COMPRESSE 200. MG 
25 COMPRESSE 400 MG 
1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 8% 


CREMA 5% 3 G 
CREMA 5% 10 G 


25 COMPRESSE 800 MG 


Rimborsabilità SSN 


POOPPO 


Codice Specialità: 26675 Titolare AIC. CT 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


SOR 

N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026675 013 50 COMPRESSE 60 MG C 

CITOCARTIN 
data prima registrazione specialità 14-10-96 Codice Specialità: 30650 Titolare AIC: 
uu 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
030690 010 100 50 TUBOFIALE 1,7 ML C 
030690 022 200 50 TUBOFIALE 1,7 ML C 


CITOFOLIN 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 


Codice Specialità: 24632 Titolare AIC: BRACCO 


MOLTENI DENTAL 


Data 
Registazione 
01-03-89 


Data 
Registazione 
14-10-96 
14-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 


024632 061 
024632 073 
024632 085 
024632 097 


Confezione 


IM IV 6 F LIOF 3 MG + 6 F SOLV C 
IM IV 6 F LIOF 15 MG + 6 F SOLV C 
10 COMPRESSE 15 MG C 
10 FLACONCINI 10 ML C 


Data 
Recistazi 
01-09-88 
01-09-88 
01-09-88 
14-08-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CITOFUR 
data prima registrazione specialità 29-11-80 Codice Specialità: 24258 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024258 016 30 CAPSULE 200 MG A 29-11-80 01-06-95 


CITOGEL 


Codice Specialità 28190 Titolare AIC: ZYMA 


data prima registrazione specialità: 28-05-92 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028190 015 GEL 30 BUSTINE 5 ML 1 G A 28-05-92 


CITRALKON 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Codice Specialità 32267 


Titolare AIC: 


SCHIAPPARELLI 


CITOPLATINO 
data prima registrazione specialità: 10-06-83 Codice Specialità: 25074 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025074 016 IV 1 FLAC. LIOF 10 MG + 1 FIALA 10 ML A | 10-06-83 01-06-95 
025074 028 EV 1 FIALA LIOF 25 MG + 1 FIALA 25 ML A 10-06-83 01-06-95 
‘025074 030 1 FLAC. LIOF MG 50 + 1 FIALA 50 ML IV A 27-07-84 01-06-95 
025074 042 1 FLACONE 10 MG 20 ML C 30-07-87 01-06-95 
025074 055 1 FLACONE 25 MG 50 ML C 30-07-87 01-06-95 
025074 067 1 FLACONE 50 MG 100 ML C 30-07-87 01-06-95 


N. AIC 
032267 015 


032267 027 


Contezione 
FLACONE 250 ML 


FLACONE 500 ML 


CITRATO ESPRESSO GABBIANI 


data prima registrazione specialità: 13-06-79 


Codice Specialità 11967 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


MONTEFARMACO 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
011967 015 
011967 027 
011967 039 
011967 041 
011967 054 
011967 066 


Confezione 
LIMONE POLVERE G 43 


LIMONE 4 BUSTINE G 21,5 
LIMONE 10 BUSTINE G 21,5 
ARANCIO POLVERE G 43 
ARANCIO 4 BUSTINE G 21,5 
ARANCIO 10 BUSTINE G 21,5 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O 60 dà o6òÒ 0 


Data 
Registazione 


13-06-79 
13-06-79 
13-06-79 
13-06-79 
13-06-79 
13-06-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CITRATO ESPRESSO S PELLEGRINO 


data prima registrazione specialità: 06-11-51 Codice Specialità: 5540 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05540 012 FLACONE POLVERE 40 G C 06-11-51 01-06-95 
CITRIZAN 
data prima registrazione specialità 27-04-93 Codice Specialità: 28662 Titolare AIC: IDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilkità SSN Registazione Rinnovo 
028662 017 GEL SPRAY 50 G C 27-04-93 
CITRIZAN ANTIBIOTICO 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 28663 Titolare AIC: IDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028663 019 GEL SPRAY 50 G C 27-04-93 


CITRO SODA 
data prima registrazione specialità: 21-05-83 Codice Specialità 24996 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024996 011 FLACONE GRANULARE G 120 C 21-05-83 01-06-95 
CITROEPATINA 
data prima registrazione specialita: 15-10-59 Codice Specialità: 15806 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015806 021 GRANULARE ORALE 150 G C 30-10-89 01-06-95 


CITROFTALMINA 
data prima registrazione specialità: 16-06-72 Codice Specialità: 2054 Titolare AIC: SI.FI. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
02054 017 COLL. ISOT. 10 ML C 16-06-72 01-06-95 
02054 029 V.C. COLL 10 ML C 16-06-72 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CITROPIPERAZINA 


data prima registrazione specialità: 27-12-80 


N. AIC 
011172 020 


CITROPLUS 


data prima registrazione specialità: 01-06-81 


N. AIC 


022769 018 
022769 020 
022769 032 
022769 044 


CITROSIL 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 


11172 


Confezione 
20 BUSTINE GRANULATO G 6 


Codice Specialità: 22769 


Confezione 


2 COMPRESSE EFFERVESCENTI 5 MG 
20 COMPRESSE EFFERV. 5 MG 

1 FLAC. GRANULARE EFFERV.100 G 
20 BUSTINE GRANULARE 5 G 


14-05-96 Codice Specialità: 32781 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


IRBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AiC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-06-87 


Data 
Registazione 
01-06-81 
01-06-81 
01-06-81 
01-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


032781 015 
032781 027 
032781 039 
032781 041 
032781 054 
032781 066 
032781 078 
032781 080 
032781 092 
032781 104 
032781 116 
032781 128 
032781 130 
032781 142 
032781 155 
032781 167 
032781 179 
032781 181 
032781 193 


Confezione 


SAPOPLUS SOLUZIONE FLACONE 1000 G 
SAPOPLUS SOLUZIONE FLACONE 500 G 
SAPOPLUS SOLUZIONE FLACONE 250 G 
SAPOPLUS SOLUZIONE 30 BUSTINE 5 G 
SAPOPLUS SOLUZIONE 10 BUSTINE 5 G 
SOLUZIONE FLACONE 30 ML 

SOLUZIONE FLACONE 60 ML 

SOLUZIONE FLACONE 100 ML 

SOLUZIONE FLACONE 200 ML 

SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE FLACONE 100 ML CON NEBULIZ SPRAY 
12 CEROTTI 

20 CEROTTI 

40 CEROTTI 

8 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE 
30 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE 
50 FAZZOLETTI IMBEVUTI Di SOLUZIONE 
TO FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE 
100 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE 


CITROSIL ALCOLICO 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


032782 017 
032782 029 
032782 031 
032782 043 
032782 056 
032782 068 
032782 070 


14-05-96 Codice Specialità 32782 


Contezione 


BRUNO SOLUZIONE FLACONE 50 ML 
BRUNO SOLUZIONE FLACONE 100 ML 
BRUNO SOLUZIONE FLACONE 200 ML 
BRUNO SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
BRUNO SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
BRUNO SOLUZIONE 10 FIALOIDI 10 ML 
INCOLORE SOLUZIONE FLACONE 50 ML 
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MANETTI-ROBERTS SANITAS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oHoNoNHoHoKoHoHoZoHoHoHoHoHoHoHoHoHoo, 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
1 4-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 


MANETTI-ROBERTS SANITAS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O000000O 


Data 
Registazione 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 
14-05-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


| CITROSODINA 


data prima registrazione specialità 22-02-52 


Codice Specialità: 6006 


Titolare AIC: 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032782 082 INCOLORE SOLUZIONE FLACONE 100 ML C 14-05-96 
032782 094 INCOLORE SOLUZIONE FLACONE 200 ML C 14-05-96 
032782 106 INCOLORE SOLUZIONE FLACONE 500 ML C 14-05-96 
032782 118 INCOLORE SOLUZIONE FLACONE 1000’ ML C 14-05-96 
032782 120 INCOLORE SOLUZIONE 10 FIALOIDI 10 ML C 14-05-96 


N. AIC 


06006 011 
06006 035 


CITSAV 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


Confezione 


GRANULARE ORALE 150 G 20% 
60 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 26781 


Titolare AIC: 


SAVIO 


Data 
Registazione 
22-02-52 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026781 070 
026781 082 


CITURIDINA 


data prima registrazione specialità. 10-07-67 


N. AiC 


020904 049 
020904 052 
020904 064 


CIVICOR 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 


026179 010 
026:79 022 
026179 034 


CLAFORAN 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Confezione 


IM IV 5 FIALE 500 MG/4 ML 
IM IV 3 FIALE 1000 MG/4 ML 


Codice Specialità. 20904 


Confezione 


300 20 CAPSULE 300 MG 
5 FIALE SOLUZIONE 300 MG 
5 FIALE SOLUZIONE 600 MG 


Codice Specialità: 26179 


Contezione 


30 CONFETTI 40 MG 
30 CONFETTI 80 MG 
5 FIALE 5 MG 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


ROUSSEL PHARMA 


Data 
Registazione 


30-04-92 
30-04-92 


Data 
Registazione 
24-06-83 
28-05-92 
28-05-92 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnuvo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 


024260 010 
024260 022 
024260 034 
024260 046 
024260 059 
024260 061 


Confezione 


IM IV 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML 

IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 

IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 

IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA 
IV1FL2G+1F10ML 

PERF IV 1 FL 2G 70 ML 
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Codice Specialita: 24260 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


31-12-84. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CLAMIREN 


data prima registrazione specialità: 09-09-96 


Codice Specialità 28670 
—r———_——_———_—_——__—____—__—_—_—_———P_—m_t——__—__—_——_—T______—_———————————————_——__—————— TÈ 


Titolare AIC: FARMADES 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028670 014 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 150 ML C 
CLAREMA 
data prima registrazione specialita: 10-06-91 Codice Specialità: 27456 Titolare AIC: DAMOR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027456 019 30 CONFETTI GASTRORESIST. 40 MG C 
027456 021 RETARD 10 COMPRESSE GASTROR. 120 MG C 
CLARENS 
data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità: 26866 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026866 069 IM IV 10 FIALE 600 ULS/2 ML C 
026866 071 50 CAPSULE 250 ULS C 


CLARIFLEX 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 


N. AIC 
026994 018 


Confezione 
GEL 50 G 


CLARINASE 


data prima registrazione specialità: 25-01-93 


Codice Specialità: 26994 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 28108 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 


Data 
Registazione 


09-09-96 


Data 
Registazione 


10-06-91 
18-02-93 


Data 
Registazione 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Registazione 


09-03-91 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028108 025 AR 20 CONFETTI 
CLARISCO 


data prima registrazione specialità: 16-04-84 


N. AIC Confezione 
012627 055 CREMA G 40 
012627 079 10 FIALE 2500 UI 
012627 081 FORTE 10 FIALE 5000 UI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 12627 Titolare AIC: SCHWARZ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
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Data 
Registazione 


25-01-93 


Data 
Registazione 
16-04-84 
29-11-95 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CLARITYN 
data prima registrazione specialità: 01-09-89 Codice Specialità 27075 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027075 011 20 COMPRESSE 10 MG B 01-09-89 01-06-95 
027075 023 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML B 01-09-89 01-06-95 


CLARVISAN PVA 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità 23912 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023912 037 FLAC. SOLV. 7 ML + TAPPO SERB. C 27-11-93 01-06-95 


CLASTEON 
data prima registrazione specialità: 10-02-87 Codice Specialità: 26372 Titotare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026372 019 6 FIALE 100 MG C 10-02-87 01-06-95 
026372 021 12 FIALE 100 MG C 10-02-87 01-06-95 
026372 033 6 FIALE 300 MG A 42 10-02-87 01-06-95 
026372 045 12 FIALE 300 MG C 10-02-87 01-06-95 
026372 058 10 CAPSULE 400 MG A 42 10-02-87 01-06-95 
CLAVERSAL 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 27308 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027308 016 50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 02-05-89 01-06-95 
027308 042 7 CLISMI 2 G A 02-05-89 01-06-95 
027308 055 7 CLISMI 4 G A 02-05-89 01-06-95 
027308 067 20 SUPPOSTE 500 MG A 02-05-89 01-06-95 


CLAVUCAR 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità 27594 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE HOLDING S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027594 011 IM 1 FLAC. 1,2 G + 1 FIALA 2 ML A 55 09-03-91 01-06-95 
027594 023 IV 1 FLACONE 3,2 G H 09-03-91 01-06-95 
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n 


Serie generale - n. 26 


CLAVULIN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26138 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026138 115 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. BB 100 ML 312,5 MG/5 ML A 
026138 127 12 BUSTINE 312,5 MG : C 
026138 139 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G A 
026138 141 12 COMPRESSE SOLUBILI 312,5 MG C 
026138 154 BB IV FL. 550 MG + F. SOLV. 10 ML H 
026138 166 AD IV FL. 600 MG + F. SOLV. 10 ML H 
026138 178 AD IV FL 1200 MG + F. SOLV. 20 ML H 
026138 180 AD IV 1 FLACONE 2200 MG H 
026138 192 12 BUSTINE 1 G A 


CLEARASIL ULTRA 


Data 
Registazione 


10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 27-02-96 Codice Specialità 32185 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032185 011 EMULSIONE CON MICROAPPLICATORE 3 ML C 
032185 023 EMULSIONE FLAC 30 ML C 
032185 035 CREMA COLOR PELLE TUBO 15 G C 
032185 047 CREMA COLOR PELLE TUBO 20 G C 
032185 050 CREMA COLOR PELLE TUBO 30 G C 
032185 062 CREMA INVISIBILE TUBO 15 G C 
032185 074 CREMA INVISIBILE TUBO 20 G C 
032185 086 CREMA INVISIBILE TUBO 30 G C 


Data 
Registazione 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 
27-02-96 


Data 
Rinnovo 


CLENASMA 
data prima registrazione specialità: 06-07-83 Codice Specialità 25100 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025100 013 30 COMPRESSE 0,02 MG C 
025100 025 SCIROPPO 150 ML C 
025100 064 AEROSOL 28 ML 200 EROGAZ. 10 MCG A 


Data 
Registazione 
06-07-83 
06-07-83 
05-07-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CLENIDERM 
data prima registrazione specialità: 27-12-73 Codice Specialità: 22975 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022975 039 CREMA 30 G 0,025% C 
022975 092 UNGUENTO 30 G 0,025% C 
CLENIGEN 


data prima registrazione specialità: 23-08-78 Codice Specialità: 23632 Titolare AIC: CHIESI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023632 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 
023632 021 GOCCE 10 ML C 
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Data 
Registazione 
27-12-73 
27-12-73 


Data 
Registazione 
23-08-78 
23-08-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CLENIL 
data prima registrazione specialità: 26-02-74 Codice Specialità: 23103 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 

N. AIC Confezione o Rimborsabilità SSN 
023103 017 SPRAY 13 G AEROSOL 200 EROGAZ 10 MG A 
023103 043 AD POLVERE INALATORIA 80 DOSI C 
023103 056 BB POLVERE INALATORIA 80 DOSI C 
023103 068 FORTE SPRAY G 15,5 200 EROGAZ 50 MG A 
023103 070 A 10 FLACONCINI MONODOSE AEROSOL 2 ML A 
023103 094 RINO SPRAY NASALE 30 ML B 


CLENIL COMPOSITUM 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


26-02-74 
04-11-82 
08-11-82 
22-05-85 
09-03-91 
07-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23440 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023440 011 AEROSOL DOSATO 15 G 200 EROGAZ B 
023440 035 AD POLVERE AEROSOLICA 80 DOSI C 
023440 047 BB POLVERE AEROSOLICA 80 DOSI C 
023440 050 10 FLACONCINI MONODOSE 2 ML B 


CLENIL COMPOSITUM JET 


data prima registrazione specialità: 25-07-94 


Codice Specialità: 28801 


Data 
Registazione 


12-10-76 
04-11-82 
04-11-82 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028801 013 FORTE AEROSOL DOSATO 50 + 20 MG 200 EROGAZIONI B 
028801 025 AEROSOL DOSATO 10 + 20 MG 200 EROGAZIONI B 


Data 
Registazione 
25-07-94 
25-07-94 


Data 
Rinnovo 


CLENIL JET 
data prima registrazione specialità: 25-07-94 Codice Specialità: 28825 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028825 014 FORTE AEROSOL DOS. 250 MCG A 
028825 026 AEROSOL DOS. 50 MCG A 
CLEOCIN 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 Codice Specialità: 28535 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028535 019 CREMA VAGINALE 2% 40 G C 
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Data 
Registazione 


25-07-94 


25-07-94 


Data 
Raoltaz 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CLESIDREN 


data prima registrazione specialità: 11-02-78 Codice Specialità 23583 Titolare AIC: CORVI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023583 014 FLACONE 150 ML C 
023583 089 40 COMPRESSE 200 MG C 


CLEVERAL 
data prima registrazione specialità: 17-10-95 Codice Specialità: 29197 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029197 011 12 FLACONCINI ORALI 3 G C 
029197 023 40 COMPRESSE 1200 MG C 
029197 035 30 BUSTE 3 G C 
CLEVIAN 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 .Codice Specialità 27224 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027224 031 GEL 50 G 1% C 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
11-02-78 
03-01-87 


Data 
Registazione 
17-10-96 
17-10-96 
17-10-96 


Data 
Registazione 


27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CLEXANE 
data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità: 26966 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026966 034 6 SIR. PRONTE 2000 UI AXA C 
026966 046 6 SIR. PRONTE 4000 UI AXA/0,4 ML C 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
01-02-93 
01-02-93 


Data 
Rinnovo 


CLEXANET 
data prima registrazione specialita: 20-07-95 Codice Specialità: 29111 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN. 
029111 010 2 FIALE 6000 UI. AXA 0,6 ML C 
029111 022 2 FIALE 8000 UI. AXA 0,8 ML C 
029111 034 2 FIALE 10.000 Ul. AXA 1 ML C 
CLIMARA i 
data prima registrazione specialità 26-09-96 Codice Specialità: 30183 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
030183 014 / M 1 SCATOLA 4 SIST. TRANSDERMICI C 
030183 026 / M 1 SCATOLA 12 SIST. TRANSDERMICI C 
030183 038 / M FORTE 1 SCATOLA 4 SIST. TRANSDERMICI C 
030183 040 / M FORTE 1 SCATOLA 12 SIST. TRANSDERMICI C 
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Data 
Registazione 
20-07-95 
20-07-95 
20-07-95 


Data 
Registazione 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


CLINDAMICINA SAME 


data prima registrazione specialità 


N. AIC Confezione 
028024 014 GEL 30 G 1% 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-02-92 Codice Specialità: 28024 Titolare AIC: SAVOMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


CLINEASI 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità 32302 Titolare AIC: LIFEGROUP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032302 010 CREMA TUBO 25 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


17-02-92 


Data 
Registazione 


18-03-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


CLINIMIX 
data prima registrazione specialità: 11-04-96 Codice Specialità: 32167 Titolare AIC: CLINTEC TECHNOLOGIES 
Fascia , 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032167 013 N9G15E 1000 ML + 1000 ML H 
032167 025 N9G20E 1000 ML + 1000 ML H 
032167 037 N12G20 1000 ML + 1000 ML H 
032167 049 N12G20E 1000 ML + 1000 ML H 
032167 052 N14G30 1000 ML + 1000 ML H 
032167 064 N14G30E 1000 ML + 1000 ML H 
032167 076 N17G35 1000 ML + 1000 ML H 
032167 088 N17G35E 1000 ML + 1000 ML H 
CLINORIL 
data prima registrazione specialità: 30-09-76 Codice Specialità 23410 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023410 044 30 COMPRESSE 200 MG C 


Data 
Registazione 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 
11-04-96 


Data 
Registazione 


25-06-81 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CLISFLEX 
data prima registrazione specialità 18-09-96 Codice Specialità 29104 Titolare AIC: SELLA 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
029104 015 FLACONE PRONTO USO 120 ML C 
CLISMA BIEFFE MEDITAL 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 28996 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
. Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028996 015 SACCA CLEAR FLEX 133 ML C 
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Data 
Registazione 


18-09-96 


Data 
RRFIPRIE 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
| 


eeoQpPde eee 


CLISMA FLEET 


data prima registrazione specialità: 10-11-95 Codice Specialità: 29319 Titolare AIC: FLEET COMPANY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029319 011 PRONTO PER L'USO FLACONE 133 ML C 10-11-95 
029319 023 PRONTO PER L'USO 4 FLACONI 133 ML C 10-11-95 
CLISMA LAX 
data prima registrazione specialità: 17-06-85 Codice Specialità 24995 Titotare AIC: SOFAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024995 033 1 FLACONE 133 ML C 05-01-94 01-06-95 
024995 045 4 FLACONI 133 ML C 05-01-94 01-06-95 


CLISMA PRONTO GIULIANI 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28905 


Titolare AIC: GIULIANI 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028905 014 FLACONE 133 ML C 29-10-94 


CLIVARINA 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specia'ita: 28694 Titolare AIC: KNOLL AG (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028694 014 2 SIR. PRONTE 1750 U! ANTI-XA C 29-10-94 
028694 026 5 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA GC 29-10-94 
028694 038 10 SIR. PRONTE 1750 UI ANTH-XA C 29-10-94 
CLIVOTEN 
data prima registrazione specialità: 16-01-92 Codice Specialità 27727 Titotare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027727 015 28 CAPSULE RILASCIO GRADUALE 2,5 MG C 16-01-92 
027727 027 14 CAPSULE RILASCIO GRADUALE 5 MG A 16-01-92 


CLOBESOL 


data .prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità 23639 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023639 026 POMATA DERM 30 G 0,05% B 10-11-81 01-06-95 
023639 040 UNGUENTO DERM 30 G 0,05% B 10-11-81 01-06-95 
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CLOBESOL LIQUIDO 


data prima registrazione specialità: 04-08-82 Codice Specialità: 24752 


N. AIC Confezione - 
024752 026 SCALP FLUID 30 G SOLUZ 0,05% 
024752 040 LOZIONE 30 G 0,05% 
CLOBET 


data prima registrazione specialità: 13-09-94 Codice Specialità: 28591 


N AIC Confezione 
028591 016 COLLIRIO SOSPENSIONE 0,1% FLAC. 5 ML 


CLOEL 
Codice Specialità: 27764 


data prima registrazione specialità: 22-07-96 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


AESCULAPIUS 


Data 
Registazione 
04-08-82 
04-08-82 


Data 
Registazione 


13-09-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 


N. AIC Confezione 
027764 012 1 FLACONE 200 ML 


CLOFEND 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28859 


N. AIC Confezione 
028859 015 200 ML SOSPENSIONE 0S 


CLOMID 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 


Codice Specialità 20773 
N. AIC Confezione 
020773 026 10 COMPRESSE 50 MG 


CLOPAN 


data prima registrazione specialità: 18-05-74 Codice Specialità: 22889 


N. AIC Confezione 
022889 012 24 COMPRESSE 
022889 036 GOCCE BB 20 ML 0,4% 
022889 051 SCIROPPO 120 ML 
022889 075 5 FIALE 2 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC. 


MAGIS 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


LEPETIT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


FIRMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> O MO 


Data 
Reoistazi 
22-07-96 


Data 
Reaistazi 
31-10-94 


Data 
Registazione 


15-11-88 


Data 
Registazione 


18-05-74 
18-05-74 
18-05-74 
18-05-74 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CLOPIR 


data prima registrazione specialità 01-06-81 Codice Specialità: 23061 


N. AIC Confezione 
023061 043 50 CAPSULE 
023061 082 50 CAPSULE 500 MG * PD 


CLOPIXOL 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 Codice Specialità: 26890 


N. AIC Confezione 
026890 083 ACUTARD 1 FIALA 50 MG/1 ML 
026890 095 ACUTARD 1 FIALA 100 MG/2 ML 
026890 107 30 COMPRESSE 10 MG 
026890 119 20 COMPRESSE 25 MG 
026890 121 10 COMPRESSE 40 MG 
026890 133 IM 10 FIALE 10 MG 
026890 145 FLACONE GOCCE ORALI 20 ML 
026890 158 DEPOT 1 FIALA 200 MG 1 ML 
026890 160 DEPOT 2 FIALE 200 MG 1 ML 


CLOPRANE 


data prima registrazione specialità: 15-06-85 


Codice Specialità: 25688 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


LUNDBECK 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O »_ 0 dà 060 0.61 dà QUO 


Titolare AIC: 


LUITPOLD 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-06-81 
31-10-94 


Data 
Registazione 


20-10-95 
20-10-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025688 021 45 CAPSULE 500 MG 


CLORADRYN 


data prima registrazione specialità: 24-01-87 


Codice Specialità 26402 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registazione 


15-06-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
026402 038 10 COMPRESSE 5 MG 
026402 053 10 COMPRESSE 10 MG 
CLORAMFEN 


data pnima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 5033 


N. AIC Confezione 
05033 028 COLLIRIO 7 ML 5 X 1000 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SCLAVO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registazione 


24-01-87 
24-01-87 


Data 
ne: 
28-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CLOREXAN 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32534 Titolare AIC: INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032534 012 SOLUZ. IDROALC INCOLORE FLAC 100 ML C 18-03-96 
032534 024 SOLUZ IDROALC INCOLORE FLAC 250 ML C 18-03-96 
032534 036 SOLUZ IDROALC INCOLORE FLAC 500 ML C 18-03-96 
032534 048 SOLUZ IDROALC INCOLORE FLAC 1000 ML C 18-03-96 
032534 051 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 100 ML C 18-03-96 
032534 063 SOLUZ. IDROALC. TINTURA FLAC 250 ML C 18-03-96 
032534 075 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 500 ML C 18-03-96 
032534 087 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 1000 ML C 18-03-96 
CLOREXIDENT 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità 32282 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032282 0 i€ -LUTTORIO 12 BUST. 12 ML C 18-03-96 
932282 028 UCOLLUTTORIO FLAC 200 ML C 18-03-96 
032282 030 COLLUTTORIO FLAC 900 ML C 18-03-96 
032282 042 COLLUTTORIO FLAC 500 ML C 18-03-96 


CLOREXIDENT ORTODONTICO 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32633 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032633 012 COLLUTTORIO 12 BUSTINE 12 ML C 18-03-96 
032633 024 COLLUTTORIO 100 BUSTINE 6 ML C 18-03-96 
032633 036 COLLUTTORIO FLACONE 200 ML C 18-03-96 


CLOROCHINA BAYER 


data prima registrazione specialita: 05-06-81 Codice Specialità: 8366 Titolare AIC: BAYER AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08366 015 30 COMPRESSE 250 MG A 05-06-81 01-06-95 


CLOROSAN 
data prima registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità 32285 Titolare AIC: LACHIFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032285 013 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 26-04-96 
032285 025 SOLUZIONE FLACONE 250 ML C 26-04-96 
032285 037 SAPONE FLAC 500 ML C 26-04-96 
032285 049 SAPONE FLAC 250 ML C 26-04-96 
032285 052° SAPONE FLAC 1000 ML C 26-04-96 
032285 064 SAPONE FLAC 2000 ML C 26-04-96 
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CLORTANOL . 
data prima registrazione specialita 12-08-85 Codice Specialità: 26027 Titolare AIC: CT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026027 021 30 COMPRESSE 125 MG A 12-08-85 01-06-95 


CLOX 
data prima registrazione specialità 22-04-96 Codice Specialità 29213 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029213 016 30 COMPRESSE 250 MG B 9 22-04-96 


CLUSIVOL 


data prima registrazione specialità 05-05-54 Codice Specialità: 5616 Titolare AIC: WYETH 


ar. 2. 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05616 014 25 CAPSULE C 05-05-54 01-06-95 
05616 026 SCIROPPO 120 ML C 20-03-57 01-06-95 
CLYM DEPOSITUM 
data prima registrazione specialità 20-01-56 Codice Specialità 10763 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010763 023 IM 3 FIALE 1 ML C 20-01-56 01-06-95 
CO EFFERALGAN 
data prima registrazione specialità: 13-06-93 Codice Specialità: 27989 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027989 019 16 COMPRESSE EFFERV. 500 MG C 18-06-93 
027989 021 100 COMPRESSE EFFERV. 500 MG H 18-06-93 
027989 033 16 COMPRESSE 500 MG C 18-06-93 


COADVIL 
data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità: 28102 Titolare AIC: WHITEHALL 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028102 010 20 CONFETTI C 01-07-92 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


COALIP 


data prima registrazione specialità: 22-06-67 


N. AIC 


011926 033 
011926 045 
011926 058 


COBAFORTE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC 


021146 055 
021146 067 
021146 093 
021146 105 


Codice Specialità 11926 


Contezione 


IM 6F 1000U+6F2ML 
4F2000U+4F 
6F2000U+6F 


Codice Specialità: 21146 


Confezione 


IM 5 F LIOF 1000 MCG + 5 F SOLV 
IM 3 F LIOF 5000 MCG + 3 F SOLV 
20 CAPSULE 2,5 MG 

20 CAPSULE 1 MG 


COCARNETINA B12 


data prima registrazione specialità 01-06-70 


Codice Specialità: 21852 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AIC: 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Fascia 


ROUSSEL PHARMA 


Fascia 


SIGMATAU 


Data 

Registazione 
23-11-73 
11-02-82 
11-02-82 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
021852 013 


COCARVIT 


data prima registrazione specialità: 11-12-53 


N. AIC 


08447 017 
08447 031 


COD N70 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Contezione 
OS 10 FL 10 ML 


Codice Specialità: 8447 


Confezione 


IM 6 FIALE 3 ML + 6 F. SOLV. 
IM 10 FIALE 3 ML + 10 F. SOLV. 


Codice Specialità 28598 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Fascia 


CT 


TORRE 


Data 
Registazione 
01-06-70 


Data 
Registazione 
11-12-53 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028598 011 


CODEINOL 


data prima registrazione specialità: 25-01-80 


Confezione 
1 FLACONE 500 ML 73,57 G 


Codice Specialità: 2737 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


Fascia 


SABA 


Data 
Registazione 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


02737 017 
02737 029 
02737 031 
02737 043 


Confezione 


FLAC. GOCCE 25 ML 
FLAC. GOCCE 30 ML 
BB 10 SUPPOSTE 
BB 12 SUPPOSTE 
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Rimborsabilità SSN 


0000 


Fascia 


Data 
Registazione 
25-01-80 
25-01-80 
25-01-80 
25-01-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02737 056 AA 10 SUPPOSTE C 25-01-80 - 01-06-95 
02737 068 AA 12 SUPPOSTE C 25-01-80 01-06-95 
02737 070 FORTE 10 SUPPOSTE AD C 25-01-80 01-06-95 
02737 082 FORTE 12 SUPPOSTE AD C 25-01-80 01-06-95 
CODETILINA EUCALIPTOLO HE’ 
data prima registrazione specialità. 05-01-55 ‘Codice Specialità 9646 Titolare AI: —TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09646 035 BB 10 SUPPOSTE C 17-04-90 01-06-95 


CODEX 


data prima registrazione specialità: 25-06-93 


Codice Specialità: 29032 


x 


Titolare AIC: 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


N. AIC 
029032 012 
029032 024 
029032 036 
029032 048 


CODEX DNB 


data prima registrazione specialità: 06-05-85 


Confezione 

10 CAPSULE 250 MG 
20 CAPSULE 250 MG 
10 BUSTINE 250 MG 
20 BUSTINE 250 MG 


Codice Specialità: 21989 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O O OÒ 0 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


25-06-93 
25-06-93 
25-06-93 
25-06-93 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
021989 073 


CODIPRONT 


data prima registrazione specialità: 07-11-70 


N. AIC 
021777 014 
021777 026 


COEDIECI 


data prima registrazione specialità: 22-03-93 


N. AIC 
027609 015 
027609 027 


Confezione 
24 CAPSULE 150 MG 


Codice Specialità: ‘ 21777 


Confezione 
8 CAPSULE. 
SCIROPPO 90 ML 


Codice Specialità 27609 


Contezione 
14 CAPSULE 50 MG 
10 FLACONCINI ORALI 50 MG 
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Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


MITIM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


06-05-85 


Data 
Registazione 


07-11-70 
07-11-70 


Data 
Registazione 


22-03-93 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


COENZIMA A TOSI 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 27479 Titolare AIC: TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027479 017 6 F LIOF 3000 UI + 6 F SOLV C 29-10-94 


COLADREN 
data prima registrazione specialità: 06-06-53 Codice Specialità: 4843 Titolare AIC: COFA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04843 037 SCIROPPO 200 G C 23-01-89 01-06-95 
04843 049 40 CONFETTI C 23-01-89 01-06-95 


COLAMIN 
data prima registrazione specialità: 19-01-59 Codice Specialità: 4407 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04407 021 FLACONE SCIROPPO 130 ML C 30-06-88 01-06-95 
04407 033 FLACONE SCIROPPO 250 ML C 30-06-88 01-06-95 


COLAX 
data prima registrazione specialità: 27-12-67 Codice Specialità: 15270 Titolare AIC O.F.F. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


015270 010 22 CACHETS 
015270 022 FLACONE SCIROPPO 200 G 


27-12-67 01-06-95 
19-02-68 01-06-95 


C 

C 
015270 034 22 CAPSULE C 29-10-94 01-06-95 
015270 046 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 


29-10-94 01-06-95 


COLBIOCIN 
data prima registrazione specialità: 09-09-65 Codice Specialità: 20605 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020605 022 POMATA OFTALMICA 5 G C 09-09-65 01-06-95 
020605 034 COLLIRIO 5 ML C 15-11-88 01-06-95 


COLCHICINA LIRCA 


data prima registrazione specialità: 26-04-55 Codice Specialità: 9964 Titolare AIC: CELAFAR 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09964 038 60 GRANULI 1 MG A 29-11-95 01-06-95 
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COLEMEN 
data prima registrazione specialità: 07-11-88 Codice Specialità: 25834 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025834 019 12 BUSTINE POLVERE OS 10 G C 07-11-88 01-06-95 


COLESTID 
data prima registrazione specialità: 02-11-92 Codice Specialità: 26631 Titotare AIC: UPJOHN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026631 022 30 BUSTINE 5 G C 02-11-92 


COLESTROL 
data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità 26306 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026306 011 12 BUSTINE 3 G C 19-06-87 01-06-95 
026306 023 12 FLACONCINI 3 G C 19-06-87 01-06-95 
026306 035 24 COMPRESSE MAST. 1,5 G A 13 27-04-91 01-06-95 


COLIFAGINA 
data prima registrazione specialità: 11-06-51 Codice Specialità 4695 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04695 021 10 FLACONCINI ORALI 2,5 ML C 11-06-51 01-06-95 
04695 045 S 10 FLAC.NI ORALI 6,5 ML C 22-09-54 01-06-95 


e  liaaaaLaLIaILZ9Y«U[II III 


COLIFOAM . 


data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 27000 Titolare AIC: STAFFORD MILLER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027000 013 14 DOSI SPRAY SCHIUMA RETTALE 25 G A 05-03-93 


DI 


COLIFOSSIM 
data prima registrazione specialità 30-12-80 Codice Specialità: 24271 Titolare AIC: DAY FARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024271.025 IM 1FL500MG+1F C 30-12-80 01-06-95 
024271 049 IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 4 ML A 30-12-80 01-06-95 
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1-2-1997 


COLIMICINA 


data prima registrazione specialità 04-10-80 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: UCB 


Codice Specialità: 11297 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
011297 013 


011297 049 


011297 064 


COLLI’ 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


N. AIC 
032305 017 


COLLIRIO ALFA 


data prima registrazione specialità: 15-04-50 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM FLAC. 1000000 U + FIALA SOLV C 
GOCCE ORALI 4000000 U C 
8 CAPSULE 1500000 U G 


Codice Specialità: 32305 Titolare AIC: GRICAR 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO FLACONE 15 ML C 


Codice Specialità: 3235 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
04-10-80 01-06-95 
04-10-80 01-06-95 
04-10-80 01-06-95 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
18-03-96 


N. AIC 
03235 049 


03235 064 


COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO 


data prima registrazione specialità 15-07-91 


N. AIC 
027837 018 


COLLYRIA 


data prima'registrazione specialità 18-03-96 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE GOCCE 10 ML C 
BAGNO OCULARE 180 G C 
Codice Specialità: 27837 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE CONTAGOCCE 10 ML C 


Data Data 
09-03-87 01-06-95 
09-03-87 01-06-95 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
15-07-91 01-06-95 


N. AIC 
032234 015 


COLOPTEN 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Codice Specialità: 32234 Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO 10 ML C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
18-03-96 


N. AIC 
024715 017 


Codice Specialità: 24715 Titotare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
20 FIALE ORALI 5 ML C 
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Data Data 
Registazione Rinnovo 
31-12-84 01-06-95 


1-2-1997 


COLPOGYN 


data prima registrazione specialita: 11-04-86 


N. AIC 


025851 027 
025851 039 
025851 041 
025851 054 
025851 066 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 25851 


Titolare AIC: ANGELINI 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
CREMA VAGINALE 30 G + 6 APPLICATORI A 
10 OVULI 0,5 MG C 
10 OVULI 1 MG C 
20 OVULI 0,5 MG C 
20 OVULI 1 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
14-08-92 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


COLPOTROPHINE 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26613 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026613 024 15 CAPSULE GINECOLOGICHE 10 MG A 30-07-87 01-06-95 
026613 048 CREMA GINECOLOGICA 30: G + APPLICATORE A 08-07-88 01-06-95 
COLPOVIS 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 20255 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 4 Rinnovo 
020255 016 20 CAPSULE 1 MG A 12-02-85 01-06-95 


COLPRONE 


data prima registrazione specialità: 30-10-69 Titolare AIC: WYETH 


Codice Specialita: 21509 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021509 029 20 COMPRESSE 5 MG A 30-10-69 01-06-95 


COMBANTRIN 
Titolare AIC: PFIZER 


data prima registrazione specialità: 31-1 2-73 


Codice Specialità 23003 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023003 027 8 COMPRESSE MASTICABILI 250 MG A 31-12-73 01-06-95 
023003 041 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 5% 30 ML A 31-12-73 01-06-95 


COMBETASI 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità: 11460 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011460 019 AD IM 5 F LIOF + 5 F SOLV 2 ML C 25-11-82 01-06-95 
011460 021 BB IM 8 F LIOF + 8 F SOLV 1 ML C 25-11-82 01-06-95 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


COMBIPRESAN 
data prima registrazione specialità: 02-06-79 Codice Specialità: 22586 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022586 010 30 CONFETTI C 
022586 022 50 CONFETTI C 
022586 034 PERLONGETTEN 28 CAPSULE RITARDO C 
COMBIVENT 
data pnma registrazione specialità 29-12-95 Codice Specialità: 29229 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029229 010 AEROSOL 100 EROGAZIONI 5 ML C 
029229 022 AEROSOL 200 EROGAZIONI 10 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-06-79 
02-06-79 
28-07-83 


Data 


Registazione 


29-12-95 
29-12-95 


Data 
. Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


COMBIVIT 
data prima registrazione specialità: 01-07-60 Codice Specialità 15497 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015497 011 20 CONFETTI C 
015497 023 50 CONFETTI C 


Data 
Registazione 


01-07-60 
01-07-60 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Registazione 


06-11-90 


Data 
Registazione 


COMBIZYM 
data prima registrazione specialità: 29-10-52 Codice Specialità: 7218 Titolare AIC: LUITPOLD PHARMA GMBH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07218 050 20 CONFETTI C 
COMETON 
data prima registrazione specialità: 04-12-63 Codice Specialità: 13624 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013624 022 5 FLACONCINI ORALI C 


06-08-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


COMIZIAL : 
data prima registrazione specialità: 13-04-83 Codice Specialità: 4256 Titolare AIC: OGNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04256 018 TIPO 1 20 COMPRESSE A 13-04-83 01-06-95 
04256 020 TIPO 2 20 COMPRESSE C 13-04-83 01-06-95 


— 207 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


COMFENDIUM 
data prima registrazione specialità: 19-03-80 Codice Specialità: 23844 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023844 018 30 CAPSULE 3 MG C 
023844 020 30 CAPSULE 1,5 MG C 
023844 044. FLAC. GOCCE 0,25% 20 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-03-80 
19-03-80 
30-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


COMPLAMIN 
data prima registrazione specialità: 05-06-64 Codice Specialità: 17346 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

‘017346 014 IMIV10 FIALE 2 ML 300 MG G 

017346 026 FLEBO 1 FIALA 10 ML 1500 MG C 

017346 038 FORTE 6 FIALE 3 ML 500 MG C 

017346 065 50 COMPRESSE 150 MG C 

017346 089 FORTE 40 COMPRESSE 300 MG C 

017346 091 GOCCE ORALI 20% 15 ML C 

017346 103 20 CONFETTI 500 MG C 

017346 115 RITARDO 40 CONFETTI 500 MG ‘ C 


COMPLESSO B SIT 


Codice Specialità: 8898 Titolare AIC: SIT. 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 


Data 
Registazione 


05-06-64 
02-10-68 
15-05-72 
10-08-73 
15-05-72 
02-10-68 
15-05-72 
15-05-72 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08898 049 25 CAPSULE C 
08898 052 SCIROPPO 100 ML C 
08898 064 IM 6 FIALE 1 ML C 


Data 
Registazione 


20-11-85 
20-11-85 
20-11-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CONCHIVIT 
data prima registrazione specialità 03-11-78 Codice Specialità: 20399 Titolare AIC: GHIMAS 
Fascia 
N. AIC Confezione ‘ Rimborsabilità SSN 
020399 034 FLACONE GOCCE 15 ML C 
020399 046 20 CAPSULE C 
CONCOR 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità 26573 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026573 016 28 COMPRESSE 10 MG A 
026573 028 MITE 28 COMPRESSE 5 MG C 
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Data 
Registazione 


29-07-92 
29-07-92 


Data 
Registazione 


01-03-89 


01-03-89” 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CONDIUREN 
data prima registrazione specialità: 01-12-89 Codice Specialità: 27135 Titolare AIC: NEOPHARMED 
° Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027135 019 14 COMPRESSE 20/12,5 MG A 01-12-89 01-06-95 


CONDRAL 
data prima registrazione specialità: 01-02-90 Codice Specialità: 26776 Titolare AIC: SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026776 017 20 CAPSULE 400 MG C 01-02-90 01-06-95 
026776 029 20 BUSTINE 400 MG C 01-02-90 01-06-95 
026776 031 = 20 BUSTINE 800 MG G 29-10-94 01-06-95 


CONDRESS 
data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26010 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026010 049 3 TAVOLETTE 250 MG (CM 5 X 5) C 22-07-89 01-06-95 
026010 052 50 TAVOLETTE 10 MG (CM 1 X 1) C 22-07-89 01-06-95 


CONDROFER 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 24909 Titolare AIC: UCB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024909 018 40 CAPSULE 300 MG C 28-02-83 01-06-95 
024909 020 AD 20 BUSTINE 300 MG C 03-12-86 01-06-95 
024909 032 BB 20 BUSTINE 150 MG C 03-12-86 01-06-95 


CONDROSULF 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28784 Titolare AIC: IBSA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028784 039 20 CAPSULE 400 MG C 28-12-95 
028784 041 20 BUSTINE 400 MG C 28-12-95 


CONDYLINE 
data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità: 27136 Titolare AIC: YAMONOUCHI EUROPE B.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027136 011 1 FLAC. SOLUZIONE 3,5 ML 0,5% A 02-05-90 01-06-95 
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1-2-1997 
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CONFETTI LASSATIVI GIULIANI 


data prima registrazione specialità 30-09-91 


N. AIC 
028398 016 
028398 028 
028398 030 


Confezione 
6 CONFETTI 


20 CONFETTI 
24 CONFETTI 


‘ CONFETTO FALQUI 


data prima registrazione specialità: 23-12-38 


N. AIC 
04514 081 
04514 093 
04514 117 


CONNETTIVINA 


data prima registrazione specialità: 30-03-62 


Confezione 


6 CONFETTI 
20 CONFETTI 


Codice Specialità: 28398 


Codice Specialità: 4514 


COMPLEX 18 CONFETTI 


Codice Specialità 19875 


Titotare AIC: 


Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 
Titolare AIC: FALQUI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


FIDIA 


Data 
Registazione 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Registazione 


04-06-87 
04-06-87 
04-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
019875 018 
019875 020 
019875 044 
019875 057 


Confezione 


5 FIALE 2 ML 

SOLUZIONE USO TOPICO 10 ML 
POMATA 15 G 

10 GARZE MEDICATE 


CONNETTIVINA PLUS 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità: 28440 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


FIDIA 


Data 
Registazione 


30-03-62 
26-08-69 
09-06-71 
23-12-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028440 030 
028440 042 


CONRAY 


Confezione 


CREMA 25 GR. 
15 GARZE MEDICATE 


data prima registrazione specialità: 


13-03-65 Codice Specialità 20454 


Fascia ‘ 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Data 
Registazione 


27-04-95 
27-04-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
020454 017 
020454 029 
020454 031 
020454 043 
020454 056 
020454 068 


Confezione 


60% INIETT. 1 FIALA 20 ML 
60% INIETT. 1 FIALA 30 ML 
60% INIETT. 1 FLAC. 150 ML 
60% INIETT. 1 FLAC. 250 ML 
24% INIETT. 1 FLAC. 250 ML 
36% INIETT. 1 FLAC. 250 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


L'£L LL I 


Data 
Registazione 
13-03-65 
13-03-65 
13-03-65 
13-03-65 
01-04-68 
30-09-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CONRAY 400 


data prima registrazione specialità: 


10-09-66 Codice Specialità: 20685 


Titolare AIC: 


BRACCO 


N. AIC 


020685 018 
020685 020 


CONTAC 


N. AIC 
024216 032 


CONTRAMAL 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 


028853 012 
028853 024 
028853 036 
028853 048 
028853 051 
028853 063 


CONTRASMINA 
data prima registrazione specialità: 


data prima registrazione specialità: 


Contezione 


1 FIALA 25 ML 
1 FLACONE 50 ML 


10-06-80 Codice Specialità 24216 


Confezione 


10 CAPSULE 


Codice Specialità: 28853 


Coniezione 


20 CAPSULE 50 MG 

FLAC. GOCCE ORALI 10% 10 ML 
RETARD 20 COMPRESSE 100 MG 
10 SUPPOSTE 100 MG 

5 FIALE INIETT. 50 MG 

5 FIALE INIETT. 100 MG 


14-01-84 25140 


‘Codice Specialità. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


O000IL0dAO 


Titolare AIC: FALQUI 


Data 
Registazione 
10-09-66 
10-09-66 


PROCTER & GAMBLE HOLDING S.P.A 


Data 
Registazione 


13-05-89 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


N. AIC 


025140 043 
025140 068 


CONTRATHION 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 


N. AIC 
021091 018 


CONTRAUTO 
data prima registrazione specialità 24-07-61 


Contezione 


30 COMPRESSE 20 MCG 
FLACONE SCIROPPO 100 ML 


Codice Specialità 21091 


Confezione 
1 FLAC. LIOF INIETT 200 MG + F!IALA 10 ML 


Codice Specialità: 17988 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


FATER 


Titotare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
24-10-87 
24-10-87 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 


017988 015 
017988 027 
017988 039 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Confezione 


12 CONFETTI 
2 SUPPOSTE 
6 SUPPOSTE 
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Data 
Registazione 
24-07-61 
16-01-62 
24-07-61 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CONTROL 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 22959 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022959 011 30 COMPRESSE 1 MG C 27-05-83 01-06-95 
022959 023 20 COMPRESSE 2,5 MG C 27-05-83 01-06-95 


- CONTUS 
data prima registrazione specialità: 13-05-89 Codice Specialità 26980 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026980 019 10 CAPSULE C 13-05-89 01-06-95 


CONTUSIL 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32123 Titolare AIC: FARMA 3 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032123 010 POMATA DISINF. TUBO 40 G C 29-11-95 


CONVERTEN 
data prima registrazione specialità: 12-03-85 Codice Specialità 25681 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025681 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A 12-03-85 01-06-95 
025681 038 28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG A 27-04-87 01-06-95 
CONVERTEN EV 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 27515 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027515 016 10 FIALE 1 MG EV H 29-10-94 
027515 028 10 FLACONI 5 MG EV H 29-10-94 


CONVIVIAL 
data prima registrazione specialità: 28-08-81 Codice Specialità 20942 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020943 039 30 CAPSULE C 10-02-90 01-06-95 
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CORAL 
data prima registrazione specialità 19-05-82 Codice Specialità: 24599 Titolare AIC: DRUG RESEARCH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024599 019 30 CAPSULE 10 MG A 19-05-82 01-06-95 
024599 021 50 CAPSULE 10 MG A 20-12-84 01-06-95 


CORDARONE 
data prima registrazione specialità: 12-12-70 Codice Specialità: 22033 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022033 017 20 CAPSULE 200 MG A 12-12-70 01-06-95 
022033 029 5 FIALE 3 ML IV 150 MG A 21-06-79 01-06-95 


CORDIPINA 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28344 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028344 012 RETARD 30 COMPRESSE RITARDO 40 MG A 29-10-94 


COREPTIL 
data prima registrazione specialità 18-04-58 Codice Specialità: 13800 Titotare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013800 038 OS GTT 10 ML 3.054 G C 22-11-61 01-06-95 


CORGARD 
data prima registrazione specialità 27-12-80 Codice Specialità: 24341 Titotare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024341 012 30 COMPRESSE 80 MG f 27-12-80 01-06-95 
CORIZZINA 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità 1256 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo. 
01256 015 GOCCE RINOLOGICHE 10 ML C 12-02-85 01-06-95 
01256 027 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML C 12-02-85 01-06-95 
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CORLIPROL | 
data prima registrazione specialità 29-01-95 Codice Specialità: 25655 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione . Rinnovo 
025655 010 28 COMPRESSE RIVESTITE A 29-01-95 


CORLOPAM 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28026 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028026 019 1 FIALA 10 MG/ML 2 ML H 29-10-94 
028026 021 1 FIALA 10 MG/ML 5 ML H 29-10-94 


CORMELIAN 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità 23520 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rirnborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023520 024 30 CAPSULE 100 MG C 20-12-84 01-06-95 


COROSAN 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specialità 16946 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016946 016 30 COMPRESSE 75 MG C 22-04-82 01-06-95 


COROXIN 
data prima registrazione specialità: 02-05-60 Codice Specialità: 16892 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016892 022 20 COMPRESSE 25 MG C 19-01-76 01-06-95 
016892 046 30 COMPRESSE 75 MG C 04-11-82 01-06-95 


CORSAN 
data prima registrazione specialità: 23-04-85 Codice Specialità: 25722 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025722 051 30 COMPRESSE 5 MG C 25-02-95 01-06-95 
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CORSODYL 


data prima registrazione specialita: 01-12-84 Codice Specialità: 14371 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014371 037 FLACONE SOLUZIONE 150 ML C 
014371 052 FLAC. SOL 60 ML TAPPO NEBULIZZ. C 
014371 064 DENTAL GEL 12 GEL-TUBI 50 G C 
014371 076 DENTAL GEL GEL-TUBO 50 G C 
014371 088 DENTAL GEL GEL-TUBO 30 G C 


CORT INAL 


data prima registrazione specialità 04-04-60 


N. AIC 
013185 020 


Confezione 


CORTAID 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


N. AIC Confezione 
026033 011 CREMA 0,5% 10 G 
026033 023 CREMA 0.5% 20 G 


CORTAMIDE 
15-02-79 


data prima registrazione specialità 


N. AIC Confezione 
021834 015 POMATA 5 G 
021834 027 POMATA 15 G 
021834 039 POMATA 30 G 0,025% 
CORTANEST 
data prima registrazione specialità 17-09-62 
N. AIC Confezione 
019758 010 POMATA 20 G 


CORTANEST PLUS 


data prima registrazione specialità: 21-05-79 


N. AIC Confezione 
021902 010 POMATA 30 G 
021902 022 GEL 30 G 


AEROSOL 15 FIALE 2 ML 


Codice Specialità: 13185 Titolare AIC: TEOFARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 26033 Titolare AIC: LACHIFARMA 


Codice Specialità: 21834 Titolare AIC: OTTOLENGHI 


Codice Specialità: 19758 Titotare AIC: =—VECCHI & C PIAM 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 21902 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
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SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Registazione 
30-06-88 
30-06-88 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Registazione 


29-07-92 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Registazione 
15-02-79 
15-02-79 
15-02-79 


Data 
Registazione 


17-09-62 


Data 
Registazione 
21-05-79 
21-05-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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CORTI ARSCOLLOID 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 22296 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022296 077 GENGIVARIO FLACONE 10 G C 
022296 089 GENGIVARIO FLACONE 30 G C 
022296 091 COLLUTTORIO FLACONE 20 G C 
022296 103 COLLUTTORIO FLACONE 30 G C. 
022296 115 CONCENTRATO FLACONE 10 G C 
022296 127 CONCENTRATO FLACONE 30 G C 
CORTICAL 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28318 Titolare AIC: CABER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028318 018 CREMA 0,2% 30 G B 
028318 020 POMATA 0,3% 20 G B 


Data 
Registazione 
09-03-87 
09-03-87 
09-03-87 
09-03-87 
09-03-87 
09-03-87 


Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


CORTIDRO 
data prima registrazione specialità: 07-12-81 Codice Specialità: 10318 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010318 032 POMATA DERMATOLOG. 0,5% 20 G C 


Data 
Registazione 


18-09-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


CORTIFLUORAL 
data prima registrazione specialità: 10-08-60 Codice Specialità: 17651 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017651 023 FLACONE SOLUZIONE 10 ML C 


Data: 
Registazione 


16-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-G6-95 


CORTIRON 
data prima registrazione specialità: 25-11-50 Codice Specialità: 4173 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04173 011 IM 4 FIALE 1 ML 10 MG A 
04173 023 DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 50 MG A 


Data 
Registazione 
25-11-50 
19-12-58 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


CORTISOLONE 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità: 11700 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011700 022 20 COMPRESSE 5 MG C 
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Data 
Registazione 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


CORTISOMICINA . 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità: 10733 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010733 018 POMATA OFTALMICA 5 G C 
010733 020 COLLIRIO 5 ML SG 


CORTISON CHEMICETINA 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità 10495 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010495 048 POMATA 1° GRADO 3 G B 
010495 051 POMATA li GRADO 20 G C 
010495 063 FLACONE GOCCE 3 ML C 


CORTONE ACETATO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
24-03-82 
24-03-82 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 03-04-59 Codice Specialità: 4561 Titolare AIC: MERCK & CO. INC. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
04561 015 20 COMPRESSE 25 MG A 
CORTROSYN 
data prima registrazione specialità: 27-02-74 Codice Specialità: 23099 Titolare AIC: ORGANON (OLANDA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023099 031 DEPOT 2 F 1 ML C 
CORYFIN 
data prima registrazione specialità: 25-06-81 Codice Specialità: 12377 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabiltà SSN 
012377 026 C 24 CARAMELLE C 
012377 038 C 30 CARAMELLE C 
012377 053 C 100 24 CARAMELLE C 
012377 089 C LIMONE 24 CARAMELLE C 
012377 091 C LIMONE 30 CARAMELLE C 


Data 
Registazione 


03-04-59 


Data 
Registazione 


27-02-74 


Data 
Registazione 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


COSMEGEN 
data prima registrazione specialità: 21-05-73 Codice Specialità: 22738 Titolare AIC: MERCK & CO. INC. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022738 013 INIETT. 1 FLAC. 0,5 ML H 
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Data 
Registazione 


21-05-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
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COSMICICLINA 
data prima registrazione specialità: 13-04-59 Codice Specialità 15048 Titolare AIC: INTES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015048 010 POMATA OFTALMICA OTOR. 5 G C 13-04-59 01-06-95 
COTHERA 
data prima registrazione specialità: 05-09-59 Codice Specialità: 15618 Titolare AIC: WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015618 046 SCIROPPO 120 ML C 12-11-92 01-06-95 
015618 059 20 CAPSULE C 12-11-92 01-06-95 


COUMADIN 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 16366 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016366 015 25 COMPRESSE 5 MG C 01-12-84 01-06-95 
016366 027 30 COMPRESSE 5 MG A 03-09-86 01-06-95 


COVERSYL 
data prima registrazione specialità: 13-02-92 Codice Specialità: 27286 Titolare AIC: SERVIER 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027286 018 14 COMPRESSE SECABILI 4 MG A 13-02-92 


COXANTURENASI Ù 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 17990 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017990 019 IV 3 F LIOF + 3 F SOLV 4 ML C 31-12-84 01-06-95 
017990 033 IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 4 ML C 31-12-84 01-06-95 


CRAFILM 
data prima registrazione specialità: 25-06-93 Codice Specialità 28779 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN ‘Registazione Rinnovo 
028779 015 1 FLAC. SOSPENSIONE 200 ML A 25-06-93 
028779 027 30 BUSTINE MONODOSE 5 ML C 25-06-93 
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CREATERGYL 


data prima registrazione specialità 30-10-69 Codice Specialità: 21605 


N. AIC Confezione 
021605 011 5 F. LIOF. 250 MG + 5 FIALE 2,5 ML 
021605 023 2 F. LIOF. 500 MG + 2 FIALE 4 ML 
021605 035 1 FLAC. LIOF. 1000 MG + 1 F. 5 ML 
021605 047 20 CAPSULE 100 MG 


CREMA ALLA PLACENTA 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialita: 13255 


N. AIC Confezione 


013255 043 POMATA SEMIGRASSA 15 G 
013255 056 POMATA GRASSA 15 G 


CRENODYN 
Codice Specialità: 25555 


data prima registrazione specialità: 21-02-85 


Titolare AIC: 


SANOFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


GEYMONAT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


FERMENTI 


Data 
Registazione 
30-10-69 
30-10-69 
30-10-69 
30-10-69 


Data 
Registazione 
02-08-91 
02-08-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025555 018 8 CAPSULE 500 MG 
025555 020 12 CAPSULE 500 MG 
025555 032 SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 60 ML 
025555 044 SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 100 ML 
CREON 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29018 


N. AIC Confezione 
029018 013 100 CAPSULE 300 MG 


CRISOFIN 
Codice Specialità: 25498 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeozene) 


Titolare AIC: 


KALI-CHEMIE PHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SARK 


Data 
Registazione 
21-02-85 
21-02-85 
21-02-85 
21-02-85 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
025498 027 30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG 


CRISOLAX 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Codice Specialità: 1663 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


LIFEPHARMA 


Data 
Registazione 


28-12-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
01663 018 20 CONFETTI 
50 CONFETTI 


01663 020 


— 219 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CRISTAL 


data prima registrazione specialità: 23-07-70 Codice Specialità: 20638 


N. AIC Confezione 
020638 021 30 COMPRESSE MASTICABILI 


CRITICHOL 
data prima registrazione specialità 10-11-81 


Codice Specialità: 20603 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: 


PFIZER 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 31-07-96 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 


020603 041 SCIROPPO 120 ML 
020603 054 20 CONFETTI 


CRIXIVAN 
Codice Specialità: 30644 


data prima registrazione specialita: 05-11-96 


Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 21-10-89 
C 21-10-89 


Titolare AIC: 


MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


030644 013 / E FLACONE 90 CAPSULE 400 MG 

030644 025 / E FLACONE 180 CAPSULE 400 MG 
030644 037 / E FLACONE 180 CAPSULE 200 MG 
030644 049 / E FLACONE 270 CAPSULE 200 MG 
030644 052 / E FLACONE 360 CAPSULE 200 MG 


CROMANTAL 
Codice Specialità 25403 


data prima registrazione specialità: 27-07-84 


Rimborsabilita SSN 


Lii-«E E: i 


Fascia Data 

Registazione 
05-11-96 
05-11-96 
05-11-96 
05-11-96 
05-11-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
025403 015 FLACONE COLLIRIO 10 ML 
025403 0927 FLACONE SOLUZ RINOLOGICA 10 ML 
CROMATONFERRO 


data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità: 26689 


N. AIC Confezione 


026689 012 10 FLACONCINI ORALI 300 MG 


CROMATONFOLIN 
Codice Specialità 27186 


data prima registrazione specialità: 21-12-90. 


Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.R.L. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 27-07-84 
C 27-07-84 
Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 04-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 


027186 030 IM 1 FL LIOF 50 MG + F SOLV 5 ML 
027186 055 10 COMPRESSE 15 MG 


— 220 — 


Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 21-12-90 
C 21-12-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CROMEZIN 


data prima registrazione specialità: 04-03-82 Codice Specialità 23726 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SOSEPHARM 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
023726 021 IM FL LIOF 500 MG + F 
023726 033 IM 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 4 ML 
CROMOSAN . 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29035 


N. AIC Confezione 


029035 019 20 CAPSULE 100 MG 
022035 021 12 BUSTINE OS 250 MG 


CROMOZIL 


data orima registrazione specialita 27-07-87 Codice Specialità: 25849 


N. AIC Confezione 


025849 011 COLLIRIO FLACONCINO 5 ML 
025849 023 COLLIRIO FLACONCINO 10 ML 


CRONACOL 
Codice Speciaktà: 26936 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titolare AIC: 


MEDICI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 
B 


Titolare AIC: 


ALLERGAN 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


BKF 


| Data 
Registazione 
04-03-82 
04-03-82 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


— Data 
Rieti 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


026936 017 20 CAPSULE OPERCOLATE 100 MG 
026936 029 12 BUSTINE 250 MG 


CRONAUZAN 
Codice Specialita: 26255 


data pmma registrazione specialità: 01-03-89 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ASTA MEDICA 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026255 012 30 CAPSULE 15 MG 


CRONEPARINA 


data prima registrazione specialità 29-11-78 Codice Specialità 23645 


N. AIC Confezione 
023645 094 10 FIALE 5000 UI 0,2 ML 
023645 106 10 FIALE 12500 UI 0,5 ML 
023645 157 10 FIALE SIRINGHE 5000 UI 0,2 ML 
023645 171 10 FIALE SIRINGHE 12500 UI 0,5 ML 


— 21 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


CHEMIL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> DD DD» 


Data 
Registazione 


01-03-89 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento orainario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CRONIZAT 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26617 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

026617 011 20 CAPSULE 150 MG A 48 
026617 023 10 CAPSULE 300 MG A 48 
026617 035 IV 5 FIALE 100 MG/4 ML C 

026617 047 IV 5 FIALE 150 MG/6 ML C 

026617 050 IV 5 FIALE 300 MG/12 ML C 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
15-04-92 
15-04-92 
15-04-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


CRONOCEF 
data prima registrazione specialità: 23-06-95 Codice Specialità: Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028727 016 12 COMPRESSE 250 MG C 
028727 028 8 COMPRESSE 500 MG C 
028727 030 POLVERE SOSPENSIONE 0S 125 MG/5 ML C 
028727 042 POLVERE SOSPENSIONE 0S 250 MG/5 ML C 


CURA ARNALDI 


Data 
Registazione 


23-06-95 


23-06-95 
23-06-95 
23-06-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 08-07-89 Codice Specialità: Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026031 017 14 CONFETTI 0,5 G C 
026031 029 14 CONFETTI 1 G C 
026031 031 POLVERE 100 G C 


Data 
Registazione 


08-07-89 
08-07-89 
08-07-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


CURAVEN 
data prima registrazione specialità: 01-06-93 Codice Specialità: 27855 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027855 016 30 CAPSULE 300 MG C 
CUROSUREF | 
data prima registrazione specialità 30-09-92 Codice Specialità: 28221 Titolare AIC: CHIESI | 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028221 012 2 FLAC.NI SOSPENSIONE 1,5 ML 80 MG/ML H 
028221 024 FLAC.NO SOSPENSIONE 3 ML 80 MG/ML H 


— 222 — 


Data 
Registazione 


01-06-93 


Data 
Registazione 


30-09-92 
30-09-92 


Data 
Rinnovo 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CUROXIM 


* data prima registrazione specialità: 10-11-81 


Codice Specialità: 23576 


Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 


N. AIC 
023576 010 
023576 022 
023576 034 
023576 046 
023576 059 
023576 061 


CURTIN 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


N. AIC 
028335 014 


CUSCUTINE 
data prima registrazione specialità: 20-10-84 


N. AIC 
04639 011 


CVP 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
014092 035 
014092 047 


CYCLOVIRAN 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
025299 013 
025299 025 
025299 049 
025299 052 
025299 064 
025299 076 
025299 088 
025299 102 


Confezione 

250 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML 
500 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
750 IM FLAC 750 MG + F 3 ML 

1IM1 FLAC.1G+1 FIALA 4 ML 
VENA 1 IV FLAC1 G+F 10 ML 

VENA 2 IV FLAC 2 G + F 10 ML 


Codice Specialità: 28335 


Confezione 


SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 


Codice Specialità: 4639 


Confezione 
40 CONFETTI LASSATIVI COMPOSTI 


12-05-79 Codice Specialità: 14092 


Confezione 
ELIXIR 120 ML 
DUO 30 CAPSULE 


16-04-84 Codice Specialità: 25299 


Confezione 

IV 3 FLACONCINI LIOF 250 MG 
CREMA 5% G 3 

POMATA OFTALMICA 3% G 4,5 

25 COMPRESSE 200 MG 

CREMA 10 G 5% 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLACO SOSPENSIONE 100 ML 8% 
25 COMPRESSE 800 MG 


— 223 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O O »_ O » » 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


GEYMONAT 


RHONE POULENC RORER 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


> » BO PIL, 


Data 
Registazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 


20-10-84 


Data 
Registazione 


03-06-89 
03-06-89 


Data 
Registazione 


16-04-84 
13-05-85 
13-05-85 
30-07-87 
30-07-87 
28-05-90 
27-04-91 
17-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


CYMEVENE 


data prima registrazione specialita: 17-04-90 


N. AIC 
027427 018 


CYTOTEC 


data prima registrazione specialità: 26-09-88 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27427 


Confezione 
1 FLAC. LIOF 509 MG + 1 FIALA 10 ML 


Codice Specialità 26488 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


37 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


17-04-90 


CONTINENTAL PHARMA INC 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


026488 015 
026488 027 


Confezione 


50 COMPRESSE 200 MCG 
30 COMPRESSE 400 MCG 


CYTOTECT BIOTEST 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 


N. AIC 


026167 015 
026167 027 
026167 039 


DACRIOGEL 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Codice Specialità 26167 


Confezione 


IV FIALA 10 ML 
IV FIALA 20 ML 
INFUSIONE FLACONE 50 ML 


Codice Speeialità 32148 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 
C 


Titolare AIC: 


1 


BIOTEST PHARMA GMBH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 
H 


Titolare AIC: 


ALCON 


Data 
Registazione 
26-09-88 
26-09-88 


Data 
Registazione 
15-07-91 
15-07-91 
15-07-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


032148 013 
032148 025 
032148 037 
032148 049 


DACRIOSOL 


Confezione 
GEL TUBO 3,5 G 
GEL TUBO 5 G 


GEL TUBO 10 G 
GEL 30 FIALE MONOD. 0,5 ML 


Codice Specialità: 32147 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eHozene) 


Titolare AIC: 


ALCON (SVIZZERA) 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


N. AIC 


032147 011 
032147 023 
032147 035 
032147 047 


DACTILASE 


data prima registrazione specialità: 27-12-80 


Confezione 


COLLIRIO FLAC CONTAGOCCE 10 ML 
COLLIRIO FLAC CONTAGOCCE 15 ML 
COLLIRIO 24 FIALE MONOD. 0.6 ML 
COLLIRIO 30 FIALE MONOD. 0.4 ML 


Codice Specialità 20402 


. Fascia 
Rimborsabilità SSN 


eHozeMe) 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
020402 018 


Confezione 
20 CONFETTI 500 MG 


= 994 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


27-12-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


DAFLON 


data prima registrazione specialità: 07-10-76 


N. AIC 
023356 013 
023356 025 


DAFNEGIN 


data prima registrazione speciaità: 31-05-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
30 CONFETTI 
30 COMPRESSE RIVESTITE 


Codice Specialità: 23356 


Codice Specialità: 25217 


Titolare AIC: SERVIER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: POLI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


07-10-76 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025217 074 
025217 086 
025217 100 
025217 112 
025217 124 
025217 136 
025217 148 


DAIVONEX 


data prima registrazione specialità: 01-02-93 


Confezione 

CREMA DERMICA 30 G 
SOLUZIONE 30 ML 

CREMA VAGINALE 78 G 

6 OVULI 100 MG 

15 OVULI 50 MG 

5 FLACONI 0,2% 150 ML 
SCHIUMA VAGINALE 2% 80 ML 


Codice Specialità: 28253 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Oo Q0d0o0a d ì0ld0O 


Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 


Data 
Registazione 


30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
01-09-89 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028253 019 
028253 021 
028253 033 


DAKTARIN 


data prima registrazione specialità: 04-06-82 


N. AIC 
024957 058 
024957 060 
024957 072 
024957 108 
024957 159 
024957 173 
024957 211 
024957 247 
024957 250 
024957 274 
024957 286 
024957 298 
024957 300 


Confezione 

POMATA 30 G 

CREMA 50 MCG/G 30 G 
CREMA 50 MCG/G 100 G 


Confezione 

GEL ORALE 2% 40 G 

GEL ORALE 2% 80 G 

SCHIUMA DETERGENTE 2% G 30 
POLVERE DERMATOLOGICA 2% 30 G 
6 CAPSULE VAGINALI 400 MG 

2 CAPSULE VAGINALI 1200 MG 

15 OVULI VAGINALI 100 MG 
CREMA GINECOLOGICA 2% G 78 

5 LAVANDE VAGINALI 0,2% 150 ML 
LATTE DERMATOLOGICO 2% 30 ML 
SCHIUMA DETERGEN. 6 BUST. 10 G 
LIPO CREMA DERM. 2% 30 G 
FLACONE TINTURA 30 ML 2% 


Codice Specialità: 24957 


998 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 


eo Moe Mo Moe Mo Mo Mo Mo Me MeMe) 


Data 
Registazione 
01-02-93 
18-06-96 
18-06-96 


JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 


Data 
Registazione 


14-06-83 
14-06-83 
25-10-84 
04-06-82 
04-06-82 
04-06-82 
04-06-82 
23-04-85 
23-04-85 
02-07-86 
30-04-87 
02-04-90 
27-11-93 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DALACIN C 


data prima registrazione specialità: 06-12-78 


N. AIC 


022633 059 
022633 085 


DALACIN C FOSFATO 


data prima registrazione specialità: 03-04-81 


N. AIC 


023868 019 
023868 021 


DALACINT 


data prima registrazione specialità: 15-06-84 


Codice Specialità 22633 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
12 CAPSULE 150 MG A 23 
24 COMPRESSE 300 MG C 
Codice Specialità: 23868 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 2 ML 300 MG C 
1 FIALA 4 ML 600 MG A 23 


Codice Specialità 25314 Titolare AIC: UPJOHN 


Data 
Registazione 
31-12-84 
22-05-95 


Data 
Registazione 
03-04-81 
03-04-81 


d 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025314 016 
025314 030 
025314 042 
025314 055 


DALMADORM 
data prima registrazione specialità: 04-08-77 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLAC. 30 ML SOLUZ. USO TOPICO 
LATTE DERMATGLOGICO 1% 30 ML 
GEL 30 G 1% 
8 SALVIETTINE SOLUZIONE 1% 


O000O0 


Codice Specialità 22717 


Titolare AIC: ROCHE 


Data 
Registazione 
15-06-84 
31-12-92 
22-05-95 
26-04-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


022717 021 
022717 045 


DAMIDE 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 


N. AIC 


025154 016 
025154 028 
025154 030 


DANATROL 


data prima registrazione specialità: 19-05-83 


N. AIC 


025021 041 
025021 054 
025021 066 


Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 

30 CAPSULE 15 MG o; 

30 CAPSULE 30 MG C 

Codice Specialità: 25154 Titolare AIC: BENEDETTI 

Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 

20 CONFETTI. 2,5 MG C 

30 CONFETTI 2,5 MG C 

50 CONFETTI 2,5 MG A 


Codice Specialità 25021 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 100 MG C 
30 CAPSULE 200 MG B 
30 CAPSULE 50 MG B 


— 226 — 


Data 
Registazione 
04-08-77 
04-08-77 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DANKA 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26773 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026773 010 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML A 31 
026773 022 GOCCE 6% 30 ML A 31 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


DANTRIUM 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità 24372 Titolare AIC: FORMENTI DOTTOR 
Fascia 
N. AIC Con'ezione Rimborsabilità SSN 
024372 017 50 CAPSULE 25 MG A 
024372 029 50 CAPSULE 50 MG A 
024372 068 1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% A 
024372 070 IV 1 FLACONE 20 MG H 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
16-03-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DANZEN 
data prima registrazione specialità 15-12-78 Codice Specialità: 23865 Titolare AIC: TAKEDA 
Fascia Data 
N. AIC Coniezione Rimborsabiità SSN Registazione 
023865 013 20 COMPRESSE 5 MG C 15-12-78 
DAONIL 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 21642 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
021642 018 30 COMPRESSE 5 MG A 20-04-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DARDUM 
data prima registrazione specialità: 02-09-85 Codice Specialità: 26039 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026039 014 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 3 ML A 55 
026039 026 IV1FLAC2G+1F. 10ML H 
026039 038 IM FLAC. 500 MG + 1 F. 2 ML C 
DARKENE 


data pnima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 24056 Titolare AIC: BAYER 


Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024056 018 30 COMPRESSE 2 MG C 

024056 032 FLACONE GOCCE 0,2% 30 ML C 


NE Lp LPP 


Data 
Registazione 
02-09-85 
02-09-85 
02-09-85 


Data 
Registazione 
27-05-83 
27-05-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


DARUMA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 18-05-93 Codice Specialità: 27585 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027585 013 30 COMPRESSE 45 MG C 18-05-93 
DASKIL 
data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità 28629 Titolare AIC: LPB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnevo 
028629 018 8 COMPRESSE 250 C 12-12-92 
028629 020 16 COMPRESSE 125 MG C 12-12-92 
028629 044 CREMA TUBO 20 G 1% C 17-11-95 


DASOVAS 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità 28482 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028482 014. 14 CAPSULE 400 MG C 05-03-93 
028482 026 10 FIALE 200 MG C 05-C3-93 


DAUNOBLASTINA 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità 21035 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021035 011 1 FLAC. 20 MG + 1 FLAC. 10 ML A 21-09-79 01-06-95 


DAVERIUM 
data prima registrazione specialità: 01-06-89 Codice Specialità 27123 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027123 013 FLACONE GOCCE 30 ML 6 MG/ML C 01-06-89 01-06-95 
027123 049 20 20 COMPRESSE 20 MG C 01-06-89 01-06-95 
DE NOL 
| data prima registrazione specialità: 22-09-84 Codice Specialità: 25416 Titolare AIC: YAMONOUCHI EUROPE B.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025416 037 40 COMPRESSE 120 MG A 23-04-85 01-06-95 
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1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DEADYN 
data prima registrazione specialità: 19-05-61 Codice Specialità 19033 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019033 012 20 COMPRESSE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-05-61 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DEALGIC 
data prima registrazione specialità: 04-08-95 Codice Specialità 28943 Titolare AIC: POLI 
Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028943 013 30 CAPSULE 75 MG A 66 
028943 025 30 CAPSULE 100 MG A 66 
028943 037 5 FIALE 75 MG 3 ML A 


Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Rinnovo 


DEANXIT 
data prima registrazione specialità: 10-08-81 Titolare AIC: LUNDBECK 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024471 017 30 COMPRESSE C 


DEB 
data prima registrazione specialità: 15-05-72 Codice Specialità 22526 Titolare AIC: POLI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


022526 026 LAVANDA VAG. MONOUSO 150 ML C 


Data 
RE 
01-12-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


DEBRIDAT 
data prima registrazione specialità: 20-12-73 Codice Specialità: 22934 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


022934 018 10 SUPPOSTE 100 MG C 
022934 020 IM IV 5 FIALE 5 ML 50 MG C 
022934 032 20 CAPSULE 150 MG C 
022934 044 GRANULARE SOSPENSIONE OS 152,5 G C 


Data 
Registazione 
20-12-73 
20-12-73 
15-12-78 
20-12-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
91-06-95 


DEBRUM 
data prima registrazione specialità 08-10-76 Codice Specialità: 23446 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023446 014 30 CAPSULE C 
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Data 
Reoistazi 
08-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DECA DURABOLIN 


ORGANON (OLANDA) 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 06-10-60 Codice Specialità: 17712 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017712 011 AD IM 1 FIALA 25 MG C 
017712 035 1 SIR. PRONTO USO 1 ML 50 MG C 


Data 
Registazione 
06-10-60 
24-02-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DECACEF 
data prima registrazione specialità 13-06-92 Codice Specialità 28232 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028232 039 IV 1 FLAC. 1000 MG + SOLV. 10 ML H 13-06-92 
028232 041 IV 1 FLAC.NO 2000 MG H 13-06-92 
028232 054 IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV. 3 ML C 13-02-93 
028232 066 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 13-02-93 


Data 
Rinnovo 


DECADRON 
data prima registrazione specialità: 05-01-59 Codice Specialità: 14729 Titolare AIC: MERCK SHARP: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014729 014 10 COMPRESSE 0,5 MG C 
014729 038 10 COMPRESSE 0,75 MG A 
014729 077 1 FL 1 ML 4 MG C 
014729 089 1 FL 2 ML 8 MG C 
DECAFAR 


data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 25651 Titolare AIC: LAFARE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025651 023 14 CAPSULE 50 MG C 
025651 086 10 FLAC.10 ML + TAPPO SERB. 50 MG C 


DECAPEPTYL 


data prima registrazione specialità 02-01-90 Codice Specialità: 26999 Titotare AIC: IPSEN 


Data 
Registazione 
05-01-59 
05-01-59 
15-07-72 
15-07-72 


Data 
Registazione 
01-03-89 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN‘ 
026999 021 1 SISTEMA IM 3,75 MG A CESS. PROTR. + SIRINGA A 51 
026999 045 0,1 MG 7 FLAC LIOF + 7 F SOLV C 


DECARENE 


data prima registrazione specialità: 30-11-84 Codice Specialità: 25232 Titolare AIC: RECORDATI 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025232 024 10 CAPSULE 50 MG C 
025232 036 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 
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Data 
Registazione 
28-12-91 
21-04-96 


Registazione 
29-10-85 
29-10-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DECAVIT 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 8912 Titolare AIC: ST. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08912 026 40 CONFETTI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DECAX 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28971 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028971 012 14 CAPSULE 50 MG C 
028971 024 ‘10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


DECME 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28657 Titolare AIC: DOROM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028657 017 10 FLACONCINI ORALI 20 MG C 


DECODER MICO 


data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28406 


Data 
Recistazi 
29-10-94 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028406 015 CREMA 20 G C 
028406 027 CREMA 50 G C 
028406 039 CREMA 100 G C 


DECODER MICOFLU 


Data 
REI 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28407 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028407 017 CREMA 20 G C 
028407 029 CREMA 50 G C 
028407 031 CREMA 100 G C 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Rinnovo 


DECONGENE 
data prima registrazione specialità: 09-08-68 Codice Specialità: 21093 l Titolare AIC: ORGANON ITALIA 
y Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


021093 048 12 COMPRESSE NUCLEATE C 
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Data 
06-12-88 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DECORENONE 
data prima registrazione specialità 01-12-84 Codice Specialità 25230 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025230 018 40 COMPRESSE 10 MG C 
025230 071 14 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG C 
025230 083 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
01-12-84 
06-08-85 
06-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DEDIOL 
data prima registrazione specialità 01-02-85. Codice Specialità: 25487 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025487 024 30 CAPSULE 0,25 MCG A 
025487 036 GOCCE 10 ML 2 MCG/ML A 


Data 
Registazione 
01-02-85 
01-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DEDRALEN 
data prima registrazione specialità 01-04-89 Codice Specialità: 27062 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027062 013 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A 
027062 025 20 COMPRESSE 4 MG A 


DEFLAMAT 
Titolare AIC: LUITPOLD 


data prima registrazione specialità: 28-08-95 


Codice Specialità: 28534 


Data 
Registazione 
01-04-89 
01-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028534 016 20 CAPSULE 75 MG A 66 
028534 028 20 CAPSULE 100 MG A 66 
028534 030 5 FIALE 3 ML A 


DEFLAMON 
Titolare AIC: =» SPA 


data prima registrazione specialità: 08-03-69 


Codice Specialità 21299 


Data 
Registazione 
28-08-95 
28-08-95 
28-08-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021299 019 20 COMPRESSE 250 MG A 
021299 021 10 CANDELETTE VAGINALI 500 MG C 
021299 033 FLEBO 1 FLAC. 500 MG ML 100 IV A 


DEFLAN 
Titolare AIC: GUIDOTTI 


data prima registrazione specialità 01-10-85 


Codice Specialità 26046 


Data 
Registazione 
08-03-69 
08-03-69 
06-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
026046 019 10 COMPRESSE 6 MG C 
026046 021 10 COMPRESSE 30 MG C 
026046 033 FLACONE CONTAGOCCE 13 ML Cc 
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Data 
Registazione 


01-10-85 


01-10-85. 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


DEFLUINA 


data prima registrazione specialità: 21-04-69 


N. AIC 
016310 043 


DEITEN 
data prima registrazione specialità 01-09-88 


N. AIC 
026612 010 


DEKAMIN 


data prima registrazione specialità 27-11-71 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 16310 


Confezione 
FLACONE GOCCE 30 ML 2% 


Codice Specialità: 26612 


Confezione 
28 COMPRESSE 20 MG 


Codice Specialità 7518 


Titolare AIC: 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


CHEMIOTERAPICO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


27-04-87 


Registazione 
01-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
07518 032 
07518 044 


DELAKET 


data prima registrazione specialità 17-02-92 


N. AIC 


027696 032 
027696 044 


DELAPRIDE 


data prima registrazione specialità 25-07-94 


Confezione 
FLEBO 1 FLACONE 250 ML 8% 
FLEBO 1 FLACONE 500 ML 8% 


Codice Specialità 27696 


Confezione 
28 COMPRESSE 15 MG 
28 COMPRESSE 30 MG 


Codice Specialità: 28969 


Titolare AIC: 


Titotare AIC: 


CHIESI 


CHIESI 


Data 
Recistazi 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Registazione 
26-07-94 
26-07-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028969 018 
028969 020 


DELECIT 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


Confezione 
MITE 28 COMPRESSE 
28 COMPRESSE 


Codice Specialità 25935 


Titolare AIC: 


LPB 


Data 
Registazione 


25-07-94 
25-07-94 


Data 


N. AIC 
025935 014 
025935 026 
025935 038 
025935 040 


Confezione 

IM IV 3 FIALE 1000 MG/4 ML 
14 CAPSULE GELATINA 400 MG 
10 CAPSULE GELATINA 600 MG 
10 FLAC.NO ORALI 600 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DELSACID 
data prima registrazione specialità 16-10-96 Codice Specialità: 32768 Titolare AIC: SELVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032768 018 .M. FLACONE 500 MG + 1 FIALA SOLV. 2 ML A 55 16-10-96 
032768 020 LM. FLACONE 1G+1 FIALA SOLV. 2,5 ML A 55 16-10-96 
032768 032 E.V. FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV. 2,5 ML H 16-10-96 


DELTA 80 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32535 Titolare AIC: IDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032535 015 ‘PLUS GEL TUBO 30 G C 18-03-96 
032535 027 GEL TUBO 30 G C 18-03-96 


DELTACEF 
data prima registrazione specialità 04-11-82 Codice Specialità: 24847 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024847 030 IM 1 FLAC.1G+1 FIALA A 04-11-82 01-06-95 


DELTACORTENE 
data prima registrazione specialità 28-11-72 Codice Specialità 10089 Titotare AIC: LEPENIT 
Fascia . Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010089 011 10 COMPRESSE 5 MG A 28-11-72 01-06-95 
010089 035 FORTE 10 COMPRESSE 25 MG A 28-11-72 01-06-95 


DELTAMIDRINA 
data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 17901 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017901 012 POMATA OFTALMICA 5 G C 24-03-82 01-06-95 
017901 024 COLLIRIO 5 ML C 24-03-82 01-06-95 


DELTARINOLO 
data prima registrazione specialità: 01-08-57 Codice Specialità: 12811 Titolare AIC:° —LEPETIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012811 016 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML Cc 01-08-57 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DELTAVAGIN 
data prima registrazione specialità: 13-10-82 Codice Specialità: 16761 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016761 037 6 CANDELETTE VAGINALI G 27-08-90 01-06-95 


DEMALIT 
data prima registrazione specialità: 22-10-82 Codice Specialità: 21398 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021398 019 50 COMPRESSE C 22-10-82 01-06-95 


o 00l0Aae” “e “ EeOdZ) 


DEMEBRONC 
data prima registrazione specialità 26-07-68 Codice Specialità: 21145 Titolare AIC: — CYANAMID 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021145 040 16 COMPRESSE C 27-02-74 01-06-95 


DEMETIL 
data prima registrazione specialità 14-07-60 Codice Specialità 17508 Titolare AIC: FARMILA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017508 019 COLLIRIO 10 ML C 14-07-60 01-06-95 


DENIBAN 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 274S1 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione ‘Rinnovo 
027491 012 12 COMPRESSE 50 MG B 05-03-93 


DENORAL 
data prima registrazione specialità 08-02-80 | Codice Specialità: 24138 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024138 024 30 COMPRESSE C 26-07-86 01-06-95 


DENTINALE 
data prima registrazione specialità: 27-12-84 Codice Specialità: 8891 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08891 018 TUBO G 25 C 27-12-84 01-06-95 
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1-2-1997 


DENTOSEDINA 


data prima registrazione specialità: 08-05-76 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


012677 035 


DENTOVAX 
data prima registrazione specialità: 18-12-82 


N. AIC 


016440 012 


DEPAKIN 


data prima registrazione specialità: 13-03-72 


N. AIC 
022483 010 
022483 022 
022483 034 


N. AIC 


027107 010 
027107 022 
027107 034 


DEPAMIDE 
data prima registrazione specialità: 27-03-74 


N. AIC 


023105 024 


DEPAS 


data prima registrazione specialità 20-11-87 


DEPAMAG 
data prima registrazione specialità: 01-12-89 


Codice Specialità 12677 Titolare AI: =—TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE SPRUZZATORE 5 G C 
Codice Specialità: 16440 Titolare AIC: BOUTY 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
PASTA G 60 C 
Codice Specialità 22483 Titolare AI: =—SANOF! WINTHROP (FR) 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 COMPRESSE 200 MG A 
40 COMPRESSE 500 MG A 
GOCCE ORALI 40 ML 20% A 


Codice Specialità 27107 Titolare AIC: SIGMATAU 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 COMPRESSE 200 MG A 
40 COMPRESSE 500 MG A 
1 FLAC. SOLUZIONE 0S 100 ML 10% A 
\ 
Codice Specialità: 23105 Titolare AKC: SIGMATAU 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 300 MG A 


Titolare AIC: FOURNIER 


Codice Specialità: 25640 


Data 
Registazione 


12-02-88 


Data 
Registazione 


18-12-82 


Data 
Registazione 


13-03-72 
19-05-82 
13-03-72 


Data 
Registazione 
01-12-89 
01-12-89 
01-12-89 


Data 
Registazione 


27-03-74 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


025640 057 
025640 069 
025640 071 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 0,5 MG C 
FLAC. GOCCE 0,05% 30 ML C 
15 COMPRESSE 1 MG Cc 
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Data 
Registazione 


10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 . 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DEPO MEDROL 


data prima registrazione specialità 12-02-68 Codice Specialità 17932 Titolare AIC: 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017932 017 INIETT. 1 F 1 ML 40 MG C 
017932 029 INIETT. 3 FIALE 1 ML 40 MG A 
017932 043 + LIDOCAINA 1 FL 1 ML + 1 SIR C 
017932 056 + LIDOCAINA 3 FL 1 ML + 3 SIR C 
017932 068 + LIDOCAINA 1 FL 2 ML + 1 SIR C 


DEPO PROVERA 


NV. UPJOHN SA. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-02-68 
12-02-68 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 20329 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

020329 013 IM SOSP. 1 FL 1 ML 50 MG/ML C 

020329 025 IM SOSP. 1 FL 5 ML 50 MG/ML C 

020329 064 IM SOSP. 1 FLAC. 1 ML 150 MG A 28 
020329 076 IM SOSP. 1 FLAC. 3,4 ML 500 MG A 28 
020329 088 IM SOSP. 1 FLAC. 6,7 ML 1 G A 28 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


DEPONIT 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26070 Titolare AIC: 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026070 019 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG 
026070 021 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG 
DEPOSTAT 
data prima registrazione specialità: 15-10-71 Codice Specialità 22402 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022402 010 IM 1 FIALA 2 ML 200 MG A 28 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Registazione 
15-10-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


DEPRESAM 
data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità 27420 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027420 013 20 COMPRESSE FILMATE 200 MG C 
027420 037 IM 6 FLAC.NI + 6 FIALE SOLV. 
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Data 
Registazione 
01-07-92 
01-07-92 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DEPURAN 
data prima registrazione specialità: 06-04-79 Codice Specialità: 23841 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023841 024 20 COMPRESSE C 


DEPURATIVO IDI 


Serie «generale - n. 26 


NATTERMANN (GERMANIA) 


Data 


Registazione 
08-03-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità 10251 Titolare AIC: IDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010251 015 SOLUZIONE OS 450 G C 
DEQUADIN 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 12235 Titolare AIC: EUROSPITAL 
Fascia 
N. AIC Confezione. Rimborsabilità SSN 
012235 026 TINTURA ESTEMPORANEA 28 ML C 
012235 038 TINTURA ESTEMPORANEA 10 ML C 
012235 040 20 PASTIGLIE 0,25 MG C 


DEQUOSANGOLA ‘ 


data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità: 32283 Titolare AIC: EUROSPITAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032283 018 20 PASTIGLIE C 


. DERINASE PLUS 


data prima registrazione specialità: 04-09-81 Codice Specialità: 22413 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022413 013 20 CONFETTI! GASTRORESISTENTI C 
DERMA DIFESA 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità: 32251 Titotare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032251 011 SPRAY DISINFETTANTE FLAC 60 ML C 
032251 023 SPRAY DISINFETTANTE FLAC 200 ML C 
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Data 
Registazione 


28-02-83 


Data 
Registazione 
17-03-84 
17-03-84 

N 


13-05-85 


Data 
Registazione 


05-09-96 


Data 
Registazione 
04-09-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 


1-2-1997 


DERMADEX 


data prima registrazione specialità: 15-04-72 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22500 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
022500 019 


DERMAFLOGIL 


data prima registrazione specialità 17-12-60 


Confezione 
CREMA DERMATOLOGICA 30 G 


Codice Specialità 18060 


Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data. 
Rimborsabilità SSN Registazione 
B 15-04-72 


Titotare AIC: 


NUOVO CONSORZIO S.R.L 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
018060 107 


DERMAFLOR 


Confezione 
CREMA DERMATOLOGICA 30 G 


data prima registrazione specialità 29-07-85 


Data 
Registazione 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
025944 012 


DERMATAR 


Confezione 
CREMA 30 G 


data prima registrazione specialità 28-02-83 


Data 
Recatii 
29-07-85 


N. AIC 
024073 013 


DERMATOP 


data prima registrazione specialità: 17-11-95 


Confezione 
POMATA 30 G 


Codice Specialità 29157 


28-02-83 


Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 


N. AIC 
029157 017 
029157 029 
029157 031 


029157 043. 


DERMAVAL 


data prima registrazione specialità: 02-07-85 


Confezione 

TUBO 30 G. 
POMATA 30 G. 
UNGUENTO 30 G. 
FLACONE 30 ML 


Codice Specialità: 25804 


Data 
Registazione 
17-11-95 
17-11-95 
17-11-95 
17-11-95 


N. AIC 


025804 016 
025804 028 
025804 030 
025804 042 
025804 055 


Confezione 


CREMA 30 G 

POMATA 30 G 

UNGUENTO 30 G 

FORTE POMATA 20 G 0,3% 
FORTE UNGUENTO 20 G 0,3% 
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DHIO0O0OL6O AO 


Data 
cai 
02-07-85 
02-07-85 
02-07-85 
04-04-96 
04-04-96 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DERMAZOL 
data prima registrazione specialità: 06-10-84 Codice Specialità: 25411 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025411 012 CREMA VAGINALE 1% TUBO G 78 C 
025411 036 GINECOLOGICO 6 OVULI 150 MG Cc 
025411 048 DERMATOLOGICO CREMA 1% G. 30 C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
06-10-84 
06-10-84 
06-10-84 


FARMEC DI RENATO TABASSO 


Data _ 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DERMEDAL 
data prima registrazione specialità 10-06-96 Codice Specialità: 32823 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032823 015 POLVERE SCATOLA 100 BUSTE DA 5 G C 
032823 027 POLVERE SCATOLA 100 BUSTE DA 2,5 G C 


Data 
Registazione 
10-06-96 
10-06-96 


Rinnovo 


DERMESTRIL 
data prima registrazione specialità 16-03-95 Codice Specialità: 29001 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029001 017 25 8 SISTEMI TRANSDERMICI 2 MG A 
029001 029 50 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG A 
029001 031 8 SISTEMI TRANSDERMICI 8 MG C 


DERMOANGIOPAN 
Titolare AIC: GENTILI 


data prima registrazione specialità 25-10-69 


Data 
Registazione 
16-03-95 
16-03-95 
16-03-95 


Rinnovo 


N. AIC Confezione 
021480 025 GEL 40 G C 


Data 
Registazione 


25-10-69 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


DERMOBETA 
data prima registrazione specialità: 10-06-80 Codice Specialità: 22103 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022103 016 POMATA G 15 C 
022103 028 POMATA G 20 C 
022103 030 POMATA G 30 C 


DERMOBIOS 


data prima registrazione specialità 23-07-70 


Codice Specialità: 17856 


Data 
Registazione 
10-06-80 
10-06-80 
10-06-80 


Data 
Rinnovo 
V1-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
017856 079 POMATA 30 G C 
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Data 


Registazione 
24-10-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DERMOCINETIC 
data prima registrazione specialità: 03-02-86 Codice Specialità: 26204 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026204 053 CREMA 10 BUSTINE 10 G C 
026204 065 CREMA 30 BUSTINE 10 G C 


DERMOCORTAL 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specralità: 25774 Titolare AIC: PUROPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025774 011 CREMA 0,5% TUBO G 20 C 


DERMODIS 
data prima registrazione specialità 16-04-92 Codice Specialità 27040 Titolare AIC: FARMADES 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027040 031 POMATA 30 G 5% C 


DERMOLIN 
data prima registrazione specialità: 24-03-75 Codice Specialità: 22370 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabéità SSN 
022370 011 GLICOLE 20 ML C 
022370 047 POMATA 30 G C 


DERMOPADIL SILICONE 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32239 Titolare AIC: IRCAFARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032239 016 POMATA 1% 20 G C 


DERMOVITAMINA 
data prima registrazione specialità: 27-06-67 Codice Specialità: 10419 Titolare AIC: DIFER 
Fascia 
N. AIC , Confezione Rimborsabilità SSN 
010419 051 POMATA 30 G C 


— 241 — 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-11-95 


09-11-95 


Data 
Registazione 
30-06-88 


29-05-93 


Data 
Registazione 


24-03-75 


24-03-75 


Data 
Registazione 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


pr Du registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialità: 28270 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028270 015 UNGUENTO 0,3% 20 G C 30-04-92 
028270 027 UNGUENTO 0,3% 30 G 30-04-92 
028270 039 POMATA 0,3% 20'G B 30-04-92 
028270 041 POMATA 0,3% 30 G B 30-04-92 
028270 054 CREMA 0,3% 20 G B 30-04-92 
028270 066 CREMA 0,3% 30 G B 30-04-92 


Data 
Rinnovo 


DESALARK 
data prima registrazione specialità 17-06-82 Codice Specialità: 15375 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
015375 049 0,1% COLLIRIO 5 ML C 17-06-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DESALFA 
data prima registrazione specialità: 25-02-74 Codice Specialità: 22973 Titolare AIC: INTES 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022973 034 OTORINO SOLUZ. ESTEMP. 10 ML C 
022973 046 COLLIRIO 5 ML C 
022973 059 POMATA OFTALMICA 5 G C 
022973 073 POMATA DERMATOLOGICA 20 G C 
022973 085 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 
022973 097 CREMA DERMATOLOGICA 20 G C 
022973 109 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 
022973 111 LOZIONE DERMATOLOGICA 20 ML C 


DESAMIN SAME 


Data 
Registazione 


31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
25-02-74 
31-12-84 
25-02-74 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 25-08-61 Codice Specialità: 11475 Titolare AIC: SAVOMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011475 023 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML C 


DESAMIX EFFE 


Data 
Registazione 


13-09-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 06-08-71 Codice Specialità: 22235 Titolare AIC: SAVOMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022235 042 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 
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Data 
Registazione 


19-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DESAMIX NEOMICINA 


data prima registrazione specialità: 06-11-61 Codice Specialità 19387 Titolare AIC: SAVOMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019387 012 CREMA 15 G C 06-11-61 01-06-95 
| DESAVAL 
data prima registrazione specialità 09-11-84 Codice Specialità 21336 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021336 021 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 09-11-84 01-06-95 


DESERRIL 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 13711 Titolare AIC: SANDOZ 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013711 015 20 CONFETTI 1,4 MG B 29-12-83 01-06-95 


DESFERAL 
data prima registrazione specialità: 13-12-65 Codice Specialità 20417 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020417 022 10 FLAC. LIOF 500 MG + 10 FIALE 5 ML A 37 28-04-93 01-06-95 


DESOCOL 
data prima registrazione specialità 05-09-96 Codice Specialità: 27556 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027556 024 20 CAPSULE 300 MG B 2 05-09-96 


DESOGEN 
data prima registrazione specialità: 15-04-96 Codice Specialità: 32303 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032303 012 SOLUZIONE FLACONE 1 LT C 15-04-96 
032303 024 SOLUZIONE TANICA 15 LT C 15-04-96 
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1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DESOXIL 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28336 Titolare AIC: BON:SCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028336 016 20 COMPRESSE 150 MG B 2 22-03-93 
028336 028 = 20 COMPRESSE 300 MG B_2 22-03-93 
028336 030 20 COMPRESSE 225 MG RIL. CONTR. C 22-03-93 
028336 042 RC 20 COMPRESSE 450 MG RIL CONTR. B 2 22-03-93 
e —__—_—__ DD _ 2iimae—zllÉe E 
DESTROBAC 
data prima registrazione specialita: 24-04-96 Codice Specialità: 32263 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032263 016 = SOLUZIONE 1% FLAC 1 KG C 24-04-96 
DETICENE 
data prima registrazione specialità: 24-12-81 Codice Specialità: 23681 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN . Registazione Rinnovo 
023681 012 IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML A 24-12-81 01-06-95 


DETOXEPA 
data prima registrazione specialità 22-12-78 Codice Specialità: 23802 Titolare AIC: WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023802 022 30 COMPRESSE 100 MG C 22-12-78 01-06-95 
DETOXERGON 
data prima registrazione specialità 25-01-80 Codice Specialità: 21343 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021343 013 IV 10 FIALE 10 ML C 31-12-84 01-06-95 
021343 025 20 BUSTINE POLVERE 5 G C 25-01-80 01-06-95 


DETOXICON 


data prima registrazione specialità: 12-07-56 Codice Specialità: 11355 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011355 070 30 CONFETTI C 27-02-92 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
DEURCOL 
data prima registrazione specialità: ‘09-05-83 Codice Specialità: 24974 Titolare AIC: PROSPA ITALIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024974 026 20 CAPSULE 300 MG B 2 09-05-83 01-06-95 
024974 038 30 CAPSULE 300 MG B 2 09-05-83 01-06-95 


DEURSIL 
data prima registrazione specialità 05-06-81 Codice Specialità: 23605 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023605 013 20 CAPSULE 50 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 025 40 CAPSULE 50 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 037 60 CAPSULE 50 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 076 20 CAPSULE 150 MG B 2 05-06-81 01-06-95 
023605 088 30 CAPSULE 150 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 090 40 CAPSULE 150 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 102 10 CAPSULE 300 MG C 05-06-81 01-06-95 
023605 114 20 CAPSULE 300 MG B 2 05-06-81 01-06-95 
023605 126 RR 10 CAPSULE 450 MG C 19-07-82 01-06-95 
023605 138 RR 20 CAPSULE 450 MG B 2 19-07-82 01-06-95 
023605 140 RR MITE 10 CAPSULE 225 MG C 19-07-82 01-06-95 
023605 153 RR MITE 20 CAPSULE 225 MG B 2 19-07-82 01-06-95 
023605 165 RR MITE 30 CAPSULE 225 MG C 19-07-82 01-06-95 
023605 177 RR MITE 40 CAPSULE 225 MG C 19-07-82 01-06-95 
col sir sactascnà 
DEXICAM 
data prima registrazione specialità 27-07-85 Codice Specialità: 25948 Titolare AIC: 0.F.F. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025948 011 30 CAPSULE 10 MG A 66 27-07-85 01-06-95 
025948 023 ‘30 CAPSULE 20 MG A 66 27-07-85 01-06-95 
025948 035 10 SUPPOSTE 20 MG C 27-07-85 01-06-95 
025948 047 TUBO GEL 1% 50 G C 27-04-91 01-06-95 
DEXIDE 
| data prima registrazione specialità 21-05-83 Codice Specialità 23660 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023660 018 50 CAPSULE 500 MG C 21-05-83 01-06-95 


DEXOLINE 
data prima registrazione specialità 29-05-93 


Titolare AIC: CIBA VISION 


N. AIC Confezione 
028777 011 COLLIRIO 5 ML Cc 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DHIARROL 
data prima registrazione specialità: 28-03-92 Codice Specialità: 28466 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028466 011 20 CAPSULE 1,5 MG C 
DI MILL 


data prima registrazione specialità: 04-03-96 Codice Specialità 32163 Titolare AIC: SiT. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032163 014 = GOCCE OCULARI FLAC 10 ML C 
032163 026 GOCCE OCULARI FLAC 7 ML C 
032163 038 =—FRESH GOCCE OCULARI FLAC 10 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-03-92 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


DIA COLON 
data prima registrazione specialità: 26-02-74 Codice Specialità: 23002 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023002 064 20 BUSTINE GRANULATO G 10 C i 
023002 076 30 BUSTINE GRANULATO G 5 C 
023002 088 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
023002 102 10 BUSTINE GRANULATO 10 GR C 
023002 114 SCIROPPO 180 ML C 


DIA COLON EPS 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29159 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029159 011 20 BUSTINE GRANULATO 10 GR A 59 
029159 023 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A 59 


Data 
Registazione 
27-07-85 
27-07-85 
30-07-87 
02-11-94 
02-11-94 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


DIABEMIDE i 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 16891 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016891 018 20 COMPRESSE 250 MG A 


DIABENOR 


data prima registrazione specialità: 30-09-80 Titolare AIC:- IF 


Codice Specialità 23768 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023768 017 40 COMPRESSE" 5 MG A 
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Data 
Registazione 


14-10-81 


30-09-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DIABETON METILATO 
data prima registrazione specialità: 28-01-57 


N. AIC 
012223 020 


DIABEXAN 


Confezione 
20 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità: 04-03-82 


Codice Specialità: 12223 Titolare AIC: MOLTENI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 17478 Titolare AIC: CROSARA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
017478 013 


DIABINESE 


Confezione 
20 COMPRESSE 250 MG 


data prima registrazione specialità: 29-05-59 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


“ 


Codice Specialità 15277 Titolare AIC: PFIZER 


Data 
Registazione 


04-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
015277 027 


DIABOMET 


Confezione 
20 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità 21-09-79 


Codice Specialità: 21252 Titolare AIC: PHARMACIA 


Data 
Registazione 


29-05-59 


N. AIC 
021252 022 


DIABORALE 


Confezione 
40 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 13730 Titotare AIC: PHARMACIA 


Data 
Registazione 
21-09-79 


N. AIC 
013730 015 


DIABREZIDE 


Confezione 
20 COMPRESSE 500 MG 


data prima registrazione specialità: 20-10-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità: 31844 Titolare AIC: MOLTENI 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
031844 018 


DIADAR 


Confezione 
40 COMPRESSE 80 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Codice Specialità: 25642 Titolare AIC: PROPHIN 


Data 
Registazione 


20-10-95 


Data 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


N. AIC 
025642 036 


Confezione 
30 CAPSULE 50 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN. 
C 


2:94: 


Data 
Registazione 


23-11-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


DIAGRAN 


data prinia registrazione specialità: 30-05-68 Codice Specialità: 2991 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
02991 026 40 CONFETTI 


DIAGRAN MINERALE 


data prima registrazione specialità 08-06-68 Codice Specialità: 13478 


N. AIC Confezione 


013478 021 RAFFORZATO 30 CONFETTI 


DIALICOR 
Codice Specialità: 16684 


data prima registrazione specialità: 14-10-81 


N. AIC Confezione 
016684 019 30 CONFETTI 25 MG 
016684 021 IM IV 10 FIALE.3 ML 25 MG 
016684 045 30 CAPSULE 50 MG 
DIAMICRON 


data prima registrazione specialità: 27-09-76 


N. AIC Confezione 
023404 015 40 COMPRESSE 


DIAMINOCILLINA 
Codice Specialità: 8298 


data prima registrazione specialità: 28-08-81 


N. AIC Confezione 
08298 034 IM 1 FLAC. 600000 UI LIOF + 1 FIALA 2,5 ML 
08298 046 IM 1 FLAC. 1200000 UI LIOF + 1 FIALA 4 ML 
DIAMOX 


data prima registrazione specialità: 22-06-67 Codice Specialità: 9277 


N. AIC Confezione 
09277 017 12 COMPRESSE 250 MG 


09277 031 RETARD 12 CAPSULE 500 MG 
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Codice Specialità: 23404. 


Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia 
‘ Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


Titolare AIC: SERVIER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: FOURNIER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Titolare AIC: CYANAMID 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 


Registazione 
30-05-68 


Data 
Registazione 


08-06-68 


Data 
Registazione 


14-10-81 
14-10-81 
14-10-81 


Data 
Registazione 


27-09-76 


Data 
Registazione 


10-07-95 
10-07-95 


Data 
Registazione 


22-06-67 
13-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DIAMPLICIL 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 22444 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022444 020 12 CAPSULE 500 MG C 
022444 044 1 FL 500 MG + F 2,5 ML C 
022444 057 1FL1G+F4ML C 
DIANE 


data prima registrazione specialità: 01-03-79 Codice Specialità 23777 Titolare AIC: SCHERING 


N. AIC Confezione 
023777 030 21 CONFETTI A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Registazione 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


pg vor registrazione specialità: 28-01-88 Codice Specialità 26702 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA SPA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
1126702 011 30 CAPSULE 2 MG C 28-01-88 
::?5702 023 30 CAPSULE 5 MG C 28-01-88 
325702 035 FLACONE GOCCE 10 ML 0,4% C 28-01-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DIAPATOL 
data prima registrazione specialità: 07-11-70 Codice Specialità: 21972 Titotare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021972 017 30 CAPSULE C 


DIARCONAL 


data prima registrazione specialità: 28-04-79 Codice Specialità: 23538 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023538 022 10 FLACONCINI ORALI 200 MG C 
023538 046 30 CAPSULE 400 MG C 


Data 
Rica 
07-11-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


DIARRET 
data prima registrazione specialità 19-06-87 Codice Specialità: 26456 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026456 107 20 CAPSULE 200 MG C 
026456 119 SOSPENSIONE OS 100 ML C 
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Data 
Registazione 
13-01-88 
13-01-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DIASTIL 
data prima registrazione specialità: 05-08-61 Codice Specialità: 19041 Titolare AIC: LIFEGROUP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019041 058 10 COMPRESSE C ‘29-11-95 01-06-95 
019041 060 GEL TUBO 20 G C 29-11-95 0171-06-95 


DIATHYNIL 
data prima registrazione specialità 30-06-92 Codice Specialità: 28702 Titolare AIC: DERMALIFE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028702 013 20 COMPRESSE 5 MG C 30-06-92 
028702 025 INIETT. 6 FIALE 5 MG 1 ML C 30-06-92 


DIAZEMULS 
data prima registrazione specialità 04-05-93 Codice Specialità: 28106 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia Data ria 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 1.INOVO 
028106 019 3 FIALE 2 ML C 04-05-93 
028106 021 10 FIALE 2 ML C 04-05-93 


DIBILASE | 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 24142 Titolare AIC: FORMENTI DOTTOR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024142 010 40 CONFETTI C 31-12-84 01-06-95 


DICALCIUM 
data prima registrazione specialità 02-08-72 Codice Specialità: 22570 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022570 016 0S GRANULARE AROM. 14 BUST. C 02-08-72 01-06-95 


DICETEL 
data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità 24314 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA (FRANCIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024314 039 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG C 03-06-86 01-06-95 
024314 041 50 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG C 03-06-86 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DICLO 
data prima registrazione specialità: 11-04-73 


Codice Specialità 22262 


Titolare AIC: FIRMA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022262 024 12 CAPSULE 250 MG A 
022262 051 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 5 ML A 
DICLOCIL 
data prima registrazione specialità 06-07-71 Codice Specialità: 21261 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021261 019 8 CAPSULE 250 MG C 
021261 045 8 CAPSULE 500 MG C 
021261 072 SCIROPPO 60 ML 62,5 MG/5 ML C 
021261 110 IM FL 500 MG + F SOLV. C 
021261 173 IVFL1G+F SOLV C 


DICLOCULAR 
data prima registrazione specialità 05-09-94 


Codice Specialità 28495 Titolare AIC: ANGEUNI 


N. AIC Contezione 
028495 012 SOLUZIONE OFTALMICA 0,1% 5 ML C 


DICLOFENAC CARLO ERBA 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
11-04-73 
11-04-73 


Data 
Registazione 
06-07-71 
31-12-73 
06-07-71 
31-12-73 
31-12-73 


05-09-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 08-09-95 Codice Specialità 29285 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029285 018 10 SUPPOSTE 100 MG C 
029285 020 RETARD 21 COMPRESSE 100 MG C 
029285 032 30 COMPRESSE 50 MG C 


DICLOFENAC RECOFARMA 


Data 
Registazione 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 


Data 


data prima registrazione specialita 14-10-95 Codice Specialità 29457 Titolare AIC: RECOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029457 013 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 66 
029457 025 10 SUPPOSTE 100 MG C 
029457 037 5 FIALE 75 MG/3 ML A 


DICLOFENAC RECORDATI 


Data 
Registazione 
14-10-95 


14-10-95 
14-10-95 


data prima registrazione specialità 14-10-95 Codice Specialità: 29456 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029456 011 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 66 
029456 023 10 SUPPOSTE 100 MG C 
029456 035 5 FIALE 75 MG/3 ML A 
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Data 
Registazione 
14-10-95 


14-10-95 
14-10-95 


1-2-1997 


DICLOFTIL 


data prima registrazione specialità 04-08-95 


N. AIC 
029041 011 


DICLOREUM 


data prima registrazione specialità: 21-07-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 29041 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO 0,1% 5 ML C 


ALFA WASSERMANN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-08-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


024515 013 
024515 025 
024515 049 
024515 052 
024515 064 
024515 076 
024515 088 
024515 090 
024515 114 
024515 126 
024515 138 
024515 140 
024515 153 


DICORTAL 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Codice Specialità: 24515 Titolare AIC: 
Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 25 MG 
30 COMPRESSE 25 MG 
30 COMPRESSE 50 MG 66 
10 SUPPOSTE 50 MG 
10 SUPPOSTE 100 MG 
6 FIALE 75 MG IM 
RETARD 20 COMPRESSE 100 MG 66 


TUBO GEL 1% G 50 

CR RITARDO 20 CAPSULE 150 MG 
FLACONE GOCCE 20 ML 

20 BUSTINE GRANULARE 50 MG 
TISSUGEL 5 PLASTERS 180 MG 
TISSUGEL 10 PLASTERS 180 MG 


oe MeMeMe Me: dd» die Mo Memo, 


Data , 
Registazione 
21-07-84 
21-07-84 
21-07-84 
21-07-84 
21-07-84 
21-07-84 
20-12-84 
30-01-92 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
05-09-96 
05-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025805 045 
025805 058 


Codice Specialità: 25805 Titolare AIC: DERMALIFE 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
CREMA 30 G C 
POMATA 30 G C 


Data” 
Registazione 
04-07-87 
04-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DICYNONE 
data prima registrazione specialità: 02-08-67 Codice Specialità: 20917 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
020917 011 20 COMPRESSE C 02-08-67 
020917 023 IM IV6F2ML 0,250 G C 02-08-67 
DIDANDIN 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 18311 Titolare AIC: FORMENTI FARMACEUTICI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
018311 011 25 COMPRESSE 1 MG C 31-12-84 
018311 023 25 COMPRESSE 5 MG C 31-12-84 


DEN). 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DIDRO KIT 


data prima registrazione specialità: 07-06-93 


N. AIC 
028148 017 


DIDROGYL 


N. AIC 
024139 014 


DIDRONEL PMO 


| data prima registrazione specialità 02-09-94 


N. AIC 
028506 018 


DIECOR 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


N. AIC. 
028459 016 
028459 028 


data prima registrazione specialità 07-08-92 


N. AIC 
028618 015 


DIERTINA 


data prima registrazione specialità 30-10-72 


data prima registrazione specialità: 22-04-81 


Codice Specialità: 28148 


Confezione 
14 COMPRESSE BIANCHE + 76 COMPRESSE BLEU 


Codice Specialità 24139 


Confezione 
GOCCE ORALI 10 ML 1,5 MG 


Codice Specialità: 28506 


Confezione 
14 COMPRESSE BIANCHE + 76 COMPRESSE BLEU 


Codice Specialità: 28459 


Contezione 
10 FLACONCINI 50 MG 
14 CAPSULE 50 MG 


Codice Specialità: 28618 


Confezione 
20 BUSTINE GRANULARE 25 MG 


Codice Specialità: 22600 


Titotare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: CT 
Fascia 
Rimi sità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


ALFA WASSERMANN 


Data 


Registazione 


07-06-93 


Data 
Registazione 
22-04-81 


02-09-94 


Data 
Recistazi 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
POETA 
07-08-92 


PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS | 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 


N. AIC 
022600 023 
022600 047 
022600 050 
022600 062 
022600 086 


Confezione 

GOCCE 30 ML 

50 CAPSULE 

10 FLAC.NI 0S MONODOSE 

30 COMPRESSE 6 MG 

10 FLACONCINI MONODOSE 20 MG 
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Data 
Registazione 
30-10-72 
29-11-78 
09-08-84 
31-07-86 
01-03-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità 22-05-95 


N. AIC 
028205 019 
028205 033 
028205 058 


DIEVRIL 


data prima registrazione specialità: 08-04-69 


Codice Specialità: 28205 


Confezione 

RETARD 39 CAPSULE 20 MG 
RETARD 30 CAPSULE 40 MG 
RETARD 30 CAPSULE 60 MG 


Codice Specialità: 20800 


Titolare AIC: 


SYNTHELABO 


Fascia 


Rimborsabilitàa SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


FIRMA 


Data 
Registazione 
22-05-95 
22-05-95 
22-05-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
020800 037 
020800 049 
020800 052 


DIEZIME 


data prima registrazione specialità 31-12-92 


Confezione 

30 CAPSULE 

IM 6 F. LIOF. + 6 F. SOLV. 3 ML 
IM 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. 3 ML 


Codice Specialità 27940 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registazione 
11-01-83 
10-02-87 
10-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027940 016 
027940 028 
027940 030 
027940 042 
027940 055 


Confezione 

IM IV 1 FL 250 MG + 1 F. SOLV. 2 ML 
IM IV 1 FL 500 MG + 1 F. SOLV. 2 ML 
IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 

IM IV1FL1G+1F.SOLV. 4 ML 

!V 1 FLAC.2G +1 F.SOLV. 10 ML 


DIF PER TET ALL 


data prima registrazione specialità 28-11-83 


Codice Specialità: 4127 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


IT ID»DII 


Titolare AIC: 


55 


BIOCINE 


Data 
Registazione 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
04127 015 
04127 027 
04127 039 


DIF TET ALL 


data prima registrazione specialità: 28-11-83 


Confezione 

1 FIALA 0,5 ML 

1 FLACONE 5 ML (10 DOSI) 
1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) 


Codice Specialità: 3671 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


BIOCINE 


Data 
Registazione 


28-11-83 
10-04-90 
10-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
03671 017 
03671 029 
03671.056 
03671 068 


Confezione 

1 FIALA 0,5 ML 

AD 1 FIALA 0,5 ML 

1 FLACONE 5 ML (10 DOSI) 
1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 
28-11-83 
28-11-83 
07-05-90 
07-05-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


DIFFERIN 


data prima registrazione specialità 22-07-96 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 29309 


Titolare AIC: 


GALDERMA 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
029309 010 
029309 022 
029309 034 


DIFFUMAL 


data prima registrazione specialità: 13-07-85 


Confezione 
SOLUZ. USO TOPICO FLAC. 30 ML 
SOLUZ. USO TOPICO FLAC. 60 ML 
GEL 0,1% 


Codice Specialità: 25740 


Titotare AIC: 


MALESCI 


Data 
Registazione 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
025740 073 
025740 085 
025740 097 


DIFIX 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 
027231 012 
027231 036 


DIFLUCAN 


data prima registrazione specialità 02-05-89 


Confezione 

24 PEDIATRICO 30 COMPRESSE 100 MG 
24 30 COMPRESSE 200 MG 

24 30 COMPRESSE 350 MG 


Confezione 
30 CAPSULE 0.25 MCG 
30 CAPSULE 0,50 MCG 


Codice Specialità 27231 


Codice Specialità 27267 


Titolare AIC: 


Titotare AIC: 


CHIESI 


ROERIG 


Data 
Raciini 
20-11-86 
20-11-86 
20-11-86 


Data 
Reoistazi 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027267 018 
027267 020 
027267 032 
027267 044 
027267 057 
027267 069 
027267 071 
027267 083 


DIFLUDOL 
data prima registrazione specialità: 26-11-83 


N. AIC 
025129 038 


Confezione 

7 CAPSULE 50 MG 

2 CAPSULE 150 MG 

SOLUZ. PERFUSIONALE 100 MG/50 ML 

10 CAPSULE 100 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE 350 MG 50 MG/ML 
EMULGEL CREMA 20 G 

SOL PERFUS FLAC 200 MG/100 ML 

SOL PERFUS FLAC 400 MG/200 ML 


Confezione 
20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 25129 
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Rimborsabilità SSN 


O 060 0 » » TO O 


Titolare AIC: 


EDMOND 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
28-05-92 
09-06-95 
25-09-95 
19-01-96 
19-01-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario ‘alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DIFLUID 
data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità 28368 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028368 013 10 FLACONCINI ORALI 20 MG C 


Data 
Registazione 


04-05-93 


Data 
Rinnovo 


DIFLUSAN 
data prima registrazione specialità 21-05-83 Codice Specialità‘ 24979 Titolare AIC: LEBEN'S 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024979 039 30 COMPRESSE 500 MG C 
DIFMECOR 
data prima registrazione specialità: 04-04-81 Codice Specialità: 24342 Titotare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024342 014 30 CONFETTI 50 MG C 
024342 026 50 CONFETTI 50 MG C 
DIFMETRE 
data prima registrazione specialità: 09-02-70 Codice Specialità: 21633 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021633 019 6 SUPPOSTE C 
021633 021 20 CONFETTI C 
021633 033 MITE 6 SUPPOSTE C 


Data 
Registazione 


13-05-85 


Data 
Registazione 
04-04-81 


04-04-81 


Data 
Registazione 


09-02-70 
20-11-71 
28-04-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


DIFMETUS 
data prima registrazione specialità 12-08-76 Codice Specialità: 23374 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023374 022 SCIROPPO 130 ML C 


Data 
Registazione 


07-12-79 


01-06-95 


DIFOSFOCIN | 
data prima registrazione specialità 17-03-84 Codice Specialità: 24121 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024121 067 1000 IM 3 FIALE C 
024121 093 IM 5 FIALE 500 MG 4 ML C 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DIFOSFONAL 


data prima registrazione specialità: 05-10-87 Codice Specialità: 26510 


Titolare AIC: SPA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026510 014 6 FIALE 100 MG/3,3 ML G 
026510 026 12 FIALE 100 MG/3,3 ML C 
026510 038 6 FIALE 300 MG/10 ML A 42 
026510 040 12 FIALE 300 MG C 
026510 053 10 CAPSULE 400 MG A 42 


DIGELAX 


Codice Specialità: 2138 Titolare AIC: POLI 


data prima registrazione specialità 23-03-76 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02138 028 FLACONE SCIROPPO G 160 C 
DIGERALL 


data prima registrazione specialita: 31-12-84 Codice Specialità: 23384 Titolare AIC: FALQUI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimbor sabilità SSN 
023384 050 24 COMPRESSE MASTICABILI C 
023384 074 24 CAPSULE C 


DIGERENT POLIFARMA 


Data 
Registazione 


04-03-96 


Data 
Registazione 
09-03-87 
09-03-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 Codice Specialità: 24493 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024493 013 20 CAPSULE 150 MG C 
024493 025 30 CAPSULE 150 MG C 


DIGESTIVO ANTONETTO 


Data 
Registazione 
25-06-81 
25-06-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-03-63 Codice Specialità: 15045 Titotae AIC: ANTONETTO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015045 014 15 COMPRESSE C 
015045 026 45 COMPRESSE C 
015045 038 LIMONE 45 COMPRESSE 1,20 G C 
015045 040 MENTA 45 COMPRESSE 1,20 G C 


DIGESTIVO GIULIANI 
data prima registrazione specialità: 20-10-95 


Codice Specialità: 32090 


Titolare AIC: GIULIANI 


Data 
Registazione 
28-03-63 
28-03-63 
07-01-88 
21-02-91 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032090 019 20 BUSTINE GRANULATO 5 MG C 
032090 021 30 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG C 
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Data 
Registazione 
20-10-95 
20-10-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DIGESTOPAN 


data prima registrazione specialità: 30-12-70 Codice Specialità: 18808 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018808 042 30 CAPSULE C 27-04-91 01-06-95 
018808 055 50 CAPSULE C 27-04-91 01-06-95 


DIGESTOZIM 
data prima registrazione specialità: 24-03-75 Codice Specialità: 22851 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022851 051 30 CAPSULE C 21-08-89 01-06-95 
022851 063 50 CAPSULE C 21-08-89 01-06-95 
DIGESTUM 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità 20015 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020015 020 30 CAPSULE 200 MG Cc 31-07-86 01-06-95 
DIGIFAR 
data prima registrazione specialità: 25-01-56 Codice Specialità: 10781 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010781 019 COLLIRIO 15 ML C 25-01-56 01-06-95 
DIGOMAL 
data prima registrazione specialità: 25-10-69 Codice Specialità 10365 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010365 017 GOCCE ORALI 10 ML C 25-10-69 01-06-95 
010365 029 20 PERLE C 18-09-79 01-06-95 


DIGOXINA NATIVELLE 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 27419 Titolare AIC: PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027419 011 40 COMPRESSE 0,250 MG C 29-10-94 
027419 035 25 COMPRESSE 0,125 MG C 29-10-94 
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1-2-1997 


DIIDERGOT 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 3946 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 


N. AIC 
03946 011 


03946 035 
03946 047 
03946 050 


DILADEL 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 


Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


GOCCE ORALI 15 ML 0,2% 
20 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 3 MG 


Do DvD 


IM IV SC 6 FIALE 1 MG 1 ML 


DELALANDE ISNARDI 


Data 
Registazione 


29-12-83 
29-12-83 
29-12-83 
13-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025275 013 


025275 025 
025275 037 
025275 049 


DILATREND 


Codice Specialità 25275 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilta SSN 
50 COMPRESSE 60 MG A 
RETARD 24 COMPRESSE 120 MG A 
RETARD 14 CAPSULE 300 MG A 
200 RETARD 36 CAPSULE 200 MG 'C 


| data prima registrazione specialita: 05-03-92 Codice Specialità 27604 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027604 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A 
027604 026 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 
DILEM 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25908 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabifità SSN 
025908 017 50 COMPRESSE 60 MG A 
025908 029 300 14 CAPSULE CESSIONE RITARDATA 300 MG A 
025908 031 RETARD 24 COMPRESSE CESSIONE RITARDATA 120 MG A 


DILITER 


N. AIC 
029355 017 


029355 029 


data prima registrazione specialità: 05-11-96 


Codice Specialità 29355 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
14 COMPRESSE CESS. REG. 300 MG A 
28 COMPRESSE CESS. REG. 300 MG A 
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BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 


ISTITUTO CHIMICO RENDE 


Tito!are AIC: PULITZER 


Data 
Registazione 
17-03-84 
27-04-91 
01-06-93 
17-06-96 


Data 
Registazione 
05-03-93 


05-03-93 


Data 
Reyistazione 
30-07-87 
29-10-94 


29-10-94 


Data 


Renistazi 
05-11-96 
05-11-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DILRESIN 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 28627 


N. AIC Confezione 
028627 014 16 CAPSULE 180 MG 


DILTIARES 


data prima registrazione specialità: 07-06-93 


Codice Specialità 27919 


Titolare AIC: MALESCI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: GUIDOTTI 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027919 012 16 CAPSULE 180 MG C 07-06-93 
DILZENE 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 25277 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
025277 017 50 COMPRESSE 60 MG A 17-03-84 
925277 031 IV 5 FIALE 50 MG + 5 FIALE 3 ML A 17-02-86 
025277 068 RETARD 24 COMPRESSE 120 MG A 27-04-91 
025277 070 RETARD 14 CAPSULE 300 MG A 29-10-94 


| DIMA FEN 


data prima registrazione specialità: 08-11-79 Codice Specialità: 23699 


N. AIC Confezione 
023699 010 60 COMPRESSE 
023699 022 RITARDO 30 CAPSULE 60 MG 


DIMELOR 
data prima registrazione specialità 01-04-65 Codice Specialità: 20495 


N. AIC Confezione 
020495 014 20 COMPRESSE 500 MG 


DIMETROSE 


data prima registrazione specialità: 29-01-92 Codice Specialità 26345 


N. AIC Confezione 
026845 014 10 CAPSULE 2,5 MG 
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Titolare AIC: STRODER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: LILLY 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


‘Titolare AI: == POLI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Data 
Registazione 


08-11-79 
28-07-83 


Data 
Registazione 


01-04-65 


Data 
Registazione 


29-01-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Nata 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


DINA 


data prima registrazione specialità: 03-12-81 


N. AIC 
024251 074 


DINABAC 


data prima registrazione specialità: 25-07-94 


N. AIC 
028421 016 


DINAPRES 


data prima registrazione specialità. 25-07-94 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG 


“ Contezione 


8 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 24251 


Codice Specialità: 28421 


Codice Specialità 28967 


Titolare AIC: SAN CARLO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 48 


Titolare AIC: LILLY 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 


Titolare AIC: MASTER PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-02-85 


Data 
Registazione 


25-07-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 


028967 014 
028967 026 


DINIKET 


data prima registrazione specialità 01-06-90 


Confezione 


28 COMPRESSE 30 + 1,25 MG 
28 COMPRESSE 30 + 2,50 MG 


Codice Specialità: 26887 


Titolare AIC: SCHWARZ 


Data 
Registazione 
25-07-94 
25-07-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


026887 012 
026887 036 
026887 048 
026887 051 
026887 063 
026887 075 
026887 087 
026887 099 


DINTOINA 


N. AIC 
02129 017 


DINTOINALE 


data prima registrazione specialità 18-04-53 Codice Specialità 2851 


data prima registrazione specialità 17-06-49 


Confezione 


10 FIALE 10 ML PER INFUSIONE 
50 COMPRESSE 10 MG 

30 COMPRESSE 20 MG 

RETARD 40 COMPRESSE 20 MG 
RETARD 40 COMPRESSE 40 MG 
FLACONE INFUSIONE 0,1% 50 ML 
1 FLAC. INFUSIONE 0,05% 50 ML 
RETARD 30 CAPSULE 120 MG 


Confezione 


30 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 


Codice Specialità: 2129 


Rimborsabilità SSN 


oeMoeMme MoMeMe* 


Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: RECORDATI 


Data 
Registazione 
01-06-90 
01-06-90 
01-06-90 
01-06-90 
01-06-90 
30-09-91 
29-07-92 
29-10-94 


Data 
Registazione 


17-06-49 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
02851 018 


Confezione 
30 COMPRESSE 


Fascia. 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 


Registazi 


18-04-53 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DIOSMECTAL 
data prima registrazione specialità: 03-10-95 Codice Specialità 28852 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028852 010 30 BUSTE POLV. ESTEMP. OS 3 G C 03-10-95 
DIOSVEN 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 25754 Titolare AIC: CT 
. Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025754 019 20 COMPRESSE 300 MG C 30-07-87 01-06-95 
025754 021 20 BUSTINE GRANULATO 300 MG C 30-07-87 01-06-95 
025754 033 POMATA 40 G C 30-07-87 01-06-95 
DIPENTUM 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28431 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028431 017 100 CAPSULE 250 MG A 29-10-94 


DIPERPEN 
data prima registrazione specialità: 26-10-83 Codice Specialità: 25060 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025060 029 20 CAPSULE 400 MG A 26-10-83 01-06-95 


DIPIRIDAMOLO RECORDATI 


data prima registrazione specialità: 14-10-96 Codice Specialità 29283 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029283 013 30 COMPRESSE 75 MG C 14-10-96 
| DIPIVEFRINA ALCON 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità: 30689 Titolare AIC: ALCON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
030689 018 COLLIRIO 0,1% 5 ML A 22-07-96 
030689 020 COLLIRIO 0,1% 10 ML A 22-07-96 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DIPLOGEL 
data prima registrazione specialità: 05-05-84 Codice Specialità: 21712 Titolare AIC: IRCAFARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021712 056 24 COMPRESSE MASTICABILI C 
021712 068 12 BUSTINE POLVERE C 
021712 070 48 COMPRESSE MASTICABILI G 
021712 082 24 BUSTINE POLVERE G 
DIPRIVAN 
data prima registrazione specialità 30-06-88 Codice Specialità 26114 Titolare AIC: ZENECA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026114 013 IV 5 FIALE 20 ML H 
026114 025 IV 1 FLACONE 50 ML H 
026114 037 IV 1 FLACONE 100 ML H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
21-02-95 
21-02-95 
21-02-95 
21-02-95 


Data 
Registazione 
30-06-88 
30-06-88 
16-04-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DIPROFORM 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specialità: 24607 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024607 020 CREMA 30 G C 
024607 057 POMATA 30 G C 


DIPROGENTA 


Codice Specialità 26256 Titolare AIC: ESSEX 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


Data 
Registazione 
22-04-82 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026256 014 CREMA 20 G C 
026256 040 POMATA 20 G C 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DIPROSALIC 
data prima registrazione specialità 12-07-79 Codice Specialità: 23839 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023839 018 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 
023839 020 LOZIONE 30 G C 


Data 
Registazione 
12-07-79 
18-02-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DIPROSONE 
data prima registrazione specialità: 23-01-75 Codice Specialità 23087 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023087 012 CREMA 20 G C 
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Data 
Registazione 


23-01-75 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023087 024 CREMA 30 G 0,05% C 23-01-75 01-06-95 
023087 048 POMATA 20 G C 23-01-75 01-06-95 
023087 051 POMATA 30 G 0,05% C 23-01-75 01-06-95 
023087 075 LOZIONE 30 G 0,05% C 21-09-79 01-06-95 
023087 099 GEL TUBO 30 G C 10-06-83 01-06-95 


DIRAHIST 


N. AIC 
021998 024 


DIRIDISTA 


data prima registrazione specialità. 29-10-94 


N. AIC 
028542 013 


DIRITROS 


data prima registrazione specialita: 29-10-94 


N. AIC 
028434 013 


data prima registrazione specialità 05-12-70 


Confezione 
24 CAPSULE 


Codice Specialità: 28542 


Confezione 
8 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 28434 


ontezione 


8 COMPRESSE 250 MG 


DIROMIC 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 
028453 013 


DIS CINIL 


data prima registrazione specialità: 02-11-79 


Codice Specialità: 28453 


Confezione 
8 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: .17349 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


DISTA ITALIA 


RECORDATI 


PHARMACIA 


MENARINI 


Data 
Registazione 


21-02-91 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Codice Specialità: 21998 Titolare AIC: CYANAMID | 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
017349 010 
017349 022 
017349 034 
020379 032 
020379 044 


Confezione 

GOCCE ORALI 30 ML 
FLACONE SCIROPPO 150 ML 
40 CAPSULE 150 MG 
COMPLEX SCIROPPO 200 ML 
COMPLEX 40 CAPSULE 


Data 
Registazione 
02-11-79 
02-11-79 
02-11-79 
27-04-87 
27-04-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DISALGIL 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 8790 Titolare AIC: ALSO SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08790 014 POMATA G 40 C 20-12-84 01-06-95 


DISEBRIN 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità 15536 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015536 016 POMATA OFTALMICA 5% 3 G C 24-03-82 01-06-95 
015536 028 COLLIRIO 5% 3 ML C 24-03-82 01-06-95 


pra registrazione specialità: 20-10-84 Codice Specialità 25447 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025447 018 30 CAPSULE 0,25 MCG A 20-10-84 01-06-95 
025447 020 30 CAPSULE 1 MCG A 20-10-84 01-06-95 
025447 032 GOCCE 10 ML 2 MCG/ML A 27-04-91 01-06-95 


DISGREN 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28502 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028502 019 = 30 CAPSULE 300 MG C 29-10-94 


DISINCLOR 
data prima registrazione specialità 06-06-96 Codice Specialità: 32817 Titolare AIC: TIPOMARK S.R.L 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032817 013 POLVERE 12 BUSTINE 2,5 G C 06-06-96 


DISIPAL 
data prima registrazione specialità: 24-02-75 Codice Specialità: 13013 Titolare AIC: YAMANOUCHI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013013 026 50 CONFETTI 50 MG A 19-10-76 01-06-95 
013013 038 12 FIALE 2 ML 40 MG IM A 24-02-75 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


DISKILENE 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità 22776 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022776 013 40 CAPSULE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DISKIN 
‘ data prima registrazione specialità: 02-10-85 Codice Specialità: 18605 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018605 030 GOCCE 30 ML 350 MG/ML C 
018605 042 20 CAPSULE 500 MG C 


Data 
Registazione 
27-06-91 
27-06-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DISPLAY 
data prima registrazione specialita: 04-03-96 Codice Specialità: 32254 Titolare AIC: SOLEA DI MAESTRI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032254 017 COLLIRIO FLAC MONODOSE DA 0,3 ML C 
032254 029 COLLIRIO FLAC 10 ML C 
032254 031 COLLIRIO FLAC 15 ML C 
032254 043 COLLIRIO FLAC 20 ML C 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


DISPON 
data prima registrazione specialità: 09-03-79 Codice Specialità: 23719 Titolare AIC: POLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023719 026 CREMA 10 DOSI 5 G C 


Data 
Registazione 


30-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DISSENTEN 
data prima registrazione specialità: 04-10-78 Codice Specialità: 23694 Titolare AIC: SPA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023694 021 30 COMPRESSE 2 MG B 
023694 045 SCIROPPO 150 ML 0,02% B 


© Data 
Registazione 
04-10-78 
20-05-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DISTACLOR 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28678 Titolare AIC: DISTA ITALIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028678 011 RETARD 12 COMPRESSE 375 MG C 
028678 023 RETARD 8 COMPRESSE 500 MG C 
028678 035 RETARD 6 COMPRESSE 750 MG C 
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Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


DISTERIL 


data prima registrazione specialità: 22-07-96 


N. AIC 
032286 015 
032286 027 
032286 039 
032286 041 
032286 054 
032286 066 
032286 078 
032286 080 


DITANRIX 


data prima registrazione specialità: 23-12-75 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
SOLUZIONE 200 ML 
SOLUZIONE 300 ML 
SOLUZIONE 500 ML 
SOLUZIONE 1000 ML 
SOLUZIONE 5 LT 
SOLUZIONE 10 LT 
SOLUZIONE 25 LT 
SOLUZIONE 50 LT 


Codice Specialità 32286 


Codice Specialità 20967 


Titolare AIC: LAGHIFARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


O 60610 000 dà 0 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
020967 030 
020967 042 


DITROPAN 


data prima registrazione specialità: 18-02-84 


Contezione 


1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE 


10 F. 0,5 ML + 10 SIR. MONOUSO 


Codice Specialità: 25190 


Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM SA. 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registazione 
C 27-02-92 
C 24-10-95 


Titotare AIC: 


ROUSSEL PHARMA 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025190 012 
025190 024 


data prima registrazione specialità: 17-10-84 


Confezione 
30 COMPRESSE 5 MG 
FLACONE SCIROPPO 120 ML 


Codice Specialità: 24725 


Titolare AIC: ST. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024725 032 
024725 069 


data prima registrazione specialità: 07-06-93 


Confezione 
28 COMPRESSE RIVESTITE 


28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


Codice Specialità: 28721 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: GUIDOTTI 


Data 
Registazione 
17-10-84 
22-03-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028721 049 
028721 052 
028721 064 


Confezione 

14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 
IV 5 FIALE 10 MG/2 ML 

FLEBO 1 FIALA 200 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Dr 


Data 
Recta 
02-05-94 
02-05-94 


02-05-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ovrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DIURESIX 
data prima registrazione specialità 07-06-93 Codice Specialità: 28262 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028262 018 14 COMPRESSE 10 MG C 07-06-93 
028262 020 IV 5 FIALE 10 MG/2 ML G 07-06-93 
028262 032 IV 1 FIALA 200 MG;/20 ML C 07-06-93 
DIURIDE x 
data prima registrazione specialità 20-08-85 Codice Specialità: 25972 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025972 011 20 COMPRESSE 200 MG C 20-08-85 01-06-95 
025972 023 50 COMPRESSE 200 MG C 20-08-85 01-06-95 


DIUROLAB 
data crima registrazione specialità: 12-08-85 


Codice Specialità: 25955 


Titolare AIC: LEBEN'S 


N. AIC Confezione 
025955 016 


DIVICAL 


data prima registrazione specialita: 17-10-80 


N. AIC Confezione 
07701 093 


DIVIDOL 


data prima registrazione specialità: 09-11-79 


30 COMPRESSE 200 MG 


30 COMPRESSE 15 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Cc 


Codice Specialità 7701 Titolare AIC: ITALFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: ZAMBON 


Codice Specialità 22222 


Data 
Registazione 
12-08-85 


Data 
Registazione 


18-02-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
022222 020 12 CAPSULE 50 MG 
022222 044 24 CAPSULE 


DOBENAM 


data prima registrazione specialità: 20-07-91 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Codice Specialità: 27848 Titolare AIC: ANGELINI 


Data 
Registazione 
09-11-79 
09-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
027848 011 30 CAPSULE 20 MG 
027848 023 30 BUSTINE 20 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


G 
C 
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Data 
Registazione 


20-07-91 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DOBESIFAR 
data prima registrazione specialità: 27-04-74 Codice Specialità: 23143 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023143 011 20 CAPSULE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


27-04-74 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DOBETIN 
data prima registrazione specialita: 10-11-81 Codice Specialità: 3785 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC ‘ Confezione Rimborsabilità SSN 

03785 019 500 5 FIALE 500 MCG 1 ML C 

03785 033 1000 5 FIALE 1000 MCG 1 ML A 10 
03785 045 5000 5 FIALE 5000 MCG 2 ML C 

03785 058 GOCCE ORALI 15 ML 20 MCG/ML A 10 
03785 072 1000 B1 5 FIALE 2 ML C 


DOBETIN TOTALE 


Data 
Registazione 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
28-03-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità 20940 Titotare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Contezione. Rimborsabilità SSN 
020940 021 1000 IM 5 F LIOF + 5 F SOLV C 
020940 033 20 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


DOBREN 
data prima registrazione specialita: 31-05-72 Codice Specialità 22576 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022576 019 IM 6 FIALE 2 ML 100 MG B 
022576 021 30 COMPRESSE 50 MG C 
022576 033 24 COMPRESSE 100 MG C 
022576 045 20 COMPRESSE 200 MG B 
022576 058 SOLUZIONE 0S 200 ML 0,5% B 
DOBUTREX 
data prima registrazione specialità: 06-07-83 Codice Specialità 24586 Titolare AIC: LILLY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024586 024 IV 1 FLAC. SOLUZ. STERILE 20 ML H 
DOLEX 
data prima registrazione specialità 09-03-92 Codice Specialità 27638 Titolare AIC: IFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027638 016 20 COMPRESSE 200 MG A 66 
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Data 
Registazione 
31-05-72 
31-05-72 
31-05-72 
30-08-76 
31-05-72 


Data 
Registazione 


14-04-90 


Data 
Registazione 


09-03-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


DOLINAC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 05-03-93 


N. AIC 
027462 011 


DOLISAL 


Contezione 
GEL 50 G 3% 


data prima registrazione specialità: 11-11-83 


Codice Specialità: 27462 


Codice Specialità 24696 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC: 


IRBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


GUIDOTTI 


Data 
Registazione 


05-03-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024696 027 


DOLMEN 


Confezione 


30 COMPRESSE 375 MG 


data prima registrazione specialità: 01-09-89 


N. AIC 
026910 012 
026910 024 
026910 036 
026910 048 
026910 051 
026910 063 
026910 075 


DOLNAIT 


Confezione 

20 COMPRESSE 20 MG 
30 COMPRESSE 20 MG 
30 BUSTINE 20 MG 

10 SUPPOSTE 20 MG 


Codice Specialità: 26910 


1 F LIOF 20 MG + 1 F SOLV 
2 F LIOF 20 MG + 2 F SOLV 
IM IV 6 F LIOF 20 MG + 6 FIALE 2 ML 


data prima registrazione specialità 01-06-93 


Codice Specialità: 28666 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


> OO » » 


Titolare AIC: 


66 
66 


WHITEHALL 


Data 
Registazione 


11-11-83 


Data 
Registazione 


01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028666 016 


DOLOBID 


Confezione 
10 CONFETTI 200 MG 


data prima registrazione specialità 21-05-79 


N. AIC 
024024 061 


Confezione 


30 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 24024 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


01-06-93 


MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


04-11-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DOLOCYL 
data prima registrazione specialità 23-04-85 Codice Specialità: 25636 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025636 034 10 COMPRESSE LACCATE 200 MG C ' 27-02-92 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario aiia GAZZETTA UFFICIALE 


DOLOCYL PLUS 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 29531 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029531 011 12 COMPRESSE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


DOLODERM 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità 10273 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010273 011 CREMA 40 G 30% C 


Data 
Registazione 


27-12-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DOLOFAST 
data prima registrazione specialità: 10-05-96 Codice Specialità: 29775 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029775 018 TUBO 50 G GEL 10% C 


Data 
Registazione 
10-05-96 


Data 
Rinnovo 


DOLOFLEX 
data prima registrazione specialità: 29-09-82 Codice Specialità: 21273 Titolare AIC: BYK GULDEN 
i Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021273 040 10 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 


28-12-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


DOLPYC 
data prima registrazione specialità: 18-02-84 Codice Specialità: 7469 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07469 024 GEL 50 G C 


Data 
Registazione 


07-08-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DOLVIS 
data prima registrazione specialità: 29-01-85 Codice Specialità: 7148 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07148 048 10 COMPRESSE RICOPERTE C 
07148 051 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
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Data 
Registazione 


25-02-85 


25-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


pra registrazione specialità 24-03-75 Codice Specialità 23191 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023191 012 25 CAPSULE 2,5 MG C 24-03-75 01-06-95 
023191 024 25 CAPSULE 5 MG C 24-03-75 01-06-95 
023191 036 25 CAPSULE 10 MG C 24-03-75 01-06-95 


DOMINANS 
data prima registrazione specialità: 09-05-74 Codice Specialità: 23033 Titolare AIC: LUNDBECK 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023033 018 30 CONFETTI C 09-05-74 01-06-95 
023033 020 FORTE 30 CONFETTI C 09-05-74 01-06-95 


DOMUTUSSINA 


Codice Specialità: 25517 Titolare AIC: MCA 


data prima registrazione specialita: 06-04-85 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025517 018 FLACONE SCIROPPO 150 ML C 06-04-85 01-06-95 
025517 032 15 COMPRESSE C 06-04-85 01-06-95 


DOMUVAR 


data prima registrazione specialità: 17-01-58 


N. AIC 
013434 028 


DONA 


data prima registrazione specialità: 02-10-85 


N. AIC 
026023 010 
026023 046 
026023 059 
026023 061 


DONALG 


data prima registrazione specialita: 27-02-74 


Codice Specialità: 13434 Titolare AIC: . BIOPROGRESS 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FIALE ORALI 5 ML C 
Codice Specialità: 26023 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 CAPSULE 250 MG C 
30 CONFETTI 250 MG C 
6 FIALE 400 MG + 6 F SOLV C 
20 BUSTINE C 


Data 
Registazione 


17-04-93 


Data 
Registazione 
02-10-85 
02-10-85 
02-10-85 
09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
022849 018 


Codice Specialità: 22849 Titolare AIC: DYNACREN 
Fascia i 
Confezione Rimborsabilità SSN 
GOCCE 1 FIALA 3 ML C 


_ n —- 


Data 
Registazione 
27-02-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


DONAMET 


data prima registrazione specialità 18-06-93 Codice Specialità: 28119 


N. AIC Confezione 
028119 067 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 F. SOLV 
028119 079 5 FLAC. LIOF. 500 MG + 5 F. SOLV 
028119 081 20 COMPRESSE GASTRORES. 300 MG 
028119 093 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 MG 
DOPATOX 


data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità: 13759 


N. AIC Confezione 
013759 028 300005 10 FLACNI 10 ML 


DOPERGIN 
Codice Specialità: 25997 


data prima registrazione specialità: 04-12-85 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAVIZZA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titotare AIC: 


SCHERING 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 


Data 
Registazione 


06-10-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025997 026 30 COMPRESSE 0,2 MG i 
025997 038 30 COMPRESSE 0,5 MG 
025997 040 30 COMPRESSE 1 MG 


DORICUM 


dala prima registrazione specialità: 01-06-70 


Codice Specialità: 21835 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


FARMILA 


Data 
Registazione 
04-12-85 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
021835 018 COLLIRIO 5 ML 
021835 020 NEBUL. RIN. 10 ML 
021835 032 SEMPLICE CREMA DERM. 30 G 
021835 044 CREMA DERM. 30 G 


DORIDAMINA 


data prima registrazione specialità: 03-04-86 


Codice Specialità: 25918 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


000 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Data 


Registazione 


01-06-70 
01-06-70 
09-06-71 
09-06-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025918 018 


Confezione 4 
30 COMPRESSE DIVISIBILI 150 MG 


DOSBEROTEC 


data prima registrazione specialità: 14-03-83 


Codice Specialità: 23457 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 
Registazione 


03-04-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


023457 017 200 AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ. 200 MCG 
023457 056 FLACONE SCIROPPO 200 ML 


— 273 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Data 
Registazione 
14-03-83 
16-10-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ovramariv alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023457 068 SOLUZIONE INAL. E 0S 20 ML 0,1% A 16-10-85 01-06-95 
023457 070 100 AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ 100 MCG A 21-09-92 01-06-95 
023457 082 30 CAPSULE PER INALAZIONE C 29-10-94 01-06-95 
023457 094 30 CAPSULE INALAZ. CON INALATORE C 29-10-94 01-06-95 
023457 120 SOLUZ. INALAT. MONODOSE 0.5 ML C 26-04-96 01-06-95 
023457 132 SOLUZ INALAT. MONODOSE 1,25 MG C 26-04-96 01-06-95 
DOSTINEX | 
data prima registrazione specialità: 25-07-94 Codice Specialità: 28988 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028988 018 2 COMPRESSE 0.5 MG A 70 25-07-94 
028988 020 4 COMPRESSE 0.5 MG C 25-07-94 
028988 032 8 COMPRESSE 0.5 MG A 70 25-07-94 


Poe dtfKKKTK{{{{{TT RR E 7 A Er 


DOTAREM 


N. AIC 


data prima registrazione specialita: 24-04-96 


Codice Specialità: 29724 


Contezione 


029724 010 / M FIALA S ML 


029724 022 / M FLACONI 10 ML 


029724 034 / M FLACONI 15 ML 


029724 045 / M FLACONI 20 ML 


DOVEN 


| data prima registrazione epecialità 04-05-85 


N. AIC 
025738 055 


025738 067 
025738 079 
025738 081 


DOXAPRIL 


data prima registrazione specialita: 21-09-79 


N. AIC 
020400 014 


Confezione 
FORTE 20 BUSTINE 450 MG 


CREMA TUBO 40 GR 5% 
30 COMPRESSE 150 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 


Confezione 
IV 5 FIALE 2,5 ML 50 MG 


gi 


Codice Specialita: 25738 


Codice Specialità: 20400 


Titolare AIC: 


LABORATOIRE GUERBET 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Titolare AIC: 


EUROFARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 


Data 
Registazione 


29-10-94 
13-03-95 
13-03-95 
13-03-95 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


DOXICICLINA RECORDATI 
10-06-80 


data prima registrazione specialità: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22146 Titolare AIC: RECORDATI 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
022146 068 5 CAPSULE 100 MG 
022146 070 8 CAPSULE 100 MG 
022146 082 12 CAPSULE 100 MG 


DOXINA 
12-10-70 


data prima registrazione specialità: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità 21818 Titolare AIC: IPF 


Data 
Registazione 
29-10-92 
29-10-92 


. 29-10-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021818 012 5 CAPSULE 100 MG 
021818 036 10 CAPSULE 100 MG 


DOXIPROCT 


data prima registrazione specialità 26-03-79 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Codice Specialità 23817 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Data 
Registazione 
12-10-70 
12-10-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023817 012 10 SUPPOSTE 
023817 024 8 SUPPOSTE 
023817 036 POMATA 30 G 
023817 048 POMATA 20 G 


DOXIUM 
data prima registrazione specialità 27-02-73 
li ri iezleiacilatao dia 


N. AIC Coniezione 
022739 015 IV 6 FIALE 250 MG/2 ML 
022739 027 20 COMPRESSE 250 MG 
022739 066 32 CAPSULE 500 MG 


DOXIVENIL 
12-01-88 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità 22739 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità 26463 Titotare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Data 
Registazione 
27-02-73 
27-02-73 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026463 012 TUBO GEL 40 G 
DRAGANON 


data prima registrazione specialità: 18-06-93 


N. AIC Confezione 
027773 011 20 BUSTINE 750 MG 
027773 023 20 COMPRESSE 750 MG 
027773 035 10 BUSTINE 1500 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 27773 Titolare AIC: 


ROCHE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registazione 


12-01-88 


Data 
Registazione 
18-06-93 
18-06-93 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordmario aa GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DRAMIGEL 


data prima registrazione specialità 27-01-95 Codice Specialità: 28947 


N. AIC Confezione 
028947 012 FLACONE GEL 5% 30 G 
DRAVYR 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialita 28242 


N. AIC Contezione 

028242 016 25 COMPRESSE 200 MG 
028242 028 25 COMPRESSE 400 MG 
028242 042 CREMA 5% 3 G 

028242 055 CREMA 5% 10 G 

028242 067 25 COMPRESSE 800 MG 
028242 079 SOSPENSIONE 0S 8% 100 ML 
028242 081 POMATA OFTALMICA 3% 4.5 GR 
DREIMAL 


data prima registrazione specialita: 24-03-82 Codice Specialità: 24509 


N. AIC Confezione 
024509 010 10 COMPRESSE 800 MG 
024509 022 20 COMPRESSE 800 MG 
| DRENISON 
data prima registrazione specialita: 02-12-65 Codice Specialità: 19928 
N. AIC Confezione 
019928 011 0,05% CREMA 15 G 
019928 023 0,05% UNGUENTO 15 G 
019928 035 NEOMICINA CREMA 15 G 
019928 047 NEOMICINA UNGUENTO 15 G 
DRIN 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 1569 


N. AIC Confezione 
01569 033 4 COMPRESSE 
01569 058 20 COMPRESSE 
01569 060 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI FLOW PACK 
01569 072 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


o 1] ge 


Titolare AIC: 


DRUG RESEARCH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


DRUG RESEARCH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


D_D5D PO OO Dd 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


LILLY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


SCHIAPPARELLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


27-01-95 


Data 
Registazione 


27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
29-10-94 
18-10-96 
18-10-96 


Data 
Registazione 


24-03-82 
24-03-82 


Data 
Registazione 


02-12-65 
02-12-65 
02-12-65 
02-12-65 


Data 
Registazione 
30-03-85 
30-03-85 
24-09-87 
24-09-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 | Suppiemento ordmmurio aa GAZZETTA UFFICIALE Serie generaie - n. 26 


DROFLEX 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28479 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028479 018 30 CAPSULE 20 MG G 29-10-94 
028479 020 30 BUSTINE 20 MG G 29-10-94 


DROGENIL 
data prima registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità 28520 Titolare AIC: ESSEX 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028520 017 30 COMPRESSE 250 MG A 29-10-94 
DROMOS 
data prima registrazione speciauta: 29-10-94 Codice Specialità: 28776 Titolare AIC SIGMATAU 
i Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028776 019 30 COMPRESSE G 29-10-94 
028776 021 5 FLAC. LIOF. + 5 F_ SOLV. C 29-10-94 
028776 033 10 FLAC. LIOF. + 10 F. SOLV. G 29-10-94 
DRONAL 
data prima registrazione specialità: 25-06-93 Codice Speciarta: 29054 Titolare AiC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029054 032 10 14 COMPRESSE 10 MG C 30-10-95 


DROPILTON 
data prima registrazione speciasita: 09-06-84 Codice Specialità: 4897 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04897 017 2% COLLIRIO 10 ML A 09-06-84 01-06-95 
04897 029 4% COLLIRIO 10 ML A 09-06-84 01-06-95 
DROPSTAR TG 
LL data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32040 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032040 014 COLLIRIO 20 MINICONT. 0,5 ML C 28-10-95 
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DROPTIMOL 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27626 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data ‘Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

027626 011 FLACONE COLLIRIO 0,25% 3 ML C 29-10-94 
027626 023 FLACONE COLLIRIO 0,25% 5 ML C 29-10-94 
027626 035 FLACONE COLLIRIO 0,5% 3 ML C 29-10-94 
027626 047 COLLIRIO 0,5% 5 ML A 29-10-94 
027626 050 TG 15 CONTENIT. 0,25% 0,2 ML C 29-10-94 
027626 062 TG 25 CONTENIT. 0,25% 0,2 ML C 29-10-94 
027626 074 TG 15 CONTENIT. 0,2 ML COLLIRIO 0,5% A 29-10-94 
027626 086 TG 25 CONTENIT. 0,5% 0,2 ML C 29-10-94 


DROPYAL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28881 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028881 011 20 MICROFLAC. COLL. 0,65 ML C 31-10-94 


DROXAR 
data prima registrazione specialità: 20-07-91 Codice Specialità 27974 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
027974 017 30 CAPSULE 20 MG C 20-07-91 01-06-95 
027974 029 20 BUSTINE 20 MG C 29-10-94 01-06-95 


DROXICEF 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità 24147 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024147 011 8 COMPRESSE SEZ G 1 C 30-11-85 01-06-95 
024147 047 SOSPENSIONE GRAN. 100 ML 250 MG/5 ML C 14-10-81 01-06-95 


DUACT 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27693 Titolare AIC: WELLCOME FOUNDATION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027693 011 36 CAPSULE C 29-10-94 
027693 023 LA 28 CAPSULE C 29-10-94 


do 1. FI 


1-2-1997 Suppiemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


DUFASTON 
data prima registrazione specialità 22-12-78 Codice Specialità: ‘20008 Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020008 025 10 COMPRESSE 10 MG A 22-12-78 01-06-95 


DULCOLAX 
data prima registrazione specialità: 03-06-54 Codice Specialità: 8997 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08997 013 30 CONFETTI 5 MG C 03-06-54 01-06-95 
08997 025 AD 6 SUPPOSTE C 23-08-72 01-06-95 
08997 037 BB 6 SUPPOSTE C 22-04-81 01-06-95 
08997 052 24 CONFETTI 5 MG C 11-12-89 01-06-95 


DUMICOAT 
data prima registrazione specialita 31-12-94 Codice Specialità 29017 Titotare AIC: PHARMARECORD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


029017 011 3 FLAC. LACCA 50 MG 1 G C 31-12-94 


DUMIROX 
data prima registrazione specialità 02-11-89 Codice Specialità 26104 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026104 012 30 COMPRESSE 50 MG C 02-11-89 01-06-95 
026104 024 100 30 COMPRESSE 100 MG C 07-02-95 01-06-95 


DUO C 
data prima registrazione speciaità: 25-02-85 Codice Specialità: 7003 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07003 015 6 FLACONCINI C 25-02-85 01-06-95 
07003 027 12 BUSTINE C 25-02-85 01-06-95 


DUO ORMOGYN 


data prima registrazione specialità 20-10-84 Codice Specialità: 12360 Titolare AIC: AMSA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012360 020 FORTE 1 FIALA 2 ML C 20-10-84 01-06-95 
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DUOGAS | 
data prima registrazione specialita: 12-12-92 Codice Specialità: 28556 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028556 013 10 BUSTINE GRAN. 0S 3,5 G H 12-12-92 


DUOGASTRAL 
data prima registrazione specialità: 28-04-82 Codice Specialità 24623 Titolare AIC: —. NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024623 062 50 COMPRESSE 50 MG C 16-03-85 01-06-95 
DUOVENT 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 25233 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025233 014 AEROSOL DOSATO 15 ML 300 EROGAZ. A 01-12-84 01-06-95 
025233 026 MITE AEROSOL DOSATO 15 ML C 20-09-96 01-06-95 
025233 038 UDV 20 FIALOIDI SOLUZIONE INALAZIONI 4 ML A 29-11-95 01-06-95 
025233 040 MITE UDV 20 FIALOIDI SOL. INAL. 4 ML C 29-11-95 01-06-95 


DUPHALAC DRY 


data prima registrazione specialità: 27-04-95 Codice Specialità: 29306 Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029306 014 20 BUSTINE 10 G POLV. USO ORALE C 27-04-95 
029306 026 BARATTOLO 200 G POLV. USO ORALE C 27-04-95 
029306 038 BARATTOLO 350 G POLV. USO ORALE C 27-04-95 


DUPHALAC-DUPHAR 
data prima registrazione specialità: 22-12-78 Codice Specialità: 22512 Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022512 014 SCIROPPO 200 ML C 22-12-78 01-06-95 


DUPLAMIN 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 15902 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015902 024 CREMA 20 G C 20-04-88 01-06-95 
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DUPLAMOX MUCOLITICO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
18-12-79 
18-12-79 
18-12-79 
18-12-79 


data prima registrazione specialità: 18-12-79 Codice Specialità: 24070 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024070 017 12 COMPRESSE o; 
024070 029 16 COMPRESSE C 
024070 031 20 COMPRESSE C 
024070 043 ORALE 60 ML C 
024070 056 ORALE 100 G C 


18-12-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DUPLEXCILLINA 
data prima registrazione specialità: 19-11-74 Codice Specialità: 22768 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabuità SSN 
022768 028 12 CAPSULE 500 MG C 


Data 
Registazione 


19-11-74 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DUPLEXIL 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità: 24697 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024697 017 12 CAPSULE 500 MG C 


Data 
Registazione 


19-05-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


DURACEF 
data prima registrazione specialità 19-03-80 Codice Specialità: 24187 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024187 015 8 COMPRESSE 1 G C 

024187 039 SOSPENSIONE 0S 100 ML 2,5% 125 MG/5ML C 

024187 041 SOSPENSIONE 0S 100 ML 5% 250 MG/5 ML C 

024187 054 SOSPENSIONE 0S 100 ML 10% 500 MG/5 ML C 


Data 
Registazione 
13-07-81 
19-03-80 
19-03-80 
- 25-10-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


DURAPROX 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 27670 Titolare AIC: 
. Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027670 013 30 COMPRESSE 600 MG C 
027670 025 20 COMPRESSE 600 MG C 


Data 
Registazione 
27-04-93 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 


DURATIRS 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32149 Titolare AIC: ALCON (SVIZZERA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032149 015 = TUBOA PUNTA OFTALMICA 35 G C 
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Data 
Registazione 


18-03-96 


Data 
Rinnovo 
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| DUROGESIC 
| data prima registrazione specialità: 09-08-96 Codice Specialità: 29212 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029212 014 3 SIST. TRANSDERMICI 25 MCG/ORA C 09-08-96 
029212 026 3 SIST. TRANSDERMICI 50 MCG/ORA G 09-08-96 
029212 038 3 SIST. TRANSDERMICI 75 MCG/ORA C 09-08-96 
029212 040 3 SIST. TRANSDERMICI 100 MCG/ORA C 09-08-96 
i DURONITRIN 
| data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialita 26760 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026760 013 30 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG A 02-10-89 01-06-95 


DUSPATAL DUPHAR 


data prima registrazione specialità 22-12-78 


Codice Specialità: 21377 


Confezione 
30 CONFETTI 135 MG 


N. AIC 
021377 015 


DUTIMELAN 815 
data orima registrazione specialità: 07-06-84 


N AIC Confezione 
022797 017 10 DOSI 
022797 031 MITE 10 DOSI 

DUTONIN 


data orima registrazione specialità: 23-06-95 


N. AIC Confezione 
028926 018 28 COMPRESSE 100 MG 
028926 020 28 COMPRESSE 200 MG 
DUVADILAN 


data prima registrazione specialità: 22-12-78 


N. AIC Confezione 
014089 015 IM 6 FIALE 2 ML 
014089 027 30 COMPRESSE 


Codice Specialità: 22797 


Codice Specialità 28926 


Codice Specialità: 


14089 
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Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia - Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 22-12-78 
Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 07-06-84 
C 07-06-84 
Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 23-06-95 
C 23-06-95 
Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 22-12-78 
C 22-12-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
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DUXIMA 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità 24344 Titolare AIC: ECOBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024344 020 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML A 27-12-80 01-06-95 


DYMION 
data prima registrazione specialità: 21-04-84 Codice Specialità: 25254 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinncevo 
025254 020 50 10 FLACONCINI 50 MG C 07-11-85 01-06-95 
025254 032 50 14 CAPSULE 50 MG C 07-11-85 01-06-95 


DYNABOLON 
data prima registrazione specialità 18-05-81 Codice Specialità 23342 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
023342 013 IM F 1 ML 80,5 MG C 18-05-81 01-06-95 


DYNAMISAN 
data prima registrazione specialità 30-08-95 Codice Specialità: 29256 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
029256 017 20 FLAC. SOLUZ. ORALE 3 G/10 ML C 30-08-95 


DYNAPHOS C 


data prima registrazione specialità: 10-12-80 Codice Specialità: 9950 Titolare AIC: SOFAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09950 027 20 COMPRESSE C 20-07-89 01-06-95 
09950 039 10 BUSTINE MONODOSE 12 G C 20-07-89 01-06-95 


DYNAVENT 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25961 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025961 018 30 COMPRESSE 2 MG C 30-07-87 01-06-95 
025961 020 FLACONCINO AEROSOL 200 DOSI C 30-07-87 01-06-95 


DR | 


1-2-1997 


Suppiemento rtnarto via GAZZETTA i FFICIALE 
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DYSPORT 
data prima registrazione specialita: 29-10-94 


N. AIC Confezione 
028362 022 © 2 FLACONI 


E PERLE 


data prima registrazione specialità 21-07-64 


Codice Specialità: 28362 


Codice Specialità: 8819 


Titolare AIC: 


IPSEN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


SCHERER 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
08819 029 15 PERLE 100 MG 


E VITUM 
data prima registrazione specialita: 17-10-84 


N AIC Confezione 
06585 018 15 CAPSULE GELATINOSE 
06585 020 25 CAPSULE GELATINOSE 
EBRANTIL 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


N. AIC Confezione 
026563 015 25,1V 1 FIALA 5 ML 
026563 039 50 IV 1 FIALA 10 ML 
026563 054 30 CAPSULE 30 MG 
026563 078 30 CAPSULE 50 MG 
EBURNAL 


data prima registrazione specialita: 12-10-76 


N. AIC Confezione 
023450 012 30 CAPSULE 20 MG 


023450 024 50 CAPSULE 20 MG 
023450 036 IM 10 FIALE 2 ML 20 MG 
023450 063 30 CAPSULE 60 MG 


EBUROS 


data prima registrazione specialita: 28-10-95 


Codice Specialità: 6585 


Codice Specialità 26563 


Codice Soeciaitta: 23450 


Codice Specialità: 32034 


Fascia 


‘ Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


LIPHA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


BYK GULDEN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


H 
A 
A 


Data 


‘ Registazione 


29-03-90 


Data 
Registazione 
17-10-84 
17-10-84 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Da‘a 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Titolare AIC: 


CHIESI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


ACRO 


Data 
Registazione 
12-10-76 
12-10-76 
12-10-76 
08-08-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
‘01-06-95 


N. AIC Contezione 


032034 011 
032034 023 


COLLUTTORIO FLAC 250 ML 
COLLUTTORIO FLAC 1000 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 


Registazione 


28-10-95 
28-10-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ECAFAST 


data prima registrazione specialità: 31-12-91 


N. AIC 
027429 087 


027429 099 
027429 101 
027429 113 
027429 125 
027429 137 
027429 149 


ECASOLV 


data prima registrazione specialità: 02-04-83 


Supplemento “rarmario via GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27429 


Confezione 


10 FIALE 5000 Ul. 0,2 ML SC 

10 FIALE 12500 UI. 0,5 ML SC 

10 FIALE 20000 U.I. 0.8 ML 

10 SIR. PRONTO USO 5000 UI. SC 
2 SIR. PRONTO USO 12500 Ul. 

2 SIR. PRONTO USO 20000 UL. 

10 SIR. PRONTO USO 12500 Ul. SC 


Codice Specialità: 24939 


Titolare AIC: 


CRINOS 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


A 


> O dà »_OÒO d» 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024939 112 


024939 124 


024939 136. 


024939 148 


ECHOVIST 


data prima registrazione specialita: 07-08-92 


N. AIC 
027874 015 


ECOCAIN 


data prima registrazione specialità: 28-02-90 


N. AIC 
027388 014 


027388 026 
027388 038 
027388 040 
027388 053 
027388 065 
027388 077 
027388 089 
027388 091 


Contezione 


10 FIALE 0,5 ML 12.500 UI + 10 SIRINGHE 
10 FIALE 5000 UI 0,2 ML 

10 FIALE SIRINGA 0.2 ML 5000 UI 

10 FIALE SIRINGA 0.5 ML 12500 UI 


Codice Specialità: 27874 


Confezione 


2 FL. GRAN 3G + 2 FL SOLUZ. 8.5 ML 


Codice Specialità: 27388 


Confezione 
L 10 CARPULE 1,8 ML 


L 50 CARPULE 1,8 ML 

A100 i0 CARPULE 1,8 ML 

A100 50 CARPULE 1,8 ML 

A80 10 CARPULE 1,8 ML 

A80 50 CARPULE 1,8 ML 

ASO 10 CARPULE 1,8 ML 

ASO 50 CARPULE 1,8 ML 

8704 FLAC. NEBULIZZATORE 60 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


A 
A 
A 


Titolare AIC: 


SCHERING A.G. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


MOLTENI DENTAL 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


oO 000 0000 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
01-04-89 
01-04-89 


Data 
Registazione 


07-08-92 


Data 
Registazione 


28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ECODERGIN 
data prima registrazione specialità: 13-04-83 Codice Specialità 24986 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024986 010 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G _ Cc 

024986 022 —CREMA VAGINALE 1% 78 G 'c 

024986 034 POLVERE DERMATOLOGICA 1% 30 G C 

024986 046 6 OVULI VAGINALI 150 MG C 

024986 059 15 OVULI VAGINALI 50 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


13-04-83 
13-04-83 
13-04-83 
13-04-83 
13-04-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ECOMI' 


ECOFOL 
data prima registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità: 28565 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028565 012 10 COMPRESSE 15 MG C 
028565 024 10 FLACONCINI ORALI 15 MG GC 


Data 
Registazione 


29-10-94 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 24846 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024846 014 CREMA 30 G C 
024846 026 LATTE 30 ML C 
024846 038 POLVERE 30 G C 
024846 040 6 OVULI VAG 150 MG C 
024846 053 SOLUZ 5 FL 100 MG C 
024846 065 5 FLACONI LAVANDA VAGINALE C 


ECONAZOLO CARLO ERBA 


Data 
Registazione 


25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 


25-02-85’ 


29-10-94 


Data 
. Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità 29460 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029460 019 CREMA 1% 30 G C 
029460 021 SOLUZIONE 1% FLACONE 30 ML C 
029460 033 POLVERE 1% FLACONE 30 G C 
029460 045 LATTE 1% FLACONE 30 ML C 
029460 058 SCHIUMA 6 BUSTE 10 G C 
029460 060 15 OVULI 50 MG C 
029460 072 6 OVULI 150 MG C 
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Data 
Registazione 


08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento oratmarto ta «5AZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ECOREX 
data prima registrazione specialità: 02-10-85 


Codice Specialita: 25950 Titolare AIC: TOSI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025950 027 CREMA DERMATOLOGICA 30 G 1% C 02-10-85 01-06-95 
025950 041 CREMA VAGINALE 78 G C 02-10-85 01-06-95 
025950 054 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML 1% C 02-10-85 01-06-95 
025950 080 6 OVULI 150 MG C 02-10-85 01-06-95 
025950 092 5 LAVANDE VAGINALI 150 ML 0.1% C 02-01-90 01-06-95 
Î 
i ECOSPORINA 
I data prima registrazione specialità: 01-02-80 Codice Speciaita: 24137 Titolare AIC: ECOBI 
I 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024137 010 8 CAPSULE 500 MG A 01-02-80 01-06-95 
024137 022 SOSPENSIONE 05 60 ML C 01-02-80 01-06-95 
024137 034 8 COMPRESSE 1 G A 13-04-83 01-06-95 
024137 046 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 5% A 20-12-84 01-06-95 
ECOVAL 70 
data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Soecialita 20423 Titolare AIC. GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikta SSN Registazione Rinnovo 
020423 036 UNGUENTO 20 G C 10-11-81 01-06-95 
020423 048 UNGUENTO 30 G 0.1% B 10-11-81 01-06-95 
020423 075 LOZIONE 20 ML 0.1% C 10-11-81 01-06-95 
020423 087 LOZIONE 30 G 0,1% B 10-11-81 01-06-95 
020423 125 POMATA 20 G C 10-11-81 01-06-95 
020423 137 POMATA 30 G 0.1% B 10-11-81 01-06-95 
020423 238 N POMATA 20 G C 10-11-81 01-06-95 
020423 240 N POMATA 30 G C 10-11-81 01-06-95 
020423 265 SCALP FLUID 30 G 0.05% C 10-11-81 01-06-95 
| ECOZIL 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialita 26061 Titolare AIC: IDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026061 059 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 13-01-92 01-06-95 
026061 061 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 G C 13-01-92 01-06-95 
026061 073 POLVERE DERMATOLOGICA 30 G C 13-01-92 01-06-95 
026061 085 3 OVULI VAGINALI C 13-01-92 01-06-95 
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EDE 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità: 25059 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025059 015 30 CAPSULE GELATINA 10 MG C 28-07-83 01-06-95 


1-2-1997 


data prima registrazione specialità: 23-11-77 


N. AIC Contezione 
023499 039 30 CONFETTI 


EDECRIN 


data prima registrazione specialità 27-05-67 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 23499 Titolare AIC: TEOFARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 20864 Titolare AIC: MERCK SHARP 


Serie generale - n. 26 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
07-05-90 01-06-95 


N. AIC Confezione 
020864 017 12 COMPRESSE 50 MG 


data prima registrazione specialità: 05-06-96 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità: 31219 Titolare AIC: 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
27-05-67 01-06-95 


VECTORPHARMA INTERNATIONAL 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031219 013 3 FIALE LIOF 5 MG + 3 F. 5 ML 
031219 025 30 CONFETTI 40 MG C 
031219 037 GEL TUBO 40 G 1% C 
031219 049 GEL TUBO 40 G 2% C 


EDOLAN 


Codice Specialità 25657 Titolare AIC: —FARMAKA 


Data Data 
Registazione Rinnovo 


05-06-96 
05-06-96 
05-06-96 
05-06-96 


data prima registrazione specialità: 04-06-87 


N. AIC Confezione 
025657 040 20 CONFETTI 200 MG 


025657 053 GEL 10% TUBO 50 G 


EFALITH 
data prima registrazione specialità: 30-10-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: GALDERMA 


Codice Specialità 28259 


Data Data 


Registazione Rinnovo 
20-04-95 01-06-95 
10-07-95 01-06-95 


N. AIC Confezione 
028259 012 


POMATA 20 G 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
30-10-95 


EFARGEN 
data prima registrazione specialità: 16-04-68 Codice Specialità 12136 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012136 204 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 
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Data Data 
Registazione Rinnovo 
09-10-89 01-06-95 


1-2-1997 


EFDUO 
Codice Specialità 26077 


data prima registrazione specialità: 25-10-85 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DE ANGELI PH 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
026077 014 


EFEMOLINE 


data prima registrazione specialità: 21-09-92 


N. AIC 
027452 010 


EFEXOR 


data prima registrazione specialita: 26-07-94 


Confezione 
BOMBOLETTA SPRAY 15 ML 


Confezione 
COLLIRIO 5 ML 


Codice Specialità: 27452 


Codice Specialità: 28831 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: CIBA VISION 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: WYETH 


Data 
Registazione 


25-10-85 


Data 
Registazione 


21-09-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


028831 016 
028831 028 
028831 030 
028831 042 


EFFERALGAN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Confezione 


28 COMPRESSE 25 MG 
28 COMPRESSE 37,5 MG 
14 COMPRESSE 50 MG 
14 COMPRESSE 75 MG 


Codice Specialità: 26608 


Fascia 
Rimborsabikità SSN 


oMeMene 


Titolare AIC: UPSAMEDICA 


Data 
Registazione 
26-07-94 
26-07-94 
26-07-94 
26-07-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


026608 036 
026608 048 
026608 051 
026608 063 
026608 075 
026608 087 
026608 099 
026608 101 
026608 113 
026608 125 
026608 137 
026608 149 


EFFERVIT € 


data prima registrazione specialità: 31-01-73 


Confezione 


16 COMPRESSE EFFERV. 500 MG 

BB SCIROPPO 3% 90 ML 

LATTANTI 12 BUSTE 80 MG 

BB 12 BUSTE 150 MG 

C 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 

10 SUPPOSTE 80 MG 

BB 10 SUPPOSTE 150 MG 

10 SUPPOSTE 300 MG 

AD 10 SUPPOSTE 600 MG 

500 16 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG 
500 20 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG 
500 100 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG 


Codice Specialità: 9599 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 


oe MeoMeMeMeMeMeMeMeMe) 


Data 
Registazione 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
12-12-92 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
12-06-96 
12-06-96 
12-06-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


09599 010 
09599 022 


Confezione 


ARANCIO 10 BUSTINE 
LIMONE 10 BUSTINE 
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Titolare AIC: BOUTY 


Data 
Renistazi 
31-01-73 
31-01-73 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


EFFORTIL 
data prima registrazione specialità: 23-08-72 Codice Specialità 6774 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06774 018 SC IM IV 6 FIALE 0,01 G Cc 
06774 032 GOCCE ORALI 15 G 0,75% C 
06774 044 20 COMPRESSE 5 MG C 
06774 057 PERLONGETTEN 20 CAPSULE 25 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


23-08-72 
23-08-72 
23-08-72 
04-06-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


EFRAREL 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 28049 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028049 017 14 COMPRESSE 500 MG C 
028049 029 10 FLACONCINI ORALI 500 MG C 
028049 031 IM IV 3 FIALE 1000 MG C 


Data 
Registazione 


18-02-93 
18-02-93 


18-02-93 


Data 
Rinnovo 


EFRIVIR 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità 27534 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027534 015 25 COMPRESSE 200 MG A 
027534 027 CREMA 3 G C 
027534 054 25 COMPRESSE 400 MG A 
027534 078 CREMA 10 G C 
027534 104 800 25 COMPRESSE 800 MG A 
027534 116 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 


Data 
Registazione 


27-04-91 


27-04-91 
09-03-92 
13-03-93 
14-06-96 
14-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


EFUDIX 
data prima registrazione specialità: 29-11-72 Codice Specialità: 22645 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
022645 016 UNGUENTO 20 G 5% A 


Data 
Registazione 


29-11-72 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


EGIBREN 
data prima registrazione specialità: 31-12-92 Codice Specialita: 27852 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027852 019 30 COMPRESSE 10 MG C 
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Data 
Registazione 


31-12-92 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EGOGYN 30 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità: 23647 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023647 011 21 CONFETTI C 31-12-84 01-06-95 


EKTOGAN 
data prima registrazione specialità 05-11-68 Codice Specialità 3710 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03710 011 POLVERE DERMATOLOGICA 20 G C 16-10-73 01-06-95 
03710 023 POMATA DERMATOLOGICA 60 G C 05-11-68 01-06-95 


EKUBA 
data prima registrazione speciaiità 28-10-95 Codice Specialità: 32059 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032059 014 LAVANDA VAGINALE 12 BUST 10 ML C 28-10-95 


ra prima registrazione specialità 19-12-89 Codice Specialità: 26888 Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026888 014 20 50 COMPRESSE 20 MG A 19-12-89 01-06-95 
026888 026 40 30 COMPRESSE 40 MG A 19-12-89 01-06-95 
026888 038 RETARD 30 CAPSULE 50 MG A 19-12-89 01-06-95 
026888 040 MULTITAB 30 COMPRESSE 60 MG C 29-10-94 01-06-95 


ELANPRESS 
data prima registrazione specialità 29-07-85 Codice Specialità: 25461 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025461 029 30 CAPSULE 350 MG C 29-07-85 01-06-95 


ELASE 


data prima registrazione specialità: 28-04-82 Codice Specialità: 19779 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019779 026 POMATA 10 G Cc 28-04-82 01-06-95 


019779 038 POMATA 30 G C 28-04-82 01-06-95 
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1-2-1997 Suppiemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


ELASTEPEL 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32122 Titolare AIC: HOBAMA 


Fascia 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


032122 018 TUBO CREMA 20 G C 


ELAZOR 


Codice Specialità: 27268 Titolare AIC: SIGMATAU 


data prima registrazione specialita: 01-06-89 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027268 010 7 CAPSULE 50 MG C 
027268 022. 2 CAPSULE 150 MG C 
027268 034 SOL. PERFUSIONALE 100 MG/50 ML H 
027268 046 10 CAPSULE 100 MG A 


ELDISINE 


data prima registrazione specialità: 29-07-85 Codice Specialità 25289 Titolare AIC: ULLY 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025289 012 EV 1 FLAC. 5 MG + 1 FIALA 5 ML A 
ELICODIL 
data prima registrazione specialità 07-06-96 Codice Specialità: 32083 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
032083 014 14 COMPRESSE 400 MG A 69 
032083 026 28 COMPRESSE 400 MG A 69 
032083 038 56 COMPRESSE 400 MG C 


MENARINI INDUSTRIE 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Registazione 


01-06-89 
01-06-89 
01-06-89 
29-10-94 


Data 
Registazione 


29-07-85 


Data 
Registazione 


07-06-96 
07-06-96 
07-06-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


ELIDIUR 
data prima registrazione specialità: 01-06-95 Codice Specialità 29002 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
029002 019 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A 


ELISIR TERPINA 


Codice Specialità: 5020 Titolare AIC: TEOFARMA 


data prima registrazione specialità: 22-04-81 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


05020 045. FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
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Data 
Registazione 


01-06-95 


Data 
Registazione 


18-07-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento vrdnario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ELITEN 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
027735 012 


027735 024 


13-12-91 


Confezione 
10 28 COMPRESSE 10 MG 


14 COMPRESSE 20 MG 


ELIXIR LASSATIVO GIULIANI 
data prima registrazione specialità: 21-04-69 


N. AIC 
013277 013 


ELKAPIN 


Confezione 
FLACONE SCIROPPO 150 G 


data prima registrazione specialita: 03-03-83 


N. AIC 
024736 011 


024736 023 
024736 035 


ELLECALCIN 


Confezione 
20 COMPRESSE 200 MG 


50 COMPRESSE 200 MG 
24 COMPRESSE 400 MG 


data prima registrazione specialità: 22-02-91 


N. AIC 
027541 034 


——————t 


ELLECI 1000 
O data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 
027117 011 


ELMEX 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
026487 013 


026487 025 


Contezione 


5 FIALE 50 Ul. 1 ML 


Confezione 


10 FLACONCINI 10 ML 


19-06-87 


Confezione 
GEL TUBO 25 G 


GEL TUBO 215 G 


Codice Specialità: 27735 


Codice Specialità 13277 


Codice Specialità: 24736 


Codice Specialità 27541 


Codice Specialità: 27117 


Codice Specialità: 26487 
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Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia. 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titolare AIC: 


GIULIANI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


PARKE DAVIS 


Fascia 


Rimborsabélità SSN 


C 
A 
A 


Titotare AIC: 


PHARMA FABRE 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


41 


LAMPUGNANI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


CRINOS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 
Registazione 


13-12-91 
13-12-91 


Data 
Registazione 


21-04-69 


Data 
Registazione 
03-03-83 
20-12-84 
21-12-90 


Data 
Registazione 


22-02-91 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 


19-06-87 
19-06-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ELOCON 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 27341 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027341 015 CREMA 0,1% 30 G C 27-04-93 
027341 027 UNGUENTO 0,1% 30 G C 27-04-93 
027341 039 LOZIONE 0,1% 30 G C 27-04-93 


ELOLIPID 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27952 Titolare AIC: KNOLL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027952 011 10% EMULSIONE FLACONE 100 ML C 29-10-94 
027952 023 10% EMULSIONE FLACONE 250 ML C 29-10-94 
027952 035 10% EMULSIONE FLACONE 500 ML C 29-10-94 
027952 047 10% EMULSIONE FLACONE 1000 ML H 29-10-94 
027952 050 20% 1 FLAC. EMULSIONE 100 ML A 29-10-94 
027952 062 20% EMULSIONE FLACONE 250 ML C 29-10-94 
027952 074 20% 1 FLAC. EMULSIONE 500 ML A 29-10-94 
027952 086 20% EMULSIONE FLACONE 1000 ML H 29-10-94 


ELOPRAM 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28681 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028681 017 28 COMPRESSE 20 MG C 29-10-94 
028681 029 14 COMPRESSE 40 MG C 29-10-94 


ELYZOL 
data prima registrazione specialita: 31-12-94 Codice Specialità: 29015 Titolare AIC: PHARMARECORD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione i Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029015 029 2 SIRINGHE MONOUS. 25% + 2 AGHI C 31-12-94 


EMAGEL 
data prima registrazione specialità 23-12-75 Codice Specialità: 20310 Titolare AIC: ISTITUTO BEHRING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020310 013 1FL 500 ML + RACCORDO H 23-12-75 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento oramario via GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


EMASERIL 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 


N. AIC Confezione 
015715 016 10 FIALE 2 ML 
015715 028 POMATA 20 G 
015715 030 POMATA 30 G 
015715 042 POMATA 50 G 


EMAZIAN B12 
data prima registrazione specialità 06-10-84 


N. AIC Confezione 
079 020 10 F LIOF. + 10 F SOLV. 


Codice Specialità 15715 Titolare AIC: —GEYMONAT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Codice Specialità 79 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


EMILAN 
data prima registrazione specialità: 22-05-76 Codice Soecialita 21821 Titolare AIC: PROMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN 
021821 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
021821 020 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
EMINASE 
data prima registrazione specialità: 11-06-90 Codice Specialità: 26955 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026955 017 IV 1 FLAC. LIOF. 30 U. + F. SOLV. H 


EM 
se prima registrazione specialità: 13-02-93 Codice Specialità 27756 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027756 016 1 TUBO CREMA 5 G + 2 CEROTTI C 
027756 028 5 TUBI CREMA 5 G + 10 CEROTTI C 
027756 030 1 TUBO CREMA 30 G C 


Data 
Registazione 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 


Data 
Registazione 


06-10-84 


Data 
Registazione 
22-05-76 
22-05-76 


SMITHKLINE BEECHAM S.P A 


Data 
Registazione 


11-06-90 


Data 
Registazione 
13-02-93 
13-02-93 
13-02-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


EMMETIPI 
data prima registrazione specialita: 17-03-84 Codice Specialità: 22362 Titolare AIC: ZANONI PHARMACEUTICALS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022362 115 1 FLAC 40 MG+1F SOLV 1 ML C 02-11-95 01-06-95 
022362 127 1FLAC1G+1FSOLV 16 ML C 02-11-95 01-06-95 
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1-2-1997 


EMOANTITOSSINA 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 2832 


N. AIC Confezione 


02832 032 3000 0S 10 FLACONCINI 15 ML 
02832 044 10000 OS 10 FLACONCINI 15 ML 


EMOCLOT D.I. 
data prima registrazione specialità: 04-06-82 


Codice Specialità: 23564 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VECCHI & C PIAM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ISI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
18-06-86 
18-06-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023564 141 1 FLAC. LIOF 100 UI + 1 FLAC. 5 ML 


023564 154 1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 5 ML 
023564 166 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML 
023564 178 1 FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 10 ML 
023564 180 FLAC. LIOF. 3000 UI + SOLV. 30 ML 
EMOFERRINA 


data prima registrazione specialità: 25-01-79 Codice Specialità: 15352 


N AIC Confezione 
015352 038 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML 


EMOFLUX 


data prima registrazione specialità: 02-09-85 


Codice Specialità: 25988 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


ITPLPELrD 


Titolare AIC: 


37 
37 
37 
37 


VECCHI & C PIAM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


METAPHARMA 


Data 
Registazione 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 
12-12-92 


Data 
Registazione 


13-06-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 


025988 041 30 COMPRESSE 300 MG 
025988 066 FLACONE GOCCE 30 ML 


EMOKLAR 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Codice Specialità: 28868 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SAVIO 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


028868 014 10 FIALE SIRIN. 5000 UI 0,2 ML 
028868 026 10 FIALE SIRIN. 12500 UI 0,5 ML 


EMOPLAST 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Codice Specialità 32257 


Fascia . 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


SCHIAPPARELLI 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 


032257 014 LIQUIDO DISIN. FLAC 200 ML 
032257 026 FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 150 G 
032257 038 FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 60 G 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EMOPON 12 
data prima registrazione specialita: 15-06-84 Codice Specialità 2258 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02258 010 10 FLAC.NI USO ORALE 5 ML C 15-06-84 01-06-95 
02253 022 30 FLAC.NI USO ORALE 5 ML C 15-06-84 01-06-95 
02258 034 10 F LIOF + 10 F SOLV 3 ML C 15-06-84 01-06-95 


EMOPREMARIN 
data prima registrazione specialità: 15-06-84 Codice Specialità: 22120 Titolare AIC: WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022120 012 IM IV 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA 5 ML A 15-06-84 01-06-95 


EMOREN 
data prima registrazione specialità: 06-06-81 Codice Specialità: 22866 Titolare AIC: IA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022866 038 10 SUPPOSTE C 10-04-90 01-06-95 
022866 040 POMATA 20 G C 10-04-90 01-06-95 


EMORRIL 
data prima registrazione specialità: 16-07-75 Codice Specialità 23227 Titotare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023227 022 10 SUPPOSTE C 16-07-75 01-06-95 
023227 046 POMATA 40 G C 16-07-75 01-06-95 


EMOSINT 
data prima registrazione specialità: 25-05-95 Codice Specialità: 27665 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027665 013 10 FIALE 4 MCG/0,5 ML A 25-05-95 
027665 025 10 FIALE 20 MCG/1 ML H 25-05-95 
027665 037 10 FIALE 40 MCG/1 ML H 25-05-95 


EMOVIS 
data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialità 27360 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027360 015 = 10 FLACONCINI ORALI C 30-04-92 
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1-2-1997 


EMOZIDE B6 
data prima registrazione specialità 07-06-84 


N. AIC 
010252 017 


data prima registrazione specialità: 24-02-78 


N. AIC 
023593 015 
023593 039 
023593 054 
023593 078 
023593 080 
023593 092 
023593 104 


ENABLEX 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
029228 018 
029228 020 
029228 032 
029228 044 


ENANTONE 


data prima registrazione specialità: 02-11-89 


N. AIC 
027066 024 
027066 051 
027066 063 
027066 075 


ENAPREN 


data prima registrazione specialità 12-03-85 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 10252 


Confezione 


SCIROPPO 250 ML 


Codice Specialita: 23593 


Confezione 

20 COMPRESSE 0,5 MG 

20 COMPRESSE 1 MG 

20 COMPRESSE 2 MG 

GOCCE ORALI 20 ML 

IM IV FLEBOCLISI 3 F. MG 0,5 
IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE MG 2 
IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE MG 5 


11-08-95 Codice Specialità 29228 


Confezione 

20 CAPSULE 80 MG 
20 CAPSULE 120 MG 
10 SUPPOSTE 80 MG 
10 SUPPOSTE 120 MG 


Codice Specialità: 27066 


Confezione 

DEPOT 1 FLAC. LIOF 3,75 MG IM SC + FIALA SIRINGA 2 ML 
DIE 1 FLAC 1,6 MU8 DOSI 

DIE 1 FLAC 2,8 ML/14 DOSI 

DIE 1 FLAC 4 ML/20 DOSI 


Codice Specialità 25682 


Titolare AIC: 


VECCHI & C PIAM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


RAVIZZA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O OÒ o dàÒ0d 0 


Titolare AIC: 


PFIZER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


TAKEDA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


51 


MERCK SHARP 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


07-06-84 


Data 
Registazione 


24-02-78 
24-02-78 
24-02-78 
24-02-78 
06-04-85 
06-04-85 
06-04-85 


Data 
Registazione 
11-08-95 
11-08-95 
11-08-95 
11-08-95 


Data 
Registazione 


13-07-92 
09-09-96 
09-09-96 
09-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


- N. AIC 


025682 028 
025682 042 


Confezione 
14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 
28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Data 
Registazione 
12-03-85 
27-04-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ENAPREN EV 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC Confezione 
027446 018 10 FIALA 1 MG EV 
027446 020 10 FLACONI 5 MG EV 


ENCEFABOL 


data prima registrazione specialità: 03-02-68 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27446 Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 


Codice Specialità 21017 Titolare AIC: BRACCO 


MERCK SHARP 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
021017 013 20 CONFETTI 100 MG 
021017 025 60 CONFETTI 100 MG 
021017 037 SCIROPPO 200 ML 1,61% 


ENCELIN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
03-02-68 
03-02-68 
16-11-68 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 12-08-85 Codice Specialità 25016 Titotare AIC: CROSARA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026016 016 3 FIALE 500 MG C 
026016 028 1 FIALA 1000 MG C 
026016 030 2 FLAC.NI MULTIDOSE 1000 MG C 
026016 042 3 FLAC.NI MULTIDOSE 1000 MG C 


ENCEVIN 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N. AIC Confezione 
025501 026 


ENDALBUMIN 


data prima registrazione specialità: 13-05-85 


Codice Specialità: 25501 


Codice Specialità 25739 


Titolare AIC: SAVIO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


RETARD 40 CAPSULE 30 MG C 


Titolare AIC: 


ALFA BIOTECH 


Data 
Registazione 
12-08-85 
12-08-85 
12-08-85 
12-08-85 


Data 
Registazione 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 


025739 018 1 FLAC. 50 ML 20% 
025739 020 1 FLAC. 100 ML 20% 


ENDOBIL 
data prima registrazione specialità: 20-12-73 


Codice Specialità: 22910 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 15 
A 15 


Data 
Registazione 
13-05-85 
09-12-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022910 018 IV 1 FIALA 20 ML 8,06 G 
022910 020 IV 1 FIALA 30 ML 12,09 G 
022910 032 IV 100 ML 9,91 G 


Titolare AK: =—BRACCO 
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Data 
PORTARE 
20-12-73 
20-12-73 
20-12-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 
C*——-i- GGI: OSI«É- TOO OT IA I nr — " _ '__m_0Ò__nE EE: NG IEEE ESK:®ÉIEGSÈ@GÈ© 


ENDOBULIN 


data prima registrazione specialita: 06-04-84 Codice Specialità: 25264 Titolare AIC: IMMUNO 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 

025264 058 EV 1 FL. LIOF. 5000 MG + 1 FL 100 ML H 
025264 084 EV 1 FL. LIOF 250 MG + 1 FL. 5 ML H 
025264 096 EV 1 FL. LIOF. 500 MG + 1 FL. 10 ML H 
025264 108 EV 1 FL. LIOF 1000 MG + 1 FL. 20 ML H' 
025264 110 EV 1 FL. LIOF. 2500 MG + 1 FL. 50 ML H 
025264 122 EV 1 FL. LIOF. 5000 MG + 1 FL 100 ML H 
025264 134 1 FL. 7500 MG + FL.150 ML + SET H 
025264 146 1 FL. 10000 MG + FL. 200 ML + SET H 
ENDOCISTOBIL 


data prima registrazione specialità 02-01-59 Codice Specialità: 14629 Titolare AIC: BRACCO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


014629 012 IV 1 FIALA 20 ML H 


ENDOGAMMA 


Codice Specialità 27106 Titolare AIC: ISM 


data prima registrazione specianta: 07-05-90 


Data 
Registazione 


06-04-84 
15-05-95 
15-05-95 
15-05-95 
15-05-95 
15-05-95 
15-05-95 
19-05-95 


Data 
Registazione 


02-01-59 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


lose siasi he a PT Cosa irc dii °—r tl. fo ipelii0 o tio rr i. 5o0lou 
Data 
Registazione 


07-05-90 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027106 018 IV FLACONE 10 ML/500 MG H 
027106 020 IV FLACONE 20 ML/1 G H 
027106 032 IV FLAC. 50 ML/2,5 G + SET INF. H 
027106 044 IV FLAC. ‘00 MUS5 G + SET INF. H 
ENDOMIXIN 
data prima registrazione speciaità 22-04-82 Codice Specialità 24610 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024610 014 16 COMPRESSE 250 MG C 
024610 026 16 COMPRESSE 500 MG C 


07-05-90 
07-05-90 
07-05-90 


Data 
Registazione 


22-04-82 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


ENDONEUTRALIO . 
data prima registrazione specianta: 04-02-82 Codice Specialità: 6123 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06123 071 20 BUSTINE 5 G C 


— 300 — 


Data 
Registazione 


02-01-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ovrdmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ENDOPROL 
| © data prima registrazione specialità 01-06-93 


N. AIC Confezione 


028638 017 1 FIALA 5 MG/5 ML 


028638 029 5 CAPSULE 5 MG 
028638 031 10 CAPSULE 5 MG 
ENDOPROST 


data prima registrazione specialita 07-08-92 


N. AIC Confezione 
027184 011 1 FIALA 0.100 MG 
027184 023 FIALA 50 MCG/0.5 ML 
ENDOREM 


data prima registrazione specialita: 21-05-96 


N. AIC Confezione 
031992 011 FIALA 8 ML 
ENDOSTEM 


data prima registrazione specialità: 01-06-93 


N. AIC Confezione 
028540 019 IV 1 FIALA 5 MG/5 ML 
028540 021 5 CAPSULE 5 MG 
028540 033 10 CAPSULE 5 MG 


ENDOTELON 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Codice Specialità: 28638 Titolare AIC: 


LPB 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Codice Specialita 27184 Titolare AIC: 


ITALFARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 


Codice Specialita 31992 Titolare AIC: 


LABORATOIRE GUERBET 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Codice Specialità: 28540 Titolare AIC: 


SAMIL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titotafè AIC: 


Codice Specialità: 26606 


SANOFI 


Data 
Registazione 
01-06-93 
01-06-93 
01-06-93 


Data 
Registazione 
07-08-92 
29-10-94 


Data 
Registazione 
21-05-96 


Data 
Registazione 
01-06-93 
01-06-93 
01-06-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026606 018 30 CONFETTI 50 MG 


ENDOXAN ASTA 
data prima registrazione specialita: 05-09-59 


N. AIC Confezione 
015628 011 50 CONFETTI 50 MG 
015628 023 10 FLACONCINI 200 MG 
015628 035 1 FLAC. 500 MG 
015628 047 1 FLAC.1G 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 15628 Titolare AIC: 


ASTA MEDICA AG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


PPEO d» 
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Data 
Registazione 


02-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ENDURONIL 
data prima registrazione specialità: 25-03-69 Codice Specialità 21296 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021296 013 20 COMPRESSE C 25-03-69 01-06-95 
021296 037 FORTE 20 COMPRESSE C 25-03-69 01-06-95 


ENDYDOL 
data prima registrazione specialità: 14-10-81 Codice Specialità: 22276 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022276 036 20 CONFETTI 250 MG C 14-10-81 01-06-95 


ENEMAC | 
data prima registrazione specialità 17-05-60 Codice Specialità: 15937 Titolare AIC: EUROSPITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015937 016 CLISTERE 130 ML C 17-05-60 01-06-95 


ENGERIX B 
data prima registrazione specialità: 18-09-87 Codice Specialità: 26653 Titolare AiC: SMITHKLINE BEECHAM S.A. 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026653 016 1 FLAC. MONODOSE + SIRINGA C 18-09-87 01-06-95 
026653 028 1 FLAC. MONODOSE C 18-09-87 01-06-95 
026653 030 10 FLAC. MONODOSE + SIRINGHE C 18-09-87 01-06-95 
026653 042 25 FLAC. MONODOSE + SIRINGHE C 18-09-87 01-06-95 
026653 055 BB 1 FLAC. 10 MCG + SIRINGA C 21-12-90 01-06-95 
026653 067 BB 25 FLAC. 10 MCG + 25 SIRINGHE C 21-12-90 01-06-95 


ENO EFFERVESCENTE ANTIACIDO 


data prima registrazione specialità: 31-03-73 Codice Specialità 17612 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017612 021 10 BUSTINE 5 G C 24-10-88 01-06-95 


DI 


ENOXEN 


data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26003 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 
a ine n 
Fascia Data Data 
N. AIC. Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026003 018 8 COMPRESSE 400 MG A 27-07-87 01-06-95 
026003 020 12 COMPRESSE 300 MG A 27-07-87 01-06-95 
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1_2-1997 


| 


ENTERO V 


Supplemento vramario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 30-09-83 


N. AIC 
09256 037 


Confezione 
25 CAPSULE 


ENTEROGERMINA 


data prima registrazione specialità: 03-11-78 


N. AIC 
013046 014 


ENTEROMIX 


Contezione 
10 FIALOIDI ORALI 5 ML 


data prima registrazione specialità: 19-05-82 


N. AIC 
024518 033 


024518 058 


ENTEROSTOP 


Confezione 
20 COMPRESSE 500 MG 


20 BUSTINE 500 MG 


data prima registrazione specialità: 21-07-84 


N. AIC 
012577 019 


Contezione 
20 COMPRESSE 


ENTEROVACCINO ISI 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 


N. AIC 
013370 010 


013370 022 


Confezione 
3 COMPRESSE 200 MG 


6 COMPRESSE 200 MG 


ENTEROVACCINO ISM 


data prima registrazione specialità: 24-03-75 


Codice Specialità: 9256 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


13046 


24518 


12577 


13370 


Codice Specialità 3097 


Titolare AIC: 


MILANFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SANOFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


BIOPROGRESS 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ISI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


18-07-87 


Data 
Registazione 


03-11-78 


Data 
Registazione 
04-02-91 


29-10-94 


Data 
Registazione 


21-07-84 


Data 
Registazione 


25-11-82 


:25-11-82 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
03097 021 


Confezione 


AD 6 COMPRESSE 200 MD 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


24-03-75 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ENTUMIN 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 21553 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021553 019 30 COMPRESSE 40 MG A 09-03-87 01-06-95 
021553 021 GOCCE 10 ML A 29-12-83 01-06-95 
021553 033 IM 10 FIALE 40 MG 4 ML A 29-12-83 01-06-95 


ENTUREN 
data prima registrazione specialità: 08-11-79 Codice Specialità: 19350 Titolare AIC: CIBA VISION 
i Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019350 026 20 COMPRESSE 400 MG C 28-02-83 01-06-95 


ENZIPAN 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27510 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027510 015 40 CAPSULE C 29-05-93 
027510 027 60 CAPSULE C 29-05-93 
027510 039 80 CAPSULE C 29-05-93 
027510 041 100 CAPSULE C 29-05-93 
027510 054 120 CAPSULE C 29-05-93 


EOLUS 
data prima registrazione specialità: 09-06-95 Codice Specialità: 28257 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028257 018 AEROSOL 1 FLAC. 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCL (12 MCG/SPRUZZO) A 09-06-95 
028257 020 30 CAPSULE 12 MCG + 1 INALATORE A 14-10-96 


EPA BON 
data prima registrazione specialità 31-05-84 Codice Specialità: 13688 Titolare AIC: SIFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013688 015 20 FLACONCINI ORALI 200 MG C 31-05-84 01-06-95 


EPA TREIS 
data prima registrazione specialità: 30-01-69 Codice Specialità: 21172 Titolare AIC: ECOBI 
‘Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021172 010 24 CAPSULE 400 MG C 19-03-80 01-06-95 
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1-2-1997 Serie generale - n. 26 


EPABETINA 


data prima registrazione specialità 14-12-76 Codice Specialità: 13417 Titolare AIC: 0.F.F. 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013417 011 20 COMPRESSE C 14-12-76 01-06-95 
013417 023 FLAC. SCIROPPO 200 ML C 18-05-81 01-06-95 


EPAGLUTONE 
data prima registrazione speciali 06-01-84 Codice Specialità 16599 Titolare AIC: MILANFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016599 021 25 CAPSULE C 09-12-85 01-06-95 


EPALAT EPS 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


N. AIC 
028524 015 


Codice Specialità: 28524 


Contezione 


15 BUSTINE GRANULATO 12 G 


29-10-94 


EPALFEN 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29119 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029119 017 SCIROPPO 180 ML C 29-10-94 
029119 029 20 BUSTE 3 G C 29-10-94 
029119 031 20 BUSTE 6 G C 29-10-94 
029119 043 10 BUSTE 9 G C 29-10-94 
029119 056 10 BUSTE 12 G C 29-10-94 


EPALFEN EPS 


data prima registrazione specialità: 05-06-81 Codice Specialità: 24409 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024409 043 30 BUSTINE G 6 C 27-07-85 01-06-95 
024409 082 15 BUSTINE G 12 C 27-07-85 01-06-95 
024409 094 FLACONE SOLUZIONE 200 ML C 04-06-87 01-06-95 
024409 106 FLACONE SOLUZIONE 400 ML C 15-11-88 01-06-95 
024409 118 30 BUSTINE 6 G A 59 02-11-94 01-06-95 
024409 120 15 BUSTINE 12 G A 59 02-11-94 01-06-95 
024409 132 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A 59 02-11-94 01-06-95 
024409 144 1 FLAC. SCIROPPO 400 ML A 59 02-11-94 01-06-95 
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EPAPLEX 
data prima registrazione specialità 24-10-83 Codice Specialità 17973 Titolare AIC: FARMA UNO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017973 114 10 CONTENITORI ORALI 10 ML C 13-06-92 01-06-95 


EPAREMA 
data prima registrazione specialità 11-08-67 Codice Specialità 9677 Titolare AIC: ST. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09677 016 30 CONFETTI C 11-08-67 01-06-95 
09677 028 SCIROPPO 180 G C 03-01-69 01-06-95 


EPAREMA LEVUL 


data prima registrazione specialità 02-11-79 Codice Specialità: 23209 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023209 024 SCIROPPO FLACONE 180 G C 02-11-79 01-06-95 
023209 036 12 FLACONCINI ORALI C 02-11-79 01-06-95 


EPARGRISEOVIT 
data prima registrazione specialita 21-09-79 Codice Specialità 13092 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013092 010 AD 6 FIALE | + 6 FIALE Il C 21-09-79 01-06-95 
013092 022 BB 6 FIALE | + 6 FIALE Il C 21-09-79 01-06-95 


EPARICAL 
data prima registrazione specialità: 22-03-85 Codice Specialità 25705 Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025705 017 10 FIALE SIRINGHE 5000 UI 0,2 ML A 22-03-85 01-06-95 
025705 029 10 FIALE 12500 UI 0,5 ML A 22-03-85 01-06-95 
025705 031 10 FIALE 20000 UI 0,8 ML C 22-03-85 01-06-95 


EPARINA BMS 


data prima registrazione specialità 10-09-58 Codice Specialità: 13732 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013732 019 1 FLAC. 5 ML 5000 U!/ML A 10-09-58 01-06-95 
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1-2-1997 


EPARINA CALCICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
15-05-95 Codice Specialità 30706 


data prima registrazione specialità: 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n, 26 


BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


N. AIC Confezione 
030706 016 10 FIALE 5000 UIl/0.2 ML 
030706 028 10 FIALE 12500 UI/0,5 ML 


EPARINA FORMENTI 
Codice Specialità 5172 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


A 


Data 
Registazione 
15-05-95 


15-05-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
05172 010 1 FL5 ML 1000 UI 
05172 022 1 FL 5 ML 5000 UI 
05172 034 1 FL 5 ML 25000UI. 


EPARINA NOVO 


data prima registrazione specialità: 19-03-84 Codice Specialità: 8413 
N. AIC Confezione 
08413 015 1 FL 5 ML 5000 UY/ML 


EPARINA SODICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 25000 
data prima registrazione specialità 22-05-95 Codice Specialità: 30993 


N. AIC 
030993 012 


Confezione 
10 FIALE 5 ML 


EPARINA SODICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 5000 
Codice Specialità 30705 


data prima registrazione specialità: 22-05-95 


Titotare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
Titotare AIC. MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
H 19-03-84 
Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
Fascia Data 
Rimborsabdità SSN Registazione 
H 22-05-95 


Titolare AIC: 


BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
030705 014 


Confezione 
10 FIALE 1 ML 5000 UI 


EPARINA VISTER 


data prima registrazione specialità: 26-01-81 


Codice Specialità 6275 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


PARKE DAVIS 


Data 
Registazione 
22-05-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
06275 010 


Confezione 
IV 1 FLAC. 10 ML 50000 UI 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registazione 
26-01-81 
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EPARINLIDER 
data: prima registrazione specialità: 27-06-95 Codice Specialità: 29459 Titolare AIC: PHARMALAND S.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029459 017 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A 27-06-95 


EPARINOVIS 


data prima registrazione specialità: 01-02-85 Titolare AIC: INTES 


Codice Specialità 17463 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
017463 011 COLL. EST. FL A LIOF + FL B SOLV C 01-02-85 
017463 023 POMATA G 3,5 C 01-02-85 
EPARIPLUS 
data prima registrazione specialità: 27-06-95 Codice Specialità: 29458 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029458 015 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A 27-06-95 
EPARMEFOLIN 
data prima registrazione specialità: 09-08-68 Codice Specialità: 21076 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
021076 070 AD IM IV 6 F. LIOF. + 6 F. SOLV. Cc 10-06-91 
021076 082 BB IM IV 6 F. LIOF + 6 F. SOLV. C 10-06-91 
021076 094 30 CONFETTI C 10-06-91 
EPARSIL 
data prima registrazione specialità: 08-04-82 Codice Specialità: 23831 Titolare AIC: PULITZER 
| Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023831 023 30 CAPSULE 140 MG C 20-12-84 
023831 035 30 BUSTINE GRAN. EFF. 200 MG C 27-07-87 
EPATO GIULIANI 
data prima registrazione specialita 15-10-71 Codice Specialità: 18415 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
018415 024 FLACONE SCIROPPO G 300 C 23-11-85 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
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EPATOXIL 
data prima registrazione specialità 07-11-70 Codice Specialità: 21964 Titolare AIC:. TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021964 022 400 5 F. LIOF. + 5 F. SOLV. C 27-11-93 01-06-95 


EPHYNAL 
data prima registrazione specialità 30-07-43 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
053 025 20 CONFETTI 100 MG C 17-10-52 01-06-95 
053 037 30 CAPSULE 300 MG C 27-05-83 01-06-95 


EPIESTROL 
data prima registrazione specialità: 16-03-95 Codice Specialità: 29000 Titolare AIC: ROERIG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029000 015 25 8 SISTEMI TRANSDERMICI 2 MG A 16-03-95 
029000 027 50 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG A 16-03-95 
029000 039 8 SISTEMI TRANSDERMICI 8 MG C 16-03-95 


EPIRUBICINA CARLO ERBA 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 28636 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028636 013 INIETT. FL. 10 MG + SOLV. 5 ML C 08-09-95 
028636 025 INIETT. FLACONE 50 MG C 08-09-95 


EPIVIR 
data prima registrazione specialità: 02-10-96 Codice Specialità: 31984 Titolare AIC: GLAXO (INGHILTERRA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031984 014 / E SOLUZIONE 0S 10 MG/ML FLAC. 240 ML H 02-10-96 
031984 026 / E 60 COMPRESSE 150 MG H 02-10-96 


EPOGAM 
data prima registrazione specialità: 27-02-92 Codice Specialità: 27514 Titolare AIC: WHITEHALL 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027514 013 120 CAPSULE C 27-02-92 
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EPOMIN 


data prima registrazione specialità: 07-08-92 


N. AIC 
028617 025 


EPOSERIN 


data prima registrazione specialità 03-03-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 28617 Titolare AIC: IBSA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


20 BUSTINE 25 MG C 


Confezione 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


07-02-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
025198 019 


025198 021 
025198 033 
025198 045 
025198 058 


EPOXITIN 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Codice Specialità 25198 Titolare AIC: PHARMACIA 
| Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM FL 250 MG + F SOLV 2 ML 
IM FL 500 MG + F SOLV 2 ML 
IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 55 


IVFL1G+FSOLV 10 ML 


I IT Ds» _QO O 


IVFL2G 


Data 
Registazione 


03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027017 072 


027017 084 
027017 096 
027017 108 
027017 110 
027017 122 
027017 134 
027017 209 
027017 211 
027017 223 
027017 235 


027017 247 


. EPPY 


data prima registrazione specialità: 05-05-84 


N. AIC 
021298 017 


Codice Specialità: 27017 Titolare AIC: JANSSEN CILAG SA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 1 ML 2000 U/ML Cc 


PE 
N 


1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML 
1 FIALA 1 ML 4000 U/ML 
1 FLAC. 1 ML 4000 U/ML 12 
1 FIALA 1 ML 10000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML 

1 FLAC. 1000 U/0,5 ML 

1 SIRINGA TAMP FOSF 1000 UI/0,5 ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 2000 UI/0,5 ML 
1 SIR TAMP FOSF 3000 Ul/0,3 ML 


1 SIRINGA TAMP FOSF 4000 Ul/0,4 ML 


> >» 0 » » » » 05» » 
n 


1 SIRINGA TAMP FOSF 10000. Ul/1 ML 


Codice Specialità: 21298 Titolare AIC: —MERCK SHARP 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLAC. COLLIRIO 7,5 ML C 
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Data 
Registazione 
05-12-89 
05-12-89 
05-12-89 
05-12-89 
05-12-89 
05-12-89 
01-08-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 


Data 
Registazione 
05-05-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 


EPREX 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


N. AIC 


027015 015 
027015 027 
027015 039 
027015 041 
027015 054 
027015 066 
027015 078 
027015 142 
027015 155 
027015 167 
027015 179 
027015 181 


EPTACALCIN 


Confezione 

1 FIALA 1 ML 2000 U/ML 
1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML 
1 FIALA 1 ML 4000 U/ML 
1 FLAC. 1 ML 4000 U/ML 


1 FIALA 1 ML 10000 U/ML 
1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML 


1 FLAC. 1000 U/0,5 ML 


Codice Specialità: 27015 


1 SIRINGA TAMP FOSF 1000 UI/0,5 ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 2000 Ul/0,5 ML 
1 SIR TAMP FOSF 3000 Ul/0,3 ML 

1 SIRINGA TAMP FOSF 4000 UI/0,4 ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 10000 Ul/1 ML 


data prima registrazione specialità: 01-02-91 


Codice Specialità: 27389 


Titolare AIC: 


CILAG AG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 


> DB OP LrIELEdLELEODdLdLO » 


Titolare AIC: 


12 


12 


12 
12 


SIGMATAU 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 
17-06-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027389 016 
027389 028 
027389 030 
027389 042 
027389 055 
027389 067 
027389 079 
027389 081 
027389 093 


EPTADONE 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


7 FLAC. EROG. MONODOSE 100 UI 
6 FIALE 50 UI + 6 SIRINGHE 

5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE 

6 CAPSULE RETTALI 100 UI 

10 CAPSULE RETTALI 100 UI 

8 CAPSULE RETTALI 100 UI 

3 CAPSULE RETTALI 200 UI 

5 CAPSULE RETTALI 200 UI 

4 CAPSULE RETTALI 200 UI 


12-03-52 


Codice Specialità: 6105 


Rimborsabilità SSN 


(oe MeoMeMeMeMeMeMe) 


Data 
Registazione 
01-02-91 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
06105 011 
06105 023 
06105 035 
06105 047 


EQUIBRAL 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
IM 5 FIALE 1 ML 10 MG 


1 FLACONCINO 0S 20 MG 20 ML 
1 FLACONCINO OS 10 MG 20 ML 
1 FLACONCINO OS 5 MG 20 ML 


13-10-60 


17940 


Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
‘H 
A 37 
A 37 
A 37 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
12-03-52 
06-03-79 
18-10-80 
18-10-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


017940 014 


Confezione 
25 CONFETTI 10 MG 
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Data 
Registazione 
13-10-60 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
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EQUILID 
data prima registrazione specialità 22-06-72 Codice Specialità: 22572 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022572 061 20 COMPRESSE DIVISIBILI 200 MG B 22-06-72 01-06-95 


EQUITON 
data prima registrazione specialità 29-10-85 Codice Specialità 26064 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC ‘Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026064 016 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,5% C 29-10-85 01-06-95 


ERACLIT 
data prima registrazione specialità 29-10-94 ‘Codice Specialità 28695 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028695 017 5 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA C 29-10-94 
028695 029 10 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA C 29-10-94 


ERBAMIL 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 9264 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09264 021 FLACONE SOLUZIONE OS 40 G C 18-05-85 01-06-95 


ERCEF 
data prima registrazione specialità: 09-09-96 Codice Specialità: 27404 Titolare AIC: COLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027404 019 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV. A 55 09-09-96 
027404 021 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA SOLV. A 55 09-09-96 
027404 033 IV FLACONE 1000 MG + F. SOLV. H 09-09-96 


ERCEFURYL 


data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità: 26347 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026347 017 20 CAPSULE 200 MG C 19-06-87 01-06-95 
026347 031 BB SOSPENSIONE OS 100 ML C 19-06-87 01-06-95 
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ERDOS 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28487 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

028487 015 30 CAPSULE 150 MG C 29-10-94 

028487 027 30 CAPSULE 300 MG C 29-10-94 

028487 039 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG C 29-10-94 

028487 041 SOSPENSIONE ESTEMP. 200 ML 3,5% C 29-10-94 

028487 054 6 FL. AEROSOL 225 MG + 6 F. SOLV C 29-10-94 


EREVAN 
data prima registrazione specialità 04-07-89 Codice Specialità: 26275 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026275 014 50 CAPSULE 200 LRU C 
026275 026 GEL 30 G C 
026275 040 IM 6 FIALE 2 ML 250 LRU C 


Data Data 
Recta sh 
04-07-89 01-06-95 
04-07-89 01-06-95 
29-10-94 01-06-95 


ERGAMISOL 
data prima registrazione specialità: 04-06-82 Codice Specialità: 23702 Titolare AIC: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023702 018 20 COMPRESSE 50 MG A 53 04-06-82 01-06-95 


data prima registrazione specialita 18-06-93 Codice Specialità: 28116 Titolare AIC: KNOLL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028116 059 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 F. SOLV. C 
028116 061 5 FLAC. LIOF. 500 MG + 5 F. SOLV. C 
028116 073 20 COMPRESSE GASTRORES. 300 MG C 
028116 085 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 MG C 


ERGO 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 


Codice Specialità: 28283 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028283 012 30 CAPSULE 10 MG C 
028283 024 10 FLACONCINI 20 MG C 
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Data 
Registazione 


29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ERGO UNO 
data prima registrazione specialità: 31-07-86 Codice Specialità: 26314 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026314 017 30 COMPRESSE 4,5 MG C 31-07-86 01-06-95 
026314 043 FLACONE GOCCE 30 ML C 31-07-86 01-06-95 


ERGOCRIS 
data prima registrazione specialità. 18-09-96 Codice Specialità 29106 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029106 010 10 FLAC.NI ORALI MONOD. 7 ML C 18-09-96 
029106 022 20 CAPSULE 20 MG C 18-09-96 
029106 034 FLACONE GOCCE 30 ML 0.2% G 18-09-96 


ERGOLIN 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28596 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028596 017 30 COMPRESSE 30 MG C 29-10-94 


ERGOTAN 
data prima registrazione specialità 09-03-51 Codice Specialità: 4509 Titolare AIC: SALF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04509 016 GOCCE ORALI 15 ML C 09-03-51 01-06-95 
04509 028 IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG C 09-03-51 01-06-95 
04509 030 IM 3 FIALE 1 ML 0,5 MG C 09-03-51 01-06-95 


ERGOTINA 
data prima registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialità 28315 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028315 024 GOCCE 30.ML 0,2% C 05-03-93 
028315 036 10 FLACONCINI 20 MG C 05-03-93 


ERIDAN 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità 20242 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020242 018 30 CONFETTI 5 MG C 12-02-85 01-06-95 
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ERIL 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 28867 Titolare AIC: IBN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028867 012 1 FLAC. LIOF 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 


ERITROCINA 


data prima registrazione specialità: 25-06-52 


Codice Specialità: 7893 Titolare AIC: ABBOTT 


Serie generale - n. 26 


Data 
“RD 
29-10-94 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07893 047 12 COMPRESSE 250 MG C 
07893 124 NIPIO 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 50 G A 
07893 136 IM 1 FLAC. 100 MG 2 ML A 
07893 151 CM 12 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG A 
07893 163 12 BUSTINE GRANULATO 500 MG A 
07893 175 o BUSTINE “ZANULATO OS 1 G A 
07893 187 10% 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML A 
07893 199 12 COMPRESSE 600 MG A 


ERITROCIST 
data prima registrazione specialità 22-07-96 


Codice Specialità: 26215 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026215 018 12 COMPRESSE 500 MG C 
026215 020 12 COMPRESSE 250 MG C 
026215 032 12 BUSTINE 250 MG C 
026215 044 FLAC. GRAN. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% C 


ERITROGEN 
Codice Specialità: 27295 


data prima registrazione specialità: 21-01-91 


Data 
Reoistazi 
24-05-55 
04-08-56 
06-07-59 
19-04-72 
30-04-82 
13-07-85 
29-07-85 
22-07-89 


Data 
Rinnovo 
0106-95 
01-06-95 
01-06-95 
01:06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

027295 017 1 FLAC. LIOF 1000 U + 1 FIALA 1 ML A12 

027295 029 1 FLAC. LIOF. 2000 U + F.SOLV. C 

027295 031 1 FLAC. LIOF 5000 U + F. SOLV. C 

027295 043 1 FLAC. LIOF 2000 UI + 1 FIALA 1 ML A_12 

027295 056 1 FLAC. LIOF 5000 UI + 1 FIALA 1 ML A_12 


ERITROGER : 
data prima registrazione specialità 04-08-77 


Codice Specialità 22029 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022029 033 8 CAPSULE 250 MG C 
022029 045 16 CAPSULE 0,250 G C 
022029 058 6 BUSTINE 1000 MG C 
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Data 
Registazione 
21-01-91 
21-01-91 
21-01-91 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ERITROMICINA CARLO ERBA 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 29301 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029301 013 12 COMPRESSE 600 MG GC 08-09-95 
029301 025 10% 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML C 08-09-95 


ERITROVIT B12 


data prima registrazione specialità 11-10-54 Codice Specialità: 9417 Titolare AI: =—LISAPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09417 027 IM 5 FIALE 1000 MCG A 10 11-10-54 01-06-95 
ERPALFA 
data prima registrazione specialità 24-03-80 Codice Specialità 24226 Titolare AIC: INTES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024226 019 COLL FLA + FL B C 24-03-80 01-06-95 


ERVEVAX 


data prima registrazione specialità: 24-06-70 Codice Specialità: 21895 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM SA. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021895 026 1 DOSE + SIRINGA SOLV. C 28-11-89 01-06-95 


ERYFER 
data prima registrazione specialità 29-06-79 Codice Specialità 23452 Titolare AIC: = CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
‘023452 016 40 CAPSULE C 29-06-79 01-06-95 


ERYTROCICLIN . 
data prima registrazione specialità 06-11-68 Codice Specialità: 20247 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020247 033 12 COMPRESSE 500-MG A 21-10-85 01-06-95 
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ESACINONE 
Codice Specialità 21797. 


Titolare AIC: LISAPHARMA 


— Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 22-05-70 


N. AIC Confezione 
021797 030 POMATA 30 G B 


ESAFER 


Codice Specialità: 28704 Titolare AIC: BAYER 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


Data 
Registazione 
22-05-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

028704 017 10 FLACONCINI 1200 MG C 

028704 029 10 BUSTINE 1200 MG C 

028704 031 10 COMPRESSE 1200 MG C 


ES.\FOSFINA 


data prima registrazione specialità 13-12-54 Codice Specialità 8783 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08783 045 POTASSICA IV 5 FIALE 10 ML C 
08783 108 IV 4 FLACONI 0,5 G + 4 FIALE C 
08783 110 FLEBO 1 FLAC. 5 G + 1 FLAC. 50 ML C 
08783 134 FLEBO FLAC. 10 G 100 ML C 


ESAGLUT 
Codice Specialità 26946 


data prima registrazione specialità 20-12-88 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Deta 
Registazione 


28-05-56 
22-11-57 
12-08-63 
13-02-93 


N. AIC Confezione 
026946 018 45 CONFETTI C 


ESAMETONE 


data prima registrazione specialità: 01-03-71 


Registazione 
20-12-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

021602 014 10 COMPRESSE 4 MG A 

021602 026 20 COMPRESSE 4 MG A 


ESAPENT 


Data 
Registazione 
01-03-71 
01-03-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Specialità 27617 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

027617 012 30 CAPSULE 500 MG C 

027617 024 20 CAPSULE 1 G C 
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Data 


Registazione 


12-09-91 
12-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ESARONDIL 


data prima registrazione specialità: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-01-81 Codice Specialità 21649 


Titolare AIC: 


TERAPEUTICO MR 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
021649 013 
021649 025 
021649 037 


Confezione 

4 CAPSULE 
8 CAPSULE 
16 CAPSULE 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
17-01-81 
17-01-81 
17-01-81 


BONISCONTRO E GAZZONE 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ESAVIR 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 28338 
N. AIC ‘Confezione 
028338 010 29 COMPRESSE 200 MG 
028338 022 25 COMPRESSE 400 MG 
028338 034 25 COMPRESSE 800 MG 
028338 059 SOSPENSIONE 100 ML 8% 
028338 061 CREMA 3 G_5% 
028338 073 CREMA 10 G 5% 


ESCOR 


data prima registrazione specialità 12-06-96 


Codice Specialità: 29078 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


O O » » LO 


BRACCO 


Data 
Registazione 
27-04-93 
27-04-93 
31-10-94 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
029078 019 
029078 021 
029078 033 
029078 045 


ESDEDRIL 


data prima registrazione specialità: 02-05-90 


Confezione 

RETARD 30 CAPSULE 8 MG 
RETARD 50 CAPSULE 8 MG 
RETARD 30 CAPSULE 16 MG 
RETARD 50 CAPSULE 16 MG 


Codice Specialità: 27247 


O 0 dà ao 


Data 
Registazione 
12-06-96 
12-06-96 
12-06-96 
12-06-96 


N. AC 
027247 016 


ESELIN 


data prima registrazione specialità 30-09-69 


Confezione 
25 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità 21545 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


RAVIZZA 


Data 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
021545 013 
021545 025 
021545 037 


Confezione 
IM IV 6 FIALE 2 ML 
20 COMPRESSE 250 MG |, 
GOCCE ORALI 20 ML 
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Titolare AIC: 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ESICLENE 
data prima registrazione specialità: 27-03-70 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Codice Specialità 21662 


N. AIC Confezione 
021662 022 20 COMPRESSE 5 MG 
021662 034 6 FIALE 2 ML 


Fascia Data Data 
C 07-11-70 01-06-95 
C 27-03-70 01-06-95 


Titolare AIC: 


CIBA GEIGY 


N. AIC Confezione 
015094 016 


20 COMPRESSE 25 MG 


A 13-04-59 01-06-95 


N. AIC Confezione 


025053 012 30 COMPRESSE 1 MG 


025053 036 30 COMPRESSE 2 MG 


data prima registrazione specialità 12-09-91 


Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
C 18-06-83 01-06-95 
C 18-06-83 01-06-95 


Codice Specialità 27618 


N. AIC Confezione 
027618 038 30 CAPSULE 500 MG 
027618 040 20 CAPSULE 1 G 


N. AIC Confezione 
029209 018 


029209 020 


data prima registrazione specialità 29-11-95 


12 FIALOIDI 50 MG/ML 


10 FIALOIDI 100 MG/ML 


Fascia Data Data 

Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
C 23-03-95 01-06-95 
C 23-03-95 01-06-95 


Codice Specialità 29209 


Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
H 29-11-95 
H 29-11-95 
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1-2-1997 . 


.E$O-JOD 


data prima registrazione specialità: 15-04-96. 


N. AIC 
032761 013 
032761 025 
032761 037 
032761 049 
032761 052 
032761 064 
032761 076 
032761 088 
032761 090 
032761.102 
032761 114 
032761 126 
032761 138 


ESOLUT 


data prima registrazione specialità 01-06-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 

SOLUZIONE FLAC.NO 20 ML 
SOLUZIONE FIALA 30 ML 
SOLUZIONE FLAC.NO 50 ML 
SOLUZIONE FLACONE 250 ML 

100 SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE TANICA 5000 ML 

500 SOLUZIONE FLAC.NO 20 ML 
500 SOLUZIONE FLAC.NO 30 ML 
500 SOLUZIONE FLAC.NO 50 ML 
500 SOLUZIONE FLACONE 250 ML 
500 SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
500 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità 32761 Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


O 0 0600d0da0 da o0daoda0adad dada 


ESOFORM 


Serie generale - n, 26 


Data 
Registazione 


15-04-96 


15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 


24-04-96 


24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 


N. AIC 
027797.012 


ESPIRAN 


N. AIC 


023154 014 
023154 026 
023154 038 
023154 040 
023154 053 
023154 065 
023154 077 


ESRADIN 


N. AIC 
027725 011 


027725 023 


data prima registrazione specialità 


data prima registrazione specialità 16-01-92 


Confezione 


CREMA GINECOLOGICA 30 G 6 APPLICATORI 


Confezione 

8 FIALE 5 ML 

30 CAPSULE 

20 CAPSULE RITARDO 

6 F 2 ML AEROSOL 

BB 10 SUPPOSTE 40 MG 
AD 10 SUPPOSTE 80 MG 
GOCCE 25 ML 


Confezione 


28 CAPSULE RIL GRADUALE 2,5 MG 


14 CAPSULE RIL GRADUALE 5 MG 


Codice Specialità 27797 


19-03-80. Codice Specialità: 23154 


Codice Specialità 27725 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: ANGELINI 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
01-06-93 


Titolare AIC: ISTITUTO CHEMIOTERAPICO 


‘Data 
Registazione 


19-03-80 
19-03-80 
16-01-82 
19-03-80 
30-04-82 
30-04-82 
19-03-80 


Data 


Recistazi 


16-01-92 


16-01-92 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ESSAPROCT 
data prima registrazione specialità 16-08-83 Codice Specialità: 7033 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN ‘ Registazione Rinnovo 
07033 018 UNGUENTO 42 G C 16-08-83 01-06-95 
07033 020 10 SUPPOSTE C 16-08-83 01-06-95 


ESSAVEN 
data prima registrazione specialità 29-12-71 Codice Specialità 22477 Titotare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022477 018 30 CAPSULE C 29-12-71 01-06-95 


ESSAVEN GEL 


data prima registrazione specialità 08-10-76 Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023388 010 GEL 40 G C 08-10-76 01-06-95 


ESSEN ENZIMATICO 


data prima registrazione specialità 03-12-90 Titolare AIC:-=—LA FARMOCHIMICA 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028009 037 30 CAPSULE C 28-05-92 01-06-95 
028009 049 50 CAPSULE C 28-05-92 01-06-95 


ESSENTIALE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 8631 Titolare AIC. NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08631 057 303 IV 5 FIALE 5 ML C 04-02-91 01-06-95 
08631 069 FORTE 30 CAPSULE C 04-02-91 01-06-95 


pw prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 28062 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione. Rinnovo 
028062 01414 COMPRESSE 5/10 MG C 18-02-93 
028062 026 ‘10 FLACNI ORALI 500 MG C 18-02-93 
028062 038 =—IMIV3FIALE 1000 MG C 18-02-93 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ESTRACOMB TTS 


data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 28305 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028305 011 4 SISTEMI A + 4 SISTEMI B C 
ESTRACYT 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 24397 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024397 010 40 CAPSULE 140 MG A 
024397 022 100 CAPSULE C 
ESTRADERM TTS 
data prima registrazione specialità 02-11-89 Codice Specialità 26779 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026779 013 25 6 SISTEMI TTS A 
026779 025 50 6 SISTEMI TTS A 
026779 037 100 6 SISTEMI TTS C 
ESTRADURIN 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 18147 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018147 013 IM 1 FL +1 F 40 MG C 


Data 
Registazione 


18-02-93 


Data 
Registazione 


22-04-81 
22-04-81 


Data 
Registazione 


02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 


Data 
Registazione 
27-05-83 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ESTROCLIM 
data prima registrazione specialità: 02-11-89 Codice Specialità: 27318 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027318 017 50 6 SISTEMI TRANSDERMICI A 
027318 029 100 6 SISTEMI TRANSDERMICI C 
027318 031 25 6 SISTEMI TRANSDERMICI A 


ESTROCLIM PLUS 
data prima registrazione specialità 05-03-93 


Titolare AIC: SIGMATAU 


Codice Specialità: 28454 


Data 
Registazione 
02-11-89 
02-11-89 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028454 015 


4 SISTEMI A + 4 SISTEMI B C 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ESUCOS 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 19634 Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019634 017 25 COMPRESSE 10 MG A 
019634 029 25 COMPRESSE 25 MG A 


ETA BIOCORTILEN 


Codice Specialità: 18804 Titolare AIC: SIFI. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 12-05-61 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


018304 031 COLLIRIO 3 ML B 


ETA BIOCORTILEN VC 


data prima registrazione specialità: 29-01-92 Codice Specialità: 28281 Titolare AIC: SI.FI 


N. AIC Confezione 
028281 018 COLLIRIO 3 ML C 


ETACORTILEN 


Codice Specialità 18805 Tolare AIC: SIFI. 


data prima registrazione specialità: 06-05-61 


Data 
Registazione 


18-02-93 


Registazione 
29-01-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 


018805 010 COLLIRIO 3 ML C 


ETANICOZID B6 


Data 
Registazione 


06-05-61 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 23-12-70 Codice Specialità: 22176 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022176 022 50 COMPRESSE VERNICIATE C 
ETAPIAM 
data prima registrazione specialità 30-01-69 Codice Specialità: 21257 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021257 023 50 COMPRESSE VERNICIATE 400 MG 
021257 047 50 COMPRESSE VERNICIATE 500 MG C 
021257 050 10 FIALE X 2 ML 200 MG C 
021257 062 10 FIALE X 3 ML 500 MG C 
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Data 
Registazione 


23-12-70 


Data 
Registazione 


30-01-69 
26-09-69 
30-01-69 
07-11-70 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ETAPROCTENE 


data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità: 15064 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015064 013 POMATA 10 G C 
015064 025 6 SUPPOSTE C 


ETAXENE 
data prima registrazione specialità 01-06-89 Codice Specialità 27102 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027102 019 1 F LIOF. 250 MCG + F SOLV. 2 ML H 
027102 021 1 FIALA LIOF. 3 MG H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-11-81 
10-11-81 


Data 
Registazione 


01-06-89 


01-06-89 


Data 
Rinnovo 


‘01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


ETHRANE 
data prima registrazione specialità: 08-06-74 Codice Specialità: 23112 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023112 016 FLACONE INALANTE 280 ML 425 G H 
023112 028 FLACONE 250 ML C 
023112 030 FLACONE 300 ML C 
ETIBI 
data prima registrazione specialità: 15-05-68 Codice Specialità: 20838 Titolare AIC: ZOJA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020838 037 10 FIALE 2,5 ML 250 MG C 
020838 049 10 FIALE 5 ML 500 MG A 
020838 052 50 COMPRESSE 250 MG A 
020838 064 25 COMPRESSE 500 MG A 


ETIBI INH 
data prima registrazione specialità 01-03-71 Codice Specialità: 22177 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022177 012 50 COMPRESSE 100 MG C 
022177 024 50 COMPRESSE 300 MG C 
022177 036 40 COMPRESSE 400 MG C 


ud 


Data 
Registazione 


08-06-74 
03-06-96 
03-06-96 


Data 
Registazione 


15-05-68 
04-02-72 
12-04-86 
12-04-86 


Data 
Registazione 
01-03-71 
01-03-71 


01-03-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ETIDRON. 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


023389 012 
023389 024 


ETILTOX 


data prima registrazione specialità: 29-12-55 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


12-10-76 Codice Specialità: 23389 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 300 MG A 42 
60 CAPSULE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-10-76 
12-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
010681 029 


Codice Specialità 10681 Titolare AIC: CANDIOLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 200 MG A 


ETINILESTRADIOLO 


data prima registrazione specialità: 20-10-84 


Codice Specialità: 9830 Titolare AIC: AMSA 


Data |, 
Registazione 


20-11-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


09830 011 
09830 023 
09830 035 
09830 047 


ETOCIL 


data prima registrazione specialità: 


Fascia 
Confezione Rimborsabdità SSN 
25 COMPRESSE 0,01 MG 
25 COMPRESSE 0,05 MG 
25 COMPRESSE 0,1 MG 


25 COMPRESSE 1 MG 


POd.PLO 


Cata 
Registazione 
20-10-84 
19-05-86 
20-10-84 
20-10-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


09868 023 
09868 074 


ETODOLAC GEL 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 
028289 015 


ETYZEM 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 


028156 014 
028156 026 
028156 038 
028156 040 


11-11-67 Codice Specialità 9868 Titolare AIC: —BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
PIRINA 10 COMPRESSE C 
CAFFEINA 10 COMPRESSE C 


Codice Specialità: 28289 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
GEL 50 G 10% C 
Codice Specialità 28156 Titolare AIC: CABER 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
RETARD 28 CAPSULE 90 MG C 
120 24 CAPSULE RILASCIO CONTOLLATO 120 MG A 
180 24 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 180 MG A 
300 14 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 300 MG A 
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Data 
Registazione 
11-11-67 
11-01-86 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario ‘alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EUBETAL 


data prima registrazione specialità. 05-08-65 Codice Specialità: 20557 Titolare AIC: SIFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020557 017 COLLIRIO 3 ML C 05-08-65 01-06-95 


EUBETAL ANTIBIOTICO 


data prima registrazione specialità: 05-08-65 Codice Specialità 20558 Titolare AIC: SIFI. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020558 019 COLLIRIO 3 ML B 01-12-84 ‘01-06-95 
020558 021 POMATA OFTALMICA 3 G B 05-08-65 01-06-95 
EUCALIPTINA 
data prima registrazione specialità: 21-05-79 Codice Specialità 1240 Titolare AIC: ZOJA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01240 035 AD 10 SUPPOSTE C 02-08-91 01-06-95 
01240 047 BB 10 SUPPOSTE C 02-08-91 01-06-95 
EUCAR 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 27080 Titoiare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027080 011 10 FLACONCINI ORALI 1000 MG C 27-04-93 


EUCARBON 
data prima registrazione specialità 06-02-67 Codice Specialità: 10410 Titolare AIC: DIFER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010410 013 50 COMPRESSE C 06-02-67 01-06-95 


EUCARDION 


data prima registrazione specialità 17-02-92 Codice Specialità 28230 Titolare AIC: DOMPE BIOTEC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028230 011 IV FLACONE 500 MG H 17-02-92 
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1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EUCARNIL 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26682 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo: 
026682 029 10 FLACONCINI ORALI 1 G C 24-10-88 01-06-95 


EUCHESSINA 
data prima registrazione specialità 23-12-55 Codice Specialità 10706 Titolare AIC: ANTONETTO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010706 012 18 PASTIGLIE C 23-12-55 01-06-95 


EUCI 


data prima registrazione specialità 04-02-91 Codice Specialità: 27564 Titotare AIC: FALQUI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027564 018 8 BUSTINE GRANULATO C 04-02-91 01-06-95 
027564 020 8 COMPRESSE SOLUBILI C 04-02-91 01-06-95 


EUCLORINA 
data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità: 32056 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032056 018 POLV SOLUB 6 BUSTINE 2,5 G C 28-10-95 
032056 020 POLV SOLUB 10 BUSTINE 2,5 G C 28-10-95 
032056 032 POLV SOLUB 100 BUSTINE 2,5 G C 28-10-95 


EUDEXTRAN 
data prima registrazione specialità 13-10-83 Codice Specialità: 22438 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022438 016 SOLUZIONE FISIOLOGICA 500 ML H 13-10-83 01-06-95 
022438 028 SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML H 13-10-83 01-06-95 


EUDIGESTIO 
data prima registrazione specialità 13-09-57 Codice Specialità: 13032 Titolare AIC: OGNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013032 026 40 CONFETTI C 20-12-88 01-06-95 


— 327 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EUDIGOX 


data prima registrazione specialità: 27-05-70 Codice Specialità: 14166 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014166 033 40 CAPSULE 0,100 MG A 04-02-91 01-06-95 
014166 045 40 CAPSULE 0,200 MG A 04-02-91 01-06-95 


EUFANS 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27810 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027810 011 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG C 29-10-94 
027810 023 30 COMPRESSE 600 MG A 66 29-10-94 


EUFLEX 
data prima registrazione specialità 07-12-79 Codice Specialità: 22502 Titolare AIC: FORMENTI DOTTOR 
Fascia Data Data 
N. AIC » Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022502 013 20 COMPRESSE 300 MG C 07-12-79 01-06-95 


EUFUSIN 
data prima registrazione specialità: 13-10-83 Codice Specialità: 22200 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022200 012 FLACONE 500 ML H 13-10-83 01-06-95 
022200 024 SOLUZ. INFUS/CLEAR-FLEX 500 ML H 05-03-93 01-06-95 


EUGASTRAN 
data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23433 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023433 028 30 BUSTINE C 20-12-84 01-06-95 


EUGLUCON 5 
data prima registrazione specialità 31-12-81 Codice Specialità: 21575 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021575 016 30 COMPRESSE 5 MG A 31-12-81 01-06-95 


— 328 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EUGYNON 
data prima registrazione specialità: 24-10-68 Codice Specialità: 21160 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021160 015 21 CONFETTI B 34 24-10°68 01-06-95 


EUIPNOS 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26160 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026160 022 20 CAPSULE 20 MG C 30-04-92 01-06-95 


EULEXIN 
data prima registrazione specialità: 07-05-86 Codice Specialità: 26026 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026026 017 30 COMPRESSE. 250 MG A 07-05-86 01-06-95 


EULIP 
data prima registrazione specialità: 31-12-81 Codice Specialità: 23643 Titolare AIC: 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023643 036 48 COMPRESSE 800 MG C 17-03-82 01-06-95 


EUMOVATE 
data prima registrazione specialità: 24-02-82 Codice Specialità: 24603 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024603 019 POMATA 30 G 0.05% B 24-02-82 01-06-95 
024603 021 UNGUENTO 30 G 0,05% C 24-02-82 01-06-95 


EUNASIN 
data prima registrazione specialità: 01-03-71 Codice Specialità: 21871 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021871 013 FLACONE SPRAY 15 ML C 01-03-71 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


EUPATOL 


data prima registrazione specialità 20-12-88 Titolare AIC: DONINI 


Codice Specialità: 27082 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027082 015 30 CAPSULE 300 MG C 
027082 027 SCIROPPO 180 ML C 


EUPAVERINA 


Codice Specialità: 3422 Titolare AIC: BRACCO 


data prima registrazione specialità 30-05-50 


Data 
Registazione 
20-12-88 
20-12-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03422019 IM 5 FIALE 30 MG 1 ML C 
03422 033 FORTE IV 5 FIALE 150 MG 5 ML Cc 
03422 045 20 COMPRESSE 30 MG C 
EUPEPSIN 


data prima registrazione specialità: 14-05-69 Codice Specialità: 21256 Titolare AIC: BRACCO 
N. AIC Confezione 


021256 045 30 CONFETTI C 


BYK GULDEN LOMBERG 


Data 
Registazione 
30-05-50 
13-06-51 
30-05-50 


Data 
Registazione 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


EUPHYLLINA 
data prima registrazione specialità 02-03-54 Codice Specialità: 8730 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08730 018 IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A 
08730 032 RITARDO 30 CONFETTI C 
08730 071 RILCON 30 CAPSULE 200 MG A 
08730 083 RILCON 30 CAPSULE 300 MG A 
08730 095 30 CONFETTI RITARDO 250 MG A 


Data 
Registazione 
02-03-54 
19-12-79 
21-06-85 
21-06-85 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


EUPININA 
data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 2280 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N: AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02280 016 FLACONE SCIROPPO 120 G o; 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


EUPNAL 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28408 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
- Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN. 
028408 019 30 COMPRESSE 600 MG C 
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Data 
Recistazi 
29-10-94 


1-2-1997 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


024728 038 
024728 065 


EURAX 


data prima registrazione specialità: 24-08-82 


N. AIC 
01578 018 


EURECEPTOR 
data prima registrazione specialità 09-11-79 


N. AIC 
023573 025 
023573 049 
023573 064 
023573 090 
023573 102 
023573 126 
023573 138 
023573 140 
023573 153 
023573 165 


EUSAPRIM 


data prima registrazione specialità: 24-09-70 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-06-82 


Confezione 
21 COMPRESSE 100 + 25 MG 
MITE 21 COMPRESSE 50 + 25 MG 


Codice Specialità: 


Confezione 
CREMA 20 G 10% 


Confezione 

200 IM IV 12 FIALE 200 MG 
200 50 COMPRESSE 200 MG 
400 50 COMPRESSE 400 MG 
200 40 BUSTE 200 MG 

200 50 BUSTE 200 MG 

400 30 BUSTINE 400 MG 
400 40 BUSTINE 400 MG 
400 50 BUSTINE 400 MG 
UID 30 COMPRESSE 800 MG 
UID 30 BUSTE 800 MG 


Codice Specialità: 24728 


1578 


Codice Specialità: 23573 


Codice Specialità 21977 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


MONSANTO ITALIANA S.P.A 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


ZYMA 


Rimborsabiità SSN 

C 
Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia 

Rimi sità SSN 
A 48 
C 
A 48 
C 
C 
A 48 
A 48 
A 48 
A 48 
A 48 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Data 
Registazione 
17-06-82 
17-06-82 


Registazione 
24-08-82 


Data 
Registazione 
09-11-79 
09-11-79 
11-02-82 
11-02-82 
11-02-82 
11-02-82 
11-02-82 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
021977 018 
021977 020 
021977 044 
021977 057 
021977 069 


EUSULPID 


data prima registrazione specialità: 29-07-77 


Confezione 

AD 20 COMPRESSE DIVISIBILI 

BB 20 COMPRESSE DIVISIBILI PEDIATRICHE 
FORTE 20 COMPRESSE 

BB SOSPENSIONE OS 100 ML 

FORTE SOSPENSIONE 100 ML 


Codice Specialità: 23121 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


O doàdada » 


Titolare AIC: 


24 
24 


CT 


Data 
Registazione 
24-09-70 
24-09-70 
25-06-81 
24-09-70 
25-07-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023121 039 


Confezione 
FORTE 20 COMPRESSE 200 MG 
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Data 
Registazione 
29-07-77 


1-2-1997 


EUTIROX 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


EUTIMIL 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità: 27964 Titolare AIC: SARK 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027964 016 12 COMPRESSE 20 MG C 07-06-93 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 Codice Specialità: 24402 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024402 024 100 50 COMPRESSE 100 MCG A 25-06-81 01-06-95 
024402 036 50 50 COMPRESSE 50 MCG A 08-06-85 01-06-95 
024402 048 25 BLISTER 50 COMPRESSE 25 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 051 75 BLISTER 50 COMPRESSE 75 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 063 125 BLISTER 50 COMPRESSE 125 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 075 150 BLISTER 50 COMPRESSE 150 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 087 25 FLACONE 50 COMPRESSE 25 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 099 75 FLACONE 50 COMPRESSE 75 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 101 125 FLACONE 50 COMPRESSE 125 MCG A 05-11-96 01-06-95 
024402 113 150 FLACONE 50 COMPRESSE 150 MCG A 05-11-96 01-06-95 


EUTROM 
data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità: 28095 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028095 014 1 FIALA 3 MG/3 ML A 57 17-02-92 
028095 026 10 COMPRESSE 1 MG A 57 28-10-94 
028095 038 IM 1 SIR. PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A 57 04-08-95 
028095 040 IM 3 SIR. PRERIEMPITE 3 MG/1 ML A 57 04-08-95 
EUVITOL 
data prima registrazione specialità: 23-08-49 Codice Specialità: 2222 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02222 014 CREMA DERMATOLOGICA 50 G C 23-08-49 01-06-95 
02222 026 LABBRA STICK 7 G C 29-03-90 01-06-95 
02222 038 LABBRA STICK 2,5 G C 25-07-94 01-06-95 
EUZYMINA 
data prima registrazione specialità: 23-10-56 Codice Specialità 401 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0401 024 BB I0 SOLUZIONE 0S 100 G C 23-10-56 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


EVADENE 
data prima registrazione specialità: 23-03-76 Codice Specialità: 23247 Titolare AIC: WYETH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023247 024 30 CAPSULE 25 MG A 
023247 048 30 CAPSULE 50 MG G 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


23-03-76 
23-03-76 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 
01-06-95 


EVADERMIN 
data prima registrazione specialità: 07-08-92 Codice Specialità: 27486 Titolare AIC: GAMBAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027486 012 LAV. VAG. 5 FL 10 ML + 5 FL 140 ML C 
027486 036 LAV. VAG. 1 FL 10 ML + 1 FL 140 ML C 


Data 
Registazione 
07-08-92 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


EVANOR D 
data prima registrazione specialità: 28-07-72 Codice Specialità: 22522 Titotare AIC: WYETH 
Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022522 015 21 CONFETTI B 34 
EVION 
data prima registrazione specialità: 20-12-51 Codice Specialità: 5640 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05640 038 20 CONFETTI 100 MG C 
05640 053 IM 5 FIALE 300 MG 2 ML C 
05640 065 30 CAPSULE MOLLI 300 MG C 


Data 
Registazione 
28-07-72 


Data 
Registazione 
01-09-54 
20-12-51 


‘10-06-96 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


EVITEX 
data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità: 29164 Titolare AIC: ALCON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029164 011 50 CAPSULE C 
EVITINA 
data prima registrazione specialità: 14-05-52 Codice Specialità: 3863 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03863 014 10 PERLE 100 MG C 
03863 026 10 CAPSULE 400 MG C 
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Data 
Registazione 


15-05-95 


Data 
Registazione 
14-05-52 
27-05-85 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


EXELDERM 


data prima registrazione specialità: 26-09-88 


N. AIC Confezione 
026144 016 CREMA 1% G 30 
026144 028 LOZIONE 1% ML 30 
026144 030 POLVERE 1% G 50 


EXIT 


data prima registrazione specialità 13-10-83 


N. AIC Confezione 
015608 019 10 CONFETTI 
EXOCIN 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 


N. AIC Confezione 


027234 018 COLLIRIO 0,3% 5 ML 
027234 020 POMATA 0,3% 3,5 G 


EXODERIL 


data prima registrazione specialità: 19-09-95 


Codice Specialita: 26144 Titotare AIC: SCHWARZ 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 15608 Titolare AIC: BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità: 27234 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 

A 

A 


Codice Specialità: 28474 Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028474 017 CREMA 1% 30 G C 
028474 029 GEL 1% 30 G C 
028474 031 SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML C 
028474 043 SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT. 30 ML C 


Data 
Registazione 
26-09-88 
26-09-88 
26-09-88 


Data 
Registazione 


13-10-83 


Data 
Registazione 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Registazione 
19-09-95 
19-09-95 
19-09-95 
19-09-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


EXOMUCOL i 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28959 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028959 017 30 BUSTINE 20 MG C 
028959 029 30 BUSTINE 40 MG C 
028959 031 80 G POLVERE SOSPENSIONE 0,4% C 


EXOSURF NEONATALE 


WELLCOME FOUNDATION 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Rinnovo 


data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specialità: 28036 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028036 010 FLAC. LIOF. 108 MG + 1 F. SOLV. H 
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Data 


Registazione 
12-12-92 
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EXTRAFER 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 25452 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


13-06-92 01-06-95 
13-06-92 01-06-95 
29-10-94 01-06-95 
29-10-94 01-06-95 


025452 032 10 CONTENITORI MONODOSE 
025452 044 20 BUSTINE MONODOSE 
025452 057 10 FL. MONODOSE 62,5 MG 
025452 069 20 BUSTINE 62,5 MG 


oNoeMeMe, 


EZOSINA 
data prima registrazione specialità: 15-12-90 Codice Specialità: 27545 Titolare AIC: LABORATORI ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027545 021 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG C 15-12-90 01-06-95 
027545 033 14 COMPRESSE 5 MG C 15-12-90 01-06-95 


F 040 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 29191 Titolare AIC: CLINTEC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029191 018 SOLUZIONE 500 ML 4% C 29-10-94 
029191 020 SOLUZIONE 1000 ML 4% H 29-10-94 


F 080 
data prima registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità: 29193 Titolare AIC: CLINTEC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029193 012 SOLUZIONE 500 ML 8% C 29-10-94 
029193 024 SOLUZIONE 1000 ML 8% H 31-10-94 


F HBC 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29188 Titolare AIC: CLINTEC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029188 012 SOLUZIONE 500 ML 6,9% C 29-10-94 
029188 024 SOLUZIONE 1000 ML 6,9% H 29-10-94 


FINI HC 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 29190 Titolare AIC: CLINTEC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029190 016 IV 1 FLAC. SOLUZIONE 500 ML 10% A 29-10-94 
029190 028 SOLUZIONE 1000 ML 10% H 29-10-94 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FACOVIT 


data prima registrazione specialità 07-12-79 Codice Specialità: 13409 


Titolare AIC: 


TEOFARMA 


N. AIC Confezione 
013409 014 FLAC. CONTAGOCCE COLLIRIO 10 ML 
FADO 


data prima registrazione specialità: 16-12-83 Codice Specialità: 24351 


N. AIC Confezione 
024351 037 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 


FALQUIGUT 
Codice Specialità: 22924 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


CABER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


FALQUI 


Data 
Registazione 


07-12-79 


Data 
Registazione 


16-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC Confezione 
022924 043 FLACONE GOCCE 15 ML 


FALQUILAX 
data prima registrazione specialità 20-07-89 


Cqgice Specialità 27423 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FALQUI 


Data 
Registazione 


28-05-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
027423 021 40 CONFETTI 


FALVIN 
Codice Specialità: 25982 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FARMADES 


Data 
Registazione 


10-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025982 012 CREMA 30 G 2% 
025982 051 SOLUZIONE NEBULIZZATA 30 ML 2% 
025982 101 POLVERE ASPERSORIA 50 G 2% 
025982 125 CREMA VAG. 78 G 2% 16 APPLICAT.. 
025982 149 6 OVULI 200 MG + 6 DIG. PROTETTORI 
025982 164 SCHIUMA DERMATOL. 1 FLAC. 100 ML 
025982 188 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 150 ML 
025982 190 2 OVULI 600 MG 
025982 202 T 2 OVULI VAG. 1000 MG + 2 DIG PROTETTORI 
025982 214 100 G FLAC. SCALP FLUID 2% 


— 336 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O. 0 0 dì dò. 0080 0Uua 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
13-06-92 
13-06-92 
07-08-92 
01-07-92 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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FAMODIL 
data prima registrazione specialità 10-07-85 Codice Specialità: 25924 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025924 010 10 COMPRESSE 40 MG 48 10-07-85 01-06-95 
025924 022 20 COMPRESSE 20 MG 10-07-85 01-06-95 
025924 034 IV 10 FIALE LIOF 20 MG + 10 FIALE 5 ML 48 02-11-89 01-06-95 


08-01-96 01-06-95 
08-01-96 01-06-95 


025924 046 RPD 20 DISCOIDI 20 MG 
025924 059 RPD 10 DISCOIDI 40 MG 


OoOddrsrO » 


FAMVIR 
data prima registrazione specialità 01-06-95 Codice Specialità: 29172 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029172 018 21 COMPRESSE 250 MG C 01-06-95 
029172 020 12 COMPRESSE 250 MG C 01-06-95 


FANASIL 
data prima registrazione specialità 07-08-72 Codice Specialità: 22517 Titotare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022517 027 10 COMPRESSE 500 MG C 07-08-72 01-06-95 


FANSIDOL 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28766 Titolare AIC: NCSN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028766 018 30 CAPSULE 100 MG A 66 29-10-94 
028766 020 30 BUSTINE 100 MG A 66 29-10-94 


FARECEF 
data prima registrazione specialità 20-06-85 Codice Specialità 25803 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025803 014 1 FLAC. G 0,5 + 2 ML SOLV. C 20-06-85 01-06-95 
025803 026 1 FLAC.G1+1 FIALA 3 ML A 55 20-06-85 01-06-95 


FAREMICIN 
data prima registrazione specialità 01-02-83 Codice Specialità: 24890 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024890 016 12 COMPRESSE 1 G C 01-02-83 01-06-95 


cu IP 
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FAREMID 


data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 25888 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025888 052 400 20 CAPSULE 400 MG A 03-06-89 01-06-95 


FARETRIZIN 
data prima registrazione specialità: 06-07-85 Codice Specialità: 25789 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025789 013 8 CAPSULE 500 MG A 06-07-85 01-06-95 
025789 025 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 06-07-85 01-06-95 


FARGAN 
data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità 2516 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02516 033 CREMA 30 G C 21-09-79 01-06-95 
02516 045 CREMA 50 G C 21-09-79 01-06-95 


FARGANESSE 
data prima registrazione specialità 01-03-88 Codice Specialità: 26964 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026964 015 20 CONFETTI 25 MG B 01-03-88 01-06-95 
026964 027 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 125 ML B 01-03-88 01-06-95 
026964 039 IM 5 FIALE 2 ML 50 MG B 01-03-88 01-06-95 


FARIN GOLA 
data prima registrazione specialità: 27-02-96 Codice Specialità: 32202 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione ‘ Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032202 018 24 PASTIGLIE Cc 27-02-96 
032202 020 COLLUTTORIO FLAC 250 ML C 27-02-96 
032202 032 SOLUZIONE FLAC. SPRAY 30 ML C 27-02-96 
FARINGINA 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità 4123 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04123 030 20 COMPRESSE C 27-02-88 01-06-95 
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FARINGOTRICINA 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 22801 


N. AIC Confezione 
022801 017 20 COMPRESSE 


FARLUTAL 
data prima registrazione specialità 21-09-79 


Codice Specialità 15148 


Titotare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SIT. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-02-85 


‘ Data 
Rinnovo. 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
015148 024 12 COMPRESSE 10 MG 
015148 036 10 COMPRESSE 20 MG 
015148 075 IM 1 FLACONE 150 MG 
015148 087 IM 1 FLACONE 500 MG 
015148 099 IM 1 FLAC. 1000 MG 
015148 101 30 COMPRESSE 250 MG 
015148 125 30 COMPRESSE MG 500 
015148 137 30 FLACONI SOSPENSIONE 0S 500 MG 
015148 149 15 FLACONI SOSPENSIONE OS 1 G 


FARMICLORINA 


data prima registrazione specialità: 10-06-96 


Codice Specialità: 32822 


Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 

C 
C 
C 
C 
A 28 
C 
A 28 
A 28 
A 28 


Titolare AIC: 


GERMO 


Data 
Registazione 


21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
28-07-83 
10-02-87 
07-08-92 
07-08-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
032822 013 POLVERE 100 BUSTINE 5 G 
032822 025 POLVERE 100 BUSTINE 2,5 G 


FARMJODINA 


data prima registrazione specialità: 10-06-96 


Codice Specialità 32821 


Titolare AIC: 


GERMO 


Data 
ii 
10-06-96 


10-06-96 


N. AIC 
032821 011 
032821 023 
032821 035 
032821 047 
032821 050 


FARMODOXI 
data prima registrazione specialità 30-12-70 


N. AIG 
021856 024 


Confezione 

POMATA VASETTO 5 G 
POMATA VASETTO 20 G 
POMATA VASETTO 30 G 
POMATA VASETTO 40 G 
POMATA VASETTO 50 G 


Codice Specialità: 21856 


Confezione 
10 CAPSULE 100 MG 
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Titolare AIC: 


LIFEPHARMA 


Rimborsabilità SSN 


| Data 
Sn 

10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 


30-12-70 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


FARMORUBICINA 
data prima registrazione specialità: 03-03-84 Codice Specialità: 25197 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025197 031 IV FL. LIOF. 10 MG + F. SOLV. 5 ML C 
025197 043 IV 1 FLAC. POLVERE LIOF 50 MG A 
025197 068 SOLUZIONE PRONTA 10 MG/5 ML C 
025197 070 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML A 


FARMOSPASMINA COLICA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-09-88 
29-09-88 
22-03-93 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 07-12-50 Codice Specialità: 4258 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04258 024 20 CONFETTI GASTRORESISTENTI C 


Data 
Registazione 


06-12-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


FARMOTAL 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità 1537 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01537 012 FLACONE 500 MG H 


FARNITIN 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27990 Titotare AIC: LAFARE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027990 011 10 FLACONCINI MONODOSE 1 G C 
FARSIL 
data prima registrazione specialità: 07-07-93 Codice Specialità: 26832 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026832 016 30 COMPRESSE 200 MG C 


FARVICETT 
data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialità: 32644 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032644 015 FORTE SOLUZIONE FUSTINO 5000 ML C 
032644 027 FORTE SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 
032644 039 FORTE SOLUZIONE BUSTA 20 ML C 
032644 041 PRONTO SOLUZIONE BUSTA 25 ML Cc 
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Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Registazione 
07-07-93 


FARMEC DI RENATO TABASSO 


Data 
Registazione 


04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FARVIRAN 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità: 28319 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028319 010 COLLUTTORIO FLACONE 100 ML C 18-06-93 
028319 022 LAVANDE VAGINALI 5 FLAC. 150 ML C 18-06-93 


pr registrazione specialità 04-08-82 Codice Specialità 24602 Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024602 043 INIETT 2 F 100000 UI 10 ML H 18-03-96 01-06-95 
024602 056 INIETT 2 F 200000 UI 10 ML H 18-03-96 01-06-95 
024602 068 INIETT 1 F 500000 UI 20 ML H 18-03-96 01-06-95 


FASIGIN 
data prima registrazione specialità 06-12-78 Codice Specialità 22969 Titolare AIC: PFIZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022969 024 8 COMPRESSE 500 MG A 06-12-78 01-06-95 


FASIGIN-N 


data prima registrazione specialità: 20-11-78. Codice Specialità 23765 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023765 011 14 OVULI C 20-11-78 01-06-95 


FASPIC 
data prima registrazione specialità: 01-06-93 Codice Specialità 26916 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026916 039 30 BUSTINE 400 MG C 01-06-93 
026916 041 20 BUSTINE 600 MG C 01-06-93 
026916 054 12 BUSTINE 400 MG C 15-05-95 
026916 066 8 BUSTINE 600 MG C 15-05-95 


FASTIGMINA 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28117 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0281 17 012 SPRAY 1 FLAC. 12,5 ML 6% C 29-10-94 
028117 024 SPRAY 5 FLAC.NI 2,5 ML 6% Cc 29-10-94 
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FASTJEKT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: . 28505 Titolare AIC: ALLERGOPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028505 028 IM AUTOINIETTORE 0,5 MG/ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


FASTUM 
data prima registrazione specialità: 08-10-76 Codice Specialità 23417 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023417 013 30 CAPSULE 50 MG A 66 
023417 037 GEL TUBO 50 G C 
023417 049 IM 6F 50 M6G+6F3ML C 
023417 052 10 SUPPOSTE 75 MG C 
023417 064 RETARD 30 CAPSULE 100 MG C 


FATT.UMANO ANTIEMOF.TRATTATO 


Data 
Registazione 


08-10-76 
22-12-78 
04-08-82 
11-11-80 
16-04-84 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità: 23554 Titolare AIC: ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023554 076 IV 1 FLACONE 20 ML 100 UI H 
023554 088 IV 1 FLACONE 20 ML 250 UI H 
023554 090 IV 1 FLACONE 20 ML 500 UI H 


FAVE DI FUCA 


Data 
Registazione 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 18-02-54 Codice Specialità: 8637 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08637 047 40 CONFETTI C 
08637 050 30 CONFETTI C 


Data 
Registazione 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


FAXINE 
data prima registrazione specialità: 27-11-95 Codice Specialità: 28833 Titolare AIC: EURAND 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028833 022 28 COMPRESSE 37,5 MG C 
028833 034 14 COMPRESSE 50 MG C 
028833 046 14 COMPRESSE 75 MG C 


FE CL 
‘ Titolare AIC: CLINTEC 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Codice Specialità 29192 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029192 010 SOLUZIONE 250 ML 5,4% Cc 
029192 022 FLACONE 500 ML 9,4% C 


sit 


Data 
Registazione 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 


Data 
Registazione 
31-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
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Serie generale - n. 26 


FEDOPAM 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27967 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027967 013 EV 1 FIALA 2 ML (10 MG/ML) H 
027967 025 EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML) H 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


FEIBA TIM 3 
data prima registrazione specialità: 29-09-82 Codice Specialità: 24744 Titolare AIC: IMMUNO AG 
Fascia. 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024744 043 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FIALA 20 ML A 37 
024744 056 1 FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FIALA 20 ML A 37 


FELDENE 


data prima registrazione specialità: 31-10-80 Codice Specialità: 24249 


Data 
Reaistazi 


13-12-89 
13-12-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024249 029 30 CAPSULE 20 MG A 66° 
024249 031 10 SUPPOSTE 20 MG C 
024249 043 CREMA 50 G 1% C 
024249 056 SOL 30 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG A 66 
024249 068 IM 6 FIALE 1 ML 20 MG A 


FELDENE FAST 


Data 
SRARISE 
16-05-83 


26-06-82 


27-05-85 
20-08-85 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 29-05-93 . Codice Specialità 28437 Titolare AIC: PFIZER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028437 022 20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG A 66 


FELDENE LIPO 
data prima registrazione specialità: 21-09-95 Codice Specialità: 28999 Titolare AIC: PFIZER 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028999 011 CREMA DERMAT. 0,5% 30 G C 


FELISON 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 22715 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022715 015 30 CAPSULE 15 MG C 
022715 027 30 CAPSULE 30 MG C 
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10-08-93 


21-09-95 


Data 
Registazione 
27-05-83 
27-05-83 


Data 


Rinnovo 


1-2-1997 


FELODAY 


data prima registrazione specialità: 17-12-91 Codice Specialità: 27376 


N. AIC Confezione 
027376 019 5 28 COMPRESSE 5 MG 
027376 021 14 COMPRESSE 10 MG 


FENAM 
Codice Specialità: 23261 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: CIBA GEIGY 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
17-12-91 
17-12-91 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 22-12-78 


N. AIC Confezione 
023261 011 30 CAPSULE 40 MG 


FENAMIDE 


data prima registrazione specialità: 19-02-60 Codice Specialità 16626 


N. AIC Confezione 


016626 018 20 COMPRESSE 50 MG 


FENAZIL 
data prima registrazione specialità: 29-10-83 


Codice Specialità 3311 


Titolare AIC: FARMIGEA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: SELLA 


Data 
Registazione 


22-12-78 


Data 
Renistazi 
19-02-60 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
03311 038 USO ESTERNO STICK 2% 
03311 040 POMATA 30 G 2% 


FENDILAR 
Codice Specialità: 24561 


data prima registrazione specialità: 03-02-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
G 


Titolare AIC: SPA 


Data 
Registazione 


29-10-83 
29-10-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024561 019 50 COMPRESSE 50 MG 


FENISTIL 
Codice Specialità: 20124 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: ZYMA SA. 


Data 
Registazione 


03-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 18-09-79 


N. AIC Confezione 
020124 018 30 DISCIDI 1 MG 
020124 020 GOCCE 20 ML 
020124 032 RETARD 30 COMPRESSE a 
020124 121 GEL 30 G 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


18-09-79 
18-09-79 
18-09-79 
05-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FENIX 


data prima registrazione specialità: 02-08-95 Codice Specialità: 31857 


N. AIC Contezione 


031857 016 20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG 


FENOPREL 
data prima registrazione specialità 21-02-85 


Codice Specialità 25550 


N. AIC Confezione 
025550 017 1 BOMBOLETTA 200 INALAZIONI 
025550 029 100 AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI 
FENOSPEN 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità 10239 
N. AIC Confezione 
01023S 010 10 COMPRESSE 1.000.000 UI 


FENOX 


data prima registrazione specialità 12-10-84 Codice Specialità: 8043 


N. AIC Confezione 
08043 034 


08043 046 


GOCCE RINOLOGICHE 14 ML 
SPRAY NASALE 15 ML 


FENPIC 
data prima registrazione specialità: 01-06-93 


N. AIC Confezione 


028175 053 30 BUSTINE 400 MG 
028175 065 20 BUSTINE 600 MG 


FENSPIR 


data prima registrazione specialità 08-02-83 


Codice Specialità: 28175 


Codice Specialità 24773 


Titolare AIC: ROERIG 


Titolare AIC: CHIESI 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: PHARMACIA 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: BOOTS 


Titolare AIC: ZAMBON S.P A 


Titolare AIC: IBIRN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-08-95 


Data 
Registazione 


21-02-85 
28-05-92 


Data 
Registazione 
21-09-79 


Data 
"RR 
08-03-95 


08-03-95 


Data 
Registazione 
07-02-95 


07-02-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024773 032 20 BUSTINE GRANULARE C 08-02-83 01-06-95 
024773 044 AD 10 SUPPOSTE 50 MG C 27-12-84 01-06-95 
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1-2-1997 * 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FENTALIM 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28348 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


N. AIC Confezione 
028348 011 5 FIALE 10 ML 


FENTANEST 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 20473 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


— Data 
Registazione 


29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
020473 017 IM IV 1 FIALOIDE 10 ML 5 MG 


FENTATIENIL 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28347 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028347 019 5 FIALE 5 ML 


FENTIDERM 
Codice Specialità: 28228 


data prima registrazione specialità 15-06-91 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


ZYMA 


Data 
Registazione 
29-10-94 


Data 


N. AIC Confezione 
028228 017 CREMA 2% TUBO 30 G 
028228 029 GEL 2% TUBO 30 G 
028228 031 SOLUZ. NEBULIZZ FLAC. 30 ML 
028228 043 LOZIONE 2% FLACONE 30 ML 
028228 056 POLVERE ASPERSORIA 1% 50 G 
028228 068 POLVERE ASPERSORIA 2% 50 G 
028228 082 SCHIUMA 2% FLACONE 100 ML 
028228 094 100 G FLACONE SCALP FLUID 2% 


FENTIGYN 
data prima registrazione specialità: 15-06-91 


Codice Specialità: 27193 


N. AIC 
027193 097 
027193 111 
027193 123 
027193 135 
027193 147 


Confezione 

CREMA VAG. 2% 78 G + 16 APPLIC. 
6 OVULI 200 MG + DIGITOPROT. 

2 OVULI 600 MG 

T 2 OVULI VAG. 1000 MG + 2 DIGIT 
LAVANDA VAG. 0,2% 5 FLAC. 150 ML 


s'e 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 0 0 060000 000 


Titolare AIC: 


CIBA GEIGY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo 0 dà 0 


Data 
Registazione 


15-06-91 
15-06-91 
15-06-91 
15-06-91 
15-06-91 
15-06-91 
14-05-92 
29-10-94 


Data 
Registazione 


15-06-91 
15-06-91 
07-08-92 
01-07-92 
13-06-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FEPRAMOL 


data prima registrazione specialità: 16-04-84 


Codice Specialità: 23635 


Titolare AIC: 


ISTORIA 


N. AIC 


023635 016 
023635 028 
023635 030 
023635 055 
023635 067 
023635 079 


FEPRON 


data prima registrazione specialità: 06-05-76 


Confezione 


30 CONFETTI 

AD 10 SUPPOSTE 

BB 10 SUPPOSTE 

20 COMPRESSE 500 MG 
AD 10 SUPPOSTE 

BB 10 SUPPOSTE 


Codice Specialità 23339 


Rimborsabilità SSN 


O00000AO 


Titotare AIC: 


LILLY 


Data 
Feo 
16-04-84 
01-12-84 
01-12-84 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023339 029 


Confezione 
30 COMPRESSE 300 MG 


FERCREMIN B12 


data prima registrazione specialità 29-10-69 


Codice Specialità: 21546 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


66 


CYANAMID 


17-12-82) 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


021546 039 
021546 041 


FERLACTIS 


data prima registrazione specialita 30-12-65 


Confezione 


SCIROPPO 120 ML 
24 FLAC.NI SCIROPPO 5 ML 


Codice Specialità: 


1174 


Titolare AIC: 


AGIPS 


Data 
Registazione 
02-08-91 
02-08-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
01174 022 


FERLATUM 


data. prima registrazione specialità: 02-05-90 


N. AIC 


027552 013 
027552 025 
027552 037 
027552 049 


FERLIXIT 
data prima registrazione specialità. 26-08-69 


N. AIC 


021455 011 
021455 023 


Confezione 
10 FIALOIDI 5 ML 


Confezione 


10 FLACONCINI 800 MG 
12 BUSTINE 800 MG 

20 COMPRESSE 400 MG 
10 COMPRESSE 800 MG 


Confezione 


40 OS IV S FIALE 3,2 ML 
0S IV 5 FIALE 62,5 MG 5 ML 


Codice Specialità: 27552 


Codice Specialità: 21455 


40 


Titolare AIC: 


ZILLIKEN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


07-02-95 


Data 
Registazione 
02-05-90 
02-05-90 
02-05-90 
22-03-93 


NATTERMANN (GERMANIA) 


Rimborsabilità SSN 
C 
A 68 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FERMENTI LATT.FIDES 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità 30-12-80 Codice Specialità: 7483 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07483 011 10 FLACONCINI ORALI 5 ML C 


FERMENTURTO 
data prima registrazione specialità 18-07-50 Codice Specialità 3604 Titotare AIC: =—TEKNOFARMA 
5a 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
03604 016 AD OS 6 F 20 ML C 
03604 028 BB OS 10 F 5 ML No: 
03604 030 LIO AD OS 6 FL C 
03604 042° LIO BB OS 6 FL C 


Data 
Registazione 


30-12-80 


Data 
Registazione 
19-07-50 
18-07-50 
31-12-73 
31-12-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


FERPLEX 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità: 25954 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025954 013 10 FLACONCINI ORALI 800 MG C 
025954 025 12 BUSTINE 800 MG C 


Data 
Registazione 


06-08-85 
06-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


FERPLEX 60 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28129 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028129 017 10 FLAC.NI ORALI 1200 MG C 
028129 029 10 BUST.NE GRAN. ORALI 1200 MG C 
028129 031 10 COMPRESSE 1200 MG C 
FERPLEX FOL 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità: 25952 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025952 045 10 FLACONCINI 15 ML C 


Data 
Registazione 


29-10-94 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 


13-06-92 


FERREMATOS 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità: 28597 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
° 028597 019 10 FLAC.NI ORALI MONOD. 300 MG C 28-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FERREMON | 
data prima registrazione specialità. ‘17-03-82 Codice Specialità: 17780 Titolare AIC: MEDICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017780 038 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 14-08-92 01-06-95 


FERRI EMINA 


data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità: 25546 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025546 021 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 13-06-92 01-06-95 


FERRISELTZ 


data prima registrazione specialità: 10-06-96 Codice Specialita 31822 


Fascia Data Data ‘ 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031822 012 20 BUSTINE 3 GR GRANULATO EFFERVESCENTE C 10-06-96 
031822 024 50 BUSTINE 3 GR GRANULATO EFFERVESCENTE C 10-06-96 


FERRITIN COMPLEX 


data prima registrazione specialità: 19-08-74 Codice Specialità: 18376 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018376 032 10 FL ORALI 8 MUTAPPO SERBAT. C 30-09-91 01-06-95 
FERRITIN OTI 
data prima registrazione specialità: 25-01-79 Codice Specialità: 12238 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012238 059 BB 10 FLAC. SCIROPPO 8 ML/40 MG C 30-09-91 01-06-95 
012238 061 AD 10 FL. SCIROPPO 8 MU/62,5 MG C 30-09-91 01-06-95 
012238 073 20 CAPSULE 62,5 MG C 30-09-91 01-06-95 


FERRO ANGELINI 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità: 14483 Titolare AIC: | ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014483 022 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 23-01-86 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FERRO B12 2000 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 21-02-58 Codice Specialità: 13514 Titolare AIC: PIERREL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013514 017 SCIROPPO 200 ML C 


FERRO COMPLEX 


Data 
Registazione 


21-02-58 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: .20-02-60 Codice Specialità 16443 Titolare AIC: CELAFAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016443 032 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 


FERRO GRAD € 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 11-10-73 Codice Specialità: 22657 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
922657 011 30 COMPRESSE. C 
FERRO GRAD FOLIC 
data prima registrazione specialità: 30-09-83 Codice Specialità: 25042 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025042 019 20 COMPRESSE C 
FERRO TRE 
data prima registrazione specialita: 06-06-81 Codice Specialità: 24355 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024355 036 10 FLAC. SCIROPPO ESTEMPORANEO C 
024355 048 SOLUZIONE 0S 10 FLACONCINI MONODOSE C 
FERRO-GRAD 
data prima registrazione specialità: 09-06-71 Codice Specialità: 21922 Titotare AiC: ABBOTT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021922 024 40 COMPRESSE A 
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Data 
Registazione 


11-10-73 


Data 
Registazione 


30-09-83 


Data 
Registazione 


14-08-92 


22-04-96 


Data 
Registazione 
09-06-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnova 


01-06-95 


01-06-95 


Data | 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FERROFOLIN 
data prima registrazione specialità: 20-08-85 Codice Specialità: 25928 Titolare AIC: FARMADES 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025928 045 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 12-09-91 01-06-95 


FERROFOLIN SIMPLEX 


data prima registrazione specialità: 18-05-84 Codice Specialità 20796 Titolare AC: =—FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020796 088 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 17-03-94 01-06-95 


FERROL 
data prima registrazione specialità: 29-09-84 Codice Specialità: 25446 Titolare AIC: CHEMIL 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025446 042 40 CAPSULE C 28-09-92 01-06-95 
025446 055 20 BUSTINE C 28-09-92 01-06-95 


FERROSPRINT 


data prima registrazione specialità: 27-09-84 Codice Specialità: 20300 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020300 036 10 FLACONCINI MONODOSE C 28-11-92 01-06-95 


FERROVEN 
data prima registrazione specialità: 20-02-96 Codice Specialità: 32176 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC ‘ Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032176 012 5 FL5 ML EV H 20-02-96 
FERRUM HAUSMANN 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 7293 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07293 018 IV 5 FIALE 5% 5 ML A 28-02-83 01-06-95 


07293 020 10 FLAC. ORALI 5 ML 100 MG Cc 28-02-83 01-06-95 


— 351 — 
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TT, ll LL E IR. iu: ORA 


FESTAL 
data prima registrazione specialità: 11-07-83 Codice Specialità: 4604 Titolare AIC: HOECHST AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04604 031 30 CONFETTI C 23-11-90 01-06-95 
04604 043 N 30 CONFETTI C 29-10-94 01-06-95 


FEVARIN 
data prima registrazione specialità: 02-11-89 Codice Specialità: 27045 Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027045 018 30 COMPRESSE 50 MG C 02-11-89 01-06-95 
027045 020 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 100 MG C 07-02-95 01-06-95 


FEVITAL 
data prima registrazione specialità 20-11-67 Codice Specialità: 18227 Titotare AIC: PROSPA ITALIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018227 049 SIMPLEX 10 FLACONCINI ORALI C 09-11-95 01-06-95 


FIALETTA ODONTALGICA DR KNAPP 


data prima registrazione specialità 21-05-83 Codice Specialità: 4287 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04287 013 FIALOIDE G 2 C/EROGATORE C 21-05-83 01-06-95 
04287 025 FIALOIDE G 4 C/EROGATORE C 21-05-83 01-06-95 


FIBRASE | 
data prima registrazione specialità 08-06-62 Codice Specialità: 19646 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019646 013 IM IV 10 FIALE 1 ML 100 MG C 08-06-62 01-06-95 
019646 049 POMATA 40 G 0,5% C 29-04-67 01-06-95 
019646 052 50 CAPSULE 50 MG c 07-06-84 01-06-95 


FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO 


data prima registrazione specialità 12-10-76 Codice Specialità: 23294 Titolare AIC: IMMUNO AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023294 022 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 50 ML A 37 07-06-90 01-06-95 
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FIBRINOMER 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità 17806 Titolare AIC: ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017806 023 IVFL1G+FL5S0ML H 


FIBROCIT 


Codice Specialità: 26903 Titolare AIC: CT 


data prima registrazione specialità 01-03-89 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-11-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026903 017 30 COMPRESSE 600 MG A 14 
026903 029 TC 20 COMPRESSE 900 MG A 14 
026903 031 TC 10 BUSTINE 900 MG C 
7 BUSTINE 1200 MG C 


026903 043 


FIBROLAX 
Titotare AIC: GIULIANI 


data prima registrazione specialità 04-02-82 


Codice Specialità. 24109 


Data 
Registazione 


01-03-89 
19-10-92 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


i 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024109 011 LIMONE 10 BUST. EFFERV. 5,5 G C 

024109 035 LIMONE 20 BUST. EFFERV. 5,5 G C 

024109 047 LIMONE 30 BUST. EFFERV. 5,5 G C 

024109 050 ARANCIA 20 BUST. EFFERV. 5,5 G C 

024109 062 ARANCIA GRAN. NON EFFERV. 150 G C 

024109 074 ARANCIA 14 BUST. GRAN. EFF. 5,5 G C 

024109 086 ARANCIA 24 BUST. GRAN. EFF. 5,5 G C 


FIBROLAX COMPLEX 


data prima registrazione specialità 21-09-92 Codice Specialità: 28579 Titolare AIC: GIULIANI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028579 011 14 BUSTE 9 G GRANULATO EFFERV. C 
028579 023 20 BUSTE 9 G GRANULATO EFFERV. C 
028579 035 GRANULATO NON EFFERV. 250 G C 
FIBRONEVRINA 
data prima registrazione specialità 30-09-69 Codice Specialità 19923 Titolare AIC: CECCARELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019923 010 IM 5 FIALE LIOF + 5 FIALE C 
019923 022 IM 5 FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV C 
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Data 
Registazione 


04-02-82 
04-02-82 
04-02-82 
08-03-89 
08-03-89 
28-02-90 
12-10-90 


Data 
Registazione 


21-09-92 
21-09-92 
21-09-92 


Data 
Registazione 
30-09-69 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FIENAMINA 
data prima registrazione specialità: 23-05-86 Codice Specialità: 25650 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025650 019 10 COMPRESSE C 23-05-86 01-06-95 
FILENA 
data prima registrazione specialità 14-05-96 Codice Specialità 28758 Titolare AIC: ORION PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028758 011 21 COMPRESSE C 14-05-96 
028758 023 3 X 21 COMPRESSE C 14-05-96 


FILTAC 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 27659 Titolare AIC: DUNCAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027659 010 FL. NEBULIZZ 120 EROGAZ 50 MCG C 29-10-94 


FILTRAX 
data prima registrazione specialità: 25-06-81 Codice Specialità: 24497 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024497 012 MITE 20 CAPSULE 200 MG C 25-06-81 01-06-95 
024497 024 20 CAPSULE 400 MG A 25-06-81 01-06-95 


FINASTID 
data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità: 28309 Titolare AIC: NEOPHARMED | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028309 019 15 COMPRESSE 5 MG B 01-07-92 


FIRMACEF 


data prima registrazione specialità 23-01-80 


Codice Specialità 24140 


Titoiare AIC: FIRMA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
‘024140 016 IM 1 FLLIOF1G+F C 23-01-80. 01-06-95 
024140 028 IM 1 FL LIOF 500 MG + F C 23-01-80 01-06-95 
024140 030 IM 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML A _ 23-01-80 01-06-95 
024140 042 IV1FLLIOF1G+F C 23-01-80 01-06-95 
024140 055 IV 1 FL LIOF 500 MG + F C 23-01-80 01-06-95 
024140 067 IV 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 5 ML A 23-01-80 01-06-95 


Li 


j-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FIRMACORT 
data prima registrazione specialità 17-07-73 Codice Specialità: 22785 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

022785 012 10 COMPRESSE 4 MG C 17-07-73 01-06-95 
022785 024 RITARDO 10 CONFETTI 4 MG A 17-07-73 01-06-95 
022785 036 RITARDO 10 CONFETTI 8 MG C 17-07-73 01-06-95 
022785 051 3 FIALE LIOF. 8 MG + 3 FIALE C 17-07-73 01-06-95 
022785 075 3 FIALE LIOF. 20 MG + 3 FIALE C 17-07-73 01-06-95 


| FIRMAVIT 
cata prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 23115 Titolare AIC: —FIRMA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023115 114 20 CAPSULE C 11-05-91 , 01-06-95 
023115 126 30 CAPSULE C 11-05-91 01-08-95 
023115 140 10 FLACONCINI ORALI C 11-05-91 01-06-95 
023115 165 IM 6 F LIOF + 6 F SOLV 3 ML C 11-05-91 01-06-95 
023115 177 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV 3 ML C 11-05-91 01-06-95 


N. AC 


025448 010 
025448 022 


FISIOFER 
ata. prima registrazione specialità: 20-10-95 


N. AIC 
031845 011 


FISIOLAX 
data prima registrazione specialita: 02-03-70 


N. AIC 


021000 029 


FISIOZIMA 


Confezione 


30 CAPSULE 50 MG 
50 CAPSULE 50 MG 


Confezione 
10 FLACONCINI 10 ML 


Confezione 
30 CONFETTI 


| FISIODAR 


data prima registrazione specialità: 20-10-84 Cooice Specialità: 25448 


Codice Specialità 31845 


Codice Specialità 21000 


data prima registrazione specialità 11-05-73 Codice Specialità 21772 


Titotare AIC: 


Rimboi sabilità SSN 
C 


C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: 


MANETTI E ROBERLS 


Data 
Registazione 
31-12-84 
20-10-84 


Data 


Registazione 
20-10-95 


Data 
Registazione 


25-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


021772 052 


Confezione 
30 COMPRESSE 500 MG 


— 355 — 


Data 


Registazione 
11-05-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


O FISMAG 
| data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 29086 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029086 016 20 FLACONCINI 1500 MG C 29-11-95 
029086 028 30 BUSTINE 1500 MG C 29-11-95 


FITOAGLIO 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 


Codice Specialità: 28832 Titolare AIC: ULRICH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028832 018 40 CAPSULE C 07-06-93 


FITODORF ALGHE MARINE 


data prima registrazione specialità: 28-05-92 Codice Specialità 28365 Titolare AIC: FITODORFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnevo 
028365 031 BARATTOLO 150 G GRANULARE C 04-03-96 
028365 043 20 BUSTINE 5 G GRANULARE C 04-03-96 


FITODORF RABARBARO 
data prima registrazione specialità. 30-03-85 Codice Specialità: 25522 


FITODORFARMA 


Titolare AIC: 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025522 032 BARATTOLO 150 G GRANULARE C 04-03-96 01-06-95 
025522 944 20 BUSTINE 5 G GRANULARE C 04-03-96 01-06-95 


FITOSONNO 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità 28000 Titolare AIC: ULRICH 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028000 014 40 CAPSULE C 29-10-94 
FITOSTIMOLINE 
data pyima registrazione specialità: 06-06-81 Codice Specialità. 9115 Titolare AIC: DAMOR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


06-06-81 01-06-95 
06-06-81 01-06-95 
06-06-81 01-06-95 
12-10-84 01-06-95 
02-11-89 01-06-95 
02-11-89 01-06-95 


09115 015 10 FIALE 1 ML 

09115 027 CREMA G 32 

09115 029 10 GARZE MEDICATE 

09115 041 6 OVULI VAGINALI G 3,5 

09115 066 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 140 ML 
09115 078 CREMA VAGINALE 60 G 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
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1-2-1997 


FITOSTRESS 
i data prima registrazione specialità 12-12-92 
Î 


Codice Specialità: 27993 


N. AIC Confezione 
027993 017 40 CAPSULE 


| FLAGYL 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


Codice Specialità: 18505 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ULRICH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione 


12-12-92 


Data 


N. AIC Confezione 
018505 014 20 COMPRESSE 250 MG 
018505 026 10 CANDELETTE VAGINALI 500 MG 


| FLAMINASE 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26420 


N. AIC Confezione 
026420 048 20 COMPRESSE 30 MG 
026420 051 20 BUSTINE 10 MG 
026420 063 FLACONE GRANULARE 45 G 


FLANTADIN 
Codice Specialità: 25464 


data prima registrazione specialità: 06-04-85 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


LEPETIT 


FORMENTI PRODOTTI 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Reclatai 
21-07-89 
21-07-89 
21-07-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025464 037 10 COMPRESSE 6 MG 
025464 049 10 COMPRESSE 30 MG 
025464 052 FLACONE SOSPENSIONE 13 ML 
FLAR 


data prima registrazione specialità: 24-03-60 Codice Specialità: 12438 


N. AIC Confezione 
012438 053 20 CAPSULE 200 MG 
012438 065 20 BUSTINE 1 G 
FLAREX 


data prima registrazione specialità: 23-06-95 Codice Specialità: 29202 


N. AIC Confezione 
029202 013 COLLIRIO FL. CONTAGOCCE 5 ML 
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Fascia 


Rimborsabitità SSN 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
12-06-86 
12-06-86 
05-09-94 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ALCON (SVIZZERA) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Registazione 
23-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


- Data 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
FLAVIS | 
| data prima registrazione specialità 27-04-93 Codice Specialità: 28337 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028337 018 = 30BUSTINE3G C 27-04-93 
028337 020 12 FIALOIDI 3 G C 27-04-93 
028337 032 12 FLACONCINI 3 G C 27-04-93 
fr TE 
FLAVONE 
data prima registrazione specialità: 22-01-88 Codice Specialità: 13521 Titolare AIC: ECOBI 
ice sante cca on i 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013521 012 500 30 CONFETTI 500 MG C 22-01-88 01-06-95 
FLEBEPAROID 
data prima registrazione specialità: 13-02-59 Codice Specialità: 14809 Titolare AIC: OPOCRIN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014809 026 POMATA 36 G 5% C 27-07-60 01-06-95 


.FLEBIL 
Codice Specialità: 22886 


daia prima registrazione specialità: 02-07-86 


Titolare AIC: MOLTENI 


N. AIC Confezione 
022886 028 30 CAPSULE 300 MG 
022886 042 GEL 40 G 


FLEBOCORTID RICHTER 


data prima registrazione specialità: 14-06-58 Codice Specialità 13986 


N. AIC Confezione 
013986 017 INIET. 3 F LIOF 25 M6 +3 F 2 ML 
013986 029 INIET. F_LIOF 100 MG + F 2 ML 
013986 031 INIET. FL LIOF 500 MG + F 5 ML 
013986 043 IV 1 FLAC. CIOF 1 G + 1 FIALA 10 ML 
FLEBOFAST 


data prima registrazione specialità 19-01-61 Codice Specialità 13802 


N. AIC Confezione 
013802 032 CREMA 40 G 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AiC: LEPETIT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


> QO0OO 


Titolare AIC: DERMALIFE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 
02-07-86 
02-07-86 


Data 
Registazione 
14-06-58 
14-06-58 
30-09-69 
31-05-77 


Data 
Renistazi 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


Serie generale - n. 26 


FLEBOMEDIL 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28567 Titolare AIC: RIPARI GERO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028567 016 30 COMPRESSE 300 MG C 05-03-93 
028567 028 30 COMPRESSE RITARDO 600 MG C 05-03-93 
FLEBOSIDE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 20561 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
020561 027 300 30 CONFETTI C 31-12-84 
020561 041 IV IM 10 FIALE 3 ML C 31-12-84 
FLEBOSTASIN R 
data prima registrazione specialità: 18-03-93 Codice Specialità: 28424 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN Registazione 
028424 012 30 CAPSULE C 18-03-93 


FLEBS 


data prima registrazione specialità: 21-04-84 Codice Specialità 24400 Titolare AIC: PIERRE FARRE PHARMA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
024400 018 CREMA 30 G C 21-04-84 
024400 020 CREMA 40 G C 21-04-34 


FLECTADOL 


data prima registrazione specialità 16-07-79 Codice Specialità: 22620 Titolare AIC: SANOFI 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
022620 140 1FLAC.+1F.SOLV. 2,5 ML C 27-07-95 
022620 153 = 3FLAC.+3F SOLV. 2,5 ML C 27-07-95 
022620 165 = IMIVEFLAC1G+6F. SOLV. C 27-07-95 
022620 177 IM IV 10 FLAC + 10 F. SOLV. C 27-07-95 
022620 189 = 10001FLAC.+1F. SOLV. C 27-07-95 
022620 191 1000 IM IV 6 FLAC. 1 G + 6 FIALE 5 ML A 27-07-95 
022620 203 = IMIV10FLAC+10F SOLV C 27-07-95 
022620 215 = 20 BUSTINE ORALI 0,9 G C 27-07-95 
022620 227 10 BUSTINE ORALI C 27-07-95 
022620 239 1000 20 BUSTINE ORALI C 27-07-95 
022620 241 20 BUSTINE C 27-07-95 
022620 254 =—BB10 SUPPOSTE 0,6 G C 27-07-95 
022620 266 =—AD10SUPPOSTE 13G C 27-07-95 
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Data 
Rinnovo 


| Data 

Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FLECTOR 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 27757 Titolare AIC: IBSA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027757 020 TUBO GEL 1% 50 G C 08-11-93 
027757 032 TISSUGEL 5 PLASTERS 180 MG C 05-09-96 
027757 044 TISSUGEL 10 PLASTERS 180 MG C 05-09-96 
027757 057 20 BUSTINE 50 MG C 29-10-94 
FLEXEN 
data prima registrazione specialità: 19-01-83 Codice Specialità: 23401 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023401 019 20 CAPSULE 50 MG C 19-01-83 01-06-95 
023401 021 30 CAPSULE 50 MG A 66 19-01-83 01-06-95 
023401 058 10 SUPPOSTE 100 MG C 19-01-83 01-06-95 
023401 084 GEL 50 G 2,5% C 19-01-83 01-06-95 
023401 096 IV 6 F LIOF 100 MG + 6 F SOLV 5 ML H 18-06-88 01-06-95 
023401 108° IMGFIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE 2,5 ML A 18-06-88 01-06-95 
023401 110 30 CAPSULE RETARD 200 MG A 66 05-09-96 01-06-95 
023401 122 GEL TUBO 5% 100 G C 05-09-96 01-06-95 


FLEXIDONE 


FLEXIBAN 
data prima registrazione specialità 15-06-84 Codice Specialità: 25327 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025327 026 30 COMPRESSE 10 MG C 26-07-86 01-06-95 


| data prima registrazione specialità: 21-12-59 Codice Specialità: 16442 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016442 067 6 COMPRESSE C 04-03-96 01-06-95 
016442 079 12 COMPRESSE C 04-03-96 01-06-95 
016442 081 24 COMPRESSE C 04-03-96 01-06-95 
016442 093 AD 10 SUPPOSTE C 04-03-96 01-06-95 
FLIXONASE 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27657 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027657 016 FL NEBULIZZ. 120 EROGAZ. 50 MCG C 29-10-94 
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FLIXOTIDE 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 28667 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028667 018 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG C 
028667 020 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A 
028667 032 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG A 
028667 044 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG A 
028667 057 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG C 
028667 069 5 ROTADISK 4 DOSI 100 MCG A 
028667 071 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A 
028667 083 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 
27-04-93 


27-04-93 


Data 
Rinnovo 


FLOBACIN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26342 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026342 016 12 COMPRESSE 100 MG C 
026342 028 12 COMPRESSE 200 MG A 
026342 030 8 COMPRESSE 300 MG A 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


FLOCIPRIN 
data prima registrazione specialità: 01-09-88 Codice Specialità: 26663 Titotare AIC: IBI 
; Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026663 017 10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 
026663 029 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 
026663 031 IV 1 FLACONE 100 MG/50 ML H 


Data 
Registazione 
01-09-88 
01-09-88 
17-02-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


FLODOL 
data prima registrazione spectalità: 29-10-94 Codice Specialità: 28610 Titotare AIC: FARMA UNO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028610 018 30 CAPSULE 20 MG A 66 
028610 032 GEL 1% 50G C 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


FLOGAR 
data prima registrazione specialità: 10-09-76 Codice Specialità: 23338 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023338 027 FORTE 30 COMPRESSE 100 MG C 
023338 066 10 SUPPOSTE C 
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Data 
Registazione 
04-05-79 
29-11-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


FLOGENE POLIFARMA 
data prima registrazione specialità: 12-10-76 


Codice Specialità 23519 


N. AIC Confezione 
023519 010 30 CONFETTI 
023519 022 200 30 CONFETTI 200 MG 
023519 046 30 CAPSULE 
023519 059. 10 SUPPOSTE 


FLOGINAX 
Codice Specialità: 23437 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POLIFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O dÒ a O 


Titolare AIC: 


66 


LIFEPHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-10-76 
18-09-79 
12-10-76 
12-10-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 12-10-76 


N. AIC Confezione 
023437 015 20 COMPRESSE 250 MG 
023437 027 30 COMPRESSE 250 MG 
023437 041 10 SUPPOSTE 500 MG 
023437 054 30 COMPRESSE 500 MG 


FLOGOBENE 


data prima registrazione speciafità: 11-07-83 


Codice Specialità: 25097 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> OOO 


66 


Data 
Registazione 
12-10-76 
12-10-76 
12-10-76 


-31-10-84 


Data 
Rinhovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025097 027 30 CAPSULE 20 MG 
025097 039 AD 10 SUPPOSTE 20 MG 
025097 054 CREMA 50 G:1% 
FLOGOFENAC 


data prima registrazione speciaiità: 20-12-84 Codice Specialità: 25536 


N. AIC Confezione 
025536 018 10 SUPPOSTE 100 MG 
025536 020 RETARD 21 CAPSULE 100 MG 
025536 044 GEL 50 G 1% 


FLOGOGIN 
data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Codice Specialità 25829 


Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 66 
C 
C 
Titolare AIC: ECOBI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 66 
C 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Data 
Registazione 


11-07-83 
11-07-83 
30-05-89 


Data 
Registazione 


20-12-84 
20-12-84 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025829 021 10 SUPPOSTE 550 MG 
025829 033 30 COMPRESSE 275 MG 
025829 060 IM 6 F. LIOF. 275 MG + 6 F. SOLV. 
025829 072 GEL 5% TUBO 50 G 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


A 
C 
C 


66 


Data 
Registazione 


27-07-85 
27-07-85 
01-02-90 
01-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


021005 020 
021005 044 


FLOGOZEN 


data prima registrazione specialità 09-03-91 


N. AIC 


027628 015 
027628 027 
027628 039 


FLOGOZYM 


data prima registrazione specialità 13-12-68 


N. AIC 
020845 018 


FLOLAN 


data prima registrazione specialità 12-12-92 


N. AIC 
027750 013 


FLOLID 


data prima registrazione specialità: 29-05-93 


N. AIC 


028778 013 
028778 025 
028778 037 
028778 049 


FLOMAX 


data prima registrazione specialità 02-04-90 


N. AIC 


027244 045 
027244 058 
027244 060 
027244 072 
027244 084 
027244 096 


FLOGOTISOL 


| data prima registrazione specialità 09-11-79 Codice Specialità 21005 Titolare AIC: ZAMBON 


Confezione 
AD 5 SUPPOSTE 500 MG 


BB 5 SUPPOSTE 250 MG 


Codice Specialità: 27628 


Confezione 


30 COMPRESSE 750 MG 
15 BUSTINE MONODOSE 1000 MG 
FLACONE 20 ML GOCCE SOL. 40% 


Codice Specialità 20845 


Confezione 
24 COMPRESSE 


Codice Specialità 27750 


Confezione 
1 FLAC.NO 0.500 MG + 1 FL DIL. 


Codice Specialità 28778 


Confezione 


30 COMPRESSE 100 MG 

15 COMPRESSE 200 MG 

30 BUSTINE GRANULATO 100 MG 
10 SUPPOSTE 200 MG 


Codice Specialità: 27244 


Confezione 


SOSPENSIONE 200 ML 3,5% 

20 COMPRESSE 350 MG 

20 COMPRESSE 700 MG 

20 BUSTINE BIPARTITE ORALI 350 MG 
30 COMPRESSE 700 MG 

30 BUSTINE BIPARTITE ORALI 350 MG 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: VALEAS 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: SPA 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: CT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 


66 


OPO» 


Titolare AIC. CHIESI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 
66 


O0O0O0>P»OO 


WELLCOME FOUNDATION 


Data 
Registazione 
09-11-79 
09-11-79 


Data 
Registazione 
09-03-91 
09-03-91 
09-03-91 


Data 
Registazione 
13-12-68 


Data 
Registazione 


12-12-92 


Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Registazione 
02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


FLOMED 


data prima registrazione specialità: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
025608 023 


025608 047 
025608 050 
025608 074 


FLOMEX 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


N. AIC 
028143 016 


028143 028 
028143 030 
028143 042 
028143 055 


17-01-85 Codice Specialità 25608 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 150 MG C 
GOCCE ORALI 15% 30 ML C 
30 COMPRESSE 300 MG C 
RITARDO 30 COMPRESSE 600 MG C 
Codice Specialità: 28143 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. H 
IV 1 FLAC1G+1F.SOLV. H 
IV 1 FLAC. 2 G + 2 F. SOLV. H 
IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. H 
IM 1 FLAC1G+1F.SOLV. H 


FLORERBE BALSAMICA 


data prima registrazione specialità 26-11-83 


Data 
Registazione 


17-01-85 
17-01-85 
01-03-89 
15-04-92 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
025142 023 


025142 047 


FLORERBE CALMANTE 


data prima registrazione specialità: 20-01-84 


N. AIC 
025113 022 


025113 046 


Codice Specialità 25142 Titolare AIC: BONOMELLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 0,75 G C 
FLACONE 50 G C 
Codice Specialità 25113 Titolare AIC: BONOMELLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G. C 
FLACONE 50 G C 


FLORERBE DIGESTIVA 


data prima registrazione specialità 29-07-85 


N. AIC 
025712 023 


025712 047 


Codice Specialità 25712 Titolare AIC: —BONOMELLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G C 
1 FLACONE 50 G C 
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Data 
Registazione 


26-11-83 
26-11-83 


Data 
Registazione 


20-01-84 
20-01-84 


Data 
Registazione 
29-07-85 
29-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Serie generale - n. 26 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLORERBE LASSATIVA 


data prima registrazione specialità: 15-04-83 Codice Specialità: 24944 Titolare AIC: BONOMELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN. Registazione Rinnovo 
024944 023 20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G. C 15-04-83 01-06-95 
024944 047 FLACONE 50 G C 15-04-83 01-06-95 


FLORIGIEN 


data prima registrazione specialità: 10-04-58 


Codice Specialità 13833 


Titotare AIC: 


SCHERING 


N. AIC 
013833 013 


FLOSSAC 


| data prima registrazione specialità: 09-05-83 
brc liaze doo cdi e lie. ite dc ‘{(‘(‘—||{—_c@@m 


N. AIC 
025001 025 


FLOXALIN 


data prima registrazione specialità 19-07-84 


Confezione 
LAVANDA VAG 150 ML 


Codice Specialità 25001 


Confezione 


14 CAPSULE 400 MG 


Codice Speciahta: 24895 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


CHIESI 


SALUS 


Data 


Registazione 


10-04-58 


Data 
Registazione 


09-05-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


024895 031 
024895 043 
024895 056 


FLOXEF 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 


028141 012 
028141 024 
028141 036 
028141 048 
028141 051 


FLU 21 


data prima registrazione specialità 24-10-83 


N. AIC 


023527 017 


Confezione 

10 SUPPOSTE 550 MG 
30 CAPSULE 550 MG 
30 BUSTINE 550 MG 


Codice Specialità: 28141 


Confezione 


IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. 
IV 1 FLAC.1G+1 F. SOLV. 
IV1 FLAC.2G+1F.SOLV. 
IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. 
IM 1 FLAC.1G+1F.SOLV. 


Codice Specialità 23527 


Confezione 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G 
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Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
19-07-84 
27-12-84 
30-04-92 


SMITHKLINE BEECHAM SPA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


L:L.L. £ 


Titolare AIC: 


FARMA UNO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Reoistazi 
24-10-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FLU CORTANEST 
data prima registrazione specialità: 27-05-85 


N. AIC Confezione 


025723 014 CREMA 30 G 0,1% 


FLUARIX 
data prirna registrazione specialità: 27-01-95 


N. AIC Confezione 
029245 091 1 SIR. 0,5 ML 
029245 103 1 FIALA 0,5 ML 
029245 115 1 SIR. 0,25 ML 


029245 127 1 FIALA 0,25 ML 


Codice Specialità: 25723 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 27-05-85 
Codice Specialità: 29245 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 02-09-96 
C 02-09-96 
C 02-09-96 
C 02-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


FLUATON 
data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 23503 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023503 016 POMATA OFTALMICA 5 G 0,1% B 24-03-82 
023503 028 PVA COLLIRIO 5 ML 0,1% C 24-03-82 
FLUBASON 
data prima registrazione specialità: 16-07-79 Codice Specialità: 22864 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
022864 021 15 BUSTINE MONODOSE EMULSIONE 2 G B 16-07-79 
FLUBENIL 
data prima registrazione specialità 27-07-85 Codice Specialità: 25761 Titolare AIC: FORMENTI DOTTOR 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
025761 038 AD SCIROPPO 200 ML C 31-10-86 
025761 040 30 CONFETTI 300 MG C 31-10-86 


FLUDARA 
data prima registrazione specialità 01-03-95 


Codice Specialità: 29552 Titolare AIC: 


SCHERING 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
029552 015 5 FLAC.NI 50 MG EV. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
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01-03-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FLUDARENE | 
data prima registrazione specialità: 04-11-82 Codice Specialità: 24477 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024477 022 30 CAPSULE 200 MG C 04-11-82 01-06-95 


FLUENTAL 
" data pnma registrazione specialità 03-08-73 Codice Specialità 22837 Titolare AIC: == CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 

022837 013 AD 6 SUPPOSTE C 03-08-73 01-06-95 
022837 025 AD 10 SUPPOSTE C 03-08-73 01-06-95 
022837 037 BB 6 SUPPOSTE C 03-08-73 01-06-95 
022837 049 BB 10 SUPPOSTE C 03-08-73 01-06-95 
022837 076 BB.FLACONE GOCCE 20 ML C 20-12-84 01-06-95 
022837 088 15 COMPRESSE C 27-04-87 01-06-95 
022837 090 SCIROPPO 150 ML C 27-04-87 01-06-95 


FLUENZEN 
data orima registrazione specialità 09-03-91 Codice Specialità 27582 Titolare AIC: ECUPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027582 942 30 COMPRESSE 750 MG C 04-08-95 01-06-95 
027582 055 FLACONE GOCCE 20 ML C 04-08-95 01-06-95 
027582 067 15 BUSTINE MONODOSE 1 G C 04-08-95 01-06-95 


FLUGERAL 
data prima registrazione specialità 28-05-81 Codice Specialità: 24414 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024414 017 MITE 20 CAPSULE 5 MG C 28-05-81 01-06-95 
024414 029 MITE 30 CAPSULE 5 MG C 28-05-81 01-06-95 
024414 031 MITE 50 CAPSULE 5 MG C 28-05-81 01-06-95 
024414 043 20 CAPSULE 10 MG C 31-12-84 01-06-95 
024414 056 30 CAPSULE 10 MG C 28-05-81 01-06-95 
024414 068 90 CAPSULE 10 MG C 28-05-81 01-06-95 


FLUIBIL 
data prima registrazione specralità 09-11-79 Codice Specialità: 23317 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023317 011 20 CAPSULE 250 MG C 09-11-79 01-06-95 
023317 035 40 CAPSULE 125 MG C 09-11-79 01-06-95 


= 9001 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FLUIBRON 


data prima registrazione specialità 03-03-82 Codice Specialità 24596 


Titolare AIC: CHIESI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024596 013 20 COMPRESSE 30 MG C 03-03-82 01-06-95 
024596 025 30 COMPRESSE 30 MG C 03-03-82 01-06-95 
024596 037 FLACONE SCIROPPO 200 ML 0,3% C 03-03-82 01-06-95 
024596 049 FLACONE SOLUZ. INAL 40 ML 0,75% C 03-03-82 01-06-95 
024596 052 IM IV 6 FIALE 2 ML 15 MG C 03-03-82 01-06-95 
024596 064 RETARD 20 CAPSULE 75 MG C 20-12-84 01-06-95 
024596 076 AD 10 SUPPOSTE C 20-12-84 01-06-95 
024596 088 BB 10 SUPPOSTE C 20-12-84 01-06-95 
024596 090 AD 30 BUSTINE GRANULATO 5 G C 20-12-84 01-06-95 
024596 102 AD 60 BUSTINE GRANULATO 5 G C 20-12-84 01-06-95 
024596 114 BB 30 BUSTINE GRANULATO 2,5 G C 20-12-84 01-06-95 
024596 126 BB 60 BUSTINE GRANULATO 2,5 G C 20-12-84 01-06-95 
024596 138 A 10 FLAC MONODOSE 2 ML 0,75% C 04-03-96 01-06-95 
024596 140 A 15 FLAC MONODOSE 2 ML 0,75% C 04-03-96 01-06-95 


FLUIDEN 


data prima registrazione specialita 30-01-81 


Codice Specialità: 24310 Titolare AIC: LEGON 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024310 120 30 CAPSULE 40 MG C 20-04-95 01-06-95 
024310 132 8 FIALE 5 ML C 20-04-95 01-06-95 
024310 144 AD 10 SUPPOSTE C 20-04-95 01-06-95 
024310 157 BB 10 SUPPOSTE C 20-04-95 01-06-95 
024310 169 GOCCE ORALI 25 ML C 20-04-95 01-06-95 
024310 1710 + 20 BUSTINE 40 MG C 20-04-95 01-06-95 
024310 183 FLACONE SCIROPPO 140 ML 0,8% C 20-04-95 01-06-95 
024310 195 20 CAPSULE C 20-04-95 01-06-95 


FLUIFORT 


data prima registrazione specialità 02-07-80 


Codice Specialità: 23834 Titolare AIC: DOMPE' 


FLUIDOBIL 
data prima registrazione specialità 01-06-70 Codice Specialità: 21552 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021552 017 SCIROPPO 150 ML C 01-06-70 01-06-95 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023834 029 SCIROPPO 200 ML C 02-07-80 01-06-95 
023834 056 GRANULARE 30 BUSTINE 2,7 G C 07-01-87 01-06-95 
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1-2-1997 


FLUILAST 


data prima registrazione specialità: 14-06-96 


N. AIC 
029407 018 


FLUIMUCIL 


data prima registrazione specialità: 09-11-79 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Codice Specialità: 29407 


Codice Specialità: 20582 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


BONISCONTRO E GAZZONE 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


14-06-96 


Rinnovo 


N. AIC 
020582 019 
020582 021 
020582 033 
020582 058 
020582 060 
020582 072 
020582 084 
020582 096 
020582 108 
020582 110 


Confezione 

IM IV 5 FIALE 300 MG 3 ML 
IM IV 6 FIALE 300 MG 3 ML 
IM IV 10 FIALE 300 MG 3 ML 
20 EST 5 F 3 ML 

30 BUSTINE ORALI 100 MG 
60 BUSTINE ORALI 200 MG 
UROLOGICO 1 FIALA 25 ML 
UROLOGICO 5 FIALE 25 ML 
20 COMPRESSE EFFERV. 600 MG 
FLACONE GRANULARE 60 G 


FLUIMUCIL ANTIBIOTICO 


data prima registrazione specialità: 09-11-79 


Codice Specialità 20660 


o 0 000 000 dà 600 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Data 
Registazione 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
01-07-80 
09-11-79 
09-11-79 
04-05-85 
17-08-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
020660 015 
020660 027 
020660 039 
020660 041 
020660 054 
020660 066 
020660 078 
020660 080 
020660 104 
020660 116 


FLUIRES 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC 
028749 012 
028749 024 


Confezione 

BB 1 FLACONE 250 MG + 1 F. 
BB 3 FLACONI 250 MG + 3 F. 
AD 1 FLACONE 500 MG + 1 F. 
AD 3 FLACONI 500 MG + 3 F. 


INIETTABILE TOPICO AD 1 FLACONE 500 MG + 1 F 
INIETTABILE TOPICO AD 3 FLACONI 500 MG + 3 F 
INIETTABILE TOPICO BB 1 FLACONE 250 MG + 1 F 
INIETTABILE TOPICO BB 3 FLACONI 250 MG + 3 F 


16 COMPRESSE 250 MG 
BB 80 G MICROGRANULARE 


Confezione 
30 COMPRESSE 
SCIROPPO 200 ML 


Codice Specialità 28749 
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O 0 dò dad dàìdì\dàdi O 


Titolare AIC: 


CHIESI 


Data 
Registazione 
09-11-79 
09-11-79 
01-07-80 
01-07-80 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 


Data 
re 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


FLUIXOL 


data prima registrazione specialità: 04-02-82 


N. AIC 
024559 027 
024559 041 
024559 066 
024559 078 
024559 080 
024559 092 


FLUMARIN 


data prima registrazione specialità: 22-03-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24559 


Confezione 

20 COMPRESSE 30 MG 
SCIROPPO 200 ML 

30 BUSTINE GRANULATO OS 5 G 
INIETT 10 FIALE 2 ML 

AD 10 SUPPOSTE 30 MG 

BB 10 SUPPOSTE 15 MG 


Codice Specialità: 28332 


Titotare AIC: 


RIPARI GERO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O QU 0 


O OÒo 


Titolare AIC: 


PROMEDICA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
04-02-82 
04-02-82 
04-02-82 
04-02-82 
28-02-83 
28-02-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028332 017 
028332 029 
028332 031 
028332 043 


FLUMETOL 


data prima registrazione specialità 30-09-76 


Confezione 

30 COMPRESSE 350 MG 

30 COMPRESSE 700 MG 

30 BUSTINE BIPARTITE 350 MG 
SOSPENSIONE 0S FLAC. 200 ML 3,5% 


Codice Specialità: 23345 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


o 0 dd 5 a 


Titolare AIC: 


FARMILA 


Data 
Registazione 
22-03-93 
22-03-93 
22-03-93 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
023345 010 
023345 059 
023345 073 
023345 097 


FLUMOXAL 


data prima registrazione specialità 27-12-80 


Confezione 
COLLIRIO 5 ML 


SEMPLICE COLLIRIO 10 ML 0,2% 
SEMPLICE POMATA OFT. 5 G 0,1%: 
ANTIBIOTICO COLLIRIO 5 ML 


Codice Specialità: 23381 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
30-09-76 
19-05-82 
19-05-82 
14-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023381 039 


FLUMURAL 


data prima registrazione specialità 19-05-82 


N. AIC 


024712 022 


Confezione 
12 CAPSULE 500 MG 


Codice Specialità: 24712 


Contezione 
20 COMPRESSE 400 MG 


— 370 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


PROSPA ITALIA 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


27-12-80 


Data 
Registazi 
09-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FLUNAGEN 


data prima registrazione specialità: 05-06-81 Codice Specialità: 24411 


N. AIC Confezione 
024411 011 50 CAPSULE 10 MG 
024411 023 MITE 50 CAPSULE 5 MG 
024411 035 50 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 
FLUNOX 


data p'ima registrazione specialità. 31-12-81 Codice Specialità: 22867 
N. AIC Confezione 

022867 016 20 CAPSULE 30 MG 

022867 028 30 CAPSULE 15 MG 


FLUOCARIL BI FLUORE” 
Codice Specialità: 24362 


data prima registrazione specialità 22-04-81 


Data 
Registazione 
05-06-81 
05-06-81 
22-02-83 


BOEHRINGER MANHEIM S.PA 


Titolare AIC: GENTILI 
Fascia 
Rimborsabiktà SSN 
C 
C 
C 
Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: 


SYNTHELABO OTC 


Data 
Reoistazi 
31-12-81 


31-12-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024362 079 250 DENTIFRICIO GEL 50 ML 
024362 081 250 DENTIFRICIO GEL 75 ML 
024362 093 250 DENTIFRICIO GEL 125 ML 
024362 105 250 PASTA DENTIFRICIA 50 ML 
024362 117 250 PASTA DENTIFRICIA 75 ML 
024362 129 250 PASTA DENTIFRICIA 125 ML 
024362 131 250 DENTIFRICIO ANICE 50 ML 
024362 143 250 DENTIFRICIO ANICE 75 ML 
024362 156 250 DENTIFRICIO ANICE 125 ML 


FLUOCARIL BI FLUORE’ EUROMED 


data prima registrazione specialità: 18-05-92 Codice Specialità 28326 


N. AIC Confezione 
028326 015 250 DENTIFRICIO 250 G/125 ML 


FLUOCIT 


data prima registrazione specialità 01-03-71 Codice Specialità 22097 


N. AIG Confezione 
022097 024 POMATA 30 G 
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Titolare AIC: 


pooonooooi 


EUROMED 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 
13-01-93 
13-01-93 
13-01-93 
13-01-93 
13-01-93 
13-01-93 


Data 
Registazione 
18-05-92 


01-03-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 — Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
— ti; cc a SRI 


FLUODONIL 
| data prima registrazione specialità 28-07-83 Codice Specialità: 24611 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024611 042 30 COMPRESSE 375 MG C 28-07-83 01-06-95 
FLUOMICETINA 
data prima registrazione specialità: 03-04-86 Codice Specialità: 23217 Titotare AIC: ZOJA | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023217 021 == FORTEPOMATA 30G C 03-04-86 01-06-95 


FLUOMIX SAME 
data prima registrazione specialità: 09-11-84 Codice Specialità: 22157 Titolare AIC: SAVOMA 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022157 022 POMATA G 30 0,025% C 09-11-84 01-06-95 
022157 059 LOZIONE G 30 0,025% 8 09-11-84 01-06-95 

FLUORALFA 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 29170 Titolare AIC: INTES 
Fascia Data Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029170 014 SOLUZ. OFTALMICA 2% FLAC. 10 ML H 29-10-94 
029170 026 SOLUZ. OFT. 2% 100 MONOD. 0,5 ML H 29-10-94 
029170 038 SOLUZ INIETT. 20% 100 F. 5 ML H 29-10-94 


FLUORO-URACILE 
data prima registrazione specialità 03-12-66 Codice Specialità: 20352 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020352 011 IV 10 FIALE 250 MG 5 ML C 03-12-66 01-06-95 


FLUOROBIOFTAL 
data prina registrazione specialità. 12-12-60 Codice Specialità 18155 Titolare AIC: —FARMILA 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione ‘Rinnovo 
018155 034 COLLIRIO 3 ML B 14-06-93 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FLUORORINIL 
data prima registrazione specialità: 15-12-65 Codice Specialità: 18821 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018821 037 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML C 30-07-87 01-06-95 
018821 049 10 FIALE AEROSOL 1 ML C 30-07-87 01-06-95 
FLUOROURACILE CARLO ERBA 
data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 28987 Titotare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028987 016 10 FLACONI 250 MG C 08-09-95 
028987 028 10 FLACONI 500 MG ‘C 08-09-95 
028987 030 10 FLACONI 1000 MG C 08-09-95 


FLUOROURACILE TEVA si 


data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26542 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026542 011 250 5 FIALE 250 MG/5 ML A 30-07-87 01-06-95 
026542 023 5 FIALE 500 MG/10 ML A 31-12-91 01-06-95 


FLUORVITIN 
data prima registrazione specialità 07-03-60 Codice Specialità 16549 Titotare AIC: IPFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016549 026 250 COMPRESSE 1 MG C 30-07-87 01-06-95 
016549 038 400 COMPRESSE 0,25 MG C 30-07-87 01-06-95 
| FLUOTHANE 
data prima registrazione specialità: 29-11-78 Codice Specialità: 23813 Titolare AIC: ZENECA LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023813 025 ANESTET!ICO PER INALAZ. 250 ML H 29-11-78 01-06-95 


FLUOVITEF 
data prima registrazione specialità 12-C8-76 Codice Specialità 21822 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021822 010 POMATA 30 G 0,025% B 12-08-76 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLUOXEREN 
data prima registrazione specialità 24-10-88 Codice Specialità: 25959 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025959 014 12 CAPSULE 20 MG Cc 
025959 026 SOLUZIONE 60 ML 20 MG/5 ML C 


Serie generale - nr. 26 


Data 
Registazione 
24-10-88 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


FLUPRESS 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27701 Titolare AIC: DRUG RESEARCH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027701 010 30 CAPSULE 100 MG C 
027701 022 30 CAPSULE 200 MG C 


FLUPRIM GOLA 


Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 


Rinnovo 


data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità: 32054 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032054 013 20 COMPRESSE OROSOLUBILI C 


FLUPRIM TOSSE 


Data 
Registazione 
28-10-95 


data prima registrazione specialità 16-01-84 Codice Specialità: 10357 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010357 010 GOCCE ORALI 20 ML C 
010357 022 SCIROPPO 100 ML C 
010357 046 20 COMPRESSE OROSOLUBILI C 
FLURIZIC 
data prima registrazione specialità: 20-09-96 Codice Specialità 29138 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029138 017 8 COMPRESSE 375 MG A 


FLUSPIRAL 
data prima registrazione specialità: 27-03-93 Codice Specialità: 28675 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028675 092 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG C 
028675 104 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A 
028675 116 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG A 
028675 128 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG A 
028675 130 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG C 


i 


Data 
Registazione 
16-01-84 
16-01-84 
14-04-90 


Data 
Registazione 


20-09-96 


Data 
Registazione 
20-01-94 
20-01-94 
20-01-94 
20-01-94 
20-01-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028675 142 15 ROTADISK 4 DOSI 100 MCG A 
028675 155 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A 
028675 167 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG A 


FLUSS 
data prima registrazione specialità 31-07-69 Codice Specialità: 21360 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021360 021 40 20 COMPRESSE A 


FLUSSOREX 


data prima registrazione specialità: 29-01-92 LAMPUGNANI 


Codice Specialità 26949 Titolare AIC: 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026949 026 3 FIALE 500 MG 4 ML C 
026949 040 3 FIALE 1000 MG 4 ML C 


FLUVALEAS 


data prima registrazione specialità: 22-04-82 Titolare AIC: VALEAS 


Codice Specialità: 21555 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
20-01-94 
20-01-94 


20-01-94 


Data 
fiscistazi 
31-07-69 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021555 115 20 COMPRESSE C 
021555 139 AD 6 SUPPOSTE C 


FLUVIRIN 
data prima registrazione specialità: 17-12-91 Codice Specialità: 28372 Titolare AIC: EVANS MEDICAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028372 112 1 SIR. 0,5 ML C 
028372 124 10 SIR. 0,5 ML C 


Data 
Msn 

12-10-85 
12-10-85 


Data 
Registazione 
02-09-96 
02-09-96 


FLUXARTEN 
data prima registrazione specialità 01-06-81 Codice Specialità: 24410 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
024410 019 20 CAPSULE 10 MG C 01-06-81 
024410 021 50 CAPSULE 10 MG C 01-06-81 
024410 033 MITE 20 CAPSULE 5 MG C 01-06-81 
024410 045 C 01-06-81 


MITE 50 CAPSULE 5 MG 


AT 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


FLUXUM 
data prima registrazione specialità 01-02-93 


N. AIC 


026270 076 
026270 088 
026270 090 
026270 102 


FOBIDON 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 26270 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia Data 
Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
6 FIALE SIRINGA 0,3 ML 3200 UI AXA C 01-02-93 
6 FIALE SIRINGA 0,4 ML 4250 UI AXA C 01-02-93 
6 FIALE SIRINGA 6400 U.l. AXA C 29-11-95 
2 FIALE SIRINGA 12800 U.. AXA C 29-11-95 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


026388 013 
026388 025 
026388 037 
026388 049 
026388 064 
026388 088 
026388 090 


FOCUS 
data prima registrazione specialità 10-11-81 


N. AIC 
023293 032 


FOILLE 


data prima registrazione specialità: 12-10-76 


Codice Specialità: 26388 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
AD 6 SUPPOSTE 60 MG C 30-07-87 
BB 6 SUPPOSTE 30 MG C 30-07-87 
BB 6 SUPPOSTE 10 MG C 30-07-87 
30 COMPRESSE 10 MG C 30-07-87 
FLACONE SCIROPPO 0,1% 120 ML C . 30-07-87 
10 FIALE 10 MG 2 ML H 30-07-87 
10 FIALE 4 MG 2 ML H 30-07-87 


Codice Specialità: 23293 Titolare AIC: ANGELINI 


Registazione 
10-11-81 


Confezione 
30 CONFETTI 400 MG Cc 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
06228 023 


FOILLE INSETTI 


data prima registrazione specialità: 26-01-67 


Codice Specialità 6228 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data 
Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
POMATA 29,5 G C 12-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
020051 037 


FOILLE SOLE 


data prima registrazione specialità: 17-12-91 


Codice Specialità: 20051 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
POMATA 15 G C 04-08-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 


027546 011 
027546 023 
027546 035 


Codice Specialità 27546 Titolare AIC: —DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
CREMA 30 G c 17-12-91 
SPRAY 70 G c. 17-12-91 
SPRAY 20 G Cc 17-12-91 


— 376 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FOLAREN 
data prima registrazione specialità 09-03-91 Codice Specialità 27487 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027487 014 10 COMPRESSE 15 MG C 
027487 026 10 FLACONCINI ORALI 15 MG C 


| FOLEPAR B12 


data prima registrazione specialità: 11-09-84 Titolare AK: = LISAPHARMA 


Codice Specialità 11578 


N. AIC Confezione 
011578 010 10 FLACONI ORALI C 


FOLIBEN 


Codice Specialità: 26971 Titolare AIC: IRBI 


data prima registrazione specialità 11-05-91 


ISTITUTO CHIMICO RENDE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
09-03-91 
09-03-91 


Data 
Registazione 
11-09-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026971 010 10 COMPRESSE 15 MG C 
026971 034 IM IV 1 FLAC. LIOF. 50 MG + SOLV C 
026971 046 10 COMPRESSE 7,5 MG C 
026971 059 1 FLACONE LIOF 25 MG-+ 1 F. SOLV. C 


Data 
Recistazi 
11-05-91 
11-05-91 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


FOLIDAR 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28489 Titotare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028489 021 30 COMPRESSE 15 MG C 


FOLINA 


Codice Specialità: 2309 Titolare AIC: SCHWARZ 


data prima registrazione specialità: 27-02-74 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02309 033 IM 5 FIALE 2 ML 15 MG A 10 
02309 045 20 CAPSULE 5 MG A 10 


FOLINAC 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28367 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028367 011 10 COMPRESSE 15 MG C 
028367 023 10 FLACONCINI ORALI 15 MG C 
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Data 
Registazione 
21-02-95 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Reoistazi 
22-03-93 
22-03-93 


Data 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
ecc 


FOLINEMIC FERRO 


data prima registrazione specialità: 20-10-95 Codice Specialità 32089 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032089 017 FERRO 10 FLACONCINI 40 MG 0S C 20-10-95 


FOLINVIT 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28240 Titolare AIC: GARANT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028240 012 10 COMPRESSE 15 MG C 22-03-93 
028240 036 10 FLAC.NI MONODOSE 15 MG C 22-03-93 


FOLIPLUS 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità 28056 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028056 012 10 COMPRESSE 15 MG C 05-03-93 
028056 024 10 FLAC.NI ORALI 15 MG C 05-03-93 


FOLIX 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità: 27409 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027409 010 10 FLACONCINI 10 ML/15 MG C 27-04-91 01-06-95 


FOMENTIL 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 6239 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06239 026 10 COMPRESSE INALAZIONI C 12-02-85 01-06-95 


FONGAMIL 
data prima registrazione specialità: 09-03-95 Codice Specialità: 29530 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029530 019 CREMA 1% 15 GR Cc 09-03-95 
029530 021 CREMA 1% 30 GR C 09-03-95 
029530 033 OVULI 900 MG C 09-03-95 
029530 045 OVULI 300 MG C 09-03-95 
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FONLIPOL 
data prima registrazione specialità: 07-02-79 Codice Specialità: 23479 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023479 037 48 COMPRESSE 800 MG C 31-07-86 01-06-95 


Codice Specialità: 24451 Titolare AIC: PULITZER 


pera 
| FONOFOS 
data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Fascia Lata Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024451 015 12 COMPRESSE 1 G C 25-06-81 01-06-95 


| FONTEGO POLIFARMA 


data prima registrazione specialità" 19-04-79 Codice Specialità: 23840 Titolare AIC. 


POUFARMA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023840 010 20 COMPRESSE 1 MG À 19-04-79 01-06-95 
023840 034 IM 5 FIALE 2 ML C 19-04-79 01-06-95 
FOR LIVER 
data prima regisuazione specialità. 06-02-67 Codice Soeciautà: 20808 Titolare AIC: TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikta SSN Registazione Rinnovo 
020808 022 OS 8 FL LIOF +8 F C 11-04-72 01-05-95 
020808 034 IM 5 F_LIOF.+5F SCLY. C 20-11-86 01-06-95 


FORADIL' 
data prima registrazione specialità: 09-06-95 Codice Specialità: 27660 Titolare AIC: CIRA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027660 048 1 FLAC. AEROSOL 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCI. 12 MCG/SPRUZZO A 09-06-95 
027660 051 30 CAPSULE + INALATORE 12a4G À 14-10-96 


FORANE 


data prima registrazione specialità: 13-03-84 Codice Specialità: 25206 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025206 018 FL 100 ML ANEST INALAT H 13-03-84 01-06-95 
025206 020 FLACONE 150 ML H 29-10-94 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZ 


ETTA UFFICIALE 


FORGENAC 
data prima registrazione specialità 14-10-81 


Codice Specialità: 23828 


N. AIC Confezione 
023828 027 30 COMPRESSE GASTRORES. 25 MG 
023828 039 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG 
023828 041 10 SUPPOSTE 50 MG 
023828 054 10 SUPPOSTE 100 MG 
023828 078 RETARD 20 COMPRESSE 100 MG 
023828 080 6 FIALE 75 MG 


FORGRIP 
data prima registrazione specialità 27-06-91 


Codice Specialità: 27572 


Codice Specialità: 27329 


N. AIC Confezione 
027572 015 8 BUSTINE GRANULATO 
027572 027 8 COMPRESSE 
o FORMISTIN 
| data prima registrazione specialità 01-04-89 
N. AIC Contezione 
027329 010 20 COMPRESSE 10 MG 
027329 022 20 ML GOCCE 0S 10 MG/ML 
FORMITROL 


data prima registrazione specialità: 19-01-96 


N. AIC Confezione 
031226 018 


Codice Specialità: 31226 


TOSSE 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 75 MG 


Titolare AIC: ZOJA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


P_5»D O Od O 


Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 


Titolare AIC' FORMENTI PRODOTTI 


— Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 


B 


Titolare AIC: SANUOZ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 


14-10-81 
23-04-83 
14-10-81 
23-04-83 
30-10-84 
29-07-92 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Registazione 


27-06-91 


27-06-91 


Data 
Registazione 


01-04-89 
21-02-91 


Data 
Registazione 


19-01-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


i FORMOFTIL 


data prima registrazione specialità: 29-07-75 


Codice Specialità 23225 


N. AIC Confezione 
023225 016 COLLIRIO 5 ML 0,05% 
023225 028 COLLIRIO 5 FL. MONODOSE 0,5 ML 
023225 030 POMATA OFTALMICA 5 G 0,05% 
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Titolare AIC: 


FARMIGEA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 


Data 
Registazione 


29-07-75 
29-07-75 
29-07-75 


FETTE 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


FORMOMICIN 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 23798 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023798 010 COLLIRIO 5 ML B 20-04-79 01-06-95 
023798 022 COLLIRIO 5 FL. MONODOSE 0,5 ML C 20-04-79 01-06-95 
023798 034 POMATA OFTALMICA 5 G B 20-04-79 01-06-95 
FORTEZIM 
| data prima registrazione specialità: 04-02-82 Codice Specialità: 22375 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022375 012 20 CAPSULE 1 MG C 04-02-82 01-06-95 
FORTRADOL 


data pnma registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità: 28878 


Fascia Data Data” 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028878 078 20 CAPSULE 50 MG C 09-11-95 
028878 080 GOCCE 10% 10 ML C 09-11-95 
028878 092 100 SR 20 COMPRESSE 100 MG C 09-11-95 
028878 104 10 SUPPOSTE 100 MG C 09-11-95 
028678 116 5 FIALE 50 MG C 09-11-95 
028878 128 5 FIALE 100 MG C 09-11-95 


FOSAMAX 
data pnma registrazione specialità 25-06-93 Codice Specialità: 29052 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029052 038 10°14 COMPRESSE 10 MG C 06-10-95 
FOSCAVIR 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità 28192 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028192 019 IV 1 FLAC. INFUSIONE 250 ML A 37 05-03-93 
028192 021 IV FLACONE INFUSIONE 500 ML C 05-03-93 


FOSFALUGEL 


data prima registrazione specialità 13-03-84 Codice Specialità: 25234 Titotare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025234 028 26 BUSTINE GEL ORALE C 02-01-87 01-06-95 
025234 030 FLACONE 250 G GEL ORALE C 29-1 0-94 01-06-95 
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FOSFIDRAL 


data pnma registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 2015 Titolare AIC: ANGELINI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02015 016 EMULSIONE OS 4% 200 G C . 10-11-81 01-06-95 
FOSFO PLUS 


Codice Specialita: 26470 Titolare AIC: FAMA 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026470 017 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 30-06-88 01-06-95 
FOSFO SODA FLEET I 
data prima registrazione specialità: 10-11-95 Codice Specialità 29318 Titotare AIC: FLEET COMPANY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029318 019 FLACONE 45 ML C 10-11-95 
029318 021 FLACONE 90 ML C 10-11-95 


FOSFOBIOTIC 
data prima registrazione specialità: 24-06-83 Codice Specialità: 24472 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Ririnovo 
024472 096 12 COMPRESSE 1 G C 24-06-33 01-06-95 
FOSFOCIN 


data prima registrazione specialità: 18-05-81 Codice Specialità 23492 Titolare AIC: CRINOS 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SON Registazione Rinnovo 
023492 022 IM1FL+1F1G4ML C 18-05-81 01-06-95 
023492 034 IV1FL+1F1G10ML C 18-05-81 01-06-95 
023492 073 12 COMPRESSE 1 G C 18-05-81 01-06-95 
023492 111 12 COMPRESSE OROSOLUBILI 1 G C 31-10-86 01-06-95 


FOSFOCRISOLO 
Titolare AIC: ZAMBON 


data pnma registrazione specialità 16-04-84 


Codice Specialità: 9333 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09333 079 IM 10 FIALE 0,01 G A 
09333 081 IM 5 FIALE 0,05 G A 
09333 093 IM 5 FIALE 0,1 G A 
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Data 
Registazione 
11-10-95 
11-10-95 
11-10-95 


Data 
Rinnove 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FOSFOGUAIACOL 


Codice Specialità: 12298 Titolare AIC: OGNA 


data prima registrazione specialità 07-03-57 


N. AIC Confezione 
012298 028 SCIROPPO 230 G C 


FOSFOLEXIN 


data prima registrazione specialità 19-01-83 Codice Speciaktà 24382 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024382 044 12 COMPRESSE 1 G C 
024382 119 12 BUSTINE ORALI 500 MG C 
024382 133 12 BUSTINE ORALI 1 G C 


FOSFORAL 


Coctive Specialità 25843 Titolare AIC: FOURNIER 


data pmima registrazione specialità 15-10-85 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-09-88 


Data 
Registazione 
19-01-83 
19-01-83 


19-01-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025843 018 12 COMPRESSE OROSOLUBILI 1 G C 


FOSFORIL CALCIUM 
Codice Specialità 22087 


data prima registrazione specialità 23-12-70 


15-10-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022087 047 10 BUSTINE GRANULATO C 
FOSFORILASI 
data prima registrazione specialità: 23-04-83 Codice Specialità 13237 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
013237 033 IM 5 FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV C 


FOSFOUTIPI VITAMINICO 


data prima registrazione specialità 10-06-80 Codice Specialità: 19948 


N. AIC Confezione 
019948 025 IM5F.2ML+5F.1 ML C 
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Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 


14-06-89 


Data 
Reoistazi 
10-02-87 


30-07-87 


Data 
Pinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FOSICOMBI 
data prima registrazione specialità: 01-06-95 Codice Specialità: 29020 Titolare AIC: MENARINI INDUSTRIE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029020 017 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


FOSIPRES 
data prima registrazione specialità 13-12-91 Codice Specialità: 27747 Titolare AIC: MENARINI INDUSTRIE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027747 017 28 COMPRESSE 10 MG C 
027747 029 14 COMPRESSE 20 MG A 


Data 
Registazione 


13-12-91 


13-12-91 


Data 
Rinnovo 


FOTOFIL 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 7877 Titolare AIC: INTES 
Fascia 
N. AIC ‘Confezione Rimborsabilità SSN 
07877 018 COLLIRIO 10 ML C 
07877 020 COLLIRIO 15 ML C 


Data 
Registazione 


31-12-84 


31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


FOTORETIN 
data prima registrazione specialità: 16-09-75 Codice Specialità: 22473 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022473 019 20 CONFETTI 400 MG C 


Data 
Registazione 


16-09-75 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


FOXIMIN 
data prima registrazione specialità: 06-01-84 Codice Specialità: 25052 Titolare AIC: CABER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025052 034 12 COMPRESSE 1 G C 


FOY 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 Codice Specialità: 26829 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026829 010 IV 1 FIALA 100 MG + SOLV. 5 ML H 


Re (pr 


\ 


Data 
Registazione 


13-04-92 


Data 
Registazione 


28-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FRA URS 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 27567 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027567 015 40 CAPSULE 50 MG C 29-10-94 
027567 027 20 CAPSULE 150 MG B 2 29-10-94 
027567 039 20 CAPSULE 300 MG B 2 29-10-94 


FRAGMIN 
data prima registrazione specialità 01-02-93 Codice Specialità: 27276 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027276 031 6 SIR. MONOUSO 2500 UI AXA C 01-02-93 
027276 043 6 SIR. MONOUSO 0,2 ML 5000 U C 01-02-93 


FRAMIL 
data prima registrazione specialità: 28-03-66 Codice Specialità: 18032 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018032 019 GOCCE ORALI 30 ML C 28-03-66 01-06-95 


FRAMIN 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29168 Titolare AIC: SIFRA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
029168 010 FLEBO FL SOLUZIONE 8% 100 ML C 29-10-94 
029168 022 FLEBO FL SOLUZIONE 8% 250 ML C 29-10-94 
029168 034 FLEBO FL SOLUZIONE 8% 500 ML C 29-10-94 
029168 046 FLEBO FL SOLUZIONE 8% 1000 ML H 31-10-94 
FRANCITAL 
data prima registrazione specialità: 25-01-79 Codice Specialità 23890 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023890 015 12 CAPSULE 500 MG C 25-01-79 01-06-95 
023890 039 12 COMPRESSE 1 G C 24-06-83 01-06-95 
FRANGULINA 
‘ data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità 2924 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02924 013 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 31-12-84 01-06-95 
02924 025 DESACCARATA SCIROPPO 200 ML C 31-12-84 01-06-95 
02924 037 20 CONFETTI C 31-12-84 01-06-95 


-—— 385 — 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale -- n. 26 


FRAXIPARINA 
data prima registrazione specialità: 01-02-93 


N. AIC 


026736 064 
026736 076 
026736 088 
026736 090 
026736 102 


FRAZIM 


data prima registrazione specialità: 18-03-85 


Codice Specialità: 26736 


Confezione 


6 FIALE-SIRINGA PRONTOUSO 3075 UI AXA 
6 FIALE-SIRINGA PRONTOUSO 4100 UI AXA 
10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 0,6 ML 

10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 0,8 ML 

10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 1 ML 


Codice Specialità 25638 


Titolare AIC: 


SANOFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eMeoMenMmelnme) 


FRANCIA FARMACEUTICI 


Data 
Registazione 
23-03-95 
23-03-95 
30-06-95 
30-06-95 
30-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


025638 040 
025638 053 
025638 065 


data prima registrazione specialità 30-06-73 


N. AIC 


022748 038 
022748 053 
022748 065 
022748 077 
022748 089 
022748 091 


FRENAL 


data prima registrazione specialità: 14-02-72 


N. AIC 


022481 016 
022481 028 
022481 129 


FRIDOL 


data prima registrazione specialità: 29-03-76 


N. AIC 
019872 074 
019872 086 
019872 098 


Confezione 


30 COMPRESSE 25 MG 
50 COMPRESSE 25 MG 
50 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità: 22748 


Confezione 


FLEBO 500 ML 
FLEBO 250 ML 3% 
FLEBO 500 ML 3% 
FLEBO 1000 ML 3% 
FLEBO 250/250 ML 
FLEBO 1000/1000 ML 


Codice Specialità: . 22481 


Confezione 

30 CAPSULE 20 MG 

30 CAPSULE 20 MG C/INAL 
RINOLOGICO SOLUZIONE NEB 20 ML 3% 


Codice Specialità 19872 


Confezione 

4 COMPRESSE 
10 COMPRESSE 
20 COMPRESSE 
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Data 
Registazione 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Registazione 
30-06-73 
13-02-84 
13-02-84 
13-02-84 
28-02-90 
28-02-90 


MONSANTO ITALIANA S.P.A 


Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
G 
Titolare AIC: CLINTEC 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 
C 
GC 
C. 
Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 
B 
Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


Data 
Registazione 
14-02-72 
14-02-72 
08-11-86 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 . Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FRILAX 
data prima registrazione specialità: 02-08-91 Codice Specialità 26906 Titolare AIC: GRICAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità. SSN Registazione Rinnovo 
026906 038 20 BUSTINE MONODOSE 2 G C 13-06-92 01-06-95 
026906 040 SACCHETTO 100 6 C 13-06-92 01-06-95 
ua iizie. ca chat. “A 
FRINASE 
| data prima registrazione specialità: 25-01-93 Codice Specialtà: 28715 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
ll eli iz ii 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiuta SSN Registazione Fiinnovo 
028715 011 AR 20 CONFETTI C 25-01-93 
È RIA ario de resa -— 
FRISIUM | 
I dala prima registrazione specialità: 16-01-80 Codice Specraiita: 23451 Titolare AIC: HOECHST MARIO ROU' SEL 
rasi, i A n uti 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registazione Rinnovo 
023451 014 30 CAPSULE 10 MG C 16-01-80 01-06-95 


FRISTAMIN | 


data prima registrazione specialità 01-09-89 Codice Spectalita 27076 Titolare AIC: LIFEPHARMA | 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione R:mborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
027076 013 20 COMPRESSE 10 MG B 01-09-89 01-06-95 
027076 025 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 1 MG/ML B 01-09-89 01-06-95 


FRIVENT 
data prima registrazione specialità 26-06-95 Codice Specialità: 29554 Titolare AÎC: SCHERING PLOUGH 


Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

029554 019 30 COMPRESSE RIL. CONTROLLATO 600 MG C 26-06-95 
029554 021 40 COMPRESSE RIL CONTROLLATO 400 MG C 26-06-95 

rese 

FROBEN | 

data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità 24284 Titolare AIC' NORDMARK FARMACEUTICI | 

| sii 


Fascia Data Data 


31-12-84 01-06-95 
31-12-84 01-06-95 


024284 085 SCIROPPO 200 ML 0,5% 
024284 097 10 SUPPOSTE 100 MG 


N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Pegistazione Rinnovo 
024284 022 20 CONFETTI 100 MG C 31-12-84 01-06-95 
024284 034 30 CONFETTI 100 MG A 66 31-12-84 01-06-95 
024284 061 30 CONFETTI 50 MG C 31-12-84 01-06-95 
024284 073 1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% A 66 31-12-84 01-06-95 

C 
C 


== 


FRUCTAL 


data prima registrazione specialità: 13-10-83 


N. AIC 
021731 017 
021731 029 
021731 056 
021731 068 


Codice Specialità 21731 


Confezione 

FLEBO 1 FIALA 250 ML 5% 
FLEBO 1 FIALA 500 ML 5% 
FLEBO 1 FIALA 250 ML 10% 
FLEBO 1 FIALA 500 ML 10% 
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Titolare AIC: 


BIEFFE MEDITAL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 
13-10-83 
13-10-83 
13-10-83 
13-10-83 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024284 109 FLACONE SOLUZIONE 160 ML 0,25% C 27-04-91 01-06-95 
024284 111 IM 6 FL. LIOF. 150 MG + 6 F.3 ML C 27-04-91 01-06-95 
024284 123 SR 20 CAPSULE 200 MG A 66 02-08-91 01-06-95 
FRONE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 25409 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025409 069 3 FLAC. LIOF 1000000 UI + 3 FIALE 1 ML A 33 07-01-88 01-06-95 
025409 071 POMATA 500.000 UI 5 G C 07-01-88 01-06-95 
025409 083 GOCCE 3 F 600000 UI + 3 SIR 1,2 ML C 02-06-88 01-06-95 
025409 095 3 FLAC. LIOF 3000000 UI + 3 FIALE 2 ML A 33 02-04-90 01-06-95 
025409 107 1 FL LIOF. 3000000 UI + F. SOLV. C 02-04-90 01-06-95 
FRONTAL ; 
data prima registrazione specialità: 17-04-93 Codice Specialità: 28644 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028644 019 20 COMPRESSE 0,25 MG C 17-04-93 
028644 021 20 COMPRESSE 0,50 MG C 17-04-93 
028644 033 20 COMPRESSE 1 MG C 17-04-93 
028644 084 FLAC. GOCCE 0,75 MG 20 ML C 07-02-95 
FRUBIOSINA P 
data prima registrazione specialità: 31 07-73 Codice Specialità: 14097 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014097 012 500 10 FLAC.NI ORALI 10 ML C 31-07-73 01-06-95 
014097 024 30 CONFETTI C 31-07-73 01-06-95 
014097 036 GRANULATO 10 BUSTINE C 31-07-73 01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


FRUCTO FOSFAN 
data prima registrazione specialità: 26-11-60 


Codice Specialità: 18098 


N. AIC Confezione 
018098 018 IM 5 FIALE 5 ML 
018098 020 FLEBO 1 FLAC. 50 ML 5 G + F SOLV 


FRUCTOPIRAN 


data prima registrazione specialità: 18-11-53 Codice Specialità 8376 


N. AIC Confezione 
08376 028 1. FL 500 ML 5% 
08376 030 1 FL 500 ML 10% 
08376 042 5 FIALE 10 ML 20% 
08376 055 5 FIALE 10 ML 40% 


FRUMIL 
data prima registrazione specialita: 01-04-89 


Codice Specialità: 26870 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BIOMEDICA FOSCAMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


MONICO 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
26-11-60 
11-08-67 


Data 
Registazione 
12-03-57 
12-03-57 
05-05-62 
05-05-62 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026870 016 28 COMPRESSE 


FRUTTOCAL 


data prima registrazione specialità: 22-02-74 


Codice Specialità: 22942 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


TOSI 


Data 
Reni 
01-04-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
022942 015 20 BUSTINE GRANULARE 6 G 


FUCIBEN 


data prima registrazione specialità: 28-05-69 


Codice Specialità: 21266 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
22-02-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021266 022 POMATA DERMATOLOGICA 20 G 2% 


FUCIDIN 


data prima registrazione specialità: 09-03-70 Codice Specialità: 21748 


N. AIC Confezione 
021748 013 8 CAPSULE 250 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


28-05-69 


09-03-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


FUCITHALMIC - LEO 


data prima registrazione speciatità: 29-10-94 Codice Specialità: 26928 Titolare AIC: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026928 010 5G GOCCE OCULARI VISCOSE 1% C 29-10-94 
026928 022 GOCCE OCULARI VISCOSE 12 MONODOSI C 29-11-95 


| FULCIN 
| =dataorimaregistrazione speciaità 20-11-70 Codice Specialità: ‘6762 Titolare AIC: = SAT. 


n. I —_—_——_—_——_ r_"_'t_r_t_—_—e_——tm___r_T_'T_emm6m_T_Tt_——_—t—t+-.—@—@—— ————@@—@——kE—’@«EEEÉE--e.c.-;lle---EEE- III: tini sn nre TI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
016762 015 20 COMPRESSE 125 MG A 20-11-70 01-06-95 
016762 041 10 COMPRESSE 500 MG A 29-11-78 01-06-95 
| rutcno 
data prima registrazione specialita 29-10-94 Codice Specialità 28590 Titotare AIC: FOURNIER 
ei 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028590 014 20 CAPSULE 200 MG A 14 29-10-94 


FULGRAM 
data prima registrazione specialità: 09-05-83 Codice Specialità: 25000 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025000 023 14 CAPSULE 400 MG A 09-05-83 01-06-95 


FUNGIDERM 
data prima registrazione specialità: 20-05-91 Codice Specialità: 28096 Titolare AiC: JANSSEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0280956 016 CREMA DERMATOLOGICA 20 G 1% C 20-05-91 01-06-95 
e 
FUNGILIN 
data prima registrazione speciasità: 31-01-73 Codice Specialità: 22667 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022667 051 SOSPENSIONE 0S 60 ML C 29-07-85 01-06-95 
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1-2-1997 


FUNGIZONE 
data prima registrazione specialità 06-06-84 Codice Specialità: 15050 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
015050 014 FL POLV LIOF 15 ML 50 MG H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
06-06-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


FURACIN 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità 2962 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02962 013 SOL. DERM. ML 50 0,22% C 
02962 025 POMATA IDROSOL. G 50 0,2% C 
02962 037 3 OVULI VAGINALI 6 MG C 
FURADANTIN 
data prima registrazione specralità 31-12-84 Codice Specialità: 8569 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08569 016 20 COMPRESSE 50 MG C 
08569 028 50 COMPRESSE 50 MG C 
08569 030 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 60 ML 0,5% A 


FURANVIT 


Codice Specialità: 13795 Titotare AIC: SI.FI. 


data prima registrazione specialità 02-04-58 


Data 
Registazione 


31-12-84 


31-12-84 
31-12-84 


Data 
Regie 
31-12-84 
31-12-84 


31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


013795 012 COLLIRIO 10 ML C 


Data 
Registazione 


02-04-58 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


FUREDAN 
data prima registrazione specialità 11-08-58 Codice Specialità 14152 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014152019 = 15 COMPRESSE 50 MG C 


FURIL 
Titolare AIC: 0.F.F. 


data prima registrazione specialità 29-09-62 


Codice Specialità: 16625 


N. AIC Confezione 
016625 016 40 COMPRESSE A 
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Data 
Registazione 


11-08-58 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 i Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
—===<_r.____—_—_—_—_—_—_—_________1_———=_212m_——_=—.t______<&=z=&=_.zz.__—___—__11__—_—_—_—_—————_—_———__—_—_—_—_—_—_——_—_————————1z_____r__r_—r_r_————_——___——m—1»—————_nDn  —____  __m 


FUROIC 
data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità 28173 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028173 019 IM IV 5 FLAC. LIOF. 15 MG+5F. SOLV. C 12-12-92 
028173 021 IM IV 6 FLAC. LIOF. 50 MG + 6 F. SOLV C 12-12-92 
028173 033 30 COMPRESSE 15 MG C 12-12-92 


FUROTRICINA 
data prima registrazione specialità: 16-10-67 Codice Specialità: 10637 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010637 039 6 OVULI VAGINALI C 16-10-67 01-06-95 
FUROXONE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialita: 15044 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
| Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015044 011 20 COMPRESSE 100 MG C 31-12-84 01-06-95 


GABBRORAL 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 14015 Titolare AIC: PHARMACIA 


Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014015 010 12 COMPRESSE 250 MG A 21-09-79 01-06-95 
014015 034 FLACONE SCIROPPO 60 ML C 21-09-79 01-06-95 


| liu 


| data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28094 Titolare AIC: TORRE 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028094 011 30 COMPRESSE 450 MG C 29-10-94 
028094 035 20 BUSTINE GRANULARE 900 MG C 29-10-94 
028094 074 IV 10 FIALE 450 MG C 29-10-94 


GALCAN 
data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità: 26842 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026842 017 25 50 COMPRESSE 25 MG C 02-05-90 01-06-95 
026842 029 50 50 COMPRESSE DIVIS. 50 MG C 02-05-90 01-06-95 
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1-2-1997. 


GALMAX 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


N. AIC Confezione 
028432 019 20 COMPRESSE 240 MG 
028432 021 20 COMPRESSE 480 MG 


GAMIBETAL 


data prima registrazione specialità 23-05-61 


N. AIC Confezione 
018866 057 20 COMPRESSE 500 MG 
018866 071 SCIROPPO 200 ML 10% 


GAMIBETAL COMPLEX 
data prima registrazione specialità: 04-04-63 


N. AIC Confezione 
020225 025 30 COMPRESSE 250 MG 


GAMIBETAL PLUS 
data pmma registrazione specialità 27-03-70 


N. AIC Confezione 
021690 021 AD 30 COMPRESSE 
021690 045 MITE 30 COMPRESSE 


GAMMA GLOBUL.ISI 
data pnima registrazione specialità: 25-11-82 


N. AIC Confezione 
06558 011 1 FLACONE 2 ML 16% 
06558 023 1 FLACONE 5 ML 16% 
06558 035 1 FLACONE 10 ML 16% 


Codice Specialità: 28432 


Codice Specialità 18866 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: MAX 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 2 
B 2 


Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Codice Specialità: 20225 Titotare AIKC: SIT. 


Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 21690 Titolare AIC: SIT. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Codice Specialità: 6558 Titolare AIC: ISI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


GAMMA MEN 
data prima registrazione specialità: 18-03-77. Codice Specialita: 23472 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023472 020 1 FL 1500: Ul/300 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 
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Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 
15-06-61 
24-02-82 


21-05-79 


Data 
Registazione 
27-03-70 
27-03-70 


Data 
Registazione 


25-11-82 
25-11-82 
25-11-82 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Registazione 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


“GAMMA TET P 


data prima registrazione specialità: 23-12-75 Codice Specialità: 22635 


N. AIC Confezione 
022635 041 1 FIALA 1 ML 250 UI 
022635 054 1 FLAC. 2 ML 500 UI 


GAMMA VENIN P 
Codice Specialità 21177 


data prima registrazione specialità: 23-12-75 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 


Fascia. 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 


Titolare AIC: 


CENTEON PHARMA GMBH 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021177 050 = IVFLAC.LIOF5G+1F SOLV. 
021177 062 IV FLAC.LIOF. 500 MG+1 F. SOLV 
021177 074 IVFLAC.LIOF. 256+1F.SOLV. 


GAMMABULIN 


16-06-54 Codice Specialità 9032 


data prima registrazione specialità: 


. Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: IMMUNO AG 


Data 
Registazione 
27-04-91 
27-04-91 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
09032 018 


Confezione 
1 FLACONE 2 ML 


GAMMAGARD 


data prima registrazione specialità 01-06-92 


Codice Specialità: 28032 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: BAXTER 


Data 
Registazione 


16-06-54 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028032 011 FL LIOF. 0,5 G + FL. SOLV. 10 ML 
028032 023 FL LIOF. 2,5 G + FL. SOLV. 50 ML 
028032 035 FL. LIOF. 5 G + FL. SOLV. 96 ML 
028032 047 FL LIOF. 10 G + FL SOLV. 192 ML 
GAMMAKINE 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28805 


N. AIC 
028805 012 


Confezione 
6 FLACONI 0,5 ML 100 MCG 


GANTAPRIM 
Codice Specialità 22903 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Titolare AIC: DOMPE' BIOTEC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: LENZA 


Data 
Registazione 
01-06-92 
01-06-92 
01-06-92 
01-06-92 


Data 
Registazione 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità 19-03-80 


N. AIC Confezione 
022903 013 AD 20 COMPRESSE 
022903 052 SCIROPPO 100 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Data 


Registazi 
19-03-80 


19-03-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GANTRIM 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 22888 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022888 010 AD 20 COMPRESSE C 
022888 022 AD 30 COMPRESSE C 
022888 034 BB 20 COMPRESSE C 
022888 046 SCIROPPO 100 ML C 
GANTRIMEX 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 23614 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023614 086 AD 20 COMPRESSE C 
023614 098 SOSPENSIONE 0S 100 ML C 


GARDENALE 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 4556 Titotare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilitàa SSN 
04556 015 20 COMPRESSE 100 MG A 
04556 027 30 COMPRESSE 50 MG A 
04556 039 IM 6 FIALE 1 ML 100 MG A 
GARDRIN 
data prima registrazione specialita: 01-03-89 Codice Specialità: 26701 Titotare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026701 021 30 CAPSULE GELATINA 35 MCG C 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 


Data 
Registazione 
20-06-89 
20-06-89 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Registazione 


01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


GASTER 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28933 Titolare AIC: SOSEPHARM 
‘Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
028933 012 20 CAPSULE DOSATE 100 MG C 
028933 024 12 BUSTINE DOSATE 250 MG C 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


GASTRALGIN 
data prima registrazione specialità 17-12-91 Codice Specialità: 27778 Titolare AIC: —DE ANGEL PH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027778 012 28 COMPRESSE 75 MG A 48 
027778 024 14 COMPRESSE 150 MG A 48 
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Data 
Recistazi 
17-12-91 
17-12-91 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE: 


GASTRAX 
data prima registrazione specialità: 04-05-93 Codice Specialità: 28357 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028357 010 SOSPENSIONE 200 ML C 
028357 022 20 COMPRESSE C 
GASTRIDIN 
data prima registrazione specialità: 10-07-85 Codice Specialità: 25925 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025925 013 10 COMPRESSE 40 MG A 48 
025925 025 20 COMPRESSE 20 MG C 
025925 037 IV 10 FL. LIOF. 20 MG + 10 F. SOLV. C 
025925 049 RPD 20 DISCOIDI 20 MG C 
025925 052 RPD 10 DISCOIDI 40 MG A 48 


GASTRO PEPSIN 


data prima registrazione specialità: 08-11-54 Codice Specialità: 9535 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09535 016 FLAC. SCIROPPO G. 150 C 
09535 028 FLAC. SCIROPPO G. 70 ® 
09535 030 FORTE FLAC. SCIROPPO G. 70 C 


Titolare AIC: CECCARELLI 


Serie generale - n. 26 


SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 


Data 
Registazione 
04-05-93 
04-05-93 


Data 
Registazione 
10-07-85 
10-07-85 
02-11-89 
08-01-96 
08-01-96 


Data 
Registazione 
08-11-54 
12-08-64 
09-09-69 


MONSANTO ITALIANA S.P A. 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GASTROFRENAL 
data prima registrazione specialità: 11-01-83 Codice Specialità: 24859 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024859 011 20 CAPSULE 100 MG B 3 
024859 035 0S 12 BUSTE 250 MG B 3 
024859 047 6 BUSTINE GRANULATO 500 MG B 3 


Data 
Registazione 
11-01-83 
11-01-83 
26-03-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GASTROGEL 
data prima registrazione specialità: 28-05-92 Codice Specialità: 27819 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027819 010 30 BUSTINE 1 G GEL 0S A 


Data 
Registazione 


28-05-92 


Data 
Rinnovo 


GASTROGRAFIN 
data prima registrazione specialità: 09-11-74 Codice Specialità: 23085 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023085 020 FLACONE ORALE 100 ML H 
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Data 
Registazi 


13-02-93 


‘Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GASTROL 
data prima registrazione specialità: 10-08-84 Codice Specialità: 25385 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025385 028 50 COMPRESSE 50 MG C 
025385 030 20 BUSTINE 25 MG C 
025385 042 20 BUSTINE 50 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
10-08-84 
07-08-92 
07-08-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GASTROMET 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità 23608 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023608 021 50 COMPRESSE 200 MG C 
023608 045 50 COMPRESSE 400 MG A 48 
023608 060 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 4% A 48 


Data 
Registazione 
31-12-84 
27-05-83 
31-12-84 


* 
Data 
Runovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GASTROMIRO 
data prima registrazione specialità: 21-08-89 Codice Specialità: 26899 Titolare AIC: BRACCO 
[di 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026899 017 FLACONE 20 ML H 
026899 029 FLACONE 50 ML H 
026899 031 FLACONE 100 ML H 


Data 
Registazione 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GASTRONORM 
data prima registrazione specialità: 28-11-89 Codice Specialità 27223 Titotare AIC: JANSSEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027223 039 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 5 MG C 
027223 041 10 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG C 


Data 
Registazione 
29-03-90 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


GASTROSAN 
data prima registrazione specialità: 16-04-54 Codice Specialità: 6103 Titolare AIC: GRICAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


06103 028 POLVERE ORALE 65 G C 


GASTROSED 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 24982 Titolare AIC: AMSA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024982 023 50 COMPRESSE 25 MG C 
024982 047 50 COMPRESSE 50 MG C 
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Data 
Registazione 


09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| GASTROSTOP 
data prima registrazione specialità: 17-03-52 Codice Specialità 6053 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06053 033 40 COMPRESSE C 07-04-86 01-06-95 


GASTROZEPIN 
data prima registrazione speciaità: 02-06-79 Codice Specialità 24021 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHE:M 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Pinnovo 
024021 026 30 COMPRESSE 25 MG C 02-06-79 01-06-95 
024021 038 = 50 COMPRESSE 25 MG G 02-06-79 01-06-95 
024021 04030 COMPRESSE 50 MG C 10-06-83 01-06-95 


GASTRUM 
data prima registrazione specialità: 19-01-83 Codice Specialità 20775 Titoiare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
920775 021 40 COMPRESSE C 04-03-96 01-06-95 


GAVISCON 
| data prima registrazione specialità 31-12-81 Codice Specialità: 24352 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024352 015 40 COMPRESSE MASTICABILI C 31-12-81 01-06-95 
024352 039 SOSPENSIONE FLACONE 200 ML C 09-03-87 01-06-95 


GEFFER 
data prima registrazione specfflità: 31-12-81 Codice Specialità: 23358 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
023358 068 24 BUSTINE GRANULARE 4 G ‘C 12-11-92 01-06-95 


GELPLEX 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26253 i itolare AIC: SIFRA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026253 017 1 FLACONE PER INFUSIONE 500 ML H 30-07-87 01-06-95 
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1-2-1997 


GELUCYSTINE 


data prima registrazione specialità: 18-07-95 


N. AIC 
027823 018 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27823 


Confezione 
20 CAPSULE 500 MG 


GEMFIBROZIL RECOFARMA 


data prima registrazione specialità: 18-10-96 


N. AIC 


032098 016 
032098 028 
032098 030 


Codice Specialità: 32098 


Confezione 


20 COMPRESSE 900 MG 
30 COMPRESSE 600 MG 
7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG 


GEMFIBROZIL RECORDATI 


data prima registrazione specialità: 18-10-96 


N. AIC 


029512 011 
029512 023 
029512 035 


GEMLIPID 


data prima registrazione specialità 01-03-89 


N. AIC 


026334 019 
026334 021 
026334 033 
026334 045 


GEMZAR 


data prima registrazione specialità: 21-04-96 


N. AIC 


029452 012 
029452 024 


GENALFA 


data prima registrazione specialità 03-09-79 


N. AIC 


023872 017 
023872 029 


Codice Specialità: 29512 


Confezione 


20 COMPRESSE 900 MG 
30 COMPRESSE 600 MG 
7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG 


. 


Codice Specialità: 26334 


Contezione 


30 COMPRESSE 600 MG 

TC 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG 
TC 20 COMPRESSE 900 MG 

7 BUSTINE GRANULATO 1200 MG 


Confezione 


IV 1 FLACONE 1 G 
IV 1 FLACONE 200 MG 


Confezione 


COLLIRIO 10 ML 
POMATA OFTALMICA 5 G 
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Codice Specialità: 29452 


Codice Specialità: 23872 


Titolare AIC: 


MOLTENI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: RECOFARMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 
A 
Titotare AIC: RECORDATI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 
A 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


FIRMA 


14 
14 
14 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


18-07-95 


Data 
Registazione 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 


Data 
Registazione 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 


Data 
Registazi 
01-03-89 
04-02-91 
04-02-91 
29-10-94 


Data 
Registazione 
21-04-96 
21-04-96 


Data 
Registazione 
03-09-79 
03-09-79 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


GENATROP 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


N. AIC 
023906 011 
023906 023 


data prima registrazione specialità 18-03-96 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 23906 Titolare AIC: INTES 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO 10 ML C 
POMATA OFTALMICA 5 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
032191 013 
032191 025 
032191 037 
032191 049 


GENGIVARIUM 


data prima registrazione specialità: 31-08-57 


Codice Specialità 32191 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
PASTA DENTIFRICIA TUBO 100 ML C 
PASTA DENTIFRICIA TUBO 75 ML C 
PASTA DENTIFRICIA TUBO 50 ML C 
PASTA DENTIFRICIA TUBO 30 ML C 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
012889 022 


GENLIP 


data prima registrazione specialità: 04-02-91 


Codice Specialità: 12889 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
PASTA G 30 C 


Data 
Registazione 


20-08-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


026737 015 
026737 027 
026737 039 


026737 041 


GENOTROPIN 


data prima registrazione specialità: 11-08-88 


N. AIC 


026844 023 
026844 050 
026844 062 
026844 074 
026844 086 
026844 098 


Codice Specialità 26737 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 600 MG C 
TC 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 
TC 20 COMPRESSE 900. MG A 14 
7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG C 


Codice Specialità 26844 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 
KABIVIAL 1 TUBOFIALA 4 U.l. A 39 

KABIVIAL 1 TUBOFIALA 16 UL. C 

KABIQUICK 10 TUBOFIALE 2 UI A 39 
KABIQUICK 10 TUBOFIALE 3 UI A 39 
KABIQUICK 10 TUBOFIALE 4 UI A 39 

KABIPEN 1 TUBOFIALA 16 UI A 39 


Data 
Registazione 


04-02-91 
04-02-91 
04-02-91 
30-04-92 


Data 
Registazione 


14-08-92 
31-10-94 
12-09-94 
12-09-94 
12-09-94 
12-09-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


GENTACORT 


data prima registrazione specialità ‘29-10-94 


N. AIC 
028723 017 


028723 029 


GENTALYN 


data prima registrazione specialità 27-06-67 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 28723 


Confezione 
COLLIRIO 5 ML 


POMATA OFTALMICA 4 G 


Codice Specialità: 20891 


Titolare AIC: 


Titotare AIC: 


CIBA VISION 


SCHERING PLOUGH 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
020891 014 
020891 026 
020891 038 
020891 040 
020891 053 
020891 065 
020891 077 
020891 089 


Contezione 

1 FIALA 2 ML 80 MG IM IV 
BB 5 FIALE 1 ML 10 MG IM IV 
BB 1 FIALA 2 ML 20 MG 

BB 1 FIALA 1 ML 40 MG 
INIETT. 1 FIALA 2 ML 160 MG 
UNGUENTO 30 G 0,1% 

CREMA 30 G 0,1% 

1 FIALA 120 MG/1,5 ML IM IV 


GENTALYN BETA 


data prima registrazione specialità: 


16-04-70 Codice Specialità: 21736 


> 0 6Òò dà 0dÒ01 09) 6 » db 


SCHERING PLOUGH 


Data 
Registazione 
27-06-67 
27-11-71 
01-07-80 
01-07-80 
16-04-82 
26-07-68 
26-07-68 
23-04-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
021736 020 
021736 032 


GENTAMEN 


data prima registrazione specialità 21-07-82 


Confezione 
CREMA 30 G 
MITE CREMA 20 G 


Codice Specialità: 24727 


Titolare AIC: 


FOURNIER 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024727 036 
024727 048 


GENTIBIOPTAL 


data prima registrazione specialità. 20-11-78 


Contezione 
5 FIALE 10 MG/1 ML 


1 FIALA 80 MG/2 ML 


Codice Specialità 23627 


Titolare AIC: 


FARMILA 


Data 
Reoistazi 
10-07-95 


10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023627 021 
023627 058 


Confezione 
COLLIRIO 10 ML 


POMATA OFTALMICA 5 G 
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Data 
Recistazi 
20-11-78 
20-11-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GENTICOL 
data prima registrazione specialità: 23-03-76 Codice Specialità: 23290 Titolare AIC: S.I.F.I. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023290 024 COLLIRIO 10 ML A 23-03-76 01-06-95 
023290 048 POMATA OFTALMICA 10 G 0,3 % A 23-03-76 01-06-95 
GENTOMIL 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 29314 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029314 022 IM IV 1 FIALA 40 MG/2 ML A 29-10-94 
029314 034 IM IV 1 FIALA 80 MG/2 ML A 29-10-94 
029314 046 IM IV 1 FIALA 160 MG/2 ML A 29-10-94 


° GENTUS 
data prima registrazione specialità: 31-10-84 Codice Specialità: 25456 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025456 017 FLACONE GOCCE 20 ML C 31-12-84 01-06-95 
025456 029 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML A 31 31-10-84 01-06-95 
025456 031 20 CONFETTI 10 MG A 31 31-10-84 01-06-95 


GENURIN 
data pnma registrazione specialità: 27-05-67 Codice Specialità: 15521 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia i Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015521 077 30 CONFETTI 100 MG C 08-03-89 01-06-95 
015521 091 30 CONFETTI 200 MG C 08-03-89 01-06-95 
015521 103 6 SUPPOSTE 200 MG C 08-03-89 01-06-95 


GEOPEN 
data prima registrazione specialità: 11-06-73 Codice Specialità 22786 Titolare AIC: PFIZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022786 014 INIET 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML A 55 11-06-73 01-06-95 
022786 026 INIET. FL 5 G C 11-06-73 01-06-95 
022786 038 20 COMPRESSE C 28-02-74 01-06-95 


GEREF 
data prima registrazione specialità 03-06-89 Codice Specialità: 26976 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026976 011 1 FIALA LIOF. 50 MCG + 1 F. SOLV. H 03-06-89 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ‘ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GERMOZERO CLORO 


GERMOZERO PLUS 


data pnima registrazione specialità: 


N. AIC 
032232 011 
032232 023 
032232 235 
032232 047 
032232 050 


GEROBION 


18-03-96 


Confezione 

10 MONODOSE 1,5 ML 
FLAC 250 ML 

FLAC 1000 ML 

FLAC 10000 ML 
FLAC 25000 ML 


data prima registrazione specialita 10-03-58 


N. AIC 
013598 026 


GEROLIN 
data prima registrazione specialità 31-10-84 Codice Specialità: 25396 


N. AIC 
025396 021 
025396 033 
025396 045 
025396 058 


Contezione 
30 CAPSULE 


Confezione 

3 FIALE 500 MG/4 ML 
1 FIALA 1 G/4 ML 

3 FIALE 1 G/4 ML 

9 FIALE 500 MG/4 ML 


Codice Specialità 32232 


Codice Specialità: 


13598 
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Titolare AIC: 


CARLO ERBA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


eo Meo) 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


CT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Oo 060 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Registazione 


28-11-89 


Data 
Recistazi 
31-10-84 
31-10-84 
31-10-84 
01-03-89 


data prima registrazione specialità: 10-05-96 Codice Specialità: 32231 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032231 019 POLVERE 10 BUSTINE 2,5 G C 10-05-96 
GERMOZERO HOSPITAL 
data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialità 32228 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032228 013 252 BUSTINE 25 ML C 04-04-96 
032228 025 100 BUSTINE 50 ML C 04-04-96 
032228 037 60 BUSTINE 100 ML C 04-04-96 
032228 049 EXTRA BUSTE 25 ML C 04-04-96 
032228 052 EXTRA FLAC 500 ML C 04-04-96 
032228 064 EXTRA FLAC 1000 ML C 04-04-96 
032228 076 EXTRA TANICA 5000 ML C 04-04-96 


Data 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GESTONE 


data prima registrazione specialità. 20-10-84. Codice Specialità: 5239 Titolare AIC: =—AMSA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05239 049 3 FIALE 50 MG 1 ML C 
05239 052 3 FIALE 100 MG 2 ML A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
20-10-84 
20-10-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


GEVRAL 
data prima registrazione specialità 20-04-66 Codice Specialità: 6254 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06254 039 15 CAPSULE C 


Data 
Registazione 


20-03-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


GEYDERM 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32235 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032235 018 SOLUZ. FLAC 150 ML C 
032235 020 SOLUZ FLAC1 LT C 
032235 032 SOLUZ. FLAC 5 LT C 


GEYDERM SEPSI 


Data 
Registazione 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 13-03-96 Codice Specialità: 32236 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032236 010 3 FAZZOLETTI DISINFETTANTI C 


Data 
Registazione 


18-03-96 


Data 
Rinnovo 


GEYFRITZ 
data prima registrazione specialità 01-12-84 Codice Specialità: 4190 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04190 017 12 COMPRESSE C 
04190 029 30 COMPRESSE C 
04190 031 2 BUSTINE GRANULARE C 
04190 043 10 BUSTINE GRANULARE C 


GFS ERBAMONT ITALIA 


data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità 28307 Titolare AIC: ERBAMONT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028307 015 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV C 
028307 027 14 COMPRESSE 100 MG C 
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Data 
Registazione 
25-02-85 
25-02-85 
01-12-84 
01-12-84 


Data 
Registazi 
12-12-92 
12-12-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GIASION 
data prima registrazione specialità: 19-09-95 Codice Specialità 29518 Titolare AIC: ZAMBON GROUP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029518 014 20 BUSTE GRANULARE 200 MG C 
029518 026 20 COMPRESSE EFFERV. 600 MG C 
029518 038 FLACONE GRANULATO ORALE 60 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
19-09-95 
19-09-95 
15-07-96 


Data 
Rinnovo 


GIBICEF 
data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 24298 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024298 022 IM 1 FL 500MG +1 FSOLV C 
024298 034 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML A 


Data 
Registazione 
30-12-80 
30-12-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


GIBIFER 
data prima registrazione specialità 18-12-79 Codice Specialità: 24108 Titotare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024108 033 10 FLACONCINI MONOD. SCIROPPO C 


GIBIFLU 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25933 Titolare AIC: METAPHARMA 


N. AIC Confezione 
025933 019 SPRAY NASALE 20 ML 200 SPRUZZI B 


Data 
Registazi 
13-06-92 


Registazione 
06-08-85 


Rinnovo 
01-06-95 


GIBINAP 
data prima registrazione specialità: 13-05-85 Codice Specialità: 25715 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025715 018 30 CAPSULE 275 MG A 66 
025715 020 10 SUPPOSTE 550 MG C 
025715 032 6 FIALE LIOF. 275 MG + 6 F. SOLV C 


Data 
Registazione 
13-05-85 
13-05-85 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GIBIXEN 
data prima registrazione specialità: 29-11-78 Codice Specialità 23842 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

023842 040 250 30 CAPSULE C 

023842 053 500 30 CAPSULE 500 MG A 66 

023842 091 500 10 SUPPOSTE C | 

023842 103 30 BUSTINE MONODOSE 500 MG A 66 
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Data 
Registazione 
29-11-78 
18-02-83 
29-11-78 
29-01-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


GINATREN 
Codice Specialità 24571 


data prima registrazione specialità: 17-02-82 


Titolare AIC: 


LPB 


N. AIC Confezione 
024571 034 1 FL VACC LIOF + 1 F SOLV ML 0,5 
024571 046 3 FL VACC LIOF + 3 F SOLV ML 0,5 
GINECOFURAN 


data prima registrazione specialità: 04-02-82 Codice Specialità 15343 


N. AIC Confezione 
015343 027 12 CANDELETTE VAGINALI 


GINEFLOR 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 


Codice Specialità 27742 


N’ AIC Confezione 
027742 016 5 FLAC. 100 ML SOLUZ. GINECOLOG. 
027742 030 10 BUSTE 10 G USO GINECOLOGICO 
| 
GINENORM 


data prima registrazione specialità: 08-08-96 Codice Specialità 29135 


N. AIC Confezione 
029135 011 10 BUSTE USO GINECOLGGICO 


029135 023 5 FL. SOLUZ. GINECOLOGICA 109 ML 


GINESAL 
data prima registrazione specialita: 25-07-79 


N. AIC Confezione 
024034 011 LAVANDE VAGINALI 10 BUSTINE 
024034 023 LAVANDE VAG. 10 FLACONI 10 ML 


GINETRIS 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 


N. AIC Confezione 
015137 019 6 CANDELETTE VAGINALI 
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Codice Specialità: 24034 


Codice Specialità 15137 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


CROSARA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


MITIM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


AESCULAP!US 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Rimb 


FARMIGEA 


Fascia 
orsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 


06-08-85 
06-08-85 


Data 
Registazione 


04-02-82 


Data 
Registaz:one 


05-03-93 
05-03-93 


Data 
Registazione 


08-08-96 
08-08-96 


Data 


Registazione 
25-07-79 
25-07-79 


Data 


Registazione 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GINODEN 
data prima registrazione specialità 30-04-87 Codice Specialità: 26435 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026435 038 21 CONFETTI B 34 24-10-88 01-06-95 


GINOXIL 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32128 Titolare AIC: R.D.C. RICERCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032128 011 4 FLAC 150 ML + 4 CANNULE IRRIG. MONOUSO C 29-11-95 


GIPRON 
data prima registrazione specialità: 15-12-78 Codice Specialità: 23809 Titolare AIC: SERPERO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023809 015 10 FIALE 4 ML C 15-12-78 01-06-95 


GITOXIN 
data prima registrazione specialità: 06-12-78 Codice Specialità: 23133 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023133 059 INIETT. 10 FIALE A + 10 FIALE B C 23-05-89 01-06-95 
023133 061 40 COMPRESSE 0,1 MG C 23-05-89 01-06-95 
023133 073 40 COMPRESSE 0,04 MG C 23-05-89 01-06-95 
023133 085 50 COMPRESSE 0,04 MG C 23-05-89 01-06-95 


GIULIANYL 
data prima registrazione specialità: 18-11-83 Codice Specialità: 14644 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014644 013 3 COMPRESSE C 18-11-83 01-06-95 
014644 037 12 COMPRESSE C 18-11-83 01-06-95 


GLAMIDOLO 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 26065 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026065 019 «COLLIRIO FL LIOF 0,5% + FL SOLV C 06-08-85 01-06-95 
026065 021 COLLIRIO LIOF 0,25% 5 ML C 06-08-85 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


GLAMIN ; 


data prima registrazione specialità: 09-08-96 Codice Specialità: 32105 


N. AIC Confezione 


032105 013 / M FLACONE 500 ML 
032105 025 / M FLACONE 1000 ML 


GLAUMID 


Codice Specialità: 16006 


data prima registrazione specialità 31-10-59 


N. AIC Contezione 
016006 013 25 COMPRESSE 0,05 6 
GLAUNORM 


data prima registrazione specialità 25-11-69 Codice Specialità: 21576 


Confezione 
1 FLAC. COLLIRIO LIOF + 1 FLAC. 10 ML 


N. AIC 
021576 018 


GLAZIDIM 


10-03-84 Codice Specialità 25212 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC Confezione 
025212 010 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML 
025212 022 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML 
025212 034 IM 1 FLAC.G1+1 FIALA 3 ML 
025212 046 IV1FLG1+FSOLV10 ML 
025212 059 IV1FLG2 
GLIATILIN 


data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25937 


N. AIC Confezione 
025937 018° IMIV3FIALE 1000 MG 
025937 020 14 CAPSULE 400 MG 
025937 032 10 CAPSULE GELATINA MOLLE 600 MG 
025937 044 10 FLAC. ORALI 600 MG 


GLIBEN 
data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 22541 


13-07-72 


Confezione 
‘30 COMPRESSE 5 MG 


N. AIC 
022541 015 
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Titolare AIC: 


PHARMACIA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 

C 
C 


Titolare AIC: SF. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: FARMIGEA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: GLAX0 WELLCOME 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 55 
A 55 
A 55 

H 
H 
Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
IG 
C 
C 


Titolare AIC: GENTILI 
a 
Rim lita SSN 
A 


Data 


Registazione 
09-08-96 


09-08-96 


Data 
Registazione 
31-10-59 


Data 
Reoistazi 
25-11-69 


Data 
Registazione 
10-03-84 


10-03-84 


10-03-84 
10-03-84 
10-03-84 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Registazione 
13-07-72 


Data 
Rinnovo. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GLIBEN F 
data prima registrazione specialità 13-02-74 Codice Specialità: 22925 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022925 010 30 CONFETTI 25 + 5 MG A 13-02-74 01-06-95 
022925 022 MITE 30 CONFETTI 12,5 + 2,5 MG A 29-07-75 01-06-95 
GLIBOMET 
data prima registrazione specialità 16-04-87 Codice Specialità: 26129 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026129 015 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2,5 MG A 16-04-87 01-06-95 


GLIBORAL 
data prima registrazione specialità: 14-10-81 Codice Specialità: 22592 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022592 012 30 COMPRESSE 5 MG A 14-10-81 01-06-95 


GLICACIL 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 28616 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028616 011 12 BUSTINE 250 MG B 3 29-10-94 
028616 023 6 BUSTINE 500 MG B 3 29-10-94 
028616 035 24 FIALE SOLUZ AEROSOL 2 ML 20 MG A 29-10-94 


GLICAMIN 
data prima registrazione specialità: 18-05-93 Codice Specialità: 27319 Titolare AIC: LAFARE 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027319 019 50 CAPSULE 250 LRU C 18-05-93 


GLICERO VALEROVIT 


data prima registrazione specialità: 28-02-74 Codice Specialità 3803 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03803 095 IM 10 FIALE 20 MG 2 ML C 14-04-90 01-06-95 
03803 107 50 CONFETTI 100 MG C 14-04-90 01-06-95 
03803 119 SCIROPPO 150 ML C 22-12-90 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLICEROLAX 
data prima registrazione specialità: 22-11-83 Codice Specialità: 25109 Titolare AIC: DYNACREN 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025109 012 AA 6 MICROCLISMI G 9 C 
025109 024 = BB6 MICROCLISMI G 3 C 
GLICEROLO SANDOZ 
data prima registrazione specialità: 10-06-96 Codice Specialità 31991 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
031991 019 18 SUPPOSTE 2500 MG C 


GLICINA + ETANOLO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


22-11-83 


22-11-83 


Data 
Registazione 


10-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità: 29287 Titolase AIC: BAXTER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029287 012 SACCA 1000 ML H 
029287 024 SACCA 3000 ML H 
029287 036 SACCA 5000 ML H 


Data 


Registazione 


15-05-95 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


GLICOBASE 
data prima registrazione specialità: 19-02-96 Codice Specialità: 29532 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029532 013 40 COMPRESSE 100 MG C 


Data 
Registazione 


19-02-96 


Data 
Rinnovo 


GLICOLAMP 
data prima registrazione specialità: 12-11-92 Codice Specialità: 28661 Titolare AIC: LAMP S. PROSPERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028661 015 18 SUPPOSTE 3 G C 


GLIFORMIN 
data prima registrazione specialità 17-10-84 Codice Specialijà: 22878 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022878 019 30 COMPRESSE 30 + 2 MG A 
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Data 
Registazione 


12-11-92 


Data 
Registazione 


17-10-84 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


GLIFOSER 


data prima registrazione specialità 12-12-92 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 28302 


Titolare AIC: POLI 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028302 014 14 COMPRESSE 100 MG C 12-12-92 
028302 026 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV. C 12-12-92 
i @GLIOS 
data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità 28309 Titolare AIC: PHARMACIA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsanitità SSN Regrstazione Rinnovo 
028300 010 14 COMPRESSE 100 MG C 12-12-92 
028300 022 3 FIALE LF. 250 MG +3 F SOLV. C 12-12-92 
GLIPRESS'NA 
data prima registrazione scecialità: 31-07-86 Codice Specialità 26346 Titolare AIC. FERRING 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026346 015 IV 1 FLAC. LIOF. 500 MCG + SOLV. H 31-07-86 01-06-95 


GLIPTIDE 


data prima registrazione specianta: 18-05-81 


Titolare AIC: CRINOS 


Codice Specialità 22002 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
022002 063 30 BUSTE 200 MG C 01-12-84 01-06-95 
022002 075 30 COMPRESSE MASTICAB. 200 MG C 18-05-84 01-06-95 
022002 087 FLAC. SOSPENSIONE 0S 240 ML C 17-10-96 01-06-95 


GLITISOL 


data prima registrazione specialita 09-11-79 Codice Specialità: 17010 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
017010 012 12 CAPSULE 250 MG C 09-11-79 01-06-95 
017010 024 16 CAPSULE C 09-11-79 01-06-95 
017010 051 INIETT. AEROS. 1 FLAC. 500 MG + 2 F C 09-11-79 01-06-95 
017010 063 12 CAPSULE 500 MG C 30-03-85 01-06-95 
017010 075 16 CAPSULE 500 MG C 30-03-85 01-06-95 
017010 099 GRANULARE SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML C 03-12-86 01-06-95 


GLOBOCEF 


Codice Specialità: 28153 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028153 017 8 COMPRESSE 250 MG C 29-10-94 
028153 029 8 COMPRESSE 500 MG A 29-10-94 
028153 031 1 FLAC. SCIROPPO 250 MG/SML 80 ML A 29-10-94 


di 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


GLOBUMAN BERNA 


data prima registrazione speciafità 25-11-67 


Codice Specialità: 8806 


Titolare AIC: 


BERNA 


N. AIC 
08806 022 
08806 034 
08806 059 
08806 061 
08806 073 


GLOBUREN 


data prima registrazione specialità 21-08-89 


Confezione 

1 FLACONE 2 ML 

1 FLACONE 2 ML + SIRINGA 

IV 1 FLAC. 1 G + FLAC. SOLV. 20 ML 
IV 1 FLAC. 2,5 G + FLAC. SOLV. 50 ML 
IV 1 FLAC. 5 G + FLAC. SOLV. 100 ML 


Codice Specialità 27296 


ITTITIO.oO0ao 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


CILAG GMBH 


Data 
Registazione 


13-10-79 
13-10-79 
17-04-90 
17-04-90 
17-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027296 019 
027296 021 
027296 033 
027296 045 
027296 058 
027296 060 
027296 072 
027296 146 
027296 159 
027296 161 
027296 173 
027296 185 


GLU PHOS 


data prima registrazione specialità: 20-06-59 


Confezione 

1 FIALA 1 ML 2000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML 

1 FIALA 1 ML 4000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 4000 U 1 ML 

1 FIALA 1 ML 10000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML 

1 FLAC. 1000 U 0,5 ML 

1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 1000 UI 
1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 2000 UI 
1 SIR PR TAMP FOSF 0,3 ML 3000 UI 

1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,4 ML 4000 UI 
1 SIRINGA PRONTA TAM FOSF 1 ML 10000 UI 


Codice Specialità: 9848 


Rimborsabilità SSN 


O 


> DD» O DB »I>a5dL ODdL:O » 


Titolare AIC: 


Fascia 


12 
12 
12 
12 
12 


12 


12 
12 


SPA 


Data 
Registazione 


21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 
31-07-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 
20-06-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
09848 033 
09848 045 
09848 072 
09848 084 
09848 096 


GLUCAGEN 


N. AIC 


027489 018 
027489 020 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Confezione 

IM IV 10 FIALE 5 ML 
FLEBO 250 ML 

GLUCOSIO FLEBO 500 ML 
FLEBO 500 ML 

FLEBO FLACONE 50 ML 


Confezione 
HYPCKIT 1 FL LIOF + SIR. SOLV. 
1 FLAC. LIOF 1 MG + FIALA 1 ML 
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Codice Specialità: 27489 


Rimborsabilità SSN 


C 


0000 


Titolare AIC: 


Fascia 


NOVO NORDISK. A/S 


Data 
Registazione 


11-11-67 - 


04-05-60 
03-03-69 
03-03-69 
31-10-86 


Data 


Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GLUCAGONE NOVO 


data prima registrazione specialità 20-01-82 Codice Specialità: 21751 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021751 019 FLAC LIOF 1 MG + 1 ML IN SIRINGA C 20-01-82 01-06-95 
GLUCANTIM 
data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 1801 Titotare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01801 012 IM 5 FIALE 5 ML 1,5 G A 21-09-79 01-06-95 
GLUCOBAY 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità: 26851 Titolare AIC: BAYER 
i Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026851 016 40 COMPRESSE 100 MG C 29-10-94 


GLUCOFERRO 
data prima registrazione specialità 04-05-93 Codice Specialità: 26696 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026696 017 10 FLACONCINI ORALI 300 MG C 04-05-93 


GLUCOMIDE 
data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26130 Titolare AIC: LIPHA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026130 029 40 CAPSULE 2,5 MG A 01-03-89 01-06-95 


GLUCOPHAGE 
data prima registrazione specialità 08-09-60 Codice Specialità: 17758 Titolare AIC: ULIPHA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017758 018 30 COMPRESSE C 08-09-60 01-06-95 
017758 020 FORTE 40 COMPRESSE 850 MG A 15-10-71 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GLUCOSULFA 
data prima registrazione specialità: 12-08-69 Codice Specialità: 21521 Titolare AIC: LIPHA 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovu 
021521 024 40 COMPRESSE 400 + 125 MG A 29-01-86 01-06-95 


GLUKOS 
data prima registrazione specialità 22-03-93 Codice Specialità: 28403 Titolare AIC: SAVIO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028403 032 300 10 FL LIOF. 300 MG + 10 F H 27-11-93 
028403 044 600 10 FL LIOF. 600 MG + 10 F H 27-11-93 
GLUMAL | 
data prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 26881 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026881 019 = 30 BUSTINE GRANULARE 700 MG C 29-10-94 


GLUPARIN 
data prima registrazione specialità: 20-10-84 


Codice Specialità 25459 Titolare AIC: LOCATELLI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025459 025 50 CAPSULE 15 MG C 20-10-84 01-06-95 
025459 049 10 FIALE 30 MG C 20-10-84 01-06-95 
GLURENOR 
data prima registrazione specialità 94-08-81 Codice Specialità: 24080 Titolare AIC. GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024080 020 40 COMPRESSE 30 MG A 04-08-81 01-06-95 


GLUSERIN B12 


data prima registrazione specialità: 06-06-81 Codice Specialità: 12714 Titolare AIC: CHEMITALIA 
Fascia . Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012714 010 OS 6 FLACONCINI LIOF + 6 F SOLV C 06-06-81 01-06-95 
012714 022 20 CAPSULE C 06-06-81 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLUTACEREBRO 


data prima registrazione specialità: 19-09-61 Codice Specialità 13357 Titolare AIC: AFOM 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013357 013 30 COMPRESSE 0,05 G C 
013357 025 30 COMPRESSE 0.02 G C 


GLUTACOMPLEX 


data prima registrazione specialità: 28-12-82 Titolare AIC: UCB 


Codice Specialità: 23091 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
19-09-61 
19-09-61 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023091 022 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 


Data 
Registazione 
15-05-90 


BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


GLUTAMED 
data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità: 26961 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC ‘Confezione Rimborsabilità SSN 
026961 019 1 FL LIOF 2500 MG + F SOLV 20 ML H 


GLUTAMIN FOSFORO 


data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità: 19589 Titotare AIC: SIT. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019589 011 10 FLACONCINI ORALI C 
019589 023 20 COMPRESSE C 


Data 
Registazi 
01-07-92 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


GLUTANIL 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28369 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028369 015 10 FLAC.NI 300 MG + 10 F. SOLV. C 
028369 027 10 FLAC.NI 600 MG + 10 F. SOLV. C 


Data 
Registazione 
22-03-93 
22-03-93 


GLUTARGIN 
data prima registrazione specialità: 06-05-85 Codice Specialità 14408 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014408 013 IV 5 FIALE 10 ML C 
014408 025 IM 6 FIALE 3 ML C 
014408 037 10 COMPRESSE C 
014408 049 SCIROPPO G 100 C 
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Data 
Registazione 
06-05-85 
06-05-85 
06-05-85. 
06-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GLUTASAN 
data prima registrazione specialità: 29-01-92 Codice Specialità: 28086 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028086 015 300 10 FL. LIOF + 10 F. SOLV. 3 ML C 29-01-92 
028086 027 600 10 FL. LIOF + 10 F. SOLV. 4 ML H 29-01-92 
GLUTATOX 
data prima registrazione specialità: 01-06-93 Codice Specialità: 28350 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028350 015 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV. C 01-06-93 
028350 027 10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. C 01-06-93 


GLUTAVEN 250 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 15888 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015888 011 20 COMPRESSE 250 MG C 31-12-84 01-06-95 


GLUTHION 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità 27400 Titolare AIC: CT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027400 011 10 FIALE LIOF. 300 MG + 10 F. 3 ML C 09-03-91 01-06-95 
027400 023 10 FIALE LIOF. 600 MG + 10 F. 4 ML C 09-03-91 01-06-95 
GLUTOXIL 
data prima registrazione specialità: 04-07-87 Codice Specialità: 26680 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026680 052 10 F. LIOF. 300 MG + SOLV. C 14-06-93 01-06-95 
026680 064 10 F. LIOF. 600 MG + SOLV. C 14-06-93 01-06-95 


GLUTRIL 


data prima registrazione specialità: 24-03-75 Codice Specialità 22838 Titolare AIC: RIS FARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022838 015 30 COMPRESSE C 24-03-75 01-06-95 
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1-2-1997 


GLYCOPHOS 
Codice Specialità: 28883 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 


N. AIC Confezione 
028883 015 10 FLACONCINI 20 ML 


GLYPOLIX 


data prima registrazione specialità 14-04-90 Codice Specialità: 26988 


N. AIC Confezione 
026988 016 60 CAPSULE OPERCOLATE 15 MG 


GOCCE ANTONETTO 
data prima registrazione specialità 19-09-77 


Codice Specialità: 22941 


N. AIC Confezione 
022941 064 GOCCE ORALI 20 ML 


GOCCE LASSATIVE AICARDI 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 22015 


N. AIC Confezione 
022015 010 20 ML 0,75% 
022015 022 FLACONE 15 ML 

GOCCEMED 


data prima registrazione specialità 09-03-49 Codice Specialità: 1802 


N. AIC Confezione 
01802 026 FLACONE GOCCE 30 ML 


GOFREELY 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 


N. AIC Confezione 
028306 013 SOL. LAVAGGIO GASTROINTESTINALE 


SERE | gres 


Codice Specialità: 28306 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PHARMACIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


EUTHERAPIE 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC. 


là 


ANTONETTO 


SIT. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Titolare AIC: 


IODOSAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BRAINTREE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
08-09-95 


Data 
Registazione 
14-04-90 


Data 
Rinastazi 
07-12-85 


Data 
Registazione 
25-02-85 


18-02-93 


Data 
Registazione 


04-03-96 


Data 


Registazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GOLA PIERREL 


data prima registrazione specialità: 03-04-84 Codice Specialità: ‘25186 Titolare AIC: BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025186 154 20 COMPRESSE C 28-12-95 01-06-95 


GOLACETIN 
data prima registrazione specialità: 04-03-96 Codice Specialità: 32204 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032204 012 20 COMPRESSE C 04-03-96 


GOLADIN 
data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità: 32873 Titolare AIC: GIOVANARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione . Rinnovo 
032873 010 24 PASTIGLIE C 05-09-96 


GOLAMED 
data prima registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità: 32197 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032197 016 20 PASTIGLIE C 26-04-96 
GOLAMED DUE 
data prima registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità: 32196 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032196 014 20 PASTIGLIE C 26-04-96 
032196 026 20 PASTIGLIE GUSTO ARANCIA C 26-04-96 
032196 038 20 PASTIGLIE GUSTO BALSAMICO C 26-04-96 


GOLAMED ORAL SPRAY 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32198 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032198 018 FLAC SPRAY 10 ML C 18-03-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GOLAMIXIN 


data prima registrazione specialità: 11-02-60 Titolare AIC: FOURNIER 


Codice Specialità: 16703 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016703 035 SPRAY OROFAR 10 ML C 
016703 047 SPRAY OROFAR 50 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 


Data :, 
Rinnovo 
01-06-95. 
01-06-95 


GOLASAN I 
data prima registrazione specialità: 27-11-95 


Codice Specialità: 31980 Titolare AIC: DYNACREN 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031980 016 COLLUTTORIO GOCCE FLAC. 10 G C 
031980 028 COLLUTTORIO SPRAY FLAC. 10 G C 
031980 030. 20 PASTIGLIE 5 MG C 
GOLASOL 


data prima registrazione specialita: 29-10-94 Codice Specialità 28932 Titotare AIC: GAMBAR 
N. AIC Contezione 


928932 010 FLACONE 150 ML C 


GOLAVAL 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità: 32227 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN 
032227 011 18 PASTICLIE GUSTO MENTA C 
032227 023 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA C 
032227 035 18 PASTIGLIE GUSTO MENTA SENZA ZUCCHERO C 
032227 047 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA SENZA ZUCCHERO C 
032227 050 18 PASTIGLIE GUSTO AGRUMI C 
032227 062 COLLUTTORIO FLAC.NO 15 ML CON NEBULIZZATORE C 


GOLIN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32046 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032046 017 20 COMPRESSE C 
032046 029 30 COMPRESSE C 
. GOLOSAN 
data prima registrazione specialità 19-11-82 Codice Specialità: 12832 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012832 022 36 PASTIGLIE Cc 
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Data 
Registazione 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 


Data 
Registazione 
29-10-94 


Data 
Registazione 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Registazi 
03-12-86 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GONADOTRAFON L H 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 


N. AIC 


03763 012 
03763 036 
03763 048 
03763 063 
03763 087 
03763 101 


GONAL F 


data prima registrazione specialità: 03-06-96 


N. AIC 


032392 019 / E 
032392 021 / E 
032392 033 / E 
032392 045 / E 
032392 058 / E 
032392 060 / E 
032392 072 / E 
032392 084 / E 
032392 096 / E 
032392 108 / E 
032392 110/E 
032392 122 / E 
032392 134 / E 
032392 146 / E 
032392 159 / E 
032392 161/E 


GOPTEN 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Titolare AIC: AMSA 


Codice Specialità: 3763 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
IM 3 FIALE 250 Ul. + 3 F SOLV C 01-12-84 
IM 1 FIALA 5000 UI + 1 FIALA 2 ML A 01-12-84 
IM 3 FIALE 500 Ul. + 3 F SOLV C 01-12-84 
IM 3 FIALE 1000 U.l. + 3 F SOLV C 01-12-84 
IM 3 FIALE 125 Ul. + 3 FIALE 2 ML A 01-12-84 
3 F 2000 LI. + 3 F SOLV 2 ML C 01-12-84 
Codice Specialità: 32392 Titolare AIC: ARES SERONO (EUROPE) LTD 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
75 Ul 1 FIALA LIOF.+1 FIALA SOLV. C 03-06-96 
75 UI 3 FIALE LIOF. + 3 FIALE SOLV. C 03-06-96 
75 Ul 5 FIALE LIOF. + 5 FIALE SOLV. C 03-06-96 
75 Ul 10 FIALE LIOF. + 10 FIALE. SOLV. C 03-06-96 
75 Ul 1 FLACONE LIOF. + 1 FIALA SOLV. C 03-06-96 
75 UI 3 FLACONI LIOF. + 3 FIALE SOLV. C 03-06-96 
75 UI 5.FLACONI LIOF. + 5 FIALE SOLV. C 03-06-96 
75 Ul 10 FLACONI LIOF. + 10 FIALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 1 FIALA LIOF. + 1 FIALA SOLV. C 03-06-96 
150 UI 3 FIALE LIOF. + 3 FIALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 5 FIALE LIOF. + 5 FIALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 10 FIALE LIOF. + 10 FIALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 1 FLACONE LIOF. + 1 FIALA SOLV. G 03-06-96 
150 UI 3 FLACONI LIOF. + 3 FIALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 5 FLACONI LIOF. + 5 F:ALE SOLV. C 03-06-96 
150 UI 10 FLACONI LIOF. + 10 FIALE SOLV. C 03-06-96 


Codice Specialità: 28267 


Titolare AIC: KNOLL 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


028267 019 
028267 021 


‘Confezione 


14 CAPSULE 2 MG 
28 CAPSULE 0,5 MG 


GRADIENT POLIFARMA 


data prima registrazione specialità: 18-06-81 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Codice Specialità: 24430 Titolare AIC: POLIFARMA 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024430 011 
024430 023 
024430 035 


Contezione 


30 CAPSULE 5 MG 
50 CAPSULE 5 MG 
50 CAPSULE 10 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SGN 


#00 


Data 
Registazione 
18-06-81 
18-06-81 
21-07-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GRAL 
data prima registrazione specialità: 13-06-92 Codice Specialità: 28276 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028276 018 10 FLAC. MONOD/TAPPO SERBATOIO C 13-06-92 


GRAM VAL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 27-11-71 Codice Specialità: 22339 Titotare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022339 016 5 CAPSULE 100 MG C 
022339 028 8 CAPSULE 100 MG C 
GRAMPLUS 


data prima registrazione specialità: 13-05-85 Codice Specialità: 25703 Titolare AIC: CHIESI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025703 012 AD 10 SUPPOSTE 750 MG C 
025703 024 BB 10 SUPPOSTE 200 MG C 
025703 036 LATTANTI 10 SUPPOSTE 100 MG C 


GRANI DI VALS 


Data 


Registazione 


27-11-71 
27-11-71 


Data 


Registazione 


13-05-85 
13-05-85 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima regrstrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 2577 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02577 017 40 PILLOLE C 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 


28-02-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


GRANOCYTE 
data pnma regrstrazione specialità 13-02-95 Codice Specialità: 28686 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

028686 018 34 1 FLAC. LIO 33,6 MIU + 1 FIALA 1 ML A 30 
028686 018 34 1 FL LIO 33,6 MIU + 1 F SOLV A 30 
028686 020 34 5 FL LIO 33,6 MIU + 5 F SOLV H 
028686 020 34 5 FL LIO 33,6 MIU + 5 F SOLV H 


GRANOLEINA 
Titolare AIC: SF. 


data prima registrazione specialità: 27-03-85 


Codice Specialità: 7494 


Data 
Registazione 
13-02-95 
29-10-96 
13-02-95 
29-10-96 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07494 014 30 PERLE 100 MG C 
07494 026 50 PERLE 100 MG C 


SER) re 


Data 
Registazione 
27-03-85 
27-03-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


GRANULOKINE 
data prima registrazione specialità 12-09-91 


N. AIC 
027772 033 
027772 045 


GRAVIBINAN 


data prima registrazione specialità: 15-10-71 


N. AIC 
022270 019 
022270 033 


GRISOVINA FP 


data prima registrazione specialità: 10-1 1-81 


N. AIC 
015642 010 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: ROCHE 


Codice Specialità 27772 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 1 FLACONE-FIALA 1 ML 30 MU A 30 
480 1 FLACONE-FIALA 1,6 ML C 
Codice Specialità 22270 Titolare AiC: SCHERING 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM:1 FIALA 1 ML C 
IM 1 FIALE 2 ML C 


Codice Specialità: 15642 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 125 MG A 


GUAIACALCIUM COMPLEX 


data prima registrazione specialità: 26-02-74 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


13-02-93 
13-02-93 


Data 
Registazione 


15-10-71 
15-10-71 


Data 
Re gistazione 


10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
022895 027 


GUAIADOMUS 


data prima registrazione specialità 02-07-52 


Codice Specialità: 22895 Titolare AIC: CELSIUS 
Fascia 
Confezione Rimbcrsabilità SSN 
SCIROPPO 200 ML C 


Codice Specialità: 1990 Titolare AIC: MCA 


Data 
Registazione 


30-04-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
01990 023 


GUAIASPIR 


data prima registrazione specialità 17-03-82 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 


AA 10 SUPPOSTE C 


Data 
Registazione 
01-08-55 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
024648 026 
024648 038 
024648 040 
024648 053 


Codice Specialità: 24648 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
AD 10 SUPPOSTE C 
BB 10 SUPPOSTE C 
AD SOSPENSIONE OS 200 ML 5% C 
BB SOSPENSIONE 0S 200 ML 3,3% C 


DIRE 0, E 


Data 
Registazione 


17-03-82 
17-03-82 
17-03-82 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


Serie generale - n. 26 


GUAJABRONC 
data prima registrazione specialità: 15-09-84 Codice Specialità: 25472 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN 
025472 022 AD 10 SUPPOSTE G 1,2 C 
025472 034 BB 10 SUPPOSTE G 0,500 C 
025472 061 AD SOSPENSIONE PRONTO USO 5% 200 ML C 
025472 073 BB SOSPENSIONE PRONTO USO 3,3% 200 ML C 


Data 
Registazione 
15-09-84 
15-09-84 
15-12-87 
15-12-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GUNEVAX 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità 23318 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023318 013 1 FL LIOF + 1 F SOLV 0,5 ML C 
023318 025 1 FLAC. 10 DOSI + 1 F. SOLV. 5 ML C 


GUTRON 


data prima registrazione specialità: 07-12-81 Codice Specialità: 24519 Titolare AIC: GUIDOTTI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024519 011 30 COMPRESSE DIVIS. 2,5 MG C 
024519 023 SOLUZIONE 0S 30 ML 0,25% C 
024519 035 IM 6 FIALE 2 ML 5 MG C 
GUTTALAX 
‘ data prima registrazione specialità 16-10-67 Codice Specialità 20949 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020949 018 GOCCE ORALI 10 ML C 
020949 020 GOCCE ORALI 15 ML C 
020949 044 30 PERLE C 


Data 
Registazione 
28-11-83 
21-05-90 


Data 
sr 

07-12-81 
07-12-81 
07-12-81 


Data 
Registazione 
08-03-76 
08-03-76 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


GYNERGEN 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 5557 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05557 018 IM 6 FIALE 1 ML 1/4 MG B 


Data 
Registazione 


29-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


GYNESTREL 
data prima registrazione specialità: 01-06-90 Codice Specialità 27871 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027871 019 LAVANDA VAG. 5 FLACONI 125 ML C 
0278713 021 SOLUZIONE VAG. 10 BUSTINE 10 ML C 


"WI 


Data 
Registazione 
01-06-90 
01-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GYNO CANESTEN 


data prima registrazione specialità: 16-10-85 Codice Specialità: 25833 Titolare AIC: BAYER AG 
Fascia Data | Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025833 029 12 TAVOLETTE VAGINALI 100 MG C 16-10-85 01-06-95 
025833 068 CREMA VAGINALE 2% 30 G C 16-10-85 01-06-95 
GYNODIAN DEPOT 
data prima registrazione specialità: 06-05-76 Codice Specialità: 22986 Titolare AIC: SCHERING 
lella e 
Fascia Data » Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022986 018 1 FIALA 1 ML C 06-05-76 01-06-95 


GYNOPLIX 
data prima registrazione specialità: 12-12-55 Codice Specialità 903 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0903 017 25 COMPRESSE VAGINALI C 12-12-55 01-06-95 


H ADIFTAL 
data prima registrazione specialità 05-11-53 Codice Specialità: 8548 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data . Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08548 012 INIEZ. RICHIAMO 1 F C 05-11-53 01-06-95 


H ADIFTETAL 
data prima registrazione specialità 26-05-56 Codice Specialità: 11267 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011267 010 INIEZ. RICHIAMO 1 F C 26-05-56 01-06-95 


H ATETAL | 
data prima registrazione specialità: 26-05-56 Codice Specialità: 11268 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011268 012 DOSE RICHIAMO 1 F 0,5 ML C 26-05-56 01-06-95 
011268 024 1 SIRINGA STERILE 0,5 ML C 08-06-85 01-06-95 


e. 424 = 


1-2-1997 


HADIEL 


N. AIC 
026015 026 


HAEMATE P 


data prima registrazione specialità: 08-01-88 


data prima registrazione specialità: 30-11-85 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 26015 


Confezione 
RETARD 30 CONFETT! 400 MG 


Codice Specialità: 26600 


Titolare AIC: 


A 


Titolare AIC: 


VECCHI & C PIAM 


Fascia 
Rimborsabitità SSN 


14 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-11-85 


CENTEON PHARMA GMBH 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


026600 041 
026600 054 
026600 066 


HAIMA PAROT 


data prima registrazione specialità: 09-04-84 


Contezione 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


IV 1 FLAC. LIOF 1000 UI + FLAC. 30 ML + SET (AGO + FILTRO MONOUSO) A 
IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + FLAC. 20 ML + SET (AGO + FILTRO MONOUSO) A 


FL LIO 250 UI + F SOLV + SET (AGO + FILTRO MONOUSO) 


Codice Specialità: 25171 


H 


Titotare AIC: 


37 
37 


ISI 


Data 
Registazione 
14-10-96 
14-10-96 
14-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025171 012 


HAIMA-D 


data prima registrazione specialità: 04-06-82 


Confezione 
FLACONCINO INIETTABILE 2 ML 


Codice Specialità: 23350 


Titotare AIC: 


ISI 


Data 
Registazione 
09-04-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


023350 010 
023350 022 
023350 034 
023350 046 


HAIMABIG 


data prima registrazione specialità: ‘27-07-87 


N. AIC 


025064 015 
025064 027 
025064 039 
025064 041 


Confezione 


INIETT 1 FLAC. 200 MCG 
INIETT 1 FLAC. 100 MCG 
INIETT 1 FLAC. 250 MCG 
INIETT 1 FLAC. 300 MCG 


Codice Specialità: 25064 


Confezione 


IM 1 FLACONCINO 3 ML 
IM 1 FLACONCINO 1 ML 
IV FLACONCINO 2 ML 
IV FLACONCINO 10 ML 


HAIMACIG ENDOVENA 


data prima registrazione specialità: 22-01-96 


N. AIC 


028179 012 
028179 024 
028179 036 


Codice Specialità 28179 


Confezione 


IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 10 ML 
IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 20 ML 
IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 50 ML 


4 = 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


PPEPELrLD 


Titotare AIC: 


37 
37 
37 
37 


ISÌ 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


TI»rDr 


Titolare AIC: 


ISI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
04-06-82 
04-06-82 
04-06-82 
04-06-82 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Registazione 
22-01-96 
22-01-96 
22-01-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


01-06-95 


Data 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


HAIMAFERONE 
data prima registrazione Specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27930 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027930 027 FIALA SIRINGA 1 ML 3000000 U. A 61 29-05-93 
027930 039 FIALA SIRINGA 1 ML 6000000 U. A 61 29-05-93 
027930 041 POMATA 2000000 Ul. 2 G C 07-06-93 
027930 054 COLLIRIO 3000000 U.l. 1 ML C 07-06-93 
027930 066 1 FIALA SIRINGA 1 ML 1000000 Ul. A 61 07-06-93 
HAIMALBUMIN 
data prima registrazione specialità 04-06-82 Codice Specialità: 23310 Titolare AIC: PLASMITALIA S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023310 093 FLACONE 10 ML 20% C 28-12-95 01-06-95 
023310 105 FLACONE 50 ML 20% C 28-12-95 01-06-95 
023310 117 FLACONE 50 ML 5% C 28-12-95 01-06-95 
023310 129 FLACONE 100 ML 5% C 28-12-95 01-06-95 
023310 131 FLACONE 250 ML 5% C 28-12-95 01-06-95 
023310 143 FLACONE 10 ML 25% C 28-12-95 01-06-95 
023310 156 FLACONE 20 ML 25% C 28-12-95 01-06-95 
023310 168 FLACONE 50 ML 25% C 28-12-95 01-06-95 


HAIMAPERTUS 
data prima registrazione specialita: 04-06-82 Codice Specialità: 23313 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023313 012 IM 1 FLACONE 2 ML 16% C 04-06-82 01-06-95 


HAIMARAB 


Codice Specialità: 27124 Titolare AIC: ISI 


data prima registrazione specialità: 02-10-89 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027124 015 IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI A 02-10-89 01-06-95 


540052 


HAIMASERUM . 
data prima registrazione specialità: 04-06-82 Codice Specialità: 23312 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023312 010 IV 50 ML 5% C 04-06-82 01-06-95 
023312 022 IV 100 ML 5% C 04-06-82 01-06-95 
023312 034 IV 250 ML 5% C 04-06-82 01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


HAIMATETANUS 


data prima registrazione specialità: 04-06-82 Codice Specialità: 23335 Titolare AIC: ISI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023335 019 IM SOLUZIONE 1 FLAC. 250 UI 2 ML A 
023335 021 IM SOLUZIONE 1 FLAC. 500 UI 2 ML A 


HAIMAVEN V.I. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
04-06-82 
15-10-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 22-04-89 Codice Specialità: 26358 Titolare AIC: PLASMITALIA S.P.A 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026358 123 FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML H 
026358 135 FLAC. LIOF. 1000 MG + SOLV. 20 ML H 
026358 147 FLAC. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML H 
026358 150 FL LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML H 


HAIMAZIG ENDOVENA 


data prima registrazione specialità 22-01-96 Titolare AIC: ISI 


Codice Specialità 27424 


Data 
Registazione 


28-12-95 
28-12-95 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027424 011 1 FLAC. LIOF. 250 UI. + SOLV. 5 ML H 
027424 023 1 FLAC. LIOF. 1000 Ul. + SOLV. 20 ML H 
027424 035 1 FLAC. LIOF. 2500 U.. + SOLV. 50 ML H 
HALCIDERM 
data prima registrazione specialità 08-02-75 Codice Specialità: 23163 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabaità SSN 
023163 025 POMATA 30 G 0,1% B 
023163 064 TINTURA 30 ML C 
HALCIDERM COMBI 
data prima registrazione specialità: 15-12-78 Codice Specialità: 23751 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023751 011 CREMA 30 G C 


Data 
Registazione 
22-01-96 
22-01-96 
22-01-96 


Data 
Registazione 
08-02-75 
22-11-80 


Data 
Registazione 


15-12-78 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


HALCION 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità: 24713 Titolare AIC: N.V. UPJOHN S.A. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024713 048 10 COMPRESSE 0,125 MG C 
024713 051 10 COMPRESSE 0,25 MG C 
024713 063 20 COMPRESSE 0,125 MG C 
024713 075 20 COMPRESSE 0,25 MG C 


— 427 — 


Data 
Registazione 
28-03-92 
28-03-92 
10-04-95 
10-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


HALDOL 
data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialita 25373 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025373 010 30 COMPRESSE 1 MG A 
025373 034 30 COMPRESSE 5 MG A 
025373 059 GOCCE 2 MG/ML 30 ML A 
025373 061 GOCCE 10 MG/ML 30 ML A 
025373 073 5 FIALE 5 MG 1 ML A 


HALDOL DECANOAS 


Serie generale - n. 26 


JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 


Data 
Registazione 
01-12-84 
01-12-84 
07-06-84 
07-06-84 
07-06-84 


JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità: 25333 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025333 016 3 FIALE 50 MG/ML 1 ML A 
025333 028 1 FIALA 50 MG/ML 3 ML A 


Data 
Registazione 
07-06-84 
07-06-84 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


HALFAN 
data prima registrazione specialità 29-10-94 Codice Specialità 27540 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027540 018 6 COMPRESSE 250 MG A 63 
027540 020 SOSPENSIONE 45 ML 2% C 
027540 032 1 FLAC. SOSPENSIONE 30 ML 2% A 63 


Data 
Registazione 
29-10-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


HALIBORANGE 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 92755 Titolare AIC: EUROSPITAL 
i Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09755 012 EMULSIONE OS 200 G o; 
09755 036 25 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 
17-03-84 
02-08-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


HALOTESTIN 
data prima registrazione specialità: 29-04-68 Codice Specialità: 14984 Titolare AIC: N.V. UPJOHN S.A. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014984 025 20 COMPRESSE 5 MG A 36 
HALOTHAN 
data prima registrazione specialità: 09-01-79 Codice Specialità: 23679 Titolare AIC: HOECHST AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023679 044 ANESTETICO PER INALAZ. 250 ML H 


=. 


Data 
Registazione 


29-11-95 


Data 
Registazione 


22-01-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


HAMAMILLA 
data prima registrazione specialità: 04-03-96 


N. AIC 
032241 034 


KAVRIX 


data prima registrazione specialità: 25-07-94 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
COLLIRIO FLAC 15 ML 


Codice Specialità 32241 


Codice Specialità: 28725 


Titolare AIC: 


PHARMASETTE 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Serie generale - n-26 


Data 


Registazione 


04-03-96 


SMITHKUNE BEECHAM SPA 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


028725 012 
028725 024 
028725 036 
028725 048 
028725 051 
028725 063 
028725 075 
028725 087 


HAVRIX 1440 
data prima registrazione specialità 22-01-96 


N. AIC 


029545 011 
029545 023 


Contezione 


1 SIRINGA 1 DOSE 1 ML 

2 SIRINGHE 1 DOSE 1 ML 
1 FLACONE 1 DOSE 1 ML 
2 FLACONI 1 DOSE 1 ML 

1 SIRINGA 1 DOSE 0,5 ML 
2 SIRINGHE 1 DOSE 0,5 ML 
1 FLACONE 1 DOSE 0,5 ML 
2 FLACONI 1 DOSE 0,5 ML 


Contezione 
1 FLNE 1 DOSE VAC. 1,0 ML 


1 SIR. PRERIEM. 1 DOSE 1,0 ML 


HEALON 


data prima registrazione specialita: 24-10-88 


Codice Specialità: 29545 


Codice Specialità 26505 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oHeozozoHoMzMeoMeMe, 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 


SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titotare AIC: 


PHARMACIA AB 


Data 
Registazione 
22-01-96 
22-01-96 


Data 
Rinnovo 


Data 


N. AIC Confezione 
026505 014 SIRINGA STERILE 0,4 ML 1% 
026505 026 SIRINGA STERILE 0.75 ML 1% 
026505 038 SIRINGA STERILE 2 ML 1% 
026505 040 YELLOW SIRINGA 0,55 ML 1% 
026505 053 YELLOW SIRINGA 0,85 ML 1% 
026505 065 GV SIRINGA 0,55 ML 1,4% 
026505 077 GV SIRINGA 0,85 ML 1,4% 
026505 089 SIRINGA STER. MONOUSO 0,55 ML 
026505 091 SIRINGA STER. MONOUSO 0,85 ML 


HEDERIX PLAN 


data prima registrazione specialità: 26-01-56 


Codice Specialità: 7645 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


LLELLILI_LEL.L 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
24-10-88 
24-10-88 
24-10-88 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
07645 029 LATTANTI 10 SUPPOSTE 


07645 056 1 FLACONE GOCCE OS 30 ML 
07645 070 BB 10 SUPPOSTE 
07645 082 AD 10 SUPPOSTE 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O000AO0 


Data 
Registazione 
22-10-57 
03-09-86 
03-09-86 
03-09-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


HELIMOX 
| data prima registrazione specialità: 30-04-82 Codice Specialità: 24537 Titolare AIC: ESSEX 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024537 110 12 COMPRESSE 1 G A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-03-89 


HELIS 1 
data prima registrazione specialità: 28-1(-95 Codice Specialità: 32050 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
032050 015. GOCCE OCULARI FLAC 15 ML C 28-10-95 


HEMOCROMO 40 FRANCIA 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 Codice Specialità 25793 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025793 035 10 FLACONI 10 ML 40 MG C 
HEMOFIBRINE 
data prima registrazione specialita: 10-06-80 Codice Specialità: 23216 Titolare AIC: SEPTODONT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023216 017 20 SPUGNE EMOST H 
HEMOFIL M 
data prima registrazione specialita: 06-11-90 Codice Specialità: 27128 Titolare AIC: BAXTER 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027128 014 .. IV1FLAC.LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 
027128 026 IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 
027128 038 IV FL. LIOF. 250 UI + FL. 10 ML H 
HEMOVASAL 
data prima registrazione specialità 26-09-88 Codice Specialità: 26349 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026349 011 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG C 
026349 023 -10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG C 
026349 035 CREMA 30 6 C 
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Data 
Registazione 
13-02-93 


Data 
Registazione 


10-06-80 


Data 
Registazione 


06-11-90 
06-11-90 
06-11-90 


Data 
Registazione 
26-09-88 
26-09-88 


05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


HEPAFACTOR 
data prima registrazione specialità: 25-03-69 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 21289 


Titolare AIC: —MAX 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
021289 018 


HEPARBIL 


data prima registrazione specialità 15-04-67 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


IM 5 FIALE + 5 FIALE 3 ML C 


Codice Specialità: 5341 Titolare AIC: 


MONTEFARMACO 


Data 
Registazione 


25-03-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
05341019 


HEPARIN COLLIRIO 


FLACONE SCIROPPO 200 G 


Codice Specialità 9956 Titolare AIC: FARMIGEA 


Data 
Registazione 
15-04-67 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 22-04-55 


N. AIC Confezione 
09956 018 5 ML 25000 Ul. 


HEPASIL COMPOSTO 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
22-04-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialita: 18-10-83 Codice Specialità: 11483 Titolare AIC: EDMOND 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011483 029 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 


HEPATECT 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 


Codice Specialità: 25900 Titolare AIC: 


BIOTEST PHARMA GMBH 


Data 
Registazione 
08-03-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025900 010 IV 1 FIALA 2 ML 
025900 022 IV 1 FIALA 10 ML 


HEPATOS 


data prima registrazione specialità 26-03-48 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 


H 


Codice Specialità 1250 Titolare AIC: TEOFARMA 


Data 
Registazione 


15-07-91 


15-07-91 


f 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
01250 012 SCIROPPO 200 G 
01250 024 B12 SCIROPPO 175 G 


01250 036 B12 24 CAPSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


dr E 


Data 
Registazione 


26-03-48 
01-06-73 
20-12-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


HEPUMAN B 


data prima registrazione specialità 27-07-85 Codice Specialità: 25260 Titolare AIC: BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025260 011 1 FLAC. 200 U.I. 2 ML A 27-07-85 01-06-95 
25260 023 1 FLAC. 400 U.l 2 ML A 27-07-85 01-06-95 


HERBAGOLA 
data prima registrazione specialità 04-04-96 Codice Specialità: 29588 Titolare AIC: GRICAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029588 011 ASTUCCIO 24 TAVOLETTE C 04-04-96 


HERBE' 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32066 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032066 019 GOCCE OCULARI 10 ML C 28-10-95 


HERBORA BOLDO FRANGULA 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità 24943 Titolare AIC: =. GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024943 019 40 CAPSULE C 04-06-83 01-06-95 


HERBORA FINOCCHIO MENTA 


data prima registrazione specialità: 30-09-83 Codice Specialità 25101 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025101 015 40 CAPSULE C 30-09-83 01-06-95 


HERBORA SENNA 


«data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 24942 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data ‘ Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024942 017 40 CAPSULE C 04-06-83 01-06-95 


— ga 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


HERBORA VALERIANA CAMOMILLA 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 24965 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024965 016 40 CAPSULE C 04-06-83 01-06-95 


HERPES GEL 
data prima registrazione specialità 22-09-84 Codice Specialità 25387 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025387 022 TUBO G.10 GEL C 22-09-84 01-06-95 


HEXABRIX 320 
data prima registrazione specialità 07-07-86 


Codice Specialità: 26307 


Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026307 025 1 FIALA 20 ML 07-07-86 01-06-95 
026307 037 1 FLACONE 50 ML 07-07-86 01-06-95 
026307 049 1 FLACONE 100 ML 07-07-86 01-06-95 


HEXASTAT 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità 25203 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025203 011 25 CAPSULE 100 MG A 20-12-84 01-06-95 


HIBICET 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32063 Titolare AIC: ZENECA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032063 012 SOLUZIONE FUSTINO 5 L C 28-10-95 
032063 024 SOLUZIONE FLAC 500 ML C 28-10-95 
HIBIDIL 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32187 Titolare AIC: ZENECA LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032187 015 SOLUZ. ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 25 ML C 18-03-96 
032187 027 SOLUZ ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 100 ML C 18-03-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


HIBIMAX 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32189 Titolare AIC: ZENECA LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032189 019 SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 25 ML C 18-03-96 
032189 021 SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 100 ML C 18-03-96 


HIBTITER 
data prima registrazione specialità: 13-11-95 Codice Specialità: 28929 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028929 014 1 FLAC. 0,5 ML + 1 SIR. MONOUSO C 13-11-95 
028929 026 10 FLAC. 0,5 ML C 13-11-95 


HIRUDEX 
data prima registrazione specialità: 19-01-59 Codice Specialità: 3903 Titolare AIC: CELAFAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Cgnfezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03903 022 CREMA ESTEMPORANEA 30 G C 02-11-95 01-06-95 


HIRUDOID 
data prima registrazione specialità: 22-09-55 Codice Specialità: 10386 Titolare AIC: LUITPOLD PHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010386 011 POMATA 40 G 0,3 MG C 22-09-55 01-06-95 
010386 023 GEL 40 G 0,3 MG C 19-03-80 01-06-95 
010386 062 POMATA 40000 U.. 50 G C 30-06-88 01-06-95 
010386 074 GEL 40000 U.I. 50 G C 30-06-88 01-06-95 


HISMANAL 
data prima registrazione specialità 09-03-87 Codice Specialità: 26527 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026527 010 30 COMPRESSE 10 MG B 09-03-87 01-06-95 
026527 022 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 2 MG/ML 30 ML B 09-03-87 01-06-95 


HISMANAL D 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità 28118 Titolare AIC: JANSSEN 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028118 014 10 CAPSULE C 22-03-93 
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1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


HISTAMEN 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25964 Titolare AIC° POLIFARMA 
Fascia Data Data 
N. AiC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025964 014 30 COMPRESSE 10 MG B 27-07-87 01-06-95 
025964 026 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 30 ML 0,2% B 27-07-87 01-06-95 


HISTAMEN D 
data prima registrazione specialità 22-03-93 Codice Specialità: 28194 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028194 013 10 CAPSULE C 22-03-93 


HIVID 
data prima registrazione specialità 02-05-95 Codice Specialità 28624 Titotare AIC: ROCHE 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028624 017 100 COMPRESSE LACCATE 0,375 MG H 02-05-95 
028624 029 100 COMPRESSE LACCATE 0,750 MG H 02-05-95 
HIZOLLIN 
data prima registrazione specialità 08-11-93 Codice Specialità: 28669 Titolare AIC: GLAXO ALLEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
028669 012 BB AEROSOL 120 DOSI 25 MCG C 08-11-93 
028669 024 MITE AEROSOL 120 DOSI 50 MCG C 08-11-93 
028669 036 AEROSOL 60 DOSI 125 MCG C 08-11-93 
028669 048 FORTE AEROSOL 60 DOSI 250 MCG C 08-11-93 
028669 051 BB 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG C 08-11-93 
028669 063 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 100 MCG C 08-11-93 
028669 075 POLV. 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG C 08-11-93 
028669 087 POLV. 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG C 08-11-93 


HOLOXAN 
data prima registrazione specialità 13-11-81 Codice Specialità 23779 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023779 046 IV 1 FLAC.1 G+1 FLAC. 50 ML A 13-11-81 01-06-95 
023779 059 IV 1 FLACONCINO 2000 MG C 09-03-91 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


HONEYFLU 
data prima registrazione specialità 30-04-92 Codice Specialità: 28293 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028293 013 SCIROPPO AL MIELE 200 ML C 30-04-92 


HONVAN 
data prima registrazione specialità 02-02-57 Codice Specialità: 12153 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012153 019 IV 10 FIALE 5,2 ML C 02-02-57 01-06-95 
012153 021 50 COMPRESSE C 28-05-66 01-06-95 


HRF 
data prima registrazione specialità 16-12-81 Codice Specialità: 24333 Titolare AIC: WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024333 015 FLAC. LIOF. 0,1 MG + F SOLV H 16-12-81 01-06-95 


HUMATIN 
data prima registrazione specialità 24-11-61 Codice Specialità: 16531 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016531 016 16 CAPSULE 250 MG C 01-12-84 01-06-95 
016531 028 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2,5% A 24-11-61 01-06-95 


HUMATROPE 
data prima registrazione specialità 01-04-89 Codice Specialità: 26962 Titolare AIC: LILLY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026962 011 1 FLAC. UOF 4 UI + 1 FLAC. 2 ML A 39 01-04-89 01-06-95 


HUMEGON 
data prima registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialità: 28679 Titolare AIC: ORGANON (OLANDA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028679 013 IM 1 FIALA LIOF + 1 FIALA 1 ML A 05-03-93 
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1-2-1997 


HUMOFERON 
data prima registrazione specialità 02-04-90 


N. AIC 


027381 019 
027381 021 


HUMULIN 


data prima registrazione specialità 30-03-85 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


1 FLACONCINO 3 M.U. 1 ML 
1 FLACONCINO 10 M.U. 1 ML 


Codice Specialità 27381 


Codice Specialità 25707 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


LILLY 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025707 011 
025707 023 
025707 035 
025707 047 
025707 151 
025707 163 
025707 175 
025707 187 
025707 199 
025707 201 
025707 213 
025707 225 
025707 237 
025707 249 
025707 252 
025707 264 
025707 276 
025707 288 
025707 290 
025707 302 
025707 314 
025707 326 
025707 338 
025707 340 


HY-DROP 


data prima registrazione specialità 28-10-95 


N. AIC 


032044 012 
032044 024 
032044 036 


HYALART 
data prima registrazione specialità 22-03-93 


N. AIC 
027663 018 


Confezione 


R 1 FLAC. 10 ML 100 U/ML 

R 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 

I FLACONE 10 ML 100 U/ML 

| 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 

U 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 

U FLACONE 10 ML 100 U/ML 
30/70 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 
30/70 FLACONE 10 ML 100 U/ML 
L 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 

L FLACONE 10 ML 100 U/ML 
10/90 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 
10/90 FLACONE 10 ML 100 U/ML 
20/80 1-FLAC. 10 ML 40 U/ML 
20/80 FLACONE 10 ML 100 U/ML 
40/60 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML 
40/60 FLACONE 10 ML 100 U/ML 


R PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
I PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
10/90 PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
20/80 PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
30/70 PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
40/60 PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 


50/50 1 FLAC. 10 ML 40 UU/ML 
50/50 1 FLAC. 10 ML 100 UI/ML 


Confezione 


Codice Specialità: 32044 


COLLIRIO 2 STRIPS DA 10 UNHA MONOD 0,25 ML 


COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 5 ML 
COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 10 ML 


Confezione 
1 FLACONCINO 20 MG/2 ML 


Codice Specialità 27663 
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Rimborsabilità SSN 


O P>PPrPPLPLPLrEPBOPLPOPOPLOBPOPLPOPPLA)OdLIDd 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


FIDIA 


FIDIA ADVANCED 


Data 
Registazione 
30-03-85 
30-03-85 
30-03-85 
30-03-85 
02-04-90 
02-04-90 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
28-03-92 
28-03-92 
28-03-92 
28-03-92 
28-03-92 
28-03-92 
29-10-94 
29-10-94 


Data 
Registazione 
28-10-95 
28-10-95 
28-10-95 


22-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
—6—=Frrr _w 1. 1r——rrrrr—r—rrrrr———r———rrr_rrrr__1__ mT___1t1 _ _—4à40nqgeoertf—_r———_.r.r—r_———<_p.p.m—1___.—_—_r_—r_._._.—._._—__._.t_.rr__...rrr__._—.tm_—__.&_._»m@ 


HYALGAN 
data prima registrazione specialità 07-04-86 Codice Specialità: 26354 Titotare AIC: FIDIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026354 011 1 FLACONCINO 20 MG 2 ML C. 07-04-86 01-06-95 


HVYALISTIL 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità 32072 Titolare AIC: SF. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032072 011 COLLIRIO FLAC 5 ML o 28-10-95 
032072 023 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc 28-10-95 


HYDERGINA | 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 4198 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04198 040 50 COMPRESSE 1,5 MG C 29-12-83 01-06-95 
04198 053 6 FIALE 0,3 MG 1 ML C 29-07-85 01-06-95 
04198 065 FLAC. 45 ML SOLUZ. 0S 0,1% C 10-07-95 01-06-95 


HYDERGINA PRESS 


data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 25574 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025574 017 30 COMPRESSE 4,5 MG C 01-12-84 01-06-95 
025574 029 IV 5 FIALE 1,5 MG/5 ML C 21-06-85 01-06-95 
HYDRALANE 
dara prima registrazione spectialità: 24-04-96 Codice Specialità 32700 Titolare AIC: ORLANE ITALIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032700 015 COLLIRIO FLACONE 9 ML C 24-04-96 


HYDROTRICINE 
data prima registrazione specialità 28-03-86 Codice Specialità 3214 Titolare AI: —RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione ‘ Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo. 
03214 018 24 PASTIGLIE 1 MG C 28-03-86 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


HYPERSTAT 
data prima registrazione specialità: 28-12-82 Codice Specialità: 23370 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023370 012 IV 1 F 20 ML 15 MG/ML H 28-12-82 01-06-95 


HYPOSTAMINE 
data prima registrazione specialità 07-12-81 Codice Specialità 23718 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023718 012 30 COMPRESSE C 07-12-81 01-06-95 


HYPOTEARS 
data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialita: 32636 Titolare AIC: CIBA VISION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032636 019 SOLUZIONE FLACONE 15 ML C 04-04-96 
HYPRIM 
data pnima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28358 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028358 012 10 COMPRESSE 200 MG A 05-03-93 
028358 024 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG A 05-03-93 
028358 036 1 FLAC. SOSPENSIONE 1% 100 ML A 05-03-93 


IAL 
data prima registrazione specialità: 07-04-86 Codice Specialità: 26355 Titolare AIC: FIDIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026355 038 FLAC.NO 24 MG/2 ML H 04-08-95 01-06-95 
026355 040 FLAC.NO 60 MG/5 ML H 04-08-95 01-06-95 


IAL F 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità: 29226 Titolare AIC: FIDIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029226 014 SOLUZ. SIRINGA 20 MG 1,1 ML H 18-03-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


IALUREX 


Codice Specialità: 29544 Titolare AIC: FIDIA 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029544 018 3 STRIPS 10 UN. MONOD. 0,2 ML C 04-04-96 


IBIAMOX 
data prima registrazione specialità: 04-10-78 Codice Specialità 23426 Titolare AIC: IBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023426 012 12 CAPSULE 500 MG C 02-11-79 01-06-95 
023426 024 GRANULATO OS 40 G 5% C 02-11-79 01-06-95 
023426 036 IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA SOLV. A 04-10-78 01-06-95 
023426 048 1FL250MG+1F C 29-11-80 01-06-95 
023426 051 SCIROPPO 60 ML 250 MG C 29-11-80 01-06-95 
023426 063 SCIROPPO 60 ML 125 MG C 29-11-80 01-06-95 


IBICYN 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità: 20944 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020944 017 16 CAPSULE 250 MG C 02-11-79 01-06-95 
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IBIDROXIL 
data prima registrazione specialità: 04-08-82 Codice Specialità: Titolare AIC: IBI 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024698 019 12 CAPSULE 250 MG C 04-08-82 01-06-95 
024698 033 12 CAPSULE 500 MG C 04-08-82 01-06-95 
024698 045 POLV SCIROPPO EST 60 ML/125 MG C 04-08-82 01-06-95 
024698 060 PV SCIROPPO EST 60 ML/250 MG C 04-08-82 01-06-95 
024698 084 SCIROPPO ESTEMP. 100 ML 125 MG/5 ML C 17-05-96 01-06-95 
024698 096 SCIROPPO ESTEMP. 100 ML 250 MG/5 ML C 17-05-96 01-06-95 
IBILEX 
data prima registrazione specialità 05-01-79 Codice Specialità: 23836 Titolare AIC: IBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023836 012 12 CAPSULE 250 MG C 05-01-79 01-06-95 
023836 024 8 CAPSULE 500 MG C 05-01-79 01-06-95 
023836 036 POLV. X SCIROPPO 60 ML 1,5 G C 05-01-79 01-06-95 
023836 048 IM IV FL 250 MG + F C 05-01-79 01-06-95 
023836 051 IM IV FL 500 MG + F C 05-01-79 01-06-95 
023836 063 = IMIVFL1G+F C 05-01-79 01-06-95 


1-2-1997 


IBIMICYN 


data prima registrazione specialità 29-09-82 


N. AIC 
024693 018 


024693 020 
024693 032 
024693 044 
024693 057 
024693 069 
024693 071 


IBUDROS 


data prima registrazione specialità 08-11-78 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
12 CAPSULE 250 MG 


12 CAPSULE 500 MG 

1 FL 250 MG+1F 2,5 ML 

1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML 

1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML 
SCIROPPO EST 60 ML 125 MG/5 ML 
SCIROPPO EST 60 ML 250 MG/5 ML 


Codice Specialità: 24693 


Codice Specialità 23592 


Titolare AIC: IBI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


O_ 0 » »B_ O O 


Titolare AIC: 


MANETTI E ROBERTS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023592 025 


023592 052 
023592 064 


IBUSTRIN 


data prima registrazione specialità 05-05-84 Codice Specialità: 25308 


Confezione 
30 COMPRESSE 400 MG 


10 SUPPOSTE 600 MG 
POMATA 50 G 


Titotare AIC: PHARMACIA 


Data 
Registazi 
08-11-78 
08-11-78 


18-06-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
025308 038 


025308 040 
025308 065 


IDA 


data prima registrazione specialità 18-09-96 


N. AIC 
032017 016 


IDARAC 


N. AIC 


023442 015 


data prima registrazione specialità: 08-10-76 


Confezione 
30 COMPRESSE 200 MG 


48 COMPRESSE 200 MG 
6 F LIOF + 6 F SOLV 200 MG 


Confezione 
0,03% SPRAY NASALE FLAC 15 ML 


Confezione 
20 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità 32017 


Codice Specialità 23442 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 
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DE ANGELI PH 


Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 


Data 
RAT 
05-05-84 
05-05-84 


05-05-84 


Data 
Registazione 
18-09-96 


Data 
Registazione 


08-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IDEOLIDER 


data prima registrazione specialità: 20-07-64 Codice Specialità 20335 Titolare AIC: I.P.FI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


020335 028 50 CONFETTI C 


IDRACEMI | 
data prima registrazione specialità 11-11-58 Codice Specialità 14438 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014438 016 COLLIRIO 10 ML B 
014438 028 EPARINA SOD. COLL. 5 ML C 
014438 030 POMATA OFTALMICA 5 G B 


«Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-07-64 


Data 
Registazione 
11-11-58 
11-11-58 
27-06-62 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


IDRO C 
data prima registrazione specialità 26-03-83 Codice Specialità 11495 Titolare AIC: BLUE CROSS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011495 013, GRANULARE 10 BUSTINE 10 G C 
IDRO P2 


data prima registrazione specialità 30-12-80 Codice Specialità 1635 Titolare AIC: SANOFI 


Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01635 147 ASCORBICO 6 FIALE 2 ML C 
01635 150 ASCORBICO FORTE 3 FIALE 5 ML C 
01635 162 ASCORBICO EXTRAFORTE 3 FIALE 6 
01635 174 ASCORBICO 20 CONFETTI C 
01635 186 ASCORBICO FORTE SOLUZ 15 ML C 
01635 198 ASCORBICO FORTE 30 CONFETTI C 


IDROCET 
data prima registrazione specialità 02-11-79 Codice Specialità 10890 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010890 010 GOCCE OTOLOGICHE OFT. 5 ML C 
010890 046 8 TAVOLETTE VAGINALI C 


IDROCHINIDINA LIRCA 


data prima registrazione specialità: 14-06-93 Codice Specialità: 5494 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05494 024 40 COMPRESSE 150 MG A 
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Data 
Registazione 
26-03-83 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


27-07-95. 


Data 
Registazione 


02-11-79 
02-11-79 


14-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


IDROCHINIDINA RITARDO LIRCAPS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità 01-03-79 


N. AIC Confezione 
023165 018 20 CAPSULE 
IDROCORTIGAMMA 


N. AIC 
011182 019 
011182 033 


data prima registrazione specialità: 12-01-61 


SYNTHELABO 


Codice Specialità: 23165 


Titolare AIC: 


Codice Specialità: 11182 Titotare AIC: IBP PAVESE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 
POMATA DERMATOLOGICA 2% 20 G C 
POMATA CERMATOLOGICA 1% 20 G C 


IDROCORTISON:. 
data prima registrazione specialità: 08-04-55 


Codice Specialità: 3651 Titolare AIC. ROUSSEL PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
01-03-79 


Data 
Registazione 
27-02-74 
05-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
09651 023 


Confezione 
POMATA 20 G 0,5% 


IDROCORTISONE BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
data prima registrazione specialità: 15-05-95 


N. AIC 
030842 013 
030842 025 


IDROCORTISONE LUX 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 


N. AIC 


010732 028 


‘010732 030 
010732 055 
010732 067 


Codice Specialità 30842 Titolare AIC: 


Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 100 MG + 1 F SOLV 2 ML C 
1 FLACONE 500 MG + 1 F SOLV 5 ML C 
Codice Specialità: 10732 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO 1% 5 ML C 
COLLIRIO 2,5% 5 ML C 
POMATA 1% 5 G C 
POMATA 2,5% 5 G Cc 


IDROCORTISONE SCHIAPPARELLI 
data prima registrazione specialità: 18-11-87 


SCHIAPPARELLI 


Codice Specialità 26163 Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
31-05-85 


BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


Registazione 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Registazione 
24-03-82 
24-03-82 
24-03-82 
24-03-82 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
026163 016 
026163 028 


Confezione 
CREMA 0,5% 20 G 
UNGUENTO 0,5% 20 G 


cs 483 = 


Data 
Reoistazi 
18-11-87 
18-11-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IDROLATTONE 


data prima registrazione specialità: 28-12-72 Codice Specialità: 22666 


Titolare AIC: ZOJA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022666 010 10 COMPRESSE 50 MG C 
022666 034 10 COMPRESSE 100 MG A 
022666 046 20 COMPRESSE 100 MG C 
022666 059 16 CAPSULE 25 MG C 


IDROLONE 


Codice Specialità: 23277 Titolare AIC: SANOFI 


data prima registrazione specialità: 30-12-80 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-12-72 
28-12-72 
28-12-72 
28-12-72 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023277 039 15 CAPSULE 10 MG C 
023277 041 20 CAPSULE A 


IDRONEOMICIL 


data prima registrazione specialità 21-05-56 Codice Specialità 11203 Titolare AIC: POLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011203 015 GOCCE ESTEMPORANEE 5 ML C 
011203 027 POMATA 3,5 G C 


Data 


Registazione 


27-07-95 


27-07-95 


Data 


Registazione 


21-08-57 
21-05-56 


Data 
Rinnove 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


- IDROPAN B 
data prima registrazione specialità: 28-10-61 Codice Specialità: 9001 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09001 037 10 FLACONI ORALI 10 ML C 
IDROPLURIVIT 


data prima registrazione specialità 10-12-56 Codice Specialità: 6387 Titolare AIC: MENARINI 


Rao 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

06387 056 C 500 40 PASTIGLIE C 

06387 070 C 500 20 BUSTINE 10 G C 

06387 094 C 500 40 BUSTINE 10 G C 

06387 106 C 500 10 FLACONI ORALI C 

06387 132 GOCCE ORALI 10 ML Cc 

06387 144 5 FIALE LIOF. + 5 FIALE SOLV Cc 

06387 157 —40CONFETTI c 


Data 
Registazione 


29-04-85 


Data 
Registazione 


23-11-73 
16-03-81 
16-03-81 
30-03-79 
04-08-95 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


IDROPULMINA 
data prima registrazione specialità: 08-02-85 


N. AIC 


010081 089 
010081 091 
010081 103 
010081 115 


IDROQUARK 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 10081 Titolare AIC: ISI 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
AD 6 FIALE 2 ML C 
BB 10 FIALE 1 ML C 
AD 6 SUPPOSTE C 
BB 10 SUPPOSTE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028533 014 
028533 026 


IDROTAL 


data prima registrazione specialità: 12-01-82 


N. AIC 


024474 049 
024474 052 
024474 076 


IDRUM 


data prima registrazione specialità: 04-06-87 


N AIC 


025865 015 
025865 027 
025865 039 


Codice Specialità: 28533 Titotare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
2,5 14 COMPRESSE 5 MG + 12,5 MG A 
5 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A 


Codice Specialità 24474 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE C 
50 COMPRESSE C 
20 BUSTINE MONOD. 10 ML C 


Codice Specialità 25865 


Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
1 FLAC. NEBULIZZATORE 50 ML C 
1 FLAC. NEBULIZZATORE 100 ML C 
1 FLACONE 500 ML C 


Data 
Reoistazi 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
03-12-86 
03-12-86 
10-09-96 


Data 
Raoistazi 
04-06-87 


04-06-87 
04-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


IDUCHER 
data prima registrazione specialità: 19-12-62 Codice Specialità: 19365 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019365 016 POMATA OFTALMICA 5 G 2 X 1000 A 15-12-84 01-06-95 
019365 028 COLLIRIO 10 ML 2 X 1000 A 19-12-62 01-06-95 


 IDUCOL 


data prima registrazione specialità 09-11-68 Codice Specialità 21107 Titolare AIC: SIFI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021107 014 FLACONE COLLIRIO 3 ML C 09-11-68 01-06-95 
021107 026 POMATA OFTALMICA 3 G C 09-11-68 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
IDURIDIN 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 25383 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025383 011 SOLUZ 5% 5 ML C/APPLICATORE C 20-12-84 01-06-95 
025383 023 SOLUZ 40% 5 ML C/APPLICATORE G; 09-12-85 01-06-95 


IDUSTATIN 
data prima registrazione specialità: 05-08-65 Codice Specialità: 20591 Titolare AIG: DELALANDE ISNARDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020591 020 POMATA 10 G 1,5% C 
020591 032 POMATA 10 G 3% C 


IDUSTATIN SOLUZIONE 


data prima registrazione specialità 20-11-78 Codice Specialità: 23705 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023705 015 SOLUZIONE U. EST. 5 G 5% Cc 
023705 027 SOLUZIONE U. EST. 10 G 5% C 
023705 039 SOLUZIONE U. EST. 5 G 10% Co: 
023705 041 SOLUZIONE U. EST. 10 G 10% C 
023705 066 FLACONE SOLUZIONE 5 ML 40% C 


IETEPAR 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 


Codice Specialità: 18748 Titolare AIC© —.ROTTAPHARM 


| Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

018748 018 IV 5 FIALE 10 ML C 

018748 020 IM 10 FIALE 2 ML C 

018748 032 24 CAPSULE C 

018748 044 FLACONE SCIROPPO 170 G C 
IFENEC 

data prima registrazione specialità: 10-12-79 Codice Specialità: 24066 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024066 019 DERM POMATA 30 G 1% C 

024066 021 DERM EMULSIONE 30 G 1% C 

024066 033 DERM.POLVERE 20 G 1% C 

024066 045 DERM POLVERE 30 G 1% C 

024066 058 GINEC CREMA VAG. 30 G 1% C 

024066 060 GINEC CREMA VAG. 78 G 1% C 

024066 072 GINEC 6 OVULI VAGINALI 50 MG C 

024066 084 GINEC 12 OVULI VAG. 50 MG C 

024066 096 GINEC 15 OVULI VAG. 50 MG C 

024066 108 GINEC 3 OVULI VAG. 150 MG C 
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, 


Data 
Registazione 
25-06-81 
02-09-85 


Data 
Reaistazi 
20-11-78 
20-11-78 
17-10-84 
17-10-84 
20-12-88 


Data 
Registazione 
22-04-81 
22-04-81 
22-04-81 
22-04-81 


Data 
Registazione 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
10-12-79 
18-05-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95; 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024066 110 = GINEC6 OVULI VAG. 150 MG C 
024066 122 =DERM SCHIUMA 3 BUSTINE 10 G C 
024066 134 =—DERM SCHIUMA 6 BUSTINE 10 G C 
024066 146 = DEPOT 2 OVULI 150 MG C 
024066 159 =—SCHIUMA GINECOLOGICA 60 ML 1% C 
024066 161 LIPOGELGEL30G1% C 


IFENEC SHAMPOO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-04-82 
27-05-83 
27-05-83 
20-12-84 
09-03-87 
02-11-89 


Data 

. Rinnovo 

01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 19-10-92 Codice Specialità 28795 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028795 019 1 TUBO 80 G C 


Data 
Registazione 
19-10-92 


Data 
Rinnovo 


IG EPATITE 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 28197 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028197 010 IM FLACONE 1 ML 200 UL. C 
028197 022 IM FLACONE 3 ML 600 UL. C 


Data 
aria 
07-06-93 
07-06-93 


IG GAMMA 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità 20712 Titolare AIC: SCLAVO 
F Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020712 016 1 FLACONE 2 ML C 
020712 028 1 SIRINGA 2 ML C 
020712 030 1 FLACONE 5 ML C 
IG MORBILLO 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità 24128 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024128 011 1 FLACONE 2 ML C 
024128 023 1 SIRINGA 2 ML C 


Data 
Registazione 
28-11-83 
28-11-83 
28-11-83 


Data 
Registazione 
28-11-83 
28-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


IG PAROTITE 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 24129 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024129 013 1 FLACONE 2 ML C 
024129 025 1 SIRINGA 2 ML C 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IG PERTOSSE 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 22783 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022783 017 1 FLACONE 2 ML G 
022783 029 1 SIRINGA 2 ML 6 


IG RABBIA 
data prima registrazione specialità. 30-09-d1 Codice Specialità 26457 Titolare AIC: =—SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026457 010 1 FLAC. 1500 U.I. 10 ML A 
026457 022 1 FLAC. 300 U.l. 2 ML A 
026457 034 1 SIRINGA 300 U.l. 2 ML A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
28-11-83 
28-11-83 


Data 
Registazione 


30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


prat registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità. 23466 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023466 028 1 FLAC. 2 ML 200 MCG A 37 
023466 030 1 FLAC. 3 ML 300 MCG A 37 
023466 055 1 SIRINGA 2 ML 200 MCG A 37 


Data 
Registazione 


28-11-83 
28-11-83 


28-11-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


IG ROSOLIA 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 24044 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024044 012 1 FLAC. 2 ML A 
024044 024 1 SIRINGA 2 ML C 
IG TETANO 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 22637 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022637 019 250 Ul 1 FLACONE 2 ML C 
022637 033 1 SIRINGA 1 ML 250 UI A 
022637 045 1 SIRINGA 2 ML 500 UI A 
022637 058 1 FLAC. 1 ML 250 UI A 
022637 060 1 FLAC. 2 ML 500 UI A 


Data 
Registazione 


28-11-83 
28-11-83 


Data 


+  Registazione 


28-11-83 
28-11-83 
28-11-83 
28-11-83 
28-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Ri . 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95. 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IG VAIOLO 


data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità 23292 Titolare AIC: SCLAVO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023292 028 1000 UI 1 FLACONE 2 ML C 


IG VENA N 1.V. 


Codice Specialità: 25266 Titolare AIC: SCLAVO 


data prima registrazione specialità: 06-04-84 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN 
025266 127 I.V. FLACONE 5 ML 250 MG H 
025266 139 IV. FLACONE 10 ML 500 MG H 
025266 141 IV. FLACONE 20 ML 1000 MG H 
025266 154 I.V. FLAC. 50 ML 2500 MG + SET INF H 
025266 166 I.V. FLAC. 100 ML 5000 MG + SET INF H 
025266 178 IV. FLAC. 200 ML + SET INFUS. H 


Data 
Registazione 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


IGROSELES 
data prima registrazione specialità: 04-08-82 Codice Soecialità 24763 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024763 056 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A 
024763 068 MITE 28 COMPRESSE 50 + 12,5 MG A 


Data 
Registazione 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


IGROTON 
data prima registrazione specialita: 08-11-79 Codice Specialità: 16861 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


016861 015 30 COMPRESSE 25 MG A 


IGROTON LOPRESOR 


Data 
Registazione 
08-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 04-08-82 Codice Specialità 24769 Titolare AIC: —CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024769 022 28 COMPRESSE LACCATE A 


IGROTON RESER. 


Data 
Registazione 


20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 08-11-79 Codice Specialità 20590 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020590 016 12 COMPRESSE 50 + 25 MG C 
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08-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


IKARAN 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità 25927 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025927 017 30 CAPSULE 5 MG B 06-08-85 01-06-95 


IKESTATINA 
data prima registrazione specialità: 01-06-89 Codice Specialità 27013 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027013 046 250 FL. LIOF. 0,250 MG + F. SOL H 30-03-95 01-06-95 
027013 059 3000 FL. LIOF. 3 MG + F. SOLV H 30-03-95 01-06-95 


ILITIA 
data prima registrazione specialità: 20-10-84 Codice Specialità: 6202 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06202 042 20 CAPSULE 300 MG C 07-11-85 01-06-95 


ILOMEDIN È 
data prima registrazione specialità: 07-08-92 Codice Specialità 27181 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027181 015 IV 1 FIALA 0,100 MG H 07-08-92 
027181 027 FIALA 50 MCG/0,5 ML H 31-10-94 


ILOSONE 
data prima registrazione specialità: 23-12-70 Codice Specialità: 15661 Titolare AIC: LILLY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015661 010 8 CAPSULE 250 MG C 20-11-71 01-06-95 
015661 022 8 CAPSULE 125 MG C 20-11-71 01-06-95 
015661 034 GOCCE ORALI 10 ML 100 MG/ML C 23-12-70 01-06-95 
015661 046 SOSPENSIONE 0S 60 ML 125 MG/5 ML C 23-12-70 01-06-95 


ILVIN 
data prima registrazione specialità 14-05-58 Codice Specialità: 13857 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013857 014 20 CONFETTI 16 MG C 14-05-58 01-06-95 
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Serie generale - n. 26 


\-2-1997 Suppiemento ovrdinurio sila GAZZETTA UFFICIALE 


| « 
: IMAGOPAQUE 


n data prima registrazione specialità: 01-12-92 Codice Specialità 27877 Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS: | 
Fascia Data Data 
"N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
027877 012 1 FLACONE £0 ML 150 MG I/ML H 01-12-92 
027877 024 1 FLACONE 100 ML 150 MG I/ML H 01-12-92 
027877 036 1 FLACONE 20 ML 200 MG I/ML H 01-12-92 
027877 048 1 FLACONE 50 ML 200 MG i/ML H 01-12-92 
027877 051 1 FLACONE 20 ML 250 MG I/ML H 01-12-92 
027877 063 1 FLACONE 50 ML 250 MG I/ML H 01-12-92 
027877 075 1 FLACONE 20 ML 300 MG I/ML H 01-12-92 
027877 087 1 FLACONE 50 ML 300 MG I/ML H 01-12-92 
027877 099 1 FLACONE 100 ML 300 MG I/ML H 01-12-92 
027877 101 1 FLACONE 50 ML 350 MG I/ML H 01-12-92 
027877 113 1 FLACONE 100 ML 350 MG I/ML H 01-12-92 
027877 125 FLACONE 300 MGI/ML 200 ML H 22-04-96 
027877 137 FLACONE 350 MGI/ML 200 ML H 22-04-96 


IMET 


data prima registrazione specialità: 11-04-73 Codice Specialità 21837 Titolare AIC: 
* Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimbor sabilità SSN Registazione Rinnovo 
0218237 012 25 CAPSULE 25 MG A 66 11-04-73 01-06-95 
021837 051 6 SUPPOSTE 50 MG C 11-04-73 01-06-95 
021837 063 10 SUPPOSTE 50 MG C 11-04-73 01-06-95 
021837 075 6 SUPPOSTE 100 MG C 11-04-73 01-06-95 
021837 087 10 SUPPOSTE 100 MG C 11-04-73 01-06-95 
IMIDAZYL | 
data pnima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Soecianta: 3410 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03410 014 COLLIRIO 5 ML C 24-03-82 01-06-95 
03410 026 COLLIRIO 10 ML 0,1% C 24-03-82 01-06-95 
03410 040 ANTISTAMINICO COLLIRIO 10 ML C 24-03-82 01-06-95 
03410053 SPRAY NASALE 15 ML C 16-10-96 01-06-95 


IMIGRAN 
data onma registrazione specialità: 28-11-91 Codice Specialità: 27975 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027975 034 = 2 SIR. 6 MG SENZA AUTOINIETTORE C 28-11-91 
027975059 = 4 COMPRESSE 100 MG B 28-11-91 
027975061 2 SIRINGHE C/INIETT. PENKIT 6 MG B 27-07-93 


cz AS 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
IMIPEM 1 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26462 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia —. Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026462 010 IV FLACONE 250 MG H 30-07-87 01-06-95 
026462 022 IV FLACONE 500 MG H 30-07-87 01-06-95 
026462 034 IV FLACONE 500 MG + FLAC SOLV H 30-07-87 01-06-95 
026462 046 IM 1 FLAC. 500 MG + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 56 09-11-89 01-06-95 
026462 059 MONOVIAL FL. 500 MG/500 MG + SOL H 29-11-95 01-06-95 
IMIZOL 
data prima registrazione specialità: 27-05-50 Codice Specialità: 3350 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03350 016 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 27-05-50 01-06-95 
03350 030 10 CONTENITORI 0,5 ML MONODOSE C 23-02-87 01-06-95 
IMMUBRON 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità: 26422 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026422 028 30 COMPRESSE 50 MG C 12-09-95 


IMMUCYST 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità 28422 


Titolare AIC: 


PASTEUR MERIEUX MSD SPA 


N. AIC 
028422 018 


IMMUCYTAL 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Confezione 
3 F.LIOF +3F.SOLV. 1 ML 


Codice Specialità 26580 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


PIERRE FABRE PHARMA 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


026580 011 
026580 023 
026580 035 


IMMUNAL 


data prima registrazione specialità: 28-04-93 


Confezione 

AEROSOL FLACONE 10 ML 
12 COMPRESSE 

12 BUSTINE 


Codice Specialità. 28643 


Titolare AIC: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


PIERRE FABRE PHARMA 


Data 
Registazione 
30-07-87 
08-05-95 
08-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028643 017 


Confezione 
1 FLAC. LIOF. 2 MG + SOLV. 1 ML 


46 = 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazi 
28-04-93 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


IMMUNATE STIM PLUS 


data prima registrazione specialità: 02-09-95 Codice Specialità: 29225 Titolare AIC: IMMUNO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029225 012 1 FLACONE 250 U.l. + KIT PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 
029225 024 FLACONE 500 U.l. + KIT PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 
029225 036 FLACONE 1000 UL. + KIT PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 


| IMMUNINE STIM PLUS | 


data prima registrazione specialità: 92-09-95 Codice Specialità 29117 Titolare AIC: IMMUNO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029117 013 1 FLACONE 200 U.l. + SET PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 
029117 025 1 FLACONE 600 U.I. + SET PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 
029117 037 1 FLACONE 1200 Ul. + SET PER RICOSTRUZIONE H 02-09-95 
IMMUNOENDOCIG O 
data prima regrstrazione specialità: 22-01-96 Codice Soecialità: 28180 Titotare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028180 014 IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 10 ML H 22-01-96 
028180 026 IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 20 ML H 22-01-96 
028180 038 IV FLAC. LIOF. + FLAC. SOLV. 50 ML H 22-01-96 


IMMUNOENDOZIG 
data pnma registrazione specialità: 22-01-96 Codice Specialità: 29684 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029684 014 1 FLACONE LIOF. 250 Ul. + SOLV. 5 ML H 22-01-96 
029684 026 1 FLACONE LIOF. 1000 U.i. + SOLV. 20 ML H 22-01-96 
029684 038 1 FLAC. LIOF. 2500 U.I. + SOLV. 50 ML H 22-01-96 


IMMUNOGLOB. UMANA ANTIRABBICA 


data prima regrstrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26339 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimoorsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026339 010 IM 1 FIALA SIRINGA 300 UI 2 ML A 30-07-87 01-06-95 


IMMUNOGLOBULINA UMANA CMV 


data prima registrazione specialità: 22-01-96 Codice Specialità 28822 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028822 017 FLAC. LIOF + SOLV. 10 ML H 22-01-96 
028822 029 FLAC. LIOF-+ SOLV. 20 ML H 22-01-96 
028822 031 FLAC. LIOF + SOLV. 50 ML H 22-01-96 
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1-2-1997. Suppiemento vrainurio alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


IMMUNOHBS 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 Codice Specialità: 25653 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025653 015 1 FLACONCINO 1 ML A 27-07-85 01-06-95 
025653 027 1 FLACONCINO 3 ML A 27-07-85 01-06-95 
| immunonone 
data prima registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità: ‘ 22782 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022782 015 IM 1 FLACONE 2 ML C 25-11-82 01-06-95 
IMMUNOPAROT 
| data orima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità: 22546 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022546 016 IM 1 FLACONE 2 ML C 25-11-82 01-06-95 
“co 
IMMUNOPERTOX 
data onma registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità: 22545 Titolare AIC: ISI 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022545 014 IM FLACONE 2 ML C 25-11-82 01-06-95 


IMMUNORHO 
data orima registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità: 22547 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022547 018 IM 1 FIALA 300 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 25-11-82 01-06-95 
022547 020 IM 1 FIALA 200 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 25-11-82 01-06-95 
022547 032 IM 1 FIALA 100 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 25-11-82 01-06-95 


IMMUNOROS . 
data prima registrazione specialità 25-11-82 ‘Codice Specialità: 22861 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022861 013 IM 1 FLAC, 2 ML 16% A 25-11-82 01-06-95 
022861 025 IM 1 FLAC. 10 ML 16% A 25-11-82 01-06-95 
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1-2-1997 


IMMUNOTETAN 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 


N. AIC 


021935 010 
021935 022 
021935 034 
021935 046 


IMMUNOZIG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML 
IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML 


1 SIRINGA PRONTO USO 250 UI 2 ML 
1 SIRINGA PRONTO USO 500 UI 2 ML 


data prima registrazione specialità: 02-10-89 


Codice Specialità 21935 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 25-11-82 
A 08-10-83 
A 01-03-89 
A 01-03-89 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027086 014 
027086 026 


IMMUNOZIMA 


Confezione 


IM FLACONE 2 ML 
IM FLACONE 5 ML 


data prima registrazione specialita: 08-02-83 


N. AIC 


022078 087 
022078 099 
022078 101 


IMODIUM 


Confezione 


30 COMPRESSE 500 MG 
30 BUSTINE 250 MG 
30 BUSTINE 500 MG 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 


Codice Specialità: 27086 Titotare AIC: 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 02-10-89 
C 02-10-89 


Codice Specialità 22078 Titolare AIC: SALUS 


Rimborsabilità SSN Registazione 
C 18-06-90 
C 07-08-92 
C 07-08-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023673 015 
023673 054 


IMOGAM 16 


Confezione 


20 CAPSULE 2 MG 
1 FLAC. SOLUZIONE OS 0,2 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 


Codice Specialità: 23673 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 04-06-83 
MG/ML 150 ML B 21-06-85 


Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027369 014 


Confezione 
FIALA SIRINGA 2 ML 


IMOGAM TETANO 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Codice Specialità: 27369 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SPA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 09-03-91 


Codice Specialità 25617 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


025617 010 
025617 022 
025617 034 
025617 046 


Confezione 


IM 1 SIRINGA 250 UI 1 ML 
IM 1 FIALA 250 UI 1 ML 
IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML 
IM 1 FIALA 500 UI 2 ML 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


O0L00AO 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


IMOVANE 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 


Codice Specialità: 28299 


N. AIC Confezione 
028299 016 20 COMPRESSE RIV. DIV. 7,5 MG 


IMOVAX BCG 


data prima registrazione specialita: 08-11-86 Codice Specialità 26238 


N. AIC Confezione 
026238 028 1 FIALA LIOF + 1 F. SOLV. 


IMOVAX COLERA 


data prima registrazione specialità: 21-12-90 Codice Specialità: 27477 


N. AIC Confezione 
027477 013 VACCINO 1 FIALA 0,5 ML 
IMOVAX DT 


data prima registrazione specialità: 10-02-90 Codice Specialità: 26947 


N. AIC Confeziore 
026947 010 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML 


IMOVAX DTP 


data prima registrazione specialità: 27-07-92 Codice Specialità: 27899 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


— Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 05-03-93 
Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 10-01-94 
Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 21-12-90 
Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 10-02-90 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
027899 018 1 FIALA SIRINGA 1 ML 


IMOVAX OREILLONS 


data prima registrazione specialità 17-12-91 Codice Specialità: 26757 


Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 27-07-92 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026757 017 1 DOSE LIOF. + SIRINGA 0,5 ML 


IMOVAX POLIO 
data prima registrazione specialità 21-04-95 


Codice Specialità 29310 


N. AIC Confezione 
029310 012 1 FLAC. SIRINGA 
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Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 17-12-91 


Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 21-04-95 


Data 
Rinnovo 


Rinnovo 


1-2-1997 


IMOVAX POLIO ORALE 
data prima registrazione specialità: 21-04-95 


Codice Specialità 29183 


N. AIC Confezione 
029183 011 1 FIALA MONODOSE 0,5 ML 


IMOVAX RABBIA 
data prima registrazione specialità 02-01-90 


Codice Specialità: 26330 
N. AIC Confezione 
026330 011 1 FLAC. LIOF. INAT. + SIRINGA 


IMOVAX TETANO 


data prima registrazione specialità: 02-01-90 Codice Specialità: 26171 


N. AIC Confezione 


026171 013 SIRINGA PRONTA PER L'USO 0,5 ML 


IMPETEX 
Codice Specialità: 24383 


data prima registrazione specialita: 22-04-81 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 21-04-95 
Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 02-01-90 
Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.NC. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 02-01-90 


Titolare AIC: 


ROCHE 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024383 022 CREMA 30 G 
IMPRESIAL 


data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità 26095 


N. AIC Confezione 
026095 012 20 CAPSULE 400 MG 


IMPROMEN 
Codice Specialità: 26017 


data prima registrazione specialità: 31-10-85 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


FORMENTI PRODOTTI 


Data 
Registazione 
22-04-81 


Data 
Registazione 


19-06-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
026017 018 30COMPRESSE1 MG 
026017 020 30 COMPRESSE 5 MG 
026017 032 == 30 COMPRESSE 10 MG 
026017 057 == FLACONE GOCCE 2 MG/ML 30 ML 
026017 069 = GOCCE 10 MG/ML 30 ML 
026127 011 6FIALE5MG/ML1ML 


= Wi 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


P_ bb OO LO 


Data 
Registazione 
31-10-85 
31-10-85 
31-10-85 
31-10-85 
31-10-85 
31-10-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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IMPROMEN DECANOAS 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29272 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029272 010 3 FIALE 68,35 MG/1 ML C 31-10-94 
029272 022 1 FIALA 205,05 MG/3 ML C 31-10-94 
029272 034 2 FIALE 205,05 MG/3 ML C 31-10-94 


IMUKIN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28138 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028138 016 6 FLACONI 0,5 ML 100 MCG H 31-10-94 


INABRIN 
data prima registrazione speciaiità: 05-12-83 Codice Specialità: 23532 Titolare AIC: UPJOHN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023532 056 4 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 29-01-86 01-06-95 
023532 068 10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 29-01-86 01-06-95 


INALONE 
data prima registrazione specialità: 28-02-80 Codice Specialità: 24211 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024211 017 GOCCE AEROSOL 20 ML A 28-02-80 01-06-95 
024211 029 AEROSOL DOSATO 13 G 200 EROGAZIONI A 28-02-80 01-06-95 


024211 031 SPRAY RINOLOGICO 15 G 200 DOSI B 28-02-80 01-06-95 


INCIDAL 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 21836 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021836 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG B 01-12-84 01-06-95 
021836 022 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 150 ML 1% B 27-05-83 01-06-95 


INCREMIN 
data prima registrazione specialità: 11-02-60 Codice Specialità: 12752 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012752 034 GOCCE ORALI 10 ML C 11-05-91 01-06-95 


— 458 — 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generaie - n. 26 


INDACO 
data prima registrazione speciantà: 01-07-92 Codice Specialità: 28603 Titolare AiC: CIBA VISION 
Fascia 
N. AIC» Contezione Rimborsabilità SSN 
028603 025 COLLIRIO FLAC. CONTAGOCCE. 10 ML G 


Data 
Registazione 


12-12-92 


Data 
Rinnovo 


INDAFLEX 
data prima registrazione cpeciautà: 16-08-83 Codice Specialità: 24991 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024991 010 30 CAPSULE 2,5 MG A 
INDAMOL 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 24619 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024619 049 50 CONFETTI 2,5 MG A 


INDERAL 


Codice Specialità 20854 Titolare AIC. ZENECA 


data prima registrazione speciainta: 20-11-70 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 


16-08-83 


Data 
Registazione 


20-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020854 028 30 COMPRESSE 40 MG A 
020854 030 50 COMPRESSE 40 MG C 
020854 042 50 COMPRESSE 80 MG A 
020854 055 IV 5 FIALE 5 MG 5 ML A 
020854 067 GRADUALE 28 CAPSULE 160 MG C 
020854 081 GRADUALE 28 CAPSULE 80 MG A 


Data 
Registazione 


31-12-84 
20-11-70 
17-10-78 
29-07-81 
06-08-85 
14-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


INDOCID x 
data prima registrazione specialità 13-06-92 Codice Specialità 27513 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027513 011 GEL 25 G C 
027513 023 GEL 50 G C 


| INDOCOLLIRIO 


data prima registrazione speciaità: 31-10-94 Codice Specialità 28718 Titolare AIC: SF. 


| Data 
Registazione 
13-06-92 
13-06-92 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
FLAC LIOF + F. SOLV. 5 ML + CONTAGOC C 


N. AIC Confezione 
028718 017 
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Data 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


INDOLIN 


data prima registrazione specialità 22-03-85 Codice Specialità: 25161 


N. AIC Confezione 
025161 035 50 CAPSULE 2,5 MG 


INDOM 
Codice Specialità 28464 


data prima registrazione specialita: 29-05-93 


N. AIC Confezione 


028464 016 30 MONODOSI COLLIRIO 0,5 ML 
028464 028 FLACONE COLLIRIO 7 ML 


INDORENE 


data prima registrazione specialità: 13-05-85 Codice Specialità: 25742 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: VIRGINIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: INTES 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


LUSO FARMACO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-03-95 


Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Contezione 
025742 014 30 COMPRESSE 50 MG 


INDOXEN 


data prima registrazione specialità: 28-07-82 Codice Specialità: 20676 


N. AIC Confezione 
020676 019 25 CAPSULE 25 MG 
020676 021 25 CAPSULE 50 MG 
020676 033 10 SUPPOSTE 50 MG 
020676 045 FORTE 10 SUPPOSTE 100 MG 
INDUSIL 


data prima registrazione specialità: 12-12-68 Codice Specialità: 21196 
N. AIC Confezione 
021196 112 FLACONE GOCCE 30 MG + FL.15 ML 


INFANRIX 


data prima registrazione specialità: 22-12-94 Codice Specialità 29244 


N. AIC Confezione 
029244 011 1 FLAC. 1 DOSE VACCINO 0,5 ML 


029244 023 1 SIR. PRER. 1 DOSE VACC. 0,5 ML 
029244 035 10 FLAC. 1 DOSE VACCINO 0,5 ML 
029244 047 10 SIR. PRER. 1 DOSE VACC. 0,5 ML 
029244 050. 25 FLAC. 1 DOSE VACCINO 0,5 ML 
029244 062 25 SIR. PRER. 1 DOSE VACC. 0,5 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: SIGMATAU 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 
66 


OOoOdr»Ir 


Titolare AIC: RECORDATI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O000VIV0O 


Data 
Registazione 


13-05-85 


Data 
Registazione 
28-07-82 
28-07-82 
28-07-82 
28-07-82 


Data 
Registazione 


18-02-93 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


Data 
Registazione 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 
22-12-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


INFECTRIN 


data prima registrazione specialità: 16-10-76 Codice Specialità: 23445 Titolare AIC: POLI 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
023445 075 IMIV1 FL. 500 MG + SOLV. 4 ML c 
023445087 = IMIV1FL 1000 MG + SOLV. 4 ML c 
023445 099 12 CAPSULE 500 MG c 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


INFERIL 
data prima registrazione specialità: 05-05-83 Codice Specialità 19750 Titolare AIC: PHARMARECORD 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019750 102 10 FLACONCINI ORALI 14 ML C 
019750 114 30 CAPSULE C 


INFLEXAL BERNA 


data prima registrazione specialità 05-10-84 Codice Specialità: 12836 Titolare AIC: BERNA 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
012836 223 1 FIALA 0,5 ML G 
012836 235 1 FIALA SIR. 0.5 ML C 


INFLORAN BERNA 


Codice Specialità: 24037 Titolare AIC. BERNA 


data prima registrazione specialità: ‘2-07-79 


Data 
Registazione 
13-06-92 
13-06-92 


Data 
Registazione 
02-09-96 
02-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024037 018 20 CAPSULE 0.25 G C 
— >» lieti 
INFLUMIX 
data prima registrazione specialità: 05-10-84 Codice Specialità: 23414 Titolare AIC: ALFA BIOTECH 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
023414 182 1 FIALA 0,5 ML C 


INFLUPOZZI SUBUNITA'’ 
data prima registrazione specialità: 11-10-86 


Codice Specialità 25984 


Titolare AIC: POZZI 


Data 
Registazione 


12-07-79 


Data 
Registazione 


02-09-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


e Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025984 218 1 FIALA 0,5 ML C 
025984 220 1 FIALA SIR. 0,5 ML C 


246 


Data 
Registazione 


02-09-96 
02-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


|-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


INFLUPOZZI ZONALE 


data prima registrazione specialità: 05-10-84 Codice Specialità 8646 Titolare AIC: POZZI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08646 123 .1 FIALA 1 ML C 02-09-96 01-06-95 


INFLUREM 
data prima registrazione specialità: 18-10-83 Codice Specialità 13164 Titolare AIC: EDMOND 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013164 049 10 COMPRESSE C 09-03-87 01-06-95 
013164 052 20 COMPRESSE C 09-03-87 01-06-95 


INFLUVAC $S 
data prima registrazione specialità: 01-06-93 Codice Specialità 28851 Titolare AIC: SOLVAY DUPHAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028851 095 = 1SIRO5ML C 02-09-96 
028851 107 10 SIR. 0.5 ML C 02-09-96 


INFLUVIRUS 
data prima registrazione specialità: 05-10-84 Codice Specialità: 12934 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012934 244 1 FIALA SIR. 0.5 ML C 02-09-96 01-06-95 
012934 257 1 FIALA 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 


INFLUVIRUS F 


data prima registrazione specialità: 02-08-95 Codice Specialità: 27761 Titolare AIC: ISM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027761 030 1 FIALA 0.5 ML C 02-09-96 
027761 042 1 SIRINGA 0,5 ML C 02-09-96 
INFLUVIRUS SB 
data pnima registrazione specialità 15-1 1-88 Codice Specialità: 26968 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026968 178 1 FIALA SIR. 0.5 ML C 02-09-96 01-06-95 
026968 180 1 FIALA 0,5.ML C 02-09-96 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


INFLUVIT 
data prima registrazione specialita: 25-10-84 Codice Specialità: 16281 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016281 026 2 COMPRESSE C 25-10-84 01-06-95 
016281 038 8 COMPRESSE C 25-10-84 01-06-95 
016281 040 10 BUSTINE GRANULARE C 29-12-92 01-06-95 


INFRAMIN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29167 Titolare AIC: SIFRA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

029167 018 FLEBO FL SOLUZIONE 5,3% 100 ML C 31-10-94 

029167 020 FLEBO FL. SOLUZIONE 5,3% 250 ML C 31-10-94 

029167 032 FLEBO FL. SOLUZIONE 5,3% 500 ML C 31-10-94 

029167 044 FLEBO FL SOLUZIONE 5,3%1000 ML H 31-10-94 


INGRO 
data prima registrazione specialità 17-06-82 Codice Specialità: 1585 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01585 052 AD SCIROPPO 150 G C 27-07-87 01-06-95 
01585 064 BB SCIROPPO 120 G C 27-07-87 01-06-95 


INHISTON 
data prima registrazione specialità: 21-11-57 Codice Specialità: 3871 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03871 011 12 COMPRESSE 10 MG C 21-11-57 01-06-95 


INIBACE 
data prima registrazione specialità: 28-12-91 Codice Specialità: 27460 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027460 043 14 COMPRESSE 5 MG A 28-12-91 
027460 056 28 COMPRESSE 1 MG C 31-10-94 


INIBACE PLUS 


data prima registrazione specialità: 29-01-96 Codice Specialita: 29103 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029103 013 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG A 29-01-96 


463 — 


1-2-1997 


INIBIL 
data prima registrazione specialità: 26-11-85 


N. AIC Confezione 
026053 013 2 F 100000 UIK 5 ML 
026053 025 2 F 200000 UIK 10 ML 
026053 037 1 FL 500000 UIK 50 ML 
026053 049 1 FL 500000 UIK 20 ML 


INITISS 


data prima registrazione specialità: 28-12-91 


Codice Specialità: 26053 


Codice Specialità: 27464 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SCLAVO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


5 go i ca A 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
26-11-85 
26-11-85 
26-11-85 
26-11-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


027464 041 14 COMPRESSE 5 MG 
027464 054 28 COMPRESSE 1 MG 


INITISS PLUS 


data prima registrazione specialità: 05-02-96 


Codice Specialità: 29116 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Registazione 
28-12-91 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
029116 011 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG 


INNOHEP 


data prima registrazione specialità: 01-02-93 


Codice Specialità 27815 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
05-02-96 


LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD 


Rinnovo 


N. AIC Confezione 
027815 012 10 F. 2500 U. ANTKHXA/0,3 ML 
027815 024 2 SIR. 2500 U. ANTI-XA/0,3 ML 
027815 036 10 F. 3500 U. ANTYHXA/0,3 ML 
027815 048 2 SIR. 3500 U. ANTI-XA/0,3 ML 
027815 099 6 SIR. 2500 U. ANTI-XA/0,3 ML 
027815 101 6 SIR. 3500 U. ANTI-XA/0,3 ML 


INOCOR 


data prima registrazione specialità: 21-10-89 


N. AIC Confezione 
026133 025 IV FIALA 20 ML 


INOPAMIL 
data prima registrazione specialità: 18-09-84 


Codice Specialità: 26133 


Codice Specialità: 25257 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O000L00AO 


Titolare AIC: 


SANOFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Registazione 
01-02-93 
01-02-93 
01-02-93 
01-02-93 
01-02-93 
01-02-93 


Data 
Registazione 


27-07-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025257 015 50 40 COMPRESSE 50 MG 
025257 027 100 40 COMPRESSE 100 MG 
025257 039 200 20 COMPRESSE 200 MG 


As = 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
18-09-84 
18-09-84 
18-09-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


}-2-1997 


Suppiemento ordinario via GAZZETTA UEFICIALE 


INOSCAN 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


025687 017 
025687 029 
025687 031 


INOTYOL 


data prima registrazione specialità: 01-09-54 


12-06-85 Codice Specialità: 25687 Titolare AIC: ZAMBON S.P A. 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 40 COMPRESSE 50 MG C 
100 40 COMPRESSE 100 MG C 
200 20 COMPRESSE 200 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-06-85 
12-06-85 
12-06-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


09243 015 
09243 027 
09243 039 


 INOVEN 


data prima registrazione specialità: 28-02-90 


N. AIC 
027179 011 


INSIDON 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 9243 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 
POMATA 25 G C 
POMATA 50 G C 
POLVERE 100 G C 
Codice Specialità 27179 Titotare AIC: JOHNSON & 4. 
Fascia ) 
Confezione Rimborsaniità SSN 
12 COMPRESSE 200 MG EC 


Data 
Registazione 
01-09-54 
01-09-54 
01-09-54 


Data 
Registazione 
28-02-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
020175 016 


INSULINA LILLY 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


04091 017 
04091 029 
04091 043 
04091 068 
04091 094 


08-11-79 Codice Specialita: 20175 Titolare AIC CIBA GEIGY 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CONFETTI 50 MG A 
12-07-63 Codice Specialita: 4091 Titolare AIC LILLY 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 ML 200 UNITA’ C 
10 ML 400 UNITA’ C 
NPH 400 U 10 ML C 
ZN PROT. 400 U 10 ML C 
LENTA 400 U 10 ML C 


INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO 


data prima registrazione specialità 20-01-82 


Codice Specialità: 9693 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 


Data 
Registazione 


08-11-79 


Data 
Registazione 
12-07-63 
12-07-63 
12-07-63 
12-07-63 
10-04-64 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


09693 019 
09693 021 
09693 033 
09693 045 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
SEMILENTA MC FLAC 400 UI 10 ML 
LENTA MC FLACONE 400 UI 10 ML 
ULTRALENTA MC FLAC 400 UI 10 ML 
RAPITARD MC FLAC 400 UI 10 ML 


0000 


_ 465 — 


Data 
Registazione 


20-01-82 
20-01-82 
20-01-82 
20-01-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
INTRAFER 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 16747 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016747 014 IM 5 FIALE 100 MG 2 ML A 28-02-83 01-06-95 
016747 026 GOCCE 30 ML B 11-08-88 01-06-95 
016747 038 10 FLACONCINI ORALI 5 ML C 01-03-89 01-06-95 


INTRAGLOBIN 
data prima registrazione specialità 18-02-87 Codice Specialità 26260 Titolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH 
: Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026260 012 IV 1 FL LIOF. 0,25 G + F SOLV. 5 ML H 
026260 024 IV 1 FL LIOF. 0,5 G + F SOLV. 10 ML H 
026260 036 IV 1 FL LIOF. 2,5 G + F SOLV. 50 ML H 
026260 048 F IV 1 FLAC. 2,5 G 50 ML H 
026260 051 F IV 1 FLAC. 5 G 100 ML H 
026260 063 —FiV1FLAC.10G200ML H 
026260 075 F1 FIALA 10 ML (0,5 G) H 
026260 087 F 1 FIALA 20 ML (1 G) H 
INTRALIPID 
data prima registrazione specialità: 04-04-81 Codice Specialità: 24385 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
« Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024385 015 IV 1 FLAC. 500 ML 10% C 
024385 027 IV 1 FLAC. 100 ML 10% C 
024385 039 IV 1 FLAC. 100 ML 20% A 
024385 041 IV 1 FL 250 ML 20% C 
024385 054 IV 1 FLAC. 500 ML 20% A 


Data 
Registazione 
18-02-87 
18-02-87 
18-02-87 
18-02-87 
18-02-87 
18-02-87 
26-04-96 
26-04-96 


Data 
Registazione 
04-04-81 
13-03-84 
13-03-84 
13-03-84 
13-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


INTRASTIGMINA 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità: 6141 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06141 016 IM 6 FIALE 1 ML A 


Data 
Registazione 


02-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


INTRAZIG 
data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità 27085 Titolare AIC: ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027085 036 IM FIALA 2 ML C 
027085 048 IM FIALA 5 ML C 


— 466 — 


Data 
Registazione 
28-02-94 
28-02-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


INTRON A 
data prima registrazione specialità: 10-02-87 Codice Specialità: 26393 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

026393 013 1 FLAC. 5000000 UI + i FIALE 1 ML A 32 10-02-87 01-06-95 
026393 025 1 FLAC. 1000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 10-02-87 01-06-95 
026393 037 1 FLAC. 3000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 10-02-87 01-06-95 
026393 049 1 FLAC. 10000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 10-02-87 01-06-95 


INVIRASE 
data prima registrazione specialità: 05-11-96 Codice Specialità: 30675 Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
030675 019 / E FLACONE 270 CAPSULE 200 MG H 05-11-96 


IODALFA 
data prima registrazione specialità 24-04-96 Codice Specialità: 32218 titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabrittà SSN Registazione Rinnovo 
032218 012 SOLUZIONE FLAC 20 ML C 24-04-96 
032218 024 SOLUZIONE FLAC 50 ML C 24-04-96 


E » :’_Ò]Ì;p£ì.à.]i,.’.V”ÌÒa: 
| IODOLIN 

data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Soecw'ta: 32087 Titolare AIC HOME PRODUCTS 

eq J rGGi:Gg::i;:;,.. GG. Lie... ss. i 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Rec.s‘azione Rinnovo 
032087 013 FLACONE 120 ML C 29-11-95 
IODOSORB 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26254 Titolare AIC: PERSTORP 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026254 019 T BUSTINE POLVERE 3 G C 30-07-87 01-06-95 
026254 021 UNGUENTO 40 G C 25-06-93 01-06-95 


IODOTEN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 


Codice Specialità 32153 Titoiaie AIC: BERCAMON 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032153 013 SOLUZIONE 10% FLAC 1000 ML C 29-11-95 
032153 025 . SOLUZIONE 7,5% FLAC 1000 ML C 29-11-95 


cer'A6t a 


1-2-1997 
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Supplemento ordinario aa GAZZETTA UFFICIALE 


IODURO DI SODIO 1 131 
data prima registrazione specialità: 01-07-92 


N. AIC 
026474 015 


IOMERON 


Confezione 


Codice Specialità: 26474 


T1-2-3-5-10-30-50 CAPSULE RADIOIOD 


data prima registrazione specialità: 10-05-93 


N. AIC 


028282 010 
028282 022 
028282 034 
028282 046 
028282 059 
028282 061 
028282 073 
028282 085 
028282 097 
028282 109 
028282 111 
028282 123 
028282 135 
028282 147 
028282 150 
028282 162 
028282 174 
028282 186 
028282 198 
028282 200 
028282 212 
028282 224 
028282 236 
028282 248 


028282 251. 


028282 263 
028282 275 
028282 287 
028282 299 
028282 301 
028282 313 
028282 325 
028282 337 
028282 349 
028282 352 
028282 364 
028282 376 
028282 388 
028282 390 
028282 402 
028282 414 
028282 426 
028282 438 


Contezione 


250 FIALA 10 ML 

300 FIALA 10 ML 

300 FIALA 20 ML 

350 FIALA 20 ML 

300 FLACONE 30 ML 
350 FLACONE 30 ML 
400 FLACONE 30 ML 
150 FLACONE 50 ML 
200 FLACONE 50 ML 
250 FLACONE 50 "ML 
300 FLACONE 50 ML 
350 FLACONE 50 ML 
400 FLACONE 50 ML 
150 FLACONE 75 ML 
200 FLACONE 75 ML 
250 FLACONE 75 ML 
300 FLACONE 75 ML 
350 FLACONE 75 ML 
400 FLACONE 75 ML 
150 FLACONE 100 ML 
200 FLACONE 100 ML 
250 FLACONE 100 ML 
300 FLACONE 100 ML 
350 FLACONE 100 ML 
400 FLACONE 100 ML 
150 FLACONE 150 ML 
200 FLACONE 150 ML 
250 FLACONE 150 ML 
300 FLACONE 150 ML 
350 FLACONE 150 ML 
400 FLACONE 150 ML 
150 FLACONE 200 ML 
200 FLACONE 200 ML 
250 FLACONE 200 ML 
300 FLACONE 200 ML 
350 FLACONE 200 ML 
400 FLACONE 209 ML 
150 FLACONE 250 ML 
200 FLACONE 250 ML 
250 FLACONE 250 ML 
300 FLACONE 250 ML 
350 FLACONE 250 ML 
400 FLACONE 250 ML 


Codice Specialità 28282 


== 14687 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


E 


LL LE EEE PIE TETTE TIT ERICE EEE, È DIE LETTE EE E EE 


SORIN BIOMEDICA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-07-92 


Data 
Registazione 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 


10-05-93. 


10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


IOPAMIRO 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
024425 011 
024425 023 
024425 035 
024425 047 
024425 050 
024425 062 
024425 074 
024425 100 
024425 112 
024425 124 
024425 136 
024425 148 
024425 151 
024425 163 


IOPIDINE 


data prima registrazione specialità: 24-04-96 


Confezione 


200 INIETT. 
300 INIETT. 
300 INIETT. 


300 INIETT 


370 INIETT. 
370 INIETT. 
370 INIETT. 
300 INIETT. 
370 INIETT. 
150 INIETT. 
150 INIETT. 
150 INIETT. 


1 
î 


Suppiemento ordinario arida GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24425 


18-06-81 


FIALA 10 ML 
FIALA 10 ML 
FLACONE 30 ML 
FLACONE 50 ML 
FIALA 10 ML 
FLACONE 30 ML 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 


300 FLACONE 200 ML 
370 FLACONE 200 ML 


Codice Soecialita: 29823 


Titolare AIC BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Ed E 


+ PEG PECE E DLL 


Titolare AIC: ALCON 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-12-84 
18-06-81 
18-06-81 
18-06-81 
18-06-81 
18-06-81 
18-06-81 
20-06-85 
20-06-85 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
18-05-93 
18-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06°95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


Confezione 


029823 010 / M SOLUZ OFTAL STERILE 0.5% 5 ML 
029823 022 / M SOLUZ OFTAL STERILE 0,5% 10 ML 
029823 034 / M 12 BUSTE DA 2 MONODOSI DA 0.25 ML 


IOSALIDE 


data prima registrazione specialità: 


18-05-81 


Codice Specialità: 24401 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: YAMANOUCHI 


Data 
Registazione 


24-04-96 
24-04-96 
08-10-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024401 010 
024401 022 
024401 034 
024401 061 
024401 073 


IPACEF 


data prima registrazione specialità: 24-02-82 


N. AIC 


024588 030 


Confezione 


8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 
12 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 
1 FLAC. NIPIOSCIROPPO 60 ML 


1 FLAC. GRANULATO 30 G SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 


6 BUSTINE GRANULATO 1 G 


Confezione 


Codice Soecialità: 24588 


IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 


— 469 — 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


> Db Dr Db 


Titolare AIC: IPA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registazione 


18-05-81 
18-03-86 
19-05-82 
19-05-82 
01-03-89 


Data 
Registazione 


24-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


pes 


PACID 


data prima registrazione specialità: 18-10-96 Codice Specialità: 31970 Titolare AIC: IPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
931970 015 1000 IM 1 FLAC 1000 MG + 1 FIALA SOLV 2,5 ML A 18-10-96 
| IPAMICINA 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità 25026 Titolare AIC: IPA 
Fascia Data | Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025026 067 12 COMPRESSE 1 G C 31-07-86 01-06-95 
eee -°o_/-Y_—______r 1 / e llTTIET]ÉEÉEe. 
| IPAMIX 
data prima registrazione specialità 21-02-80 Codice Soecialità 24150 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024150 017 30 CONFETTI C 21-02-80 01-06-95 
024150 029 50 CONFETTI MG 2,5 A 10-11-81 01-06-95 
IPAREN 
data pnima registrazione specialità: 12-06-96 Codice Specialità: 29089 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.R.L 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029089 012 10 CAPSULE GASTRORESIS. 100 MG C 12-06-96 


IPATOX 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28349 Titolare AIC: IPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
028349 013 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV. C 05-03-93 
028349 025 10 FL LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. H 05-03-93 
IPATRIZINA 
data prima registrazione specialità: 29-04-85 Codice Specialità: 25775 Titolare AIC: IPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025775 026 8 CAPSULE 500 MG A 29-04-85 01-06-95 
025775 040 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 02-01-87 01-06-95 


— 470 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IPAVIT 
data prima registrazione specialità: 11-03-83 Codice Specialità 4614 Titolare AIC: IPA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04614 032 IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 1000 MG C 
04614 044 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV 1000 MG C 
04614 069 OS 10 FL.INI 1000 MCG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
11-03-83 
11-03-83 
11-03-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


IPAZONE 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 25632 Titolare AIC: IPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025632 011 IM 1 FL POLV 500 MG + 1 F SOLV C 27-07-87 01-06-95 
025632 023 IM 1 FLAC. POLV 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 55 27-07-87 01-06-95 
025632 035 IV 1 FL POLV 1000 MG + 1 F SOLV H 27-07-87 01-06-95 


IPER D3 
data prima registrazione specialità: 09-11-79 Codice Specialità: 906 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0906 014 OS IM 3 FIALE 1 ML 200000 UI C 09-11-79 01-06-95 
IPERAN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 26501 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026501 015 FLACONE LOZIONE 30 ML C 31-10-94 
026501 027 POMATA 30 G C 31-10-94 


IPERTEN 
data prima registrazione specialità 17-11-95 Codice Specialità: 29224 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029224 019 14 COMPRESSE 10 MG C 17-11-95 
029224 021 14 COMPRESSE 20 MG A 17-11-95 


IPERTROFAN 
data prima registrazione specialità: 28-07-84 Codice Specialità: 25412 Titolare AIC: SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025412 014 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI C 28-07-84 01-06-95 
025412 026 20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG C 31-10-94 01-06-95 


ia 


1-2-1997 Supplemento ordinario wiia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


IPNOVEL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 26109 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026109 037 1 FIALE 5 MG H 31-10-94 
026109 049 1 FIALE 15 MG H 31-10-94 


IPOAZOTAL 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Codice Specialità: 18124 Titolare AIC: SIT. 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione . Rinnovo 
018124 038 IM IV 10 FIALE 3 ML C 25-02-85 01-06-95 
018124 040 IV 3 FIALE 10 ML ® 25-02-85 01-06-95 
018124 053 FORTE IV 3 FIALE 10 ML C 25-02-85 01-06-95 


IPOAZOTAL COMPLEX 


data pmma registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità 20926 Titolare AIC: ST. 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020926 010 50 CONFETTI C 25-02-85 01-06-95 


IPOCALCIN 
| data prima registrazione specialità 29-01-92 Codice Specialità: 27431 Titolare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027431 016 5 FIALE 50 Ul/1 ML A 41 29-01-92 
027431 028 5 FIALE 100 Ul/1 ML A 41 29-01-92 


IPOCROMO 
data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialità: 28587 Titolare AIC: RIPARI GERO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028587 018 10 FLACONCINI MONODOSE C 31-10-94 
IPOGEN 
data prima registrazione specialità 16-05-60 Codice Specialità 17310 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017310 020 50 COMPRESSE 200 MG C 04-02-91 01-06-95 


— 4722 — 


1-2-1997 » 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IPOLAB 
data prima registrazione specialità: 15-04-83 Codice Specialità: 24981 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024981 045 50 COMPRESSE 200 MG A 
024981 058 50 COMPRESSE 400 MG A 
IPOTENSIUM 


data prima registrazione specialità: 01-03-71 Codice Specialità 22129 Titolare AIC: POLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 
022129 035 21 COMPRESSE 150 MCG A 
022129 047 42 COMPRESSE 0,15 MG A 


IPOTEX 90 


Codice Specialità: 20936 Titolare AIC: CYANAMID 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


15-04-83 
20-12-84 


Data 
Registazione 


04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
020936 011 24 COMPRESSE C 


IPRAFEN 


Codice Specialità: 24767 Titotare AIC: CHIESI 


data prima registrazione specialità: 23-09-82 


Data 
Registazione 


20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024767 016 AEROSOL DOSATO 300 EROGAZIONI A 
024767 028 SOLUZ. PER INALAZIONI 20 ML C 


Data 
Registazione 


23-09-82 
27-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


IPRIFLEX 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28120 Titolare AIC: PROMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028120 018 30 COMPRESSE 200 MG C 
028120 020 30 CAPSULE GELATINA 300 MG C 
) 


IPROSTEN 
data prima registrazione specialità 02-04-90 


Codice Specialità: 27494 


Titolare AIC: TAKEDA 


Data 
Registazione 


05-03-93 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027494 020 = 200 30 COMPRESSE 200 MG C 
027494 032 = 30 CAPSULE GELATINA 300 MG C 


E 


Data 
Registazione 


03-08-90 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IPSTYL 


data prima registrazione specialità: 22-04-96 Codice Specialità 29399 Titolare AIC: IPSEN 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029399 019 1 FLAC. LIOF 30 MG + 1 FIALA 2 ML A 40 
029399 021 2 FLAC. LIOF 30 MG + 2 FIALE 2 ML A 40 
029399 033 6 FLAC. LIOF. 30 MG + SOLV H 


IRIDINA DUE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
22-04-96 
22-04-96 
22-04-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 25-06-88 Codice Specialità: 26630 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026630 018 FLACONE COLLIRIO 15 ML C 


IRIDINA LIGHT 


Data 
Registazione 


25-06-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 04-03-96 Codice Specialità: 32193 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032193 017 GOCCE OCULARI FLAC 15 ML C 


Data 
Registazione 


04-03-96 


Data 
Rinnovo 


IRONAX 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28866 Titolare AIC: CABER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028866 010 10 FLAC.NI ORALI 300 MG C 
IRRODAN 
data prima registrazione specialità: 03-03-82 Codice Specialità 24641 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024641 019 30 CONFETTI 150 MG C 
024641 021 45 CONFETTI 150 MG C 
024641 033 10 FIALE 5 ML C 
024641 058 FLACONE GOCCE 30 ML C 
024641 060 RITARDO 30 COMPRESSE 600 MG C 
024641 072 C 


30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Registazione 
03-03-82 
03-03-82 
03-03-82 
20-12-84 
24-10-88 
20-01-90 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


IRTONIN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25615 Titolare AIC: TAKEDA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN 
025615 028 3 FIALE 1 ML 1 MG C 
025615 042 1 FIALA 1 ML 2 MG C 
025615 055 3 FIALE 2 MG/1 ML C 


ATA 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-11-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento: ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRUXOL 


data prima registrazione Specialità: 09-01-79 Titolare AIC: KNOLL 


Codice Specialità: 23905 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023905 021 POMATA 30 G C 
ISAIRON 
data prima registrazione specialita: 04-09-81 Cadice Specialità: 23584 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023584 016 40 CAPSULE 300 MG C 
023584 030 BB 24 BUSTE 150 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-01-79 


Data 
Registazione 


04-09-81 
04-07-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


ISCHELIUM 
data prima registrazione specialità 09-06-76 Codice Specialità: 22638 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022638 023 1 FLACONE GOCCE ORALI 30 ML C 
022638 047 10 FIALE 1 ML C' 
022638 050 RETARD 50 COMPRESSE C 
ISCHELIUM PAPAVERINA 
Codice Speciatità 23852 Titolare AIC: POLIFARMA 


data pnma registrazione specialità: 22-01-79 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023852 015 50 CAPSULE C 
ISCHEMOL A 
data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23540 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023540 038 FLACONE CONTAGOCCE 10 ML C 


Data 
Registazione 
09-06-76 
09-06-76 
16-01-80 


Data 
Registazione 


22-01-79 


Data 
Registazione 


17-12-87 


Cata 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ISEPACIN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 29307 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

029307 016 1 FIALA 50 MG H 

029307 028 1 FIALA 100 MG H 

029307 030 1 FIALA 250 MG H 

029307 042 1 FIALA 500 MG H 


— 475 — 


Data 
Registazione 


29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Rinnovo 


-2-1997 


Suppiemento ordinario sia GAZZETTA i FFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ISF 09338 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC 


027592 017 
027592 029 
027592 031 
027592 043 
027592 056 


ISI CALCIN 


data prima registrazione specialità: 18-05-93 


Codice Specialità: 27592 


Confezione 
IM 1 FLAC. 500 MG + F. SOLV. 2 ML 


. IV FLAC. 500 MG + r. SOLV. 10 ML 


IM FLAC. 1 G + F SOLV. 3 ML 
IV FLAC. 1 G + F SOLV. 20 ML 
IV FLACONE 2 G 


Codice Specialità: 28574 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


o e E ai e S 


Titolare AIC: 


SARK 


Fascia 


ISI 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


028574 010 
028574 022 


ISI F2 ST 


data prima registrazione specialita: 29-05-93 


N. AIC 
026361 016 


ISIFERONE 


data prima registrazione specialità: 31-12-92 


N. AIC 


027958 014 
027958 040 
027958 053 
027958 065 
027958 077 


ISIFLU ZONALE 


data prima registrazione specialità: 25-11-82 


N_AIC 
01181 128 


Confezione 


5 FL. LIOF. 100 UI + 5 F. SOLV. 1 ML 
5 FL. LIOF. 50 UI + 5 F. SOLV. 1 ML 


Codice Specialità: 26361 


Confezione 


100 COMPRESSE RIVESTITE 


Codice Specialità: 27958 


Contezione 


1 FIALA-SIRINGA 1 ML 1000000 Ul/1 ML 
POMATA GEL 2 G 2.000.000 Ul: 
COLLIRIO 1 ML 3.000.000 ULI. 

1 FIALA SIRINGA 3000000 Ul/1 ML 

1 FIALA SIRINGA 6000000 Ul/1 ML 


Codice Specialita: 1181 


Contezione 


1 FIALA 0,5 ML 


ISIFLU ZONALE S.U. 


data prima registrazione specialità: 18-10-88 


N. AIC 


026897 177 
026897 189 


Codice Specialità: 26897 


Confezione 


1 FIALA 0,5 ML 
1 FIAL SIR. 0,5 ML 
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Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


PPOODr 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


Fascia 


ISI 


Fascia 


ISI 


Fascia 


61 


61 
61 


ISÌ 


Fascia 


ISÌ 


Fascia 


Data 
Registazione 
18-05-93 
18-05-93 


Data 
Registazione 


29-05-93 


Data 
Registazione 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Registazione 


02-09-96 


Data 
Registazione 
02-09-96 
02-09-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ISIFLU ZONALE SPLIT 


data prima registrazione specialità: 01-06-93 


N. AIC 


028722 092 
028722 104 


ISIMET 


data prima registrazione specialità 31-12-92 


N. AIC 


028168 019 
028168 021 
028168 033 
028168 045 
028168 058 


ISIMOXIN 


Codice Specianta: 28722 


Confezione 


1 FIALA 0,5 ML 
1 FIALA SIR. 0,5 ML 


Codice Specialità: 28168 


Confezione 


IM IV 5 FLAC. 100 MG + SOLV 

IM IV 5 FLAC. 200 MG + SOLV 

20 COMPRESSE GASTRORES. 200 MG 

IM IV 5 FL LIOF 400 MG+ 5 F. 

20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 400 MG 


Codice Specialità 23062 


Titolare AIC: ISI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: RAVIZZA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


oHozenMzene) 


Titolare AIC: ISI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-09-96 
02-09-96 


Data 
Registazione 


31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
28-04-93 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 25-11-82 


N. AIC 


023062 060 
023062 072 


ISIVEN V.I. 


data prima registrazione specialità: 21-10-89 


Confezione 


12 CAPSULE 500 MG 


250 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP 4 G 


Codice Specialita 26938 


Fascia 
Rimborsanilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: ISI 


Data 
Registazione 
25-11-82 
25-11-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026938 050 
026938 062 
026938 074 
026938 086 


Confezione 


FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML 
FLAC. LIOF 1000 MG + SOLV. 20 ML 
FLAC. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML 
FL. LIOF 5000 MG + SOLV. 100 ML 


ISMICETINA INIETTABILE 20% 


data prima registrazione specialità: 16-04-55 


N. AIC 
05418 013 


data prima registrazione specialita: 21-05-55 


N. AIC 


010030 017 


Codice Specialità: 5418 


Confezione 


1 FLAC.1G+1 FIALA 5 ML 


Codice Specialità: 10030 


Confezione 


25 CONFETTI 50 MG 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Data 
Registazione 


28-12-91 


28-12-91° 


28-12-91 
28-12-91 


Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Data 


Registazione 


16-04-55 


Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Data 


Registazione 
21-05-55 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-96 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 26 


ISMO 
data prima registrazione specialità: 22-05-85 Codice Specialità: 25764 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025764 010 = 2050 COMPRESSE 20 MG A 22-05-85 01-06-95 
025764 022 DIFFUTAB 30 COMPRESSE 40 MG A 27-04-87 01-06-95 


ISOBRANCH 4% 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29360 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029360 017 FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML C 31-10-94 
029360 029 FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML C 31-10-94 
029360 031 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 100 ML C 31-10-94 
029360 043 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 250 ML C 31-10-94 
029360 056 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 500 ML c 31-10-94 
029360 068 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ. 1000 ML H 31-10-94 - 
| ISOCEF 
| data pnma registrazione specialità: VEOSIE Codice Specialità 27850 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027850 066 6 CAPSULE 200 MG C 12-12-92 
027850 078 4 CAPSULE 400 MG A 12-12-92 
027850 080 6 BUSTINE 200 MG C 12-12-92 
027850 092 4 BUSTINE 400 MG C 12-12-92 
027850 104 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE 0S A 12-12-92 
ISOCLAR 
data orima registrazione specialità: 12-08-96 Codice Specialità: 31123 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
037123 019 10 FIALE 5000 UI A 12-08-96 


{ISOCOLAN 
data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialita: 27593 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione -  Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027593 019 2 BUSTE GRANULATO C 30-04-92 
027593 021 4 BUSTE GRANULATO C 30-04-92 
027593 033 8 BUSTE GRANULATO C 30-04-92 
027593 045 8 BUSTE GRAN. 34,8 G S/CONTENIT Cc 31-12-92 


= #08 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ISOESS 5,3% 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 29364 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029364 015 I FLACONE 250 ML C 31-10-94 
029364 027 I FLACONE 500 ML C 31-10-94 


ISOFLURANE 
data prima registrazione specialità: 10-06-95 Codice Specialità: 29184 Titolare AIC: RHONE-POULENC CHEMICALS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdita SSN Registazione Rinnovo 
029184 013 FLACONE 100 ML C 10-06-95 


ISOFORT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29357 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia * Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029357 011 SOLUZIONE 6,9% FLACONE 250 ML C 31-10-94 
029357 023 SOLUZIONE 6,9% FLACONE 500 ML C 31-10-94 


ISOGLAUCON 
data prima registrazione specialità 14-03-83 Codice Specialità: 23467 Titolare AIC: BOEHRINGER (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikta SSN Registazione Rinnovo 
023467 018 COLLIRIO 10 ML 0,125% A 14-03-83 01-06-95 


ISOGROW 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29356 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029356 019 SOLUZIONE 6% FLACONE 250 ML C 31-10-94 
029356 021 SOLUZIONE 6% FLACONE 500 ML C 31-10-94 


ISOGYN 
data prima registrazione specialità: 21-06-84 Codice Specialità 25358 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


025358 019 CREMA G 20 DERM. 

025358 021 FLAC. 20 ML SOLUZ. DERMAT. 
025358 033 2 TAVOLETTE VAGINALI 
025358 045 CREMA GINECOLOGICA 30 G 1% 
025358 058 = 10VULO VAGINALE 600 MG 


21-06-84 01-06-95 
21-06-84 01-06-95 
21-06-84 01-06-95 
02-11-92 01-06-95 
02-11-92 01-06-95 


oMeMoeMmeMe 
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1.2-1997 Suppiemento oramario dila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ISOK 
data prima registrazione specialità: 25-10-77 Codice Specialità: 23449 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
023449 022 30 CAPSULE 50 MG C 25-10-77 01-06-95 
023449 034 10 SUPPOSTE 75 MG C 25-10-77 01-06-95 


pr registrazione specialità: 27-06-95 Codice Specialità: 29365 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

029365 018 SOLUZIONE 8% FLAC. VETRO 250 ML C 27-06-95 

029365 020 SOLUZIONE 8% FLAC. VETRO 500 ML C 27-06-95 

029365 032 SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 100 ML C 27-06-95 

029365 044 SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 250 ML C 27-06-95 

029365 057 SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 500 ML G 27-06-95 

029365 069 SOLUZ. 8% CLEAR FLEX 1000 ML C 27-06-95 


ISOMERIDE 
data prima registrazione specialità: 14-04-90 Codice Specialità: 26986 Titolare AIC: SERVIER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026986 012 60 CAPSULE OPERCOLATE 15 MG G 14-04-90 01-06-95 
ISONEFRINE 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità: 11621 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
011621 012 FLACONE COLLIRIO 5 ML 10% C 24-03-82 01-06-95 
011621 024 POMATA OFTALMICA 5 G 10% C 24-03-82 01-06-95 
011621 036 FLACONE COLLIRIO 5 ML 36% C 24-03-82 01-06-95 


ISOPRINOSINA 


data prima registrazione specialità: 02-06-79 Codice Specialità: 24054 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024054 025 40 COMPRESSE 500 MG C 02-06-79 01-06-95 
024054 037 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 02-06-79 01-06-95 


— 480 — 


-2-1997 Suppiemento ordinario aiià GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 

ISOPTIN 
data prima registrazione specialità: 12-10-65 Codice Specialità: 20609 Titolare AIC: KNOLL AG (SVIZZERA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

020609 018 30 CONFETTI 40 MG A 12-10-65 01-06-95 

020609 020 30 CONFETTI 80 MG A 29-12-71 01-06-95 

020609 044 RETARD 30 COMPRESSE 120 MG A 02-06-81 01-06-95 

020609 069 PRESS 30 COMPRESSE 240 MG A 01-03-89 01-06-95 

020609 071 FIALE IV 5 FIALE 2 ML 5 MG A 04-02-91 01-06-95 


ISOPTIN $ 


data prima registrazione specialità: 04-10-65 Codice Specialità: 20607 


Titolare AIC: KNOLL 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


020607 014 30 CONFETTI c 


ISOPTO CARPINA 


Data 
Registazione 


04-10-65 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28544 Titotare AIC: ALCON (BELGIO) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028544 017 2% 10 ML FLACONE CONTAGOCCE C 
028544 029 4% 10 ML FLACONE CONTAGOCCE C 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


ISOPURAMIN 
data ‘prima registrazione specialita: 13-10-83 Codice Specralitàa: 20580 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
020580 116 3% IV FLACONE 250 ML 3% C 
020580 128 3% IV FLACONE 500 ML 3% C 
020580 130 7% MEDIUM IV FLACONE 250 ML 7% C 
020580 142 7% MEDIUM IV FLACONE 500 ML 7% C 
020580 155 10% PLUS IV FLACONE 100 ML 10% C 
020580 167 10% PLUS IV FLACONE 250 ML 10% C 
020580 179 = 10% PLUSIV FLACONE 500 ML 10% C 
020580 181 3% IV FLACONE 100 ML 3% C 


ISOPURAMIN NOVUM 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 29363 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029363 037 SOLUZIONE 8,5% FLACONE 250 ML C 
029363 049 SOLUZIONE 8.5% FLACONE 500 ML C 
029363 052 SOLUZIONE 5% FLACONE 250 ML C 
029363 064 SOLUZIONE 5% FLACONE 500 ML C 


e 


Data 
Registazione 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 
29-04-91 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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ISORAM 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29361 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029361 019 4% FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML C 31-10-94 
029361 021 4% FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML C 31-10-94 


ISOREN 5,4% 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 29358 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029358 013 Il FLACONE SOLUZIONE 250 ML C 31-10-94 
029358 025 Il FLACONE SOLUZIONE 500 ML C 31-10-94 


ISOSELECT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29362 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029362 011 SOLUZIONE 8% FLACONE 250 ML C 31-10-94 
029362 023 SOLUZIONE 8% FLACONE 500 ML C 31-10-94 


ISOTIRAN 
data prima registrazione specialità 31-12-73 Codice Specialità 8077 Titolare AIC: ZILLIKEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08077 012 30 CONFETTI C 31-12-73 01-06-95 


ISOTOL 
data prima registrazione specialità: 22-05-65 Codice Specialità: 20294 Titolare AIC: DIACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020294 017 SOL. X FLEB. 250 ML C 22-05-65 01-06-95 
020294 029 1 FLAC. SOL X FLEB. 500 ML 20 % A 22-05-65 01-06-95 


ISOTONICO JODOCALCIO VITAMINIC 


data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità 4957 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04957 015 FLACONCINO COLLIRIO 15 ML C 20-04-79 01-06-95 
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1-2-1997 


ISOTREX 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità 01-06-95 


N. AiC 
028997 017 


ISOTRIM 


Confezione 
GEL 30 G 


| data prima registrazione specialità: 03-08-83 


N. AIC 
022846 012 


ISOVIST 


Confezione 
20 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità 17-12-91 


Codice Specialità 28997 


Codice Specialità 22846 


Codice Specialità: 27532 


Titolare AIC: STIEFEL 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: GHIMAS 
Fascia 
Rimborsabitità SSN 
C 


Titolare AIC: 


SCHERING AG. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-06-95 


Data 
Registazione 


03-08-83 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 


027532 011 
027532 023 
027532 035 
027532 047 
027532 050 
027532 062 
027532 074 
027532 086 
027532 098 
02752” 100 
027532 112 


ISOZETA 


Confezione 

190 FLACONE 10 ML 

190 FLACONE 20 ML 

240 FLACONE 10 ML 

240 FLACONE 20 ML 

300 FLACONE 10 ML 

280 1 FLACONCINO 10 ML 
280 1 FLACONCINO 20 ML 
280 1 FLACONE 50 ML 
280 1 FLACONE 100 ML 
280 1 FLACONE 150 ML 
280 1 FLACONE 200 ML 


data prima registrazione specialità 30-04-92 


Codice Specialità 27595 


Fascia 


Rimborsabiità SSN. 


LE. ki LL. LL. E £.L. I 


Data 
Registazione 
17-12-91 
17-12-91 
17-12-91 
17-12-91 
17-12-91 
02-08-95 
02-08-95 
02-08-95 
02-08-95 
02-08-95 
02-08-95 


N. AIC 
027595 014 
027595 026 
027595 038 


Confezione 

2 BUSTE GRANULATO 
4 BUSTE GRANULATO 
8 BUSTE GRANULATO 


| ISSIUM 
data prima registrazione specialità 27-09-84 


N. AIC 
024418 016 
024418 028 
024418 030 


Confezione 

5 30 CAPSULE 5 MG 
5 50 CAPSULE 5 MG 
50 CAPSULE 10 MG 


Codice Specialità: 24418 
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Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 
C 
C 
Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
Cc 
C 


Data 
Recistazi 
30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 


Data 
Registazione 
27-09-84 
27-09-84 
27-09-84 


Data 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
| ISTAMILE 
| data prima registrazione specialità: 02-07-85 Codice Specialità 188 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0188 033 LINIMENTO 100 G C 30-04-87 01-06-95 
0188 045 SPRAY 40 ML C 30-04-87 91-06-95 
ISTEROPAC E.R. 
data prima registrazione specialità: 31-05-72 Codice Specialità 22536 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022536 015 1 FIALA 10 ML H 31-05-72 01-06-95 
ITALPRID 
data prima registrazione specialità: 16-01-80 Codice Specialità: 23913 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023913 015 20 COMPRESSE 100 MG B 16-01-80 01-06-95 
023913 027 IM IV 10 FIALE. 2 ML 100 MG B 16-01-80 01-06-95 
ITOREX 
data prima registrazione specialità: 30-11-79 Codice Specialità: 24105 Titolare AIC: PAREKH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024105 013 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 30-11-79 01-06-95 
024105 025 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML A 30-11-79 01-06-95 
ITRIN 
data prima registrazione specialità 02-11-89 Codice Specialità 26929 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026929 024 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A 02-11-89 01-06-95 
026929 036 14 COMPRESSE 5 MG A 02-11-89 01-06-95 
ITRIZOLE 
data prima registrazione specialità: 19-10-92 Codice Specialità: 27822 Titolare AIC: CILAG FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027822 028 8 CAPSULE 100 MG C 11-05-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


IUVACOR 
data prima registrazione specialità: 17-10-84 Codice Specialità 25285 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025285 014 40 COMPRESSE 10 MG C 
025285 053 14 COMPRESSE 50 MG C 
025285 065 50 10 FLAC.NI MONODOSE 50 MG C 


Data 
Registazione 
17-10-84 
18-11-87 


18-11-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


01-06-95 


IVADAL 
data prima registrazione specialità: 29-07-92 Codice Specialità: 28445 Titolare AIC: LAB.FARM.VITA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028445 017 30 COMPRESSE 10 MG C 29-07-92 
IVELIP 
data prima registrazione specialità: 16-08-95 Codice Soecralità: 29046 Titolare AIC: CLINTEC NUTRITION CLINIQUE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029046 012 INIETT. 1 FLACONE 100 ML H 16-08-95 
029046 024 INIETT. 1 FLACONE 250 ML H 16-08-95 
029046 036 INIETT. 1 FLACONE 500 ML H 16-08-95 
029046 048 INIETT. 1 FLACONE 1000 ML H 16-08-95 
| JALOVIS 
O data prima registrazione specialità: 29-07-81 Codice Specialità: 3312 Titolare AIC: COLI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
03312 030 POMATA 40 G C 29-07-81 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


JALURAN 
data prima registrazione specialità: 04-09-81 Codice Specialità: 8519 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08519 023 3 F LIOF 300 UI + 3 F SOLV 3 ML C 
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Data 
Registazione 


29-01-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2:1997 i Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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JODOCUR 
data prima registrazione specialità: 17-06-82 Codice Specialità: - 20364 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020364 016 SOLUZIONE 30 ML C 17-06-82 01-06-95 
020364 028 SOLUZIONE 100 ML C 17-06-82 01-06-95 


JOSAXIN 


| data prima registrazione specialità: 18-05-81 Codice Specialità: 24394 Titolare AIC: UCB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024394 025 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 24 6 60 ML A 19-05-82 01-06-95 
024394 037 12 BUSTINE GRANULATO 2 G C 19-05-82 01-06-95 
024394 049 12 COMPRESSE 1000 MG A 05-03-93 01-06-95 


JUMEX 
data prima registrazione specialità: 01-10-84 Codice Specialità: 25462 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025462 019 50 COMPRESSE 5 MG C 01-10-84 01-06-95 


JUNIOR DISPROL 


data prima registrazione specialità: 22-04-96 Codice Specialità: 27426 Titolare AIC: RECKITT & COLMAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027426 016 SOSPENSIONE 120 MG/5 ML 100 ML C 22-04-96 
027426 028 24 COMPRESSE SOLUBILI C 22-04-96 


JUVEPAR 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28608 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028608 014 300 10 FLAC. LIOF. + 10 F. SOLV H 31-10-94 
028608 026 600 10 FLAC. LIOF. + 10 F. SOLV H 31-10-94 
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1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


K FLEBO 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 19311 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
019311 012 1 MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 
019311 024 3 MEO/ML 5 FIALE 10 ML G 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-11-83 


28-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


KABIKINASE 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29097 Titolare AIC: PHARMACIA AB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


029097 019 FLACONCINO 1500000 ULI. H 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


KADALEX 
data prima registrazione specialità: 28-02-56 Codice Specialità: 10908 Titolare AIC: DIACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


010908 010 SOL. X FLEB. 500 ML C 


Data 
Reoistazi 


28-02-56 


KADIUR 
data prima registrazione specialita 28-12-83 Codice Specialità: 25166 Titotare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
025166 024 20 COMPRESSE A 28-12-83 
025166 036 30 COMPRESSE C 28-12-83 
025166 048 IV 6 FL LIOF + 6 FL SOLV C 28-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


KADOL 
data prima registrazione specialità 26-01-61 Codice Specialità: 18486 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


018486 023 POMATA 50 G 5% C 


Data 
Registazione 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


KADYN C 
data prima registrazione specialità: 24-11-60 Codice Specialità: 18069 Titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


018069 029 20 CONFETTI C 
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Data 
Registazi 
20-06-89 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale -.n. 26 


KAFENAC 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 31842 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

031842 014 40 COMPRESSE 100 MG C 18-03-96 
031842 026 30 BUSTINE 100 MG C 18-03-96 
031842 038 6 FLACONI 150 MG + 6 FIALE SOLV. C 18-03-96 
031842 040 12 SUPPOSTE 200 MG C 18-03-96 
031842 053 CREMA 1.5% TUBO 50 G C 18-03-96 


KALIDIL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28188 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028188 035 40 COMPRESSE 10 MG C 31-10-94 
028188 047 20 COMPRESSE 20 MG C 31-10-94 


VA 


KALIUS 
data prima registrazione specialità: 13-03-84 Codice Specialità 24699 Titolare AIC: FERMENTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024699 011 20 CAPSULE 100 MG C 13-03-84 01-06-95 
024699 023 FLACONE GRANULARE 152,5 G C 13-03-84 01-06-95 
KAMBRAX 
data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità 29187 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029187 010 30 COMPRESSE 10 MG C 15-05-95 
029187 022 30 COMPRESSE 20 MG C 15-05-95 


KANAMICINA 
data prima registrazione specialità 05-02-60 Codice Specialita: 16636 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016636 019 IM1FLOSG C 05-02-60 01-06-95 
016636 021 IM1FL1G C 05-02-60 01-06-95 


KANATROL 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità: 16255 Titolare AIC:. LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016255 010 IM FL+F2ML C 02-11-79 01-06-95 


== 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario a:ia (5AZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


KANAZONE 


| data prima registrazione specialita: 12-02-85 


N. AIC 
018653 016 


KANENDOS 


data prima registrazione specialità: 17-03-82 


N. AIC 


024545 067 
024545 131 
024545 156 


KANRENOL 


data prima registrazione specialità 11-10-78 


N. AIC 


023745 019 
023745 033 
023745 058 
023745 060 
023745 072 


KAO PRONT 
Î data prima registrazione specialità: 20-01-84 


+ NAIC 


019126 010 
019126 022 
019126 034 


KAPPABI 


data prima registrazione specialità: 23-12-80 


Codice Specialità: 18653 Titolare AIC: SIT. 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
COLLIRIO 5 ML C 12-02-85 
Codice Soecialità: 24545 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
12 CAPSULE 250 MG C 17-03-82 
12 BUSTINE 250 MG C 17-03-82 
GRAN SOL EST 60 G C 17-03-82 
Codice Soecialità: 23745 Titolare AIC NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
IV 6 FIALE LIOF 200 MG + 6 FIALE 2 ML A 11-10-78 
20 COMPRESSE 25 MG C 03-02-82 
‘20 COMPRESSE 50 MG C 03-02-82 
10 COMPRESSE 100 MG C 03-02-82 
20 COMPRESSE 100 MG A 03-02-82 
Codice Specialità: 19126 Titolare AIC: LACHIFARMA 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
SOSPENSIONE OS 60 ML C 20-01-84 
SOSPENSIONE 0S 100 ML C 20-01-84 
SOSPENSIONE OS 120 ML C 20-01-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024320 057 


KARRER 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC 
027336 015 


Codice Specialità: 24320 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 SIRINGA 2 ML 100 MG C 
Codice Specialità 27336 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FLACONI ORALI 1 G C 


— 489 — 


Data 
Registazione 


30-12-80 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


KASTEL-MED 


data prima registrazione specialità: 26-04-96 


N. AIC 
032771 014 


032771 026 
032771 038 
032771 040 
032771 053 


KATABIOS 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 32771 


Confezione 
SOLUZIONE FLACONE 250 ML 


SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE TANICA 5 LT 
SOLUZIONE TANICA 10 LT 


Codice Specialità: 6809 


Titolare AIC: 


MARIN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


o_ dà dà Oo 


Titolare AIC: 


S.L.T. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


26-04-96 
26-04-96 
26-04-96 
26-04-96 
26-04-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
06809 053 


06809 065 
06809 077 


KATADOLON 


data prima registrazione specialità: 03-07-91 


Confezione 
20 CONFETTI 


GOCCE 15 MUTAPPO SERBATOIO 
SCIROPPO 120 MUTAPPO SERBAT. 


Codice Specialità: 26784 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


ASTA MEDICA 


Data 
Registazione 


18-06-93 
18-06-93 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
026784 013 


026784 025 
026784 037 
026784 049 


KATAR BERNA 
data prima registrazione specialità: 01-03-71 


N. AIC 
08250 019 


KATASMA 


data prima registrazione specialità: 20-04-79 


Confezione 
30 CAPSULE 50 MG 


30 CAPSULE 100 MG 


10 SUPPOSTE 150 MG 
10 SUPPOSTE 75 MG 


Codice Specialità 8250 


Confezione 
10 FIALE 1 ML 


Codice Specialità: 3820 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


BERNA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BRUSCHETTINI 


Data 
Registazione 


03-07-91 
03-07-91 
03-07-91 
03-07-91 


Data 
Registazione 


01-03-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
03820 014 


03820 038 


Confezione 
IM IV 10 FIALE 2 ML 200 MG 


IV 3 FIALE 10 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


20-04-79 
20-11-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


KATAVAL 
data prima registrazione specialità: 14-05-69 Codice Specialità: 19818 Titolare AIC: CYANAM!D 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SEN Registazione Rinnovo 
019818 020 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 14-05-69 01-06-95 
KATAVIT 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità 9665 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
09665 011 GRAN. EFFERV. 10 BUSTINE 10 G € 14-10-81 01-06-95 


———_——knk11_ o— 


KATION 
data prima registrazione speciità 22-04-81 Codice Specialità 17619 Titolare AiC MONSANTO ITALIANA SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
017619 014 50 COMPRESSE 250 MG C 22-04-81 01-06-95 
017619 026 SCIROPPO 10% 220 G C 22-04-81 01-06-95 


KATOXYN 
data prima registrazione specialità 27-02-96 Codice Specialità 32203 


Titolare AIC: 


KATADYN 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032203 010 FLACONE POLVERE 10 G C 27-02-96 
032203 022 POLVERE IN BOMBOLA SPRAY 10,18 G C 27-02-96 
KAYEXALATE 
data prima registrazione specialità 03-02-70 Codice Specialità 21394 Titolare AIC: SANOA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021394 022 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 453,6 G A 37 27-07-95 01-06-95 
KCL RETARD 
data prima registrazione specialità 20-09-78 Codice Specialità: 23638 Titolare AIC: ZYMA SA. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023638 012 40 CONFETTI 600 MG A 20-09-78 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


KEDACILLINA 


data prima registrazione specialità 17-03-82 Codice Specialità: 24609 


N. AIC Confezione 
024609 036 IM1FLIG+1F 
024609 048 1 FLACONE 4 G + 1 F SOLV 


024609 051 IM 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML 


KEFAZON 
Codice Specialità 25795 


data prima registrazione specialità: 16-07-85 


Titolare AIC: 


C 
C 
A 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


ESSETI 


ne 


Data 
Registazione 
17-03-82 
17-03-82 
20-06-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025795 028 IM 1 FLAC. 1 G + FIALA 4 ML 


KEFLIN NEUTRO 


data prima registrazione specialità 11-11-67 Codice Specialità: 20951 


N. AIC Confezione 


020951 048 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 
020951 051 FLACONE 2 G 


KEFLODIN 
Codice Specialità: 21388 


data prima registrazione specialita: 31-07-69 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


A 
H 


Titolare AIC: 


Fascia 


55 


LILLY 


Fascia 


LILLY 


Data 
Registazione 


16-07-85 


Data 
Registazione 
14-06-93 
14-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


021388 018 1 FL 05G+1F.SOLV. 2 ML 
021388 020 1 FLAC.1G+ 1 F. SOLV. 4 ML 
021388 032 1 FLAC. 250 MG + 1 F. SOLV. 2 ML 


Rimborsabilità SSN 


Fascia 


Data 
Registazione 
31-07-69 
31-07-69 
09-10-75 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


KEFORAL 
data prima registrazione specialità: 01-03-71 Codice Specialità: 22085 Titolare AIC: LILLY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022085 017 12 CAPSULE 250 MG C 
022085 031 GOCCE 0S 10 ML 100 MG/ML A 
022085 056 8 COMPRESSE 500 MG A 
022085 068 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 100 ML A 
022085 082 8 COMPRESSE 1 G A 
KEFOX 
data prima registrazione specialità: 23-11-81 Codice Specialità 24312 Titolare AIC: CT 
Fascia i 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024312 023 ‘IM 1 FL500MG+1F C 
024312 047 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 44 ML A 
024312 050 VENA 1 FL1G+1F C 
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Data 
Registazione 


01-03-71 
11-10-72 
07-10-76 
07-10-76 
01-03-79 


Data 
Registazione 


23-11-81 
23-11-81 
23-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01 -06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordamnar:o alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


KEFOXINA 
data prima registrazione specialità: 28-05-85 Codice Specialità: 25746 Titolare AIC: CT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025746 037 8 CAPSULE 500 MG A 05-03-86 01-06-95 
025746 049 SCIROPPO ESTEMPORANEO 60 G C 05-03-86 01-06-95 


KEIMICINA 
data prima registrazione specialità: 31-12-81 Codice Specialità: 17311 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
i Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017311 010 6 OVULI VAGINALI 100 MG C 31-12-81 01-06-95 
KEITON 
data prima registrazione specialita: 09-03-91 Codice Specialita: 26782 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
. Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 


026782 019 30 CAPSULE 50 MG 09-03-91 01-06-95 


C 

026782 021 30 CAPSULE 100 MG C 09-03-91 01-06-95 
C 
C 


026782 033 10 SUPPOSTE 150 MG 09-93-91 01-06-95 
09-03-91 01-06-95 


026782 045 10 SUPPOSTE 75 MG 


KELFIPRIM 
data prima registrazione specialità: 19-07-82 Codice Specialità: 24395 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione i Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024395 016 AD 12 CAPSULE C 19-07-82 01-06-95 
024395 028 BB SCIROPPO 100 ML C 07-06-84 01-06-95 


KELFIZINA 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 18337 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
018337 028 10 COMPRESSE 500 MG C 21-09-79 01-06-95 


KEMADRIN 
data prima registrazione specialità: 08-05-53 Codice Specialità: 7758 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07758 016 25 COMPRESSE 5 MG A 08-05-53 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


KEMODYN 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 27681 solare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027681 016 5 FIALE INIET. 500 MG/4 ML C 09-03-91 01-06-95 
027681 028 3 FIALE INIET. 1000 MG/4 ML C 09-03-91 01-06-95 


KENACORT 
data prima registrazione specialita: 07-03-60 Codice Specialità: 13972 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013972 017 10 COMPRESSE 4 MG ® 07-03-60 01-06-95 
0123972 031 A RETARD 3 FIALE 1 ML 40 MG A 30-08-67 01-06-95 


KERLON 
data prima registrazione specialità: 15-06-84 Codice Specialità: 25317 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025317 013 28 COMPRESSE A 15-06-84 01-06-95 
KXERNIT 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità: 26848 Titolare AIC: CT 
Fascia i Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026848 010 10 FLACONCINI 1 G C 01-03-89 01-06-95 
KESINT 


data prima registrazione specialità: 08-02-80 Codice Specialità: 24136 Titolare AIC: MENDELEJEFF 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024136 044 IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 4 ML A 08-02-80 01-06-95 
N 
KESSAR . 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 27433 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027433 010 30 COMPRESSE 10 MG A 09-03-91 01-06-95 
027433 022 30 COMPRESSE 20 MG A 09-03-91 01-06-95 
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1-2-1997 


KETALAR 


data prima registrazione specialità 27-11-71 Codice Specialità 22463 


N. AIC Confezione 


022463 020 1 FLAC. 10 ML 


KETALGESIC 
Codice Specialità: 27366 


data prima registrazione specialità: 02-06-90 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PARKE DAVIS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


DERMALIFE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
27-11-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
027366 018 30 CAPSULE 25 MG 


KETARTRIUM 


data prima registrazione specialità: 10-08-81 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
02-06-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024494 039 30 CAPSULE 100 MG 
024494 041 10 SUPPOSTE 100 MG 
024494 054 6 FIALE LIOF 50 MG + 6 FIALE 3 ML 
024494 080 GEL G 50 2,5% 


KETO 


data prima registrazione specialità: 25-07-79 Codice Specialità 23324 
N. AIC Contezione 
023324 015 50 30 CAPSULE 50 MG 


KETODOL 


data prima registrazione specialità: 19-10-92 Codice Specialità 28561 


N. AIC Confezione 
028561 037 20 COMPRESSE DA 225 MG 


KETOFEN 
data prima registrazione specialità: 14-01-84 


Titolare AIC: 


SCHIAPPARELLI 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


DEL SAZ 


Data 
Registazi 
29-03-83 
10-08-81 
10-08-81 
27-07-85 


Data 
Registazione 
27-05-83 


07-02-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Codice Specialità: 25149 


N. AIC Confezione 
025149 030 10 SUPPOSTE 120 MG 
025149 042 POMATA G 30 5% 
025149 055 POMATA G 50 5% 
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Data 
Registazione 
14-01-84 


04-08-84 
04-08-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


KETOPROFENE IBI 


data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità: 24994 Titolare AIC: IBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024994 081 30 CAPSULE 100 MG A 66 
024994 093 RETARD 30 CAPSULE 200 MG A 66 
024994 105 GEL 5% TUBO 50 G C 
024994 117 30 CAPSULE A 66 
024994 129 10 SUPPOSTE 100 MG C 
024994 131 IM 6 FLAC. LIOF + 6 FIALE 2,5 ML A 
024994 143 CREMA 30 G 1% G 


KETOTIFENE ISTORIA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-08-95 
04-08-95 
04-08-95 


13-05-96. 


13-05-96 
13-05-96 
13-05-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 10-02-87 Codice Specialità: 26241 Titolare AIC: ISTORIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026241 012 30 CAPSULE 1 MG B 
026241 024 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML B 


Data 
Registazione 


10-02-87 
18-11-87 


Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


KETRIZIN 
data prima registrazione specialità. 30-07-87 Codice Specialità 25759 Titolare AÎC: ESSETI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025759 022 8 COMPRESSE 500 MG A 
025759 034 1 FLAC. 60 G GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. A 


Data 
Registazione 


30-07-87 


30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


KEZOLIN 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità 28885 Titolare AIC: LILLY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028885 010 FL. 500 MG + SOLV. 2 ML LIDOC. 0,5% C 
028885 022 FL. 1 G + SOLV. 4 ML LIDOC. 0,5% C 
028885 034 1 FLACONE 2 G C 
KILIOS 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 21586 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 1 G C 


021586 033 
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Data 
Registazione 


22-07-96 


22-07-96 
22-07-96 


Data 
Registazione 


15-04-83 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


KINEMON 
data prima registrazione specialità: 02-10-85 


N. AIC 


026022 057 
026022 069 
026022 071 
026022 083 


KINOGEN 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 26022 Titolare AIC: —SANOFIITALIA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 100 MG c 
10 CAPSULE 200 MG C 
30 CAPSULE 200 MG C 
30 CAPSULE 50 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


011378 015 
011378 027 


data prima registrazione specialità: 22-07-96 


Codice Specialità: 11378 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
Confezione Rimbersabilità SSN 
5 FLACONI VAGINALI 10 ML C 
10 FLACONI VAGINALI 10 ML C 


Codice Specialità 29374 Titolare AIC: SAVIO 


Data 
Registazione 
25-02-85 
25-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


029374 016 
029374 028 


KIR RICHTER 


data prima registrazione specialità: 08-10-73 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
CREMA 3C G C 
UNGUENTO 30 G C 


Codice Specialità: 22884 Titolare AIC: LEPETIT 


Data 
Reoistazi 


22-07-96 


22-07-96 


Rinnovo 


N. AIC 
022884 062 
022884 086 
022884 098 
022884 100 


KIRON 


data prima registrazione specialità: 01-06-90 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IV 2 FIALE 10 ML 100000 UIC H 
IV 2 FIALE 10 ML 200000 UIC H 
IV 1 FIALA 20 ML 500000 UIC H 
FLEBO 1 FLAC. 73 ML 500000 UIC H 


Data 
E 
17-02-86 
17-02-86 
17-02-86 
17-02-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027305 010 


KISOLV 


Codice Specialità: 27305 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
21 CONFETTI C 


Data 
Registazione 
01-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


N. AIC 


026744 019 


Codice Specialità 26744 Titolare AIC: ECUPHARMA 
Fascia 
Canfezione Rimborsabilità SSN 
1 FL 100000 UI + 1 F SOLV 2 ML H 
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Data 
Registazi 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


KITNOS 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 21865 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021865 011 15 COMPRESSE 200 MG C 
021865 023 SOSPENSIONE 0S 100 ML C 


pra registrazione specialità: 05-11-96 Codice Specialità 29324 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029324 011 50 COMPRESSE 20 MG A 
029324 023 30 COMPRESSE DIVISIBILI 40 MG A 
029324 035 30 COMPRESSE DIV. CESS. REGOL. 50 MG A 
029324 047 30 COMPRESSE MULTITAB 60 MG A 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Registazione 
05-11-96 
05-11-96 
05-11-96 
05-11-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


KLACID 
data prima registrazione specialità 01-03-90 Codice Specialità 27370 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027370 016 8 COMPRESSE 250 MG A 
027370 030 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 60 ML 2,5% A 
027370 042 IV FIALA 500 MG + F. SOLV. 10 ML H 
KLEAN PREP 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28263 Titolare AIC: UCB 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028263 010 4 BUSTINE C 


Data 
Registazione 
01-03-90 
30-01-92 
13-03-92 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


KLIOGEST 
data prima registrazione specialità: 07-05-96 Codice Specialità: 31988 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031988 013 28 COMPRESSE C 


KLODIN 


Codice Specialità: 25602 Titolare AIC: SAVIO 


Data 
Registazione 


07-05-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 22-05-85 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025602 018 30 COMPRESSE 250 MG B 9 
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Data 


22-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generaie - n. 26 


| KLOXIL 
| data prima registrazione specialità 12-10-76 Codice Specialità: 23502 Titolare AC: DOROM 
! 
Fascia Data Data 
N. AiC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023502 014 12 CAPSULE 500 MG C 12-10-76 ‘01-06-95 
023502 038 BB POLVERE 40 G C 27-11-78 01-06-95 
——______—_—_—_ 
KOATE HS 
data prima registrazione specialita: 09-11-34 Codice Specialità 23553 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023553 047 IV 1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 30-06-88 01-06-95 
023553 050 IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 20 ML A 37 30-06-88 01-06-95 
023553 062 IV 1 FLAC. LIOF 1000 UI.+ 1 FLAC. 40 ML A 37 30-06-88 01-06-95 
| KOGENATE 
| data prima registrazione specialita: 01-08-95 Codice Specialità: 29615 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029615 010 1 FL LIOF 250 UI + 1 FL SOL 2.5 ML + DISP MONOUSO H 01-08-95 
029615 022 1 FL LIOF 500 UI + 1 FL SOL 5 ML + DISP. MONOUSO H 01-08-95 
029615 034 1 FL LIOF 1000 UI + 1 FL SOL 10 ML + DISP MONOUSO H 01-08-95 
KOMBETIN 
data prima registrazione specialità 31-12-81 Codice Specialità: 6575 Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM SPA. 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06575 029 IV 5 FIALE 1 ML 1/8 MG C 31-12-81 01-06-95 


KOMBINAX 
data prima registrazione specialità: 23-01-85 Codice Specialità 25128 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo ; 
025128 012 20 COMPRESSE C 23-01-85 01-06-95 
025128 024 FLACONE 100 ML C 23-01-85 01-06-95 
KONAKION 
data prima registrazione specialità 30-09-58 Codice Specialità: 8776 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08776 015 IM 3 FIALE 1 ML 10 MG A 13-01-60 01-06-95 
08776 039 GOCCE 0S 2,5 ML 50 MG A 30-09-58 01-06-95 
08776 041 20 CONFETTI 10 MG A 03-02-70 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . Serie generale - n. 26 


KOS 
data prima registrazione specialita: 15-12-87 Codice Specialità: 25068 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025068 014 20 COMPRESSE 300 MG C 15-12-87 01-06-95 
025068 026 20 COMPRESSE 600 MG C 15-12-87 01-06-95 
dii lreia 
KOVILEN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28732 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028732 016 GOCCE OCULARI 2% 5 ML B 31-10-94 


KOVINAL | 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28716 Titolare AIC: MEDIOLANUM 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028716 013 1 FLAC. SOLUZIONE NASALE 1% 30-ML B 31-10-94 


KREBSILASI IRBI 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 26610 Titolare AIC: IRBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026610 030 100 CAPSULE 235 MG C 30-09-91 01-06-95 


KREDEX 
data prima registrazione specialità: 10-12-93 Codice Specialità: 27605 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027605 017 130 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A 10-12-93 
027605 029 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 10-12-93 


KRENOSIN 
data prima registrazione specialità: 11-10-96 Codice Specialità: 28990 Titolare AiC: SANOFI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028990 012 INIETT. SOLUZ. 6 FIALE 6 MG/2 ML C 11-10-96 
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1-2-1997 


KRYOBULIN 


data prima registrazione specialità: 04-12-84 


N. AIC 


022720 041 
022720 054 
022720 066 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22720 


Titolare AIC: IMMUNO 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
TIM 3 IV 1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 
TIM 3 IV FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 20 ML A 37 
TIM 3 IV FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 40 ML A 37 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
08-01-88 
08-01-88 
08-01-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


KRYPTOCUR 
data prima registrazione specialità 01-04-87 Codice Specialità: 26520 Titotare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026520 015 2 FLACONI NASALI 10 G + 2 EROGATORI A 37 01-04-87 01-06-95 


f 


KYBERNIN P 
data prima registrazione specialità 15-11-88 Codice Specialità: 25766 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025766 015 1 FLAC. 500 UI + 1 FIALA 10 ML H 15-11-88 01-06-95 
025766 027 1 FL 1000 Ul + 1 FL 20 ML + SET H 15-11-88 01-06-95 


KYTRIL 


Codice Specialità 28093 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM SPA 


data prima registrazione specialità 17-02-92 


N. AIC 


028093 019 
028093 021 
028093 033 
028093 045 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 3 MG 3 ML A 57 
10 COMPRESSE 1 MG A 57 
IM 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A 57 
IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML A 57 


L-CARNITINA COLI 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 


026332 015 
026332 027 
026332 041 


LAB A 


data prima registrazione specialità: 30-10-95 


N. AIC 
028974 018 


Codice Specialità: 26332 Titolare AIC: COLI 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 COMPRESSE 1 G C 
10 CONTENITORI MONODOSE 1 G C 
10 CONTENITORI MONODOSE 05 2 G A 8 


Codice Specialità: 28974 


Confezione Rimborsabilità SSN 
6 CAPSULE VAGINALI C 
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Data 
Registazione 
17-02-92 
25-07-94 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
31-10-94 


Data 
Registazione 
30-10-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


LABEDIUR 
Codice Specialità: 25499 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N AIC Confezione 
025499 017 30 COMPRESSE 220 MG 
025499 029 30 COMPRESSE 110 MG 
LABOCAINA 


data prima registrazione specialità 21-06-85 Codice Specialità: 25338 


N. AIC Confezione 
025338 017 CREMA 30 G 
025338 029 CREMA 60 G 


LACIPIL 
data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità 27830 


15-07-91 


N. AIC Confezione 
027830 013 14 COMPRESSE 4 MG 
LACIREX 


data prima registrazione specialita: ‘5-07-91 Codice Specialità: 27831 


N. AIC Confezione 
027831 015 14 COMPRESSE 4 MG 
LACRIBASE 


data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32035 


N. AIC Confezione 
032035 014 SOLUZ OFTAL FLAC 10 ML 
LACRIGEL 


data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32038 


Confezione 
GEL TUBO 10 G 


N. AIC 
032038 010 
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Titolare AIC: 


Supplemento orainario aila GAZZETTA. UFFICIALE 


MONTEFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
Titolare AIC: COMBE 
Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


GUIDOTTI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


ALLERGAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FARMIGEA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


20-12-84 


20-12-84 


Data 
Registazione 


21-06-85 


21-06-85 


Data 
Registazione 


15-07-91 


Data 
Registazione 


15-07-91 


Data 
Registazione 


28-10-95 


Data 


Registazione 
28-10-95 


. Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LACRIMART 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32159 Titolare AIC: BAIF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032159 016 COLLIRIO FLAC 10 ML C 29-11-95 


LACRIME DI PINO 


data prima registrazione specialità: 23-03-53 Codice Specialità 7583 Titolare AIC: OGNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07583 038 20 PASTIGLIE GOMMOSE C 13-05-85 01-06-95 
07583 040 FLACONE ELISIR G 400 C 13-05-85 01-06-95 


LACRIMILL 
data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialità: 32238 Titolare AIC: OTTOLENGHI 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032238 014 COLLIRIO FLAC 10 ML C 04-04-96 


LACRINORM 
data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità: 32039 Titolare AIC: FARMIGEA 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rihnovo 
032039 012 GEL TUBO 10 G C 28-10-95 


LACRISIFI = 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32069 Titolare AIC: SI.FI. 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032069 015 COLLIRIO FLAC 10 ML C 28-10-95 


LACRISOL 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32184 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032184 018 COLLIRIO 10 ML C 18-03-96 
032184 020 GEL OCULARE 30 ML C 18-03-96 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LACTAID 


Codice Specialità 26315 Titolare AIC: IKETON 


data prima registrazione specialità: 09-03-87 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


026315 022 FLACONE CONTAGOCCE 3 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


23-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LACTEOL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28962 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028962 013 FORTE 20 CAPSULE C 
028962 025 FORTE 10 BUSTINE ORALI C 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


LACTIPAN 
data prima registrazione specialità 02-11-79 Codice Specialità: 4262 Titolare AIC: IBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04262 022 LIOF. 30 CAPSULE 80 MG C 
04262 034 LIOF. 30 BUSTINE 80 MG C 
LACTOCOL 


data prima registrazione specialità: 11-06-80 Codice Specialità: 3483 Titolare AIC: OGNA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


03483 017 SCIROPPO 200 G C 


Data 
Registazione 
18-05-84 
18-04-84 


Data 
Registazione 


11-06-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LACTOGER 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità: 27581 Titolare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027581 014 SCIROPPO 180 ML C 
027581 026 30 BUSTINE 5 G C 
027581 038 20 BUSTINE 10 G C 


LADIBEN 


data prima registrazione specialità 09-12-82 Titolare AIC: SERONO 


Data 
Registazione 


27-04-91 
27-04-91 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità: 23698 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023698 018 FORTE 20 CAPSULE 2,5 MG C 
023698 020 MEDIO 20 CAPSULE 1,25 MG C 
023698 032 MANT. 20 CAPSULE 0,625 MG C 
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Data 
Registazione 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LADIP 
data prima registrazione specialità: 01-12-92 Codice Specialità: 28804 Titolare AIC: DUNCAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028804 019 28 COMPRESSE 2 MG Cc 


LAEVOLAC 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029565 013 SCIROPPO 180 ML C 
029565 025 10 BUSTINE 10 GR C 


LAEVOLAC EPS 


data prima registrazione specialità: 31-12-81 


Codice Specialità: 22711 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-12-92 


Codice Specialità 29565 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A 


Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 


Rinnovo 


Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022711 117 20 BUSTINE 10 GR A 59 
022711 129 1 FLAC. SCIROPPO 180 ML A 59 


LAEVOSAN 


data prima registrazione specialità: 31-12-81 


Codice Specialità 4840 


Data 
Reoistazi 
31-10-94 
31-10-94 


Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM SPA 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04840 017 IV5 F 10 ML 20% C 
04840 029 INFUS. 250 ML 5% C 
04840 031 INFUS. 500 ML 5% C 
04840 056 INFUS. 500 ML 10% C 


Data 
uni 
31-12-81 
31-12-81 
31-12-81 
31-12-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LAFARIN 
data prima registrazione specialità: 22-01-79 Codice Specialità: 23867 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023867 031 8 COMPRESSE 1 G A 
023867 043 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 10% 100 ML A 


LAFUREX 


data prima registrazione specialità 05-02-81 


Codice Specialità 24311 Titolare AIC: LAFARE 


Data 
Reoistazi 


22-04-82 
30-10-84 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024311 021 1 FL 500 MG + 1 F SOLV C 
024311 033 1 FL 750 MG+1F SOLV C 
024311 045 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 
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Data 
Registazi 
05-02-81 
05-02-81 
05-02-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LAIDOR 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28921 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028921 017 30 BUSTINE 50 MG @ 31-10-94 
028921 029 30 BUSTINE 100 MG A 66 31-10-94 
028921 031 30 COMPRESSE 100 MG A 66 31-10-94 
028921 043 15 COMPRESSE 200 MG C 31-10-94 


LAMBANOL 
data prima registrazione specialità: 18-09-84 Codice Specialità: 13587 Titolare AIC: ZILLIKEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013587 023 30 CONFETTI 300 MG C 23-03-87 01 -06-95 


LAMBRATENE 
data prima registrazione specialità: 11-05-54 Codice Specialità: 8949 Titolare AIC: DIBRA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08949 012 IM 3 FIALE 2 ML C 11-05-54 01-06-95 


LAMICTAL 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 27807 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027807 015 30 COMPRESSE 50 MG A 67 31-10-94 
027807 027 30 COMPRESSE 100 MG A 67 31-10-94 
027807 039 30 COMPRESSE 25 MG A 67 31-10-94 
027807 041 30 COMPRESSE 200 MG A 67 31-10-94 


LAMISIL 
data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità: 28176 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028176 016 16 COMPRESSE 125 MG C 12-12-92 
028176 028 8 COMPRESSE 250 MG C 12-12-92 
028176 042 CREMA TUBO 20 G 1% C 17-11-95 


LAMPOCILLINA 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 21573 Titolare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021573 035 1 FLAC. 1G + 1 FIALA 4 ML A 01-12-84 01-06-95 
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1-2-1997 | Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


(8 


LAMPOFLEX 
data prima registrazione specialità: 27-07-85 Codice Specialità: 25824 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabaità SSN 
025824 044 POMATA 40 G 0.5% C 
025824 057 20 CAPSULE 20 MG A 66 
025824 071 CREMA 50 G 1% 9 
LAMPOMANDOL 
data prima registrazione specialità 14-01-84 Codice Specialità: 24307 Titolare AIC. AGIPS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabaità SSN 
024307 035 1 FLAC.1G+ 1 FIALA3 ML A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
07-01-86 
07-01-86 
02-10-89 


Data 
Registazione 


14-01-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LAMPOSPORIN a 
data prima registrazione specialità: 09-03-81 Codice Specialita: 24308 Titolare AIC: PROSPA !TALIA 
Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024308 025 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 
024308 049 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 
LAMPOTRIX 
data prima registrazione specialità 15-06-85 Codice Specialità 25792 Titolare AIC. LEBEN'S 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 
025792 019 8 CAPSULE 500 MG A 
025792 021 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML A 


LAMURAN 


Data 
Registazione 
09-03-81 
09-03-81 


Data 
Registazione 
15-06-85 
15-06-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-12-81 Codice Specialità: 15596 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015596 024 30 CONFETTI 20 MG C 
015596 036 INIETTABILE 10 FIALE 3 ML 10 MG C 
015596 051 GOCCE ORALI 20 ML 2% C 


Data 
Registazione 


31-12-81 
31-12-81 
31-12-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LANACORT 
data prima registrazione specialità. 30-07-87 Codice Specialità 25870 Titolare AIC: —COMBE 
Fascia 
"N. AIC Confezione Rim dità SSN 
025870 015 CREMA G 15 C 
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Data 
Registazione 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


LANCETINA 


data prima registrazione specialità 24-10-83 


N. AIC 
024120 014 


LANITOP 


data prima registrazione specialità 31-12-81 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 24120 


Confezione 
12 COMPRESSE 1 G 


Codice Specialità: 22643 


Titolare AIC: FARMA UNO 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 24-10-83 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
022643 011 


022643 023 
022643 035 
022643 047 


LANOXIN 


data prima registrazione specialità 01-10-59 


Confezione 
30 COMPRESSE 0,1 MG 


40 COMPRESSE 0,05 MG 
IV 5 FIALE 0,2 MG 
GOCCE 05 10 ML 0,6% 


Codice Specialità: 15724 


Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 31-12-81 
A 17-06-82 
A 31-12-81 
A 31-12-81 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
015724 014 
015724 026 
015724 038 
015724 040 
015724 053 
015724 065 


LANSOX 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Confezione 

GOCCE 10 ML 1 ML/0,5 MG 

30 COMPRESSE 0,25 MG 

MITE 30 COMPRESSE 0,125 MG 
BB 1 FLAC. SCIROPPO 56 ML 
IM IV 6 FIALE 2 ML 0,5 MG 

PG 30 COMPRESSE 0,0625 MG 


Codice Specialità: 28600 


Fascia Data 

Registazione 
01-10-59 
20-11-75 
25-06-81 
01-10-59 
01-10-59 
23-04-86 


Data 
Rinnovo 


01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028600 017 
028600 029 


LANTANON 


data prima registrazione specialità 23-08-78 


N. AIC 
023695 036 
023695 048 
023695 051 


Confezione 
14 CAPSULE 30 MG 
14 CAPSULE 15 MG 


Codice Specialità 23695 


Confezione 

30 COMPRESSE 30 MG 
GOCCE 15 ML 60 MG/ML 
60 30 COMPRESSE 60 MG 
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Titolare AIC: TAKEDA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 48 31-10-94 
A 48 31-10-94 


Titolare AC: —ORGANONITALIA 
Fascia | Data 

Rimborsabilità SSN Registazione 

A 11-11-82 

A 13-10-90 

Cc 31-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LANTIGEN B 
data prima registrazione specialità 30-03-85 Codice Specialità 25709 Titotare AC —BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025709 015 FLACONE GOCCE ORALI 18 ML G 


LARGACTIL 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
30-03-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 7899 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Conrezione Rimborsabilità SSN 
07899 014 IM 5 FIALA 2 ML 50 MG A 
07899 026 25 COMPRESSE 25 MG A 
07899 038 20 COMPRESSE 100 MG A 
07899 040 GOCCE 0S 10 ML 4% A 


LARIAM 


data prima registrazione specialità: 18-06-91 


Codice Specialità 27250 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
027250 024 8 COMPRESSE 250 MG A 


LARILON 


Data 
Racuta 
13-06-92 


data prima registrazione specialità. 29-11-95 Codice Specialità: 32112 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032112 017 8 GARZE DISINFETTANTI C 
032112 029 SOLUZIONE 200 G C 
032112 031 SOLUZIONE SPRAY 50 G C 


LAROXYL 


data prima registrazione specialità: 26-04-62 


Titolare AIC: ROCHE 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019906 015 25 CONFETTI 25 MG C 
019906 027 30 CONFETTI 10 MG C 
019906 054 GOCCE 0S 20 ML A 


LARYLIN 
data prima registrazione specialità: 10-05-96 


Codice Specialità 29152 


N. AIC Confezione 
029152 016 20 COMPRESSE EFFERV. 30 MG. C 
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Data 
Registazione 
26-04-62 
26-04-62 
24-03-75 


10-05-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LASAFORT 
data prima registrazione specialita: 11-11-83 Codice Specialità: 12102 Triolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012102 024 20 COMPRESSE C 20-06-88 01-06-95 
LASER 
data prima registrazione specialità 30-03-79 Codice Specialità 23886 Titolare AIC: TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
023886 029 30 COMPRESSE 250 MG C 31-12-84 01-06-95 
023886 031 10 SUPPOSTE 500 MG C 30-03-79 01-06-95 
023886 043 10 SUPPOSTE 250 MG C 31-12-84 01-06-95 
023886 056 30 BUSTINE 250 MG C 09-06-84 01-06-95 
023886 068 30 COMPRESSE 500 MG A 66 30-04-92 01-06-95 
023886 070 30 BUSTINE 500 MG A 66 30-04-92 01-05-95 
023886 082 R 20 COMPRESSE RETARD 750 MG A 66 31-10-94 01-06-95 
LASITONE 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 23770 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023770 011 20 CAPSULE A 11-12-81 01-06-95 


| pro registrazione specialità: 29-06-79 Codice Specialità: 20465 Titolare AIC: HOECHST AG 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020465 011 IM IV 5 FIALE 2 ML A 29-06-79 01-06-95 
023993 013 30 COMPRESSE 25 MG A 30-03-79 01-06-95 
023993 037 20 COMPRESSE 500 MG A 22-02-83 01-06-95 
023993 049 IV 5 FIALE 25 ML 250 MG A 22-02-83 01-06-95 
023993 052 LIQUIDUM 1 FLAC. SOLUZIONE OS 100 ML A 14-09-95 01-06-95 


LASIX RESERPIN 


data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 20831 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020831 018 50 COMPRESSE C 20-04-79 01-06-95 
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1-2-1997 


LASONIL 
data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: BAYER 


Codice Specialità: 20127 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020127 015 UNGUENTO 40 G 
020127 027 H UNGUENTO G 40 C 
020127 041 NEBULIZZATORE 26,5 MU25 G C 
020127 054 NEBULIZZATORE 53 ML/50 G C 


LASOPROCT 


data prima registrazione specialità: 25-06-81 


Codice Specialità: 23495 


Serie generale - n. 26 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
25-06-81 01-06-95 
25-06-81 01-06-95 
30-06-88 01-06-95 
30-06-88 01-06-95 


N. AIC Confezione 
023495 017 UNGUENTO 40 G 


LASOREUMA 


data prima registrazione specialità 25-06-81 


Codice Specialità 22525 


Data Data 
Reoistazi Ri 
25-06-81 01-06-95 


N. AIC Confezione 
022525 012 


LASOVEN GEL 


data prima registrazione specialità 27-05-83 


CREMA DERMATOLOGICA 40 G C 


Codice Specialità: 24209 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
25-06-81 01-06-95 


N. AIC Confezione 
024209 013 GEL 40 G 
024209 025 GEL 40G 


LASS 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 


N. AIC Confezione 
024945 014 30 CONFETTI 


LASS MED 


data prima registrazione specialità 09-09-83 


Codice Specialità 24945 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 


Titolare AC: =— MILANFARMA 


Data Data 
Ria Ri 
27-05-83 01-06-95 
31-10-94 01-06-95 


Data Data 
Renistazi Ri 
04-06-83 01-06-95 


N. AIC Confezione 


04941 011 30 CONFETTI 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LASSATINA 
data prima registrazione specialità 25-03-83 Codice Specialità 4306 Titolare AIC: ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04306 015 20 CONFETTI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-03-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LASSIFAR 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità: 27627 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027627 013 20 BUSTINE MONODOSE 10 G C 
027627 025 30 BUSTINE MONODOSE 6 G C 
027627 037 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 


Data 
Registazione 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


Data 
Rinnovo 


LASTET 
data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 29370 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029370 018 40 CAPSULE 25 MG C 
029370 020 20 CAPSULE 50 MG C 
029370 032 10 CAPSULE 100 MG C 
029370 044 10 FIALE 100 MG 5 ML C 
LASTICOM 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità 27673 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027673 019 20 COMPRESSE RIVESTITE 2,2 MG Cc 
027673 033 SPRAY NASALE 10 ML C 


Data 
Registazione 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 
08-09-95 


Data 
Registazione 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 


LATOCEF 
data prima registrazione specialità 15-04-83 Codice Specialità: 24719 Titolare AIC: DEL SAZ 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024719 015 8 CAPSULE 500 MG A 
024719 027 SOSPENSIONE GRAN. ESTEMP. 100 ML C 


Data 
Registazione 


20-12-84 
15-04-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


LATORAL 
data prima registrazione specialità 12-10-76 Codice Specialità 23489 Titolare AIC: LA FARMOCHIMICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023489 014 8 CAPSULE 500 MG Cc 
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Data 
Renistazi 
12-10-76 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LATTE MAGNESIA PHILLIPS 


Serie ‘generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 01-02-54 Codice Specialità 8601 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08601 015 FLACONE 336 G C 
08601 027 30 TAVOLETTE C 
08601 039 75 TAVOLETTE C 
08601 041 POLVERE 10 BUSTINE 2 G C 
08601 054 POLVERE 20 BUSTINE 2 G C 
08601 066 POLVERE 30 BUSTINE 2 G C 


LATTULOSIO FARMITALIA C.ERBA 


Data 
Registazione 


01-02-54 
01-02-54 
01-02-54 
30-09-80 
30-09-80 
30-09-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 08-09-95 Codice Specialità: 29398 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
029398 017 FLACONE SCIROPPO 180 ML C 
029398 029 20 BUSTINE 10 G C 


LATTULOSIO GIULIANI 


Data 
Registazione 
08-09-95 
08-09-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27302 Titolare AIC: GIUUANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027302 013 30 BUSTINE 3 G C 
027302 025 20 BUSTINE 10 G C 


LATTULOSIO ZETA 


Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


datà prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità: 27703 Titolare AIC: ZETA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027703 014 30 BUSTINE 3 G C 
027703 026 20 BUSTINE 10 G C 


LAUROMICINA 
data prima registrazione specialità: 19-05-82 Codice Specialità 19924 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019924 012 12 COMPRESSE 500 MG A 
019924 024 POMATA 30 G C 
LAVANDA SOFAR 
data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità: 32057 Titolare AIC: SOFAR 
Fascia 
N. AIC ‘- Confezione Rimborsabilità SSN 
032057 010 IRRIGAZ VAGINALE 1 FLAC 133 ML C 
032057 022 


IRRIGAZ VAGINALE 4 FLAC 133 ML C 
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Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Registazione 
19-05-82 
28-07-82 


Data 
Registazi 
28-10-95 
28-10-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


-2-1997 | Supplemento ordinario dla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LAXIVAL 
data prima registrazione specialità: 09-08-96 Codice Specialità: 29076 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029076 0.15 20 PERLE 3.MG C 
029076 027 FLACONE GOCCE 10 ML 7,5% C 


LAXIVAL FIBRE 


Data 
Registazione 
09-08-96 
09-08-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 28774 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028774 014 36 COMPRESSE 625 MG C 
028774 026 40 COMPRESSE MASTICABILI 625 MG C 
028774 038 GRANULARE 100 G G 
LAXULAC EPS 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 25894 Titolare AIC: IRBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025894 092 6 30 BUSTINE GRANULATO 6 G C 
025894 104 9 20 BUSTINE GRANULARE 9 G C 
LAXYGOCCE 
data prima registrazione specialità: 09-08-84 Codice Specialità 6309 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06309 049 FLACONCINO GOCCE 22 ML C 


Fascia 
N. AIC* Confezione Rimborsabilità SSN 
024019 022 30 COMPRESSE 25 MG C 
024019 034 50 COMPRESSE 25 MG C 
024019 046 30 COMPRESSE 50 MG G 
LEDERCORT 
data pnma registrazione specialita 23-03-66 Codice Specialità 13973 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013973 033 10 COMPRESSE 4 MG C 
013973 058 A/10 CREMA G 20 B 
013973 060 A/10 POMATA G:20 B 
013973 108 SCIROPPO 60 ML C 
013973 110 P8 10 COMPRESSE 8 MG A 


sd = 


LEBLON 
data prima registrazione specialità: 02-06-79 Codice Specialita: 24019 Titolare AIC: DE ANGELI PH 


Data 
Registazione 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Registazione 


20-11-87 


Data 
Registazione 


02-06-79 
02-06-79 
29-06-84 


Data 
Registazione 
23-03-66 
03-05-71 
03-05-71 
23-03-66 
25-11-67 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


i Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


‘01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


LEDERFOLIN 


data prima registrazione specialità 19-05-82 


Codice Specialità: 24659 


NM. AIC Confezione 

024659 118 10 COMPRESSE 7,5 MG 

024659 120 1 FLACONE LIOF. 25 MG 

024659 132 6 FIALE 1,5 MG/1 ML 

024659 144 10 F. LIOF. 1,5 MG + 10 F. SOLV. 

024659 157 20 BUSTINE 2,5 MG 

024659 169 30 BUSTINE 2,5 MG 

024659 183 175 FLACONE EV. 
LEDERMICINA 


data prima registrazione specialità: 17-05-66 


N. AIC Confezione 
016634 014 16 CAPSULE 150 MG 
016634 026 8 CAPSULE 300 MG 
016634 065 8 COMPRESSE 300 MG 
LEDERVITAM 


data prima registrazione specialita: 03-12-66 


N. AIC Confezione 
06965 040 20 CAPSULE 
LEDOREN 


data prima registrazione specialita: 05-03-93 


N. AIC Confezione 
028519 015 30 COMPRESSE 100 MG 
028519 027 15 COMPRESSE 200 MG 
028519 039° 30 BUSTINE 100 MG 
028519 054 10 SUPPOSTE 200 MG 


enmmtmtaniia 


LEFCAR 
data prima registrazione specialità: 


16-07-84 


Codice Specialità: 16634 


Codice Specialità: 6965 


Codice Specialita: 28519 


Codice Specialità 25378 


N. AIC Confezione 
025378 023 = IMIVSFIALE1G 
025378 035 = 10FLACNIUSO ORALE G1 
025378 047 = FLAC.20ML SOLUZ 0S 30% 
025378 062 = 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G 
025378 086 = IMIVSFIALE2G 
025378 098 = 10 FLACNI USO ORALE 2 G 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 09-03-91 
C 09-03-91 
C 09-03-91 
C 09-03-91 
C 09-03-91 
C 09-03-91 
H 06-03-96 
Titolare AIC: CYANAMID 
° Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 17-05-66 
A 18-07-67 
A 11-03-68 
Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registazione 
C 14-02-90 
Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 66 05-03-93 
C 05-03-93 
A 66 05-03-93 
C 05-03-93 


Titolare AIC: 


GLAXO WELLCOME 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eHoMeMeMene) 


Data 
Registazione 
16-07-84 
16-07-84 
16-07-84 
16-07-84 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UF 


FICIALE 


Serie generale - n. 26 


LEGALON 


data prima registrazione specialità: 14-02-77 


Codice Specialità: 22258 


Titolare AIC: ib 


N. AIC 


022258 014 
022258 026 
022258 040 
022258 053 
022258 091 


LEGEDERM 


N. AIC 


025854 011 
025854 047 
025854 074 
025854 100 
025854 136 
025854 163 


LEGEND 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC 


029081 015 
029081 027 


LEGOFER 


data prima registrazione specialità: 22-05-85 


data prima registrazione specialita: 27-07-87 


Confezione 


30 CONFETTI 140 MG 

20 CONFETTI 70 MG 

40 CONFETTI 70 MG 
SCIROPPO 150 ML 1% 

30 BUSTINE EFF. 200 MG 


Codice Specialità: 25854 


Confezione 


CREMA G 20 0,1% 

B CREMA G 20 0,05% 
UNGUENTO G 20 0,1% 

B UNGUENTO G 20 0,05% 
LOZIONE G 20 0.1% 

B LOZIONE G 20 0,05% 


Codice Specialità: 29081 


Confezione 


5 F LIOF. 400 MG +5 F SOLV. 
20 COMPRESSE GASTRORES. 400 MG 


Codice Specialità: 25702 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


eHoeMeMe 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimtorsabilità SSN 


B 


C 
B 
C 
B 
C 


Titolare AIC: FIDIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


ASTA MEDICA 


Data 
Registazione 
02-11-79 
02-11-79 
02-11-79 
14-02-77 
23-04-83 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


___- 


SCHERING PLOUGH 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


025702 010 
025702 022 
025702 034 
025702 046 
025702 059 


ii 


N. AIC 
029312 016 


029312 028 
029312 030 


| uercestea 
| data prima registrazione specialità: 18-10-96 


Confezione 


20 10 FLNI MONODOSE 400 MG 

20 20 BUSTINE MONODOSE 400 MG 
20 20 COMPRESSE MASTIC. 400 MG 
40 10 FLACONCINI 800 MG 

40 12 BUSTINE 800 NG 


Codice Specialità 29312 


Contezione 


50 CAPSULE 20 MG 
30 CAPSULE 40 MG 
30 CAPSULE 60 MG 
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Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 
C 


oMoeMele) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


POLIFARMA 


Data 
Registazione 
22-05-85 
22-05-85 
22-05-85 
20-08-85 
20-08-85 


Data 
Registazione 
18-10-96 
18-10-96 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LEMONVIT 
data prima registrazione specialità: 19-07-84 Codice Specialità: 6005 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06005 060 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G C 
06005 072 20 COMPRESSE MASTICABILI 0,5 G C 
LENDORMIN 
data prima registrazione specialità: 29-09-88 Codice Specialità: 26343 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026343 018 30 COMPRESSE 0,25 MG G 


Data 
Registazione 
28-02-9C 
28-02-90 


Data 
Registazione 


29-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


LENIARTRIL 
data prima registrazione specialità 14-02-79 Codice Specialità 23862 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabità SSN 
023862 030 10 SUPPOSTE 500 MG C 
023862 055 30 COMPRESSE 500 MG A 66 


Data 
Registazione 
14-02-79 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


LENICALM 
data prima registrazione specialità: 30-09-92 Codice Specialità: 28203 Titolare AIC: DOUSOS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028203 014 30 COMPRESSE C 


LENIDENT ZETA 


Data 
Registazione 


30-09-92 


Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 31-05-85 Codice Specialità: 25635 Titolare AIC: ZETA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025635 018 GOCCE ODONTALGICHE 3,5 G 6 ML C 


Data 
Registazione 


31-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LENIDOLOR 
data prima registrazione specialità: 01-09-88 Codice Specialità: 26410 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026410 035 30 CAPSULE 50 MG C 
026410 047 30 CAPSULE 100 MG C 
026410 050 10 SUPPOSTE 200 MG C 
026410 062 10 SUPPOSTE 100 MG C 
026410 074 FLACONE CONTAGOCCE 30 ML C 
026410 086 GEL 5% 50 G C 
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Data 
Registazione 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


LENIRIT 
data prima registrazione specialità: 03-09-86 


N. AIC Confezione 
025869 013 CREMA TUBETTO 20 G 


LENISUN 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 


N. AIC Confezione 


027934 052 CREMA 25 G 

027934 064 LOZIONE FLACONE 75 G 
027934 076 SPRAY FLACONE 25 ML 
027934 088 SPRAY FLACONE 50 ML 


LENIXIL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 25869 Titolare AIC: BONOMELLI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 03-09-86 


Codice Specialità 27934 Titolare AIC: ZETA 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
12-11-92 
C 12-11-92 
C 12-11-92 
C 12-11-92 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


N. AIC Confezione 
032277 016 CREMA TUBO 30 G 


Codice Specialità: 32277 Titolare AIC: EUROSPITAL 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 18-03-96 


Data 
Rinnovo 


LENTARON 
data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità: 29039 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029039 017 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 15-05-95 
029039 029 6 FLAC. LIOF. 250 MG + 6 F. SOLV. C 15-05-95 
LENTOGEST. 


data prima registrazione specialità: 20-10-84 


N. AIC Confezione 
024542 019 1 FIALA 2 ML 250 MG 


LENTOKALIUM 


data prima registrazione specialita: 31-12-81 


Codice Specialità 24542 Titolare AIC: AMSA 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 20-10-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024036 042 40 CAPSULE 600 MG 


Codice Specialità: 24036 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 31-12-81 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-199 Suppiemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LENTOPRESS 


Codice Specialità: 26652 Titolare AIC: EURAND 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE DIVISIBILI 5.5 MG C 


N. AIC Confezione 


026652 014 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
31-10-94 


LENTORSIL 
data ‘prima registrazione specialità: 29-10-94 Codice Specialità: 28708 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028708 028 20 CAPSULE 450 MG B 2 


LENTOSTAMIN 
Codice Specialità: 15583 


data prima registrazione specialità: 11-04-60 


Titolare AIC: ST. 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
09-11-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
20 CAPSULE AZIONE PROTRATTA C 


N. AIC Confezione 
015583 026 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
21-10-89 01-06-95 


LEPARAN 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 27828 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027828 019 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG C 
027828 021 10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG C 
027828 033 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G C 


LEPONEX 


Codice Specialità: 28824 Titolare AIC: SANDOZ 


data prima registrazione specialità: 07-03-95 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
09-03-91 01-06-95 
09-03-91 01-06-95 
31-10-94 01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028824 011 28 COMPRESSE 25 MG A 71 
028824 023 28 COMPRESSE 100 MG A 71 


Data Data 
Registazione Rinnove 
07-03-95 
07-03-95 


LEPTOFEN 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 20472 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020472 015 IM IV 1 FIALOIDE 10 ML H 
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Data Data 
Registazione Rinnovo 
21-09-79 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LERISUM 
data prima registrazione specialità: 25-02-72 Codice Specialità: . 22260 Titolare AIC: POLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN. 
022260 044 40 CAPSULE 10 MG C 
022260 057 GOCCE ORALI 25 ML 0,5% G 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-02-72 
25-02-72 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


LESCOL 
data prima registrazione specialità: 10-04-95 Codice Specialità: 29163 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029163 019 28 CAPSULE 20 MG C 
029163 021 14 CAPSULE 40 MG A 13 


Data 
Registazione 


10-04-95 
10-04-95 


Data 
Rinnovo 


LETOFORT 
data prima registrazione specialità: 29-01-85 Codice Specialità: 25582 Titolare AIC: SALUS 
i Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025582 014 30 CAPSULE 50 MG C 
025582 026 30 BUSTINE 50 MG C 
025582 038 30 BUSTINE 25 MG C 
LEUCOMAX 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27961 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
- N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027961 010 1 FLAC. 50 MCG + 1 F. SOLV H 
027961 022 1 FLAC. 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 
027961 034 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV H 
027961 046 1 FLAC. 300 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 
027961 059 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV H 
027961 061 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV H 
027961 073 1 FLAC. 500 MCG + 1 F. SOLV H 
027961 085 1 FLAC. 700 MCG + 1 F. SOLV H 
LEUCORSAN 


data prima registrazione specialità 25-10-84 ‘Codice Specialità 5030 Titolare AIC: =’ ZILLIKEN 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05030 010 6 OVULI C 
05030 022 LAVANDA 12 BUSTINE C 
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Data 
Registazione 


29-01-85 
19-10-92 
19-10-92 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


25-10-84 
25-10-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


LEUCOTROFINA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 29-03-83 


N. AIC 
021599 028 
021599 030 
021599 042 
021599 055 
021599 067 
021599 079 
021599 081 


LEUKERAN 


data prima registrazione specialità 


Confezione 

IM 10 FIALE 2 ML 

IM 6 FIALE 4 ML 

IM 10 FIALE 4 ML 

5 FLACONI ORALI 15 ML 
SCIROPPO 100 ML 


10 FLACONCINI ORALI 15 ML 


10 CAPSULE 80 MG 


13-10-82 


Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA 


Codice Specialità: 21599 


. Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


O 0 dò dò dà 


WELLCOME FOUNDATION 


Codice Specialità: 24790 Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-03-83 
29-03-83 
29-03-83 
29-03-83 
29-03-83 
29-03-83 
18-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024790014 


LEVADOL 


Confezione 


25 COMPRESSE 5 MG 


data prima registrazione specialità 25-11-69 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Codice Specialità: 21493 Titolare AIC: SYNTHELABO 


Data 
Registazione 


13-10-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
021493 059 
021493 061 
021493 073 


LEVANXOL 


Confezione 
20 COMPRESSE 300 MG 


AD 10 SUPPOSTE 600 MG 
BB 10 SUPPOSTE 300 MG 


Data 
Registazione 
27-11-93 
27-11-93 
27-11-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
)1-06-95 


data prima registrazione specialità: 23-03-84 


N. AIC 
021583 012 
021583 024 
021583 036 
021583 048 


LEVICOR 


data prima registrazione specialità: 04-09-81 


N. AIC 
016514 010 
016514 022 


Codice Specialità 21583 Titolare AIC: ERBAMONT 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 CAPSULE 5 MG C 
40 CAPSULE 5 MG C 
20 CAPSULE 10 MG C 
40 CAPSULE 10 MG C 
Codice Specialità 16514 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
faù 
-. Confezione Rimborsabilità SSN 
IM IV SC S FIALE 1 ML C 
FLACONE GOCCE 15 ML 150 MG C 
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Data 
Registazione 


23-03-84 
23-03-84 
23-03-84 
23-03-84 


Data 
Registazione 
04-09-81 
04-09-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


‘ Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
LEVIUS 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 21302 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021302 029 10 BUSTINE 500 MG GRAN. EFFERV C 21-09-79 01-06-95 


LEVOBREN 


data prima registrazione specialità: 02-11-89 


N. AIC 


027210 018 
027210 020 
027210 032 
027210 044 
027210 057 
027210 069 


Codice Specialità: 27210 


Contezione 


20 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 
20 COMPRESSE 100 MG 
6 FIALE 25 MG 

6 FIALE 50 MG 


GOCCE 0S 20 ML 


Titolare AIC: 


KNOLL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


DO pLrOO 


Data 
Registazione 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LEVOCARVIT 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialita: 25943 
lieti sog hi 
N. AIC Confezione 
025943 010 10 FLACONCINI 10 ML 
025943 022 IV 5 FIALE1G 
LEVOFOLENE 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 


N. AIC 


027352 020 
027352 032 
027352 044 
027352 057 
027352 069 


LEVOPRAID 
data orima registrazione specialità: 20-11-85 


N. AIC 


026009 011 
026009 023 
026009 035 
026009 047 
026009 050 
026009 062 


Codice Specialità: 27252 


Confezione 


10 COMPRESSE 

10 FLACONCINI ORALI 7.5 MG 
INIETT. 6 F. LIOF. 75 MG +6F. SOL 
INIETT. 1 FLAC.NO LIOF. 25 MG 
INIETT. 1 FLACONCINO 100 MG 


Codice Specialità: 26009 


Confezione 


20 COMPRESSE 25 MG 
IM IV 6 FIALE 25 MG 

GOCCE OS 20 ML 

100 20 COMPRESSE 100 MG 
50 20 COMPRESSE 59 MG 
50 IM IV 6 FIALE 50 MG 
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Titolare AIC: 


MITIM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


FARMADES 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


TO0OO 


Titolare AIC: 


RAVIZZA . 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


Doo Dod 


Data 
Registazione 
06-08-85 
27-07-87 


Data 
Registazione 
30-09-91 
22-05-95 
22-05-95 
22-05-95 
22-05-95 


Data 
Registazione 
20-11-85 
20-11-85 
20-11-85 
20-11-85 
20-11-85 
20-11-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LEVOSTAB 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 28127 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028127 013 SPRAY FLACONE 10 ML 0,5 MG/ML C 18-02-93 
LEVOTIROX 
data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità: 26090 Titolare AIC: IRBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
026090 011 50 CAPSULE 100 MCG C 19-06-87 01-06-95 


LEVOTONAL 
data prima registrazione specialità: 12-08-96 Codice Specialità: 29049 Titolare AIC: SAVIO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029049 018 10 COMPRESSE 7,5 MG G 12-08-96 
029049 020 10 FL ORALI 10 ML 7,5 MG + T. SER C 12-08-96 


LEVOTUSS 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 26752 Titolare AIC: DOMPE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026752 016 1 FLAC. SCIROPPO 0.6% 200 ML A 31 30-07-87 01-06-95 
026752 028 GOCCE 6% 30 ML A 31 30-07-87 01-06-95 
026752 030 SCIROPPO FLACONE 120 ML C 22-07-96 01-06-95 


LEVOVIST 
data prima registrazione specialità 29-11-95 Codice Specialità 31110 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031110 012 1 FLAC. 4 GR + 1 FL. 20 ML + KIT PRELIEVO + SIRINGA H 29-11-95 
031110 024 1 FLAC 25G+ 1 FL 20 ML + KIT PRELIEVO + SIRINGA H 29-11-95 


LEXIL 
data prima registrazione specialità: 30-11-79 Codice Specialità: 24045 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024045 015 30 CAPSULE C 30-11-79 01-06-95 
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1-2-1997 


LEXOTAN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 22905 


Titolare AIC: —ROCHE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 24-02-75 


N. AIG 


022905 018 
022905 020 
022905 032 
022905 057 
022905 095 
022905 107 
022905 119 
022905 121 
022905 133 
022905 145 
022905. 158 


Confezione 


30 CAPSULE 1,5 MG 


30 CAPSULE 3 MGS 3 MG 
PLUS 30 CAPSULE 6 MG- 


GOCCE 20 ML 


30 COMPRESSE 3 MG 
30 COMPRESSE 1,5 MG 
20 CAPSULE 1,5 MG 


20 CAPSULE 3 MG 
PLUS 20 CAPSULE 6 MG 


20 COMPRESSE 3 MG 
20 COMPRESSE 1,5 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O000000IVHHDI0O 


Data 
Registazione 
24-02-75 
24-02-75 
24-02-75 
24-02-75 
18-11-87 
18-11-87 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LIBEREN 


18660 Titolare AIC: LISAPHARMA 


data prima registrazione specialità: 27-08-62 


Codice Specialità: 


N. AIC 


018660 011 
018660 023 
018660 035 
018660 047 


LIBEXIN 


Confezione 


20 CONFETTI 30 MG 
IM IV 5 FIALE 2 ML 750 MG 
AD 5 SUPPOSTE 75 MG 
BB 5 SUPPOSTE 30 MG 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


023441 013 
023441 037 


Confezione 


20 CAPSULE 


SOSPENSIONE 0S 200 ML 


LIBEXIN MUCOLITICO 


data prima registrazione specialità: 


12-04-84 


100 MG 


18-02-84 


Codice Specialità: 23441 


Codice Specialità: 23483 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AIC: MASTER PHARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: MASTER PHARMA 


Data 


| Registazione 


27-08-62 
27-08-62 
27-08-62 
27-08-62 


Data 
Registazione 
12-04-84 
12-04-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023483 011 
023483 023 
023483 035 
023483 062 
023483 074 


LIBRAX 


data prima registrazione specialità: 25-01-62 


N. AIC 
019711 011 


Confezione 


20 COMPRESSE 
200 20 COMPRESSE 


SOSPENSIONE 05 200 ML 


AD 30 BUSTINE 
BB 30 BUSTINE 


Confezione 
25 CONFETTI 


Codice Specialità: 


19711 


— 4 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


0000900 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 
18-02-84 
18-02-84 
18-02-84 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Registazione 
25-01-62 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LIBRIUM 
data prima registrazione specialità 01-07-60 Codice Specialità: 17604 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017604 024 AD 25 CAPSULE 10 MG C 01-07-60 01-06-95 
LIDAPRIM 
data prima registrazione specialità: 03-12-86 Codice Specialità. 26000 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026000 036 FORTE 20 COMPRESSE C 03-12-86 01-06-95 
026000 048 SOSPENSIONE PEDIATRICA 100 ML C 03-12-86 01-06-95 
LIDENT ADRENALINA 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29180 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029180 039 2% 1:100000 60 TUBOFIALE 1,8 ML C 22-04-95 
029180 041 2% 1:80000 60 TUBOFIALE 1,8 ML C 22-04-95 


LIDENT ADRENOR 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 29179 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029179 025 2% 60 TUBOFIALE 1,8 ML C 21-04-95 


LIDENT SPRAY 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29178 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029178 023 FLACONE 50 ML C 21-04-95 


LIDO HYAL 
data prima registrazione specialità: 19-04-89 Codice Specialità: 26574 Titolare AIC: OGNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026574 020 A 100 TUBOFIALE 1,8 ML C 19-04-89 01-06-95 
026574 032 B 20 TUBOFIALE 1,8 ML C 19-04-89 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


LIDOCAINA 2% ANGELINI 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 


N. AIC 
029215 011 


LIDONEST 


data prima registrazione specialità 09-03-91 


Codice Specialità: 29215 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLAC. TAPPO PERFORABILE 50 ML C 


PIERREL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-08-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


027752 017 
027752 029 


LIDRIAN 


data prima registrazione specialità: 27-07-92 


N. AIC 


028537 013 
028537 025 
028537 037 


LIKACIN 


data prima registrazione specialita: 25-06-81 


Codice Specialità 27752 Titolare AIC: 
Confezione 
1 FIALA 10 ML C 
1 FLACONE 50 ML C 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


BIEFFE MEDITAL 


Codice Specialità 28537 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FIALE 5 ML C 
10 FIALE 10 ML C 
1 FLACONE 50 ML C 


Codice Specialità: 24475 Titolare AIC: 


LISAPHARMA 


Data 
Registazione 
09-03-91 
09-03-91 


Data 
Registazione 
27-07-92 
27-07-92 
27-07-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


024475 016 
024475 028 
024475 030 
024475 055 
024475 067 
024475 081 


LILO 


data prima registrazione specialità: 25-11-67 


N. AIC 
011722 028 


Confezione 


IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML 
IM IV 5 FLAC. 100 MG 2 ML 
IM IV 1 FLAC. 250 MG 2 ML 
IM IV 1 FLAC. 500 MG 2 ML 
IM IV 1 FLAC. i G 

GEL 30 G 5% 


OpPPLLD 


Fascia 


RimborsabilitàaSSN 


SÒ 
55 
5Ò 
55 
55 


Codice Specialità 11722 Titolare AI: —GIULIANI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 COMPRESSE MASTICABILI C 


Data 
Registazione 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
25-06-81 
22-02-83 
31-10-94 


Data 
Registazione 


12-03-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LIMBIAL 
data prima registrazione specialita: 28-07-67 Codice Specialità: 20911 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020911 095 30 COMPRESSE 50 MG C 16-02-73 01-06-95 
020911 119 GOCCE ORALI 20 ML 1,5% C 22-03-86 01-06-95 
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1-2-1997 


LIMBITRYL 


data prima registrazione specialità: 12-03-70 Codice Specialità 21462 


N. AIC Confezione 
021462 015 NORMALE 30 CAPSULE 
021462 027 PLUS 25 CAPSULE 
LIMICAN 


data prima registrazione specialità 18-01-85 Codice Specialità: 25575 


N. AIC Confezione 
025575 010 20 COMPRESSE 50 MG 
025575 034 IM IV 6 FIALE 50 MG 2 ML 


LIMONAL 
Codice Specialità 7347 


data prima registrazione specialità: 29-11-55 


«Supplementa oramario aila GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: —SYNTHELABO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 
A 


Titolare AIC FALQUI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-03-70 
12-03-70 


Data 
Registazione 


18-01-85 
18-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
07347 014 POLVERE ORALE 44 G 


LIMPEX 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialita 28419 


N. AIC Contezione 
028419 012 IM IV 3 FIALE 1 MG/1 ML 
028419 024 IM IV 3 FIALE 2 MG/1 ML 


LIMPIDEX 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialta 28755 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC: SIGMATAU 


Data 
Registazione 
29-11-55 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
028755 015 14 CAPSULE 30 MG 
028755 027 14 CAPSULE 15 MG 
LINCOCIN 


data prima registrazione specialità: 30-09-65 Codice Specialità: 20601 


N. AIC Confezione 
020601 023 12 CAPSULE 500 MG 
020601 035. IM IV 1 FIALA 600 MG 2 ML + 1 SIRINGA 
020601 062. IM IV 1F1 ML+1 SIR 300 MG 
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Fascia 
Rimborsabilita SSN 


A 48 
A 48 


Titolare AIC: UPJOHN S.A.R.L. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
30-09-65 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LINEA F 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32118 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032118 022 SOLUZ. DISINF. FLAC 100 ML Cc 29-11-95 
032118 046 SOLUZ. DISINF. FLAC 235 ML C 29-11-95 


LINEA VALEAS 


data prima registrazione specialità 22-04-82 Codice Specialità: 18138 Titolare AIC: VALEAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018138 014 25 COMPRESSE C 22-04-82 01-06-95 
LINES LEI 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32043 Titolare AIC: FATER SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione . Rinnovo 
032043 061 SOLUZ DISINF. 4 FLAC 140 ML Cc 29-11-95 


LINFOLYSIN 
data prima registrazione specialità: 03-08-57 Codice Specialità: 12821 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012821 017 50 CONFETTI 2 MG A 03-08-57 01-06-95 


LINIMENTO BERTELLI 


data prima registrazione specialità 06-05-70 Codice Specialità 5363 Titolare AIC: KELEMATA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05363 027 FLACONE 50 G C 19-04-89 01-06-95 


LIO CRIO 


data prima registrazione specialità 18-11-87 Codice Specialità: 26223 Titolare AIC: ISM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026223 026 FL 500 UI FATT. VIII + SOLV 20 ML H 18-11-87 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LIO-MORBILLO 


data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità: 24786 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
024786 028 1 FLAC. LIOF. + 1 FIALA SOLV. C 14-04-90 01-06-95 


LIOBIFAR 
data prima registrazione specialità: 20-11-58 Codice Specialita: 14508 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
014508 030 10 FLACNI ORALI LIOFILIZZATI C 30-06-88 01-06-95 


LIOCARPINA 
data prima registrazione specialità: 09-03-70 Codice Specialità: 2876 Titolare AIC: S.I.F.I 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02876 011 POMATA OFTALMICA 5 G 2% A 24-09-70 01-06-95 
02876 023 COLL LIOF. 10 ML + F C 09-03-70 01-06-95 


LIOLINF 
data prima registrazione specraltà: 12-08-57 Codice Specialità: 12798 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012798 017 VACC. IM F 10 DOSI C 12-08-57 01-06-95 
012798 029 VACC. IM F 25 DOSI C 12-08-57 01-06-95 


LIOMETACEN 
data prima registrazione specialità: 31-05-72 Codice Specialità: 22559 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabifità SSN Registazione Rinnovo 
022559 013 MITE IM6F+6F C 28-04-79 01-06-95 
022559 037 IM 6 FIALE 50 MG + 6 FIALE 2 ML A 31-05-72 01-06-95 


LIORESAL 
data prima registrazione specialità: 31-12-73 Codice Specialità: 22999 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022999 015 50 COMPRESSE 10 MG C 31-12-73 01-06-95 
022999 027 50 COMPRESSE 25 MG A 31-12-73 01-06-95 
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1-2-1997 


LIOSIERO ANTIBOTULINICO 
data prima registrazione specialita: 05-12-77 


N. AIC 
014801 017 


Confezione 
1 FIALA + FIALA 10 ML 


LIOTON 


data prima registrazione specialità 23-04-83 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA, UFFICIALE 


Codice Specialità: 14801 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
H 05-12-77 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024946 030 500 GEL 50 G 
024946 042 1000 GEL 50 G 

LIOTROPINA 


data prima registrazione specialita 11-12-73 


N. AIC 
02055 010 


Contezione 


POMATA OFTALMICA 5 GR 


Codice Specialità: 24946 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 23-03-95 
C 23-03-95 


Codice Specialità: 2055 Titolare AIC: S..F.l 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 11-12-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LIOVAX 
data prima registrazione specialità: ‘ 28-11-83 Codice Specialità 8026 Titotare AIC: BIOCINE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
08026 015 1 FLAC. LIOF. + F. SOLV. 1-4 DOSI C 28-11-83 


LIPANTHYL 


data prima registrazione specialità 20-10-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
023832 025 40 CAPSULE 100 MG 
023832 037 15 CAPSULE 300 MG 


LIPAXAN 


data prima registrazione specialità 04-04-95 


Codice Specialità: 23832 ‘Titolare AIC: PUROPHARMA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 20-04-88 
C 01-06-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
029199 015 28 CAPSULE 20 MG 
029199:027 14 CAPSULE 40 MG 


Codice Specialità: 29199 Titolare AI: —ITALFARMACO 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 04-04-95 
A 13 04-04-95 
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Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LIPIDAX 
data prima registrazione specialità: 04-10-80 Codice Specialità: 24063 Titolare AIC: UCB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024063 024 50 CAPSULE 100 MG C 04-10-80 01-06-95 
LIPIODOL U.F. 


data prima registrazione specialità 14-06-82 Codice Specialità 23574 Titolare AIC: BYK GULDEN 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023574 027 1 FIALA 10 ML H 01-09-88 01-06-95 
LIPOBALSAMO 
data prima registrazione specialità: 26-01-31 Codice Specialità 209 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0209 015 AD 10 SUPPOSTE C 26-01-81 01-06-95 
0209 027 BB 10 SUPPOSTE C 26-01-81 01-06-95 
LIPOCLAR 
data prima registrazione specialità 18-05-81 Codice Specialità: 24169 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024169 017 40 CAPSULE 100 MG C 18-05-81 01-06-95 
LIPODEL 
data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità 25015 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025015 013 30 CAPSULE 300 MG C 27-05-83 01-06-95 
LIPOFENE 
data prima registrazione specialità 24-03-80 Codice Specialità: 24157 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024157 036 50 CAPSULE 100 MG A 14 24-03-80 01-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LIPOFUNDIN MCT 


data prima registrazione specialità: 13-06-92 Codice Specialità: 27485 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


B. BRAUN MELSUNGEN AG 


N. AIC 
027485 010 
027485 022 
027485 034 
027485 046 
027485 059 
027485 061 


N. AIC 
026576 013 
026576 025 
026576 037 
026576 049 
026576 052 
026576 064 


LIPOGLUTAREN 


data prima registrazione specialita: 05-06-81 


LIPOFUNDIN $S 
data prima registrazione specialità: 19-04-89 Codice Snecialità 26576 


Confezione 

10% FLACONI 100 ML 
10% FLACONI 250 ML 
10% FLACONI 500 ML 
20% FLACONI 100 ML 
20% FLACONI 250 ML 
20% FLACONI 500 ML 


Confezione 

10% FLACONE INFUSIONE 100 ML 
10% FLACONE INFUSIONE 500 ML 
20% FLACONE INFUSIONE 100 ML 
20% FLACONE INFUSIONE 500 ML 
10% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 250 ML 


Titolare AIC: 


Codice Specialità: “Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


L'E: LE DL E 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


XL: E EL È 


PHARMARECORD 


Data 
Registazione 


13-06-92 
13-06-92 
13-06-92 


13-06-92 
13-06-92 
13-06-92 


B. BRAUN MELSUNGEN AG 


Data 
Registazione 


19-04-89 
19-04-89 
19-04-89 
19-04-89 
20-05-91 
20-05-91 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024404 042 


LIPONORM 


N. AIC 


027228 016. 
027228 028 


L!IPOSIT 
data prima registrazione specialita: 12-02-85 Codice Speciaità: 24827 
N. AIC Confezione 
024827 014 30 CAPSULE 100 MG 
024827 026 50 CAPSULE 100 MG 


data prima registrazione specialità 01-04-89 


Contezione 
16 COMPRESSE 1 G 


Confezione 
20 COMPRESSE 10 MG 
10 COMPRESSE 20 MG 


Codice Specialità 27228 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: GENTILI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
A 13 


Titolare AIC: ST. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Data 
Registazione 


09-08-84 


Data 


Registazione 
01-04-29 
01-04-89 


Data 


Registazione 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


I LIPOSOM 
data prima registrazione specialità: 15-10-69 Codice Specialità: 21432 Titolare AIC: FIDIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021432 012 5 FIALE 2 ML C 15-10-69 01-06-95 
021432 024 FORTE 5 FIALE 2 ML C 15-10-69 01-06-95 
LIPOSTABIL 
data prima registrazione specialità: 02-10-57 Codice Specialità: 13123 Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013123 017 36 CAPSULE C 02-10-57 01-06-95 
013123 029 FORTE 50 CAPSULE C 15-12-84 01-06-95 


LIPOSTABIL ENDOVENA 


data prima registrazione specialità: 20-03-62 Codice Specialità: 18204 Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018204 014 IV 5 FIALE 5 ML C 20-03-62 01-06-95 


LIPOSTAT 
data prima registrazione specialità: 18-05-93 Codice Specialità: 27954 Titolare AIC: DEL SAZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027954 015 50 CAPSULE 150 ULS G 18-05-93 
027954 027 50 CAPSULE 250 ULS C 18-05-93 


LIPOSTOP 
data prima registrazione specialità: 29-05-93 Codice Specialità 27949 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027949 015 50 CAPSULE 150 ULS C 29-05-93 
027949 027 50 CAPSULE 250 ULS C 29-05-93 


LIPOSYN 
data prima registrazione spetialità: 21-02-91 Codice Specialità 27019 Titolare AIC: ABBOTT LABORATORIES (USA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


21-02-91 01-06-95 
21-02-91 01-06-95 
‘21-02-91 01-06t95 
21-02-91 01-06-95 


027019 037 10% IV FLACONE 100 ML 
027019 052 10% IV FLACONE 500 ML 
027019 088 20% IV FLACONE 200 ML 
027019 090 20% IV FLACONE 500 ML 


m fre valo ae = 
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1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LIPOVENOS 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Soecialità: 27844 Titolare AIC: FRESENIUS AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027844 012 10% FLACONE 100 ML G 
027844 036 10% FLACONE 500 ML C 
027844 C48 20% FLACONE 100 ML C 
027844 051 20% FLACONE 250 ML C 
027844 063 20% FLACONE 500 ML C 


—__ 


LIPOZID | 
| data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 25443 


Titolare AIC: POLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025443 060 30 COMPRESSE 600 MG C 
025443 072 7 BUSTINE GRANULATO 1,2 G A 14 
025443 084 TC 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 
025443 096 TC 20 COMPRESSE 900 MG A 14 
LIPSIN 


data prima registrazione specialità: 02-07-90 Codice Speciatità: 27192 Titolare AIC: ZOJA 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027192 018 


15 CAPSULE 300 MG C 


LIQUEMIN 


data prima registrazione specialità: 15-04-51 Codice Specialità: 4773 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04773 014 IV 1 FLAC. 5 ML 25000 UI A 


LIQUIFER CR 


data prima registrazione specialità: 08-01-82 Codice Specialità: 24520 Titolare AIC: ABBOTT 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024520 013 SOSPENSIONE OS 120 ML C 
024520 025 10 FLACONI ORALI 5 ML C 
024520 037 10 FLACONI ORALI 10 ML C 


LIS 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29113 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029113 014 SCIROPPO 200 ML C 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
10-04-95 
10-04-95 
10-04-95 
10-04-95 


Data 
Registazione 


02-07-90 


‘Data 
Registazione 


15-04-51 


Data 
Registazione 
08-01-82 
08-01-82 
08-01-82 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LIS EPS 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 27337 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027337 017 20 BUSTINE 10 G A 59 
027337 029 30 BUSTINE 5 G G 


ui prima registrazione specialità: 14-10-95 Codice Specialità: 31831 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031831 011 500 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 
031831 023 1000 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML A 55 
031831 035 1000 1 FLAC 1 GEV +1 F SOLV 2,5 ML H 


LISACEF 


Codice Specialità: 23915 Titolare AIC: LISAPHARMA 


data prima registrazione specialità 05-04-79 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


14-10-95 
14-10-95 
14-10-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023915 010 8 CAPSULE 500 MG A 
023915 022 8 CAPSULE 250 MG A 
023915 034 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 
023915 046 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 
023915 059 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 5 ML A 
023915 073 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML 125 MG/5 ML A 
023915 097 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 250 MG/5 ML A 
023915 109 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML 500 MG/5 ML A 
023915 111 8 COMPRESSE 1 G A 


Data 
Registazione 


05-04-79 
05-04-79 
05-04-79 
05-04-79 
05-04-79 
05-04-79 
05-04-79 
28-07-83 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LISENTERAL 
data prima registrazione specialità 28-04-55 Codice Specialità: 9919 Titolare AIC: USAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09919 010 OS 12 FL 2,5 ML C 


Data 
Registazione 


28-04-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LISERDOL 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 21342 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021342 023 30 FILMOIDI 4 MG A 
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Data 
Registazione 


24-02-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


LISIL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


024990 032 
024990 083 


LISIOFER 


data prima registrazione specialità: 28-07-82 


Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


04-06-83 Codice Specialità 24990 Titolare AIC: K.B.R. 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
GRANULARE 30 BUSTINE 100 MG C 
15 20 BUSTINE 1,5 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
04-06-83 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
018901 037 


LISIPREX 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 
027553 015 


LISOMUCIL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


023185 059 
023185 061 
023185 073 
023185 085 


LISOPULM 


data prima registrazione specialita: 20-06-85 


Codice Specialità: 18901 Titolare AIC: KEMIFAR 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 CONTENITORI MONODOSE 8 ML C 
Codice Specialità: 27553 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
14 COMPRESSE 20/12,5 MG C 
13-03-75 Codice Specialità: 23185 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
AD FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc 
BB FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
10 20 BUSTINE GRANULARE C 
20 BUSTINE GRANULARE 2,25 G C 


Codice Specialità 25717 Titolare AIC: ESSETI 


Data 
Registazione 


13-06-92 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 
06-07-85 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025717 024 
025717 036 
025717 048 


LISOZIMA SPA 


data prima registrazione specialità 07-02-51 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 30 MG C 
GRANULARE 30 BUSTINE 15 MG C 
FLACONE SCIROPPO 200 ML 0,3% C 


Codice Specialità: 4446 Titolare AIC: SPA 


Data 
Registazione 
20-06-85 
20-06-85 
20-06-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


04446 011 
04446 023 
04446 035 
04446 050 


Confezione 


BB 50 COMPRESSE 2 MG 
30 COMPRESSE 10 MG 
30 COMPRESSE 100 MG 
24 COMPRESSE 250 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O000O 
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Data 
Registazione 
07-02-51 
25-06-55 
20-07-64 
20-07-64 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


N. AIC 
04446 062 


04446 074 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
30 COMPRESSE 500 MG: 


COLLIRIO LIOF. 100 MG + SOLV. 5 ML 


LISTROCOL COMPLEX 


data prima registrazione specialità 21-09-79 


N. AIC 
014424 030 


LITOBILE 


data prima registrazione specialità 22-03-93 


Codice Specialità 14424 


Confezione 
20 COMPRESSE RIVESTITE 


Codice Specialità: 27375 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


POLI 


Serie’ generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-05-82 
11-11-57 


Data 
Registazione 


21-05-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
027375 029 


LITOFF 


data prima registrazione specialità: 13-02-93 


Confezione 
30 CAPSULE 250 MG 


‘ Codice Specialità: 28404 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


2 


Data 
Registazione 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028404 010 


028404 022 
028404 034 


LITRISON 


Confezione 
20 COMPRESSE 300 MG 


20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG 
20 COMPRESSE 450 MG 


Codice Specialità 7657 


Titolare AIC: CABER 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 2 
B 2 
B 2 


Titolare AIC: 


ROCHE 


Data 
Registazione 
13-02-93 
13-02-93 


22-03-93 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 02-04-53 


N. AIC 
07657 012 


LITURSOL 


data prima registrazione specialità: 21-07-84 


Confezione 
60 CONFETTI 


Codice Specialità: 24615 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
02-04-53 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
024615 066 


024615 078 
024615 080 
024615 092 


Confezione 
20 COMPRESSE 50 MG 


20 COMPRESSE 150 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 
RETARD 20 CAPSULE 450 MG 


ia 


Titolare AIC: CRINOS 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
B 2 
B 2 
B 2 


Data 
Registazione 
08-03-95 
08-03-95 
08-03-95 
10-05-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


LIVERASI 
data prima registrazione specialità: 07-11-70 


N. AIC Confezione 
021887 017 IMIV5F+5F3ML 
021887 029 IM IV 10 F + 10 F 3ML 


LIVIAL 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 


Confezione 
30 COMPRESSE 


N. AIC 
028035 018 


Codice Specialità: 21887 


Codice Specialità: 28035 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FRANCIA FARMACEUTICI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ORGANON (OLANDA) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
07-11-70 
07-11-70 


Data 
Registazione 


30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LIVOSTIN 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità 27699 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027699 014 SPRAY NASALE 10 ML (0,5 MG/ML) C 
027699 026 COLLIRIO 4 ML (0,5 MG/ML) C 


LIXIDOL 
14-04-90 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 27257 Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Registazione 
18-02-93 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
027257 043 10 IM IV 6 FIALE 10 MG 
027257 056 IM IV 3 FIALE 30 MG 
027257 068 10 COMPRESSE RIVESTITE 
027257 082 6 SUPPOSTE 30 MG 
027257 094 FLACONE GOCCE 10 ML 2% 
027257 106 3 SUPPOSTE 30 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


10 MG 


oeHozoeMHen Mo) 


LABORATOIRES SERVIER 


Data 
Registazione 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
31-12-92 
31-10-94 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


LOCABIOTAL 
data prima registrazione specialità: 04-11-82 Codice Specialità: 21939 Titolare AIC: 
N. AIC Confezione 
021939 020 SPRAY FLACONE 15 ML (50MG/S5ML) C 


LOCALYN 


data prima registrazione specialità: 28-06-65 


Codice Specialità: 20163 Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registazione 


18-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
020163 022 _ POMATA G 30 
020163 059 POMATA G 30 0,01% 
020163 085 NEOMICINA POMATA G 30 


Rimborsabilità SSN 
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Fascia 


Data 


= Registazione 


01-12-84 
01-03-71 
01-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


LOCASIL 


data prima registrazione specialità: 18-06-93 


Codice Specialità: 27050 


Titolare AIC: 


LOCATELLI 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020163 123 LOZIONE 30 ML 0,025% C 01-03-71 01-06-95 
020163 150 NEOMICINA LOZIONE 30 ML C 01-03-71 01-06-95 
020163 186 GLICOLE SOLUZ 20 ML 0,91% C 01-03-71 01-06-95 
020163 224 UNGUENTO G 30 0.025% C 01-03-71 01-06-95 
020163 248 RINOLOGICO FLAC SPRAY 30 ML C 23-01-85 01-06-95 
020163 251 RINOLOGICO S.V. SPRAY 30 ML C 23-01-85 01-06-95 
020163 313 OTO CONTAGOCCE 30 ML C 29-07-92 01-06-95 
020163 325 RINOLOGICO SPRAY 20 ML C 29-11-95 01-06-95 
020163 337 RINOLOGICO S.V. SPRAY 20 ML C 29-11-95 01-06-95 
020163 349 OTO FLACONE GOCCE 20 ML C 29-11-95 01-06-95 


N. AIC 


027050 018 
027050 020 


LOCOIDON 


data prima registrazione specialità: 12-08-76 


Confezione 


30 CONFETTI 200 MG 
30 BUSTINE ORALI 200 MG 


Codice Specialità: 23325 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 


YAMANOUCHI 


Data 
Registazione 
18-06-93 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


023325 018 
023325 020 
023325 044 
023325 057 
023325 083 


LOCORTEN 


data pnma registrazione specialita: 09-09-65 


N. AIC 


020613 030 
020613 042 
020613 055 
020613 067 
020613 079 
020613 081 
020613 105 
020613 117 


LOCORTEN TAR 


data prima registrazione specialità: 18-02-93 


Confezione 


POMATA 30 G 

CREMA 30 G 

LOZIONE 30 ML 
LIPOCREMA 30 G 

CRELO FLAC. 0,1% 30 ML 


Codice Specialità: 20613 


Confezione 


LOZIONE 30 ML 0,02% 

VIOFORMIO CREMA G 30 
VIOFORMIO POMATA G 30 
VIOFORMIO PASTA G 15 
NEOMICINA CREMA DERMAT. G 30 
NEOMICINA POMATA DERM. G 30 
VIOFORMIO OTO GOCCE 7,5 ML 
VIOFORMIO STOMAT. GOCCE 7,5 ML 


Codice Specialità: 28729 


Rimborsabilità SSN 


Ooomooo 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


O00000I0LA0O D 


Titolare AIC: 


Fascia 


ZYMA 


Fascia 


ZYMA 


Data 
Registazione 
12-08-76 
12-08-76 
12-08-76 
10-06-83 
10-06-96 


Data 
Registazione 
27-11-71 
04-07-70 
04-07-70 
09-09-65 
04-07-70 
04-07-70 
23-09-68 
23-09-68 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028729 010 


Confezione 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G 


— 539 — 


Rimborsabilità SSN 


C 


Fascia 


Data 
Registazione 
18-02-93 


Rinnovo 


1-2-1997 


LOCOSTERIL 


data pnma registrazione specialita 04-04-96 Codice Specialità 32296 


N. AIC Confezione 
032296 016 FLACONE 200 ML 
032296 028 FLACONE 100 ML 


LOCRAL 
Codice Specialità: 28745 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SCHERING PLOUGH 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
04-04-96 
04-04-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 


N. AIC Confezione 


028745 014 FLACONE SOSPENSIONE 200 ML 
028745 026 30 BUSTINE SOSPENSIONE 5 ML 


LODINE 
Codice Specialità: 25656 


data prima registrazione specialità 04-06-87 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


WYETH 


Data 
Registazione 
04-04-96 
04-04-96 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
025656 048 14 CONFETTI 300 MG 
025656 063 CREMGEL GEL 50 G 10% 
025656 075 RETARD 10 CONFETTI 600 MG 


- 


LODIS 
Codice Specialità: 26112 


data prima registrazione specialità 27-07-87 


N. AIC Confezione 
026112 019 30 COMPRESSE 2 MG 


LOFOXIN 


data pnma registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 24854 


N. AIC Confezione 
024854 034 12 COMPRESSE MAST 1 G 


LOFTYL 
data pnma registrazione specialità: 04-02-82 


Codice Specialità: 24582 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


EUGAL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


LOCATELLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ABBOTT 


Data 
Registazione 
02-04-90 
18-06-93 
31-10-94 


Data 
Registazione 


27-07-87 


Data 
Registazione 
28-02-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024582 076 1 FLACONE GOCCE 30 ML 


024582 088 30 COMPRESSE 300 MG 
024582 102 PLUS 30 COMPRESSE 600 MG 
024582 138 10 FIALE 5 ML 

024582 140 8 FLACONCINI ORALI 


— 540 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eHoMeMee 


Data 
Registazione 
04-02-82 
09-08-84 
27-09-88 
20-07-89 
01-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LOGAN 
data prima registrazione specialità: 14-02-79 


N. AIC Confezione 
023806 058 500 3 FIALE 4 ML 
023806 060 500 5 FIALE 4 ML 
023806 072 1000 1 FIALA 4 ML 
023806 084 1000 3 FIALE 4 ML 


LOLUM 
data prima registrazione specialità: 04-08-81 


Codice Specialità: 23806 


Codice Specialità: 24506 


Titolare AIC: 


oMoezeMe; 


Titolare AIC: 


ISTITUTO CHIMICO RENDE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


LIFEPHARMA 


Data 
Registazione 
11-01-83 
11-01-83 
11-01-83 
11-11-83 


Data 
Rinnovo 
01-05-95 
01-06-95 
01-06-85 
01-06-95 


N. AIC 


024506 014 
024506 026 
024506 038 
024506 040 


LOMARIN 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Confezione 


30 COMPRESSE 100 MG 
50 COMPRESSE 100 MG 
30 COMPRESSE 200 MG 
50 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 2906 


Fascia 


Rimborsabdità SSN 


oHoeMeMe; 


Titolare AIC: 


GEYMONAT 


Data 
Registazione 
04-08-81 
04-08-81 
29-09-82 
29-09-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


02906 016 
02906 030 


LOMESAL 


data prima registrazione specialità: 20-07-95 


N. AIC 


029050 010 
029050 022 


029050 034° 


029050 046 


LOMEXIN 


data prima registrazione specialità 14-10-85 


N. AIC 


026043 012 
026043 024 
026043 036 
026043 048 
026043 051 
026043 063 
026043 087 
026043 101 
026043 152 


Contezione 


4 COMPRESSE 50 MG 
10 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialita: 29050 


Confezione 


20 SUPPOSTE 500 MG 

50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 
7 CLISMI PRONTO USO 50 ML 4% 
7 CLISMI PRONTO USO 100 ML 4% 


Codice Specialità: 26043 


Confezione 


CREMA 30 G 2% 

GEL 30 G 2% 

LOZIONE 30 ML 2% 

POLVERE ASPERSORIA 50 G 1% 
POLVERE ASPERSORIA 50 G 2% 
SOLUZIONE SPRAY 30 ML 2% 

CREMA VAGIN. 2% 78 G + 16 APPLIC. 
6 OVULI 200 MG + 6 DIGITOPROTETT 
2 OVULI VAGINALI 600 MG 


— 541 — 


Fascia 


Rimborsabdità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SCHERING PLOUGH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


> Pb 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


000000000 


_” 


Data 
Registazione 
25-02-85 
27-09-86 


Data 
Registazione 
20-07-95 
20-07-95 
20-07-95 
20-07-95 


Data 
Registazione 
14-10-85 
14-10-85 
14-10-85 
14-10-85 
14-10-85 
14-10-85 
10-05-86 
10-05-86 
01-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


N. AIC 
026043 176 
026043 190 
026043 202 
026043 214 


LOMIR SRO 


data prima registrazione specialità: 16-01-92 


N. AIC 


027715 022 
027715 046 


LOMUDAL 


data prima registrazione specialità: 03-11-77 


N. AIC 


022319 014 
022319 038 
022319 065 
022319 077 


LOMUSPRAY 


N. AIC 
026316 012 


| LONARID 
| cata prima registrazione specialità: 23-08-72 


N. AIC 
020204 095 
020204 107 
020204 119 
020204 121 


LONGACHIN 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N. AIC 
023415 019 


data pnma registrazione specialità: 23-05-86 


Serie generale - n. 26 


Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 

SCHIUMA DERM. 1 FLACONE 100 ML 
LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 150 ML 
T 2 OVULI VAG. 1000 MG + 2 DIGIT 
SCALP FLUID FL. 100 G 20 MG/G 


Codice Specialità 27715 


Confezione 


28 CAPSULE 2,5 MG 
14 CAPSULE 5 MG 


Codice Specialità: 22319 


Confezione 


30 CAPSULE 20 MG 

SOLUZIONE AEROSOL 24 FIALE 2 ML 20 MG 
COLLIRIO 10 ML 4% 

NASALE SOLUZIONE 30 ML 4% 


Codice Specialità: 25316 


Confezione 


AEROSOL SPRAY 560 MG 112 EROGAZIONI 


Codice Specialità: 20204 


Contezione 


20 COMPRESSE 
AD 6 SUPPOSTE 
BB 6 SUPPOSTE 
LATTANTI 6 SUPPOSTE 


Codice Specialità 22415 


Confezione 


20 CAPSULE 275 MG 


— 542 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


A 
B 
B 


Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


FISONS ITALCHIMICI 


FISONS ITALCHIMICI 


BOEHRINGER INGELHEIM 


TEOFARMA 


Data 
Registazione 
13-06-92 
13-06-92 
13-06-92 
13-10-94 


Data — 
Registazione 
16-01-92 
28-03-92 


Data 
Registazione 
03-11-77 
06-06-81 
14-03-83 
01-03-89 


Data 
Registazione 


23-05-86 


Data 

Registazione 
25-06-90 
25-06-90 
25-06-90 
25-06-90 


| Data 
Registazione 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Pinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


LONGASTATINA 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 


N. AIC 


027104 013 
027104 025 
027104 037 
027104 049 
027104 052 
027104 064 
027104 076 


LONGAZEM 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 27104 


Confezione 


5 FIALE 1 ML 0,05 MG/ML 

5 FIALE 1 ML 0,1 MG/ML 

3 FIALE 1 ML 0,5 MG/ML 

1 FLAC. MULTIDOSE 1 MG 5 ML 
LAR FLACONE 10 MG 

LAR FLACONE 20 MG 

LAR FLACONE 30 MG 


Codice Specialità: 28217 


Titotare AIC: 


ITALFARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0O0O0O0rPrLrD 


Titolare AIC: 


40 
40 
40 
40 


SCHWARZ 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
25-10-95 
25-10-95 
25-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028217 014 


LONITEN 


data prima registrazione specialità: 21-07-82 


Confezione 
14 CAPSULE RETARD 300 MG 


Codice Specialità 24756 


Titolare AIC: 


UPJOHN LIMITED 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024756 025 


LOPEMID 


data prima registrazione specialità: 05-01-79 


Confezione . 
30 COMPRESSE 5 MG 


Codice Specialità: 23691 


Titotare AIC: 


GENTILI 


21-07-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
023691 013 


LOPERYL 


data prima registrazione specialità: 20-11-78 


Confezione 
30 CAPSULE 2 MG 


Codice Specialità: 23769 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


05-01-79 


N. AIC 
023769 033 


LOPID 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N. AIC 


025445 026 
025445 038 
025445 040 
025445 053 


Confezione 
30 CAPSULE 2 MG 


Codice Specialità: 25445 


Confezione 


30 COMPRESSE 600 MG 

7 BUSTINE 1200 MG 

TC 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG 
TC 20 COMPRESSE 900 MG 


_— 543 — 


Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM SPA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
B 20-11-78 


Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 

C 

A 14 
A 14 
A 14 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOPRESOR 
data prima registrazione specialità: 08-11-79 Codice Specialità: 23610 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023610 013 30 COMPRESSE 100 MG A 
023610 025 RETARD 28 COMPRESSE 200 MG A 
023610 049 OROS 28 COMPRESSE 100 MG C 
023610 052 OROS 28 COMPRESSE 200 MG G 
023610 064 OROS 28 COMPRESSE 300 MG C 


LORADISTA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
08-11-79 
17-02-82 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28543 Titolare AIC: DISTA ITALIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028543 015 8 CAPSULE 200 MG H 
028543 027 8 BUSTINE 200 MG H 
028543 039 100 ML FLACONE GRANULARE H 


Data 
u_- 

31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


pn 4 registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 23001 Titolare AIC: =—MONSANTO ITALIANA SPA 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023001 023 30 COMPRESSE 1 MG C ‘ 22-04-81 
023001 047 30 COMPRESSE 2,5 MG C 22-04-81 
023001 074 GOCCE ORALI 10 ML C 21-08-89 
023001 086 20 COMPRESSE 1 MG C 30-09-91 
023001 098 20 COMPRESSE 2,5 MG C 30-09-91 


LORBEF 
Titolare AIC: DOMPE' 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità: 28345 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rim lità SSN 
028345 015 8 CAPSULE 200 MG H 
028345 027 8 BUSTINE 200 MG H 
028345 039 GRANULATO 100 ML 100 MG/5 ML H 


Data 
nia 

31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Rinnovo 


LORESTAT 
data prima registrazione specialità 02-01-90 Codice Specialità 27190 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027190 026 28 CAPSULE 200 MG C 


Data 
Registazi 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


LORICIN 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 26756 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
026756 039 


026756 041 
026756 054 
026756 080 
026756 092 
026756 104 
026756 116 


LORTAAN 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


IM 1 FLACONCINO 1.5 G 


IV 1 FLACONCINO 1,5 G 

BB IM IV FL 250/500 MG + SOLV. 
12 COMPRESSE 375 MG 

FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 76,2 G 
8 COMPRESSE 750 MG 

IV 1 FLAC. 1 G SULB. + 2 G AMP. 


19-04-95 Codice Specialità: 29384 


Titolare AIC: 


MERCK SHARP 


Data 
Registazione 
17-12-87 
17-12-87 
21-12-90 
21-12-90 
21-12-90 
27-04-91 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
029384 017 


LOSALEN 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


15-10-71 Codice Specialità: 22295 


Rimborsabilità SSN 


Titotare AIC: 


ZYMA 


Data 
Recistazi 
19-04-95 


N. AIC 
022295 012 


022295 024 


LOSAPREX 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
POMATA 30 G 


TINTURA 30 ML 


19-04-95 


Codice Specialita: 29393 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
iacistazi 
15-10-71 


25-06-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
029393 016 


LOSEC 


data prima registrazione specialità: 02-04-90 


Contezione 


28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 


Titolare - AIC: 


PLOUGH 


Data 
Registazione 
19-04-95 


N. AIC 


026804 017 
026804 029 


026804 031 


026804 068 


Confezione 


10 CAPSULE 20 MG 

IV 1 FIALOIDE 40 MG 

IV 5 FIALOIDI 40 MG 
CAPSULE 20 MG BLISTER 


4 


Codice Specialità: 26804 


Fascia 


Rimborsabitità SSN 


A 


H 
H 
A 


48 


48 


Data 
Registazione 
02-04-90 
10-05-96 
10-05-96 
19-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSFERRON 


data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità 27731 Titolare AIC: PROSPA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027731 013 30 COMPRESSE EFFERVESC. 80 MG C 


LOXAPAC 


data prima registrazione specialità: 28-08-81 Codice Specialità: 24238 


Titolare AIC: CYANAMID 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-02-93 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024238 014 30 CAPSULE 10 MG C 
024238 038 30 CAPSULE 25 MG C 
024238 053 30 CAPSULE 50 MG C 
024238 077 GOCCE 30 ML C 


LUAN 


data prima registrazione specialità: 26-05-78 Codice Specialità: 5638 


Titolare AIC: MOLTENI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05638 010 POMATA 15 G C 
05638 022 CHIRURGICO POMATA 100 G C 


LUCIBRAN 
Titolare AIC: BRACCO 


data prima registrazione specialità: 18-02-93 


Codice Specialità: 28105 


Data 
Registazione 
28-08-81 
28-08-81 
28-08-81 
28-08-81 


Data 
Registazione 
26-05-78 
26-05-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028105 043 14 COMPRESSE 500 MG C 
028105 056 10 FLACONCINI 500 MG C 
028105 068 IM IV 3 FIALE 1000 MG C 


LUCISAN 
Titolare AIC: IRCAFARM 


data prima registrazione specialità: 27-07-84 


Codice Specialità: 25106 


Data 
Registazione 
06-10-93 
06-10-93 
06-10-93 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025106 016 FLACONE GOCCE 8 ML C 


Data 
Registazione 
27-07-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LUDIOMIL 
data prima registrazione specialità 08-11-79 Codice Specialità: 23207 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023207 057 30 COMPRESSE 50 MG C 
023207 069 20 COMPRESSE 75 MG C 


= A 


Data 
Registazione 
15-12-87 
15-12-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


-2-1997 


LUITASE 


data prima registrazione specialità: 06-03-85 Codice Specialità: 25701 


N. AIC Confezione 
025701 057 =—50CAPSULE 
025701 069 = 100 CAPSULE 340 MG 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LUITPOLD 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-01-90 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


‘01-06-95 


01-06-95 


LUIZYM 
data prima registrazione specialità 18-09-57 Codice Specialità: 12926 Titolare AIC: LUITPOLD PHARMA GMBH 
Fascia 
N. AIC Uontezione Rimborsabilità SSN 
012926 034 20 COMPRESSE G 
012926 046 30 COMPRESSE C 
LUKADIN 
data prima registrazione specialità: 27-12-83 Codice Specialità: 24527 Titotare AIC: SAN CARLO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024527 057 1 FIALA 2 ML 0,5 G + SIRINGA A 55 
024527 069 5F2ML05G H 
024527 071 IM IV 1 FIALA 1 G/4 ML A 55 
LUMENOR 
data pnima registrazione specialità: 01-09-88 Codice Specialità: 26385 Titotare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026385 017 30 CONFETTI 50 MG @ 
LUMINALE BRACCO 
data prima registrazione specialita: 12-07-50 Codice Specialità: 2860 Titolare AiC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02860 017 IM 10 FIALE 1 ML 200 MG A 
02860 029 ELISIR 100 G 0,3% A 
02860 031 20 COMPRESSE 100 MG A 
02860 043 LUMINALETTE 30 COMPRESSE 15 MG A 
LUMIREM 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28843 Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028843 011 SOLUZ. ORALE 3 FLAC. 300 ML C 


do VE 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
12-10-90 01-06-95 
12-10-90 01-06-95 

Data Data 
27-12-83 01-06-95 
27-12-83 01-06-95 
27-12-83 01-06-95 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
01-09-88 01-06-95 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
12-07-50 01-06-95 
12-07-50 01-06-95. 
16-10-67 01-06-95 
12-07-50 01-06-95 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
31-10-94 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LUNIBRON 


data prima registrazione specialità: 24-09-87 Codice Specialità: 26886 Titolare AIC: VALEAS 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026886 059 A SOLUZIONE INALANTE 30 ML A 
LUNIS 


data prima registrazione specialità: 11-01-83 Codice Specialità: 24863 Titolare AIC: VALEAS 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


024863 019 SPRAY 5 MG 200 DOSI B 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


24-09-87 


Data 
Regis.iazione 


11-01-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


LUPIDON 
data prima registrazione specialità: 04-02-91 Codice Specialità: 27387 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027387 051 H 4 FIALE 1 ML G 
027387 063 G 4 FIALE 1 ML C 
LURSELLE 


data prima registrazione specialità: 17-03-82 Codice Specialità: 24560 Titolare AIC: LEPETIT 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024560 031 30 COMPRESSE 500 MG C 


LUSOFERR 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29045 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FLAC.NI ORALI/TAPPO SERBAT. C 


029045 010 


Data 
Registazione 


16-08-95 


16-08-95 


Data 
Registazione 


17-03-82 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


LUSOPRESS 
data prima registrazione specialità: 01-12-89 Codice Specialità: 27254 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027254 02228 COMPRESSE 20 MG C 
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Data 
Registazione 
24-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LUTENYL 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 28199 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028199 014 30 COMPRESSE 5 MG A 27-04-93 


LUTEOLAS 
data prima registrazione specialità 09-12-82 Codice Specialità 20984 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020984 011 21 COMPRESSE 1 MG C 09-12-82 01-06-95 
LUTEONORM 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità 21718 Titotare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021718 010 20 COMPRESSE 2 MG C 09-12-82 01-06-95 


LUTEX E 


data prima registrazione specialità 10-06-52 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06611 026 FORTE IM 3 FIALE 2 ML C 10-06-52 01-06-95 


LUTORAL 
data prima registrazione specialità: 31-05-61 Codice Specialità 18635 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018635 021 12 COMPRESSE 20 MG A 25-01-69 01-06-95 


LUTRELEF 
data prima registrazione specialità: 14-04-90 Codice Specialità: 26948 Titolare AI: = FERRING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026948 024 1 FLAC. LIOF 0,8 MG + 1 FIALA 10 ML + 1 SIRINGA A 37 07-06-96 01-06-95 


LUVION 
data prima registrazione specialità: 23-04-83 Codice Specialità 24273 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI - 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024273 017 MITE 10 CAPSULE 50 MG C 28-07-83 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Pegistazione Rinnovo 
024273 029 MITE 20 CAPSULE 50 MG A 28-07-83 01-06-95 
024273 031 MITE 40 CAPSULE 50 MG A 28-07-83 01-06-95 
024273 043 10 CAPSULE 100 MG A 28-07-83 01-06-95 
024273 056 20 CAPSULE 100 MG A 28-07-83 01-06-95 
024273 068 VENA 1 FL LIOF 200 MG + 1 F C 23-04-83 01-06-95 
LUXAZONE 
«data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità: 17837 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione _Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017837 016 POMATA OFTALMICA 3 G C 24-03-82 01-06-95 
017837 028 COLLIRIO 3 ML 0,2% C 24-03-82 01-06-95 
LUXAZONE EPARINA 
data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità: 19512 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
019512 021 COLLIRIO 3 ML C 24-03-82 01-06-95 


LUXOBEN 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 . 


Codice Specialità: 25310 


Titolare AIC: ASTA MEDICA 


N. AIC 


025310 018 
025310 020 


LYCAMED 


Confezione 


20 COMPRESSE 100 MG 
IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG 


Codice Specialità: 26532 


Titolare AIC: UCB 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 02-11-89 


N. AIC 


026532 010 
026532 022 
026532 034 


Confezione 


100 10 BUSTINE 
400 10 BUSTINE 
GRANULATO 225 G 


LYCIA LUMINIQUE 


data prima registrazione specialità: 15-04-96 


Codice Specialità 32317 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: ESOFORM 


Data 
Registazione 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 


i Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


032317 012 
032317 024 
032317 036 
032317 048 
032317 051 


Confezione 


COLLIRIO FLAC.NO 10 ML 
COLLIRIO FLAC.NO 15 ML 
COLLIRIO FLAC.NO 20 ML 
COLLIRIO FLAC.NO 25 ML 
COLLIRIO FLAC.NO 30 ML 
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Data 
Registazione 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


LYMPHOGLOBULINE 
data prima registrazione specialità. 14-01-84 Codice Specialità 25148 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025148 014 1 FLACONE 5 ML H 14-01-84 01-06-95 


LYNDAK 
data prima registrazione specialità 11-01-83 Codice Specialità 24672 Titolare AIC: EUROFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024672 014 30 COMPRESSE 100 MG A 66 11-01-83 01-06-95 
024672 026 30 COMPRESSE 200 MG A 66 31-10-94 01-06-95 


LYSALGO 


data prima registrazione specialità. 12-02-85 Codice Specialità 21015 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione - Rinnovo 
021015 019 24 CAPSULE C 12-02-85 01-06-95 
021015 021 30 CAPSULE 250 MG A 66 12-02-85 01-06-95 
021015 045 10 SUPPOSTE C 12-02-85 01-06-95 


LYSEDEM 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28634 Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028634 018 60 COMPRESSE RIVESTITE 15 MG C 31-10-94 


LYSEEN 
data prima registrazione specialità 28-02-83 Codice Specialità 11987 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011987 017 30 COMPRESSE 4 MG C 28-02-83 01-06-95 
011987 029 IM 5 FIALE 1 ML 2 MG C 28-02-83 01-06-95 
011987 031 6 SUPPOSTE 6 MG C 28-02-83 01-06-95 


LYSOBEX 


data prima registrazione specialità 08-10-56 Codice Specialità: 11598 Titolare AIC: BRACCO 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011598 024 20 CONFETTI 30 MG C 08-10-56 01-06-95 


— SSI — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LYSSAVAC N BERNA 


data prima registrazione specialità 25-06-81 Codice Specialità: 24407 Titolare AIC: BERNA 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024407 025 1 FLAC. LIOF. 1 DOSE + SOLV. 1 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


14-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MM VAX 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 26901 Titolare AIC: —MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026901 013 1 FLAC. VACC. LIOF. + FLAC. SOLV. C 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


MAALOX 
data prima registrazione specialità: 27-05-67 Codice Specialità: 20702 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

020702 015 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML A 
020702 027 15 BUSTINE 15 ML C 
020702 054 = 40 COMPRESSE 800 MG A 
020702 080 PLUS 30 COMPRESSE c 
020702 116 = PLUSOS SOSPENSIONE 200 ML C 
020702 128 = PLUS15 BUSTINE 15 ML C 
020702 130 TC 15 BUSTINE 15 ML A 
020702 155 = TC SOSPENSIONE OS 200 ML C 
020702 167 == TC 40 COMPRESSE MASTICABILI A 


MAC i ò 
data prima registrazione specialità: 22-03-86 Codice Specialità: 26269 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia 
N. AIC ‘ Confezione Rimborsabilità SSN 
026269 011 20 CARAMELLE MIELE-LIMONE C 
026269 023 20 CARAMELLE MENTOLO C 


MACLADIN 


data prima registrazione specialità 01-03-90 Codice Specialità: 27530 


Titolare AIC: GUIDOTTI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027530 017 8 COMPRESSE 250 MG A 
027530 031 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 60 ML 2,5% A 
027530 043 IV FLAC. 500 MG + F. SOLV. 10 ML H 
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Data 
Registazione 
11-04-79 
20-12-84 
27-05-67 
02-07-80 
02-07-80 
20-12-84 
27-07-85 
10-05-86 
29-09-88 


Data 
Registazione 


22-03-86 
22-03-86 


Data 
Registazione 
01-03-90 
30-01-92 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MACMIROR 


data prima registrazione specialità: 04-05-65 


N. AIC 


020513 014 
020513 026 
020513 038 


Codice Specialità: 20513 


Confezione 


14 CANDELETTE 
20 CONFETTI 200 MG 
POMATA 30 G 10% 


MACMIROR COMPLEX 


data prima registrazione specialità: 


12-10-76 Codice Specialità: 23432 


Titolare AIC: 


POLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
B 
C 


Titolare AIC: 


POLI 


Data 
Registazione 
04-05-65 
04-05-65 
25-02-72 


N. AIC 


023432 014 
023432 026 
023432 038 


MACROBID 
data prima registrazione specialità: 05-09-94 


N. AIC 
028703 015 


MACRODANTIN 


data prima registrazione specialità 01-09-89 


Confezione 
POMATA 30 G 


19 OVULI 


12 OVULI 500 MG 


Codice Specialità: 28703 


Confezione 
14 CAPSULE 100 MG 


Codice Specialità: 27321 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS 


FORMENTI DOTTOR 


Data 
Registazione 
12-10-76 
12-10-76 
22-11-83 


Registazione 
05-09-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027321 013 
027321 025 


MACROLAX 


data prima registrazione specialità: 13-06-92 


N. AIC 
028271 017 


MACRORAL 


data prima registrazione specialità: 24-05-84 


Confezione 
20 CAPSULE 50 MG 


20 CAPSULE 100 MG 


Codice Specialità: 28271 


Confezione 
FLACONE SOLUZIONE 120 ML 


Codice Specialità: 25320 


. Titolare AIC: 


Titotare AIC: 


CARLO ERBA 


MALESCI 


Data 
Registazione 
01-09-89 
01-09-89 


13-06-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025320 019 
025320 021 
025320 033 
025320 045 
025320 058 
025320 060 


Confezione: 


12 COMPRESSE 300 MG 

12 COMPRESSE 600 MG 

12 BUST. MONOD. 300 MG 

12 BUST. MONOD. 600 MG 

1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 30 G 
8 BUSTINE 900 MG 
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Rimborsabilità SSN 


P>PPOODPO 


Data 
Registazione 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
07-05-91 


1-2-1997 


MACTAM 


data prima registrazione specialità 30-10-84 Codice Specialità: 25434 


N. AIC Confezione 
025434 010 IM 1 FLAC.G1+F. SOLV 3 ML 


025434 022 IV 1 FLAC. G 2 + F SOLV 20 ML 


MADAR 
Codice Specialità: 22714 


data prima registrazione specialità 30-12-72 


Titolare AIC: 


H 
H 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


COLI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


RAVIZZA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-10-84 
30-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022714 024 25 CONFETTI 5 MG 
022714 036 NOTTE 25 CONFETTI 10 MG 


022714 048 GOCCE ORALI 20 ML 


MADOPAR 
Codice Specialità 23142 


data prima registrazione specialità 27-04-74 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


ROCHE 


Data 
Registazione 


30-12-72 
30-12-72 
30-12-72 


Data 
Rinnovo 


‘01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023142 019 125 30 CAPSULE 
023142 021 250 30 CAPSULE 
023142 033 250 50 COMPRESSE DIVISIBILI 
023142 045 HBS 30 CAPSULE 
023142 058 30 COMPRESSE DISPERSIBILI 


MAG 2 


data prima registrazione specialità 16-07-85 Codice Specialità 25519 


P_D Ds» O d» 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


.SYNTHELABO 


Data 
Registazione 


27-04-74 
27-04-74 
22-02-83 
02-05-90 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025519 012 6 FIALE INIETTABILI 10 ML 
025519 036 20 FLACONCINI ORALI 10 ML 
025519 048 20 BUSTINE GRANULATO 2,25 G 


C 
C 


C 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


16-07-85 
21-12-90 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MAGHEN 
data prima registrazione specialità 05-04-84 Codice Specialità: 24594 Titolare AIC: SAVIO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024594 018 50 COMPRESSE 25 MG C 05-04-84 01-06-95 
024594 020 50 COMPRESSE 50 MG C 27-07-87 01-06-95 
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1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MAGISBILE 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 


Codice Specialità: 


19820 


Titolare AIC: 


MAGIS 


N. AIC 
019820 012 


Contezione 
SCIROPPO 200 G 


C 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


17-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MAGLUT 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialita 28813 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028813 018 10 FLAC. LIOF. 300 MG + SOLV. C 31-10-94 
028513 020 10 FLAC. LIOF. 600 MG + SOLV. C 31-10-94 
MAGNESAN 
data prima registraziune sveisalità 28-02-80 Codice Specialità: 5886 Titotase AIC MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05889 011 ARANCIA POLVERE 120 G C 28-02-80 01-06-95 
05889 023 LIMONE POLVERE 120 G C 28-02-80 01-06-95 
MAGNESIA BISURATA 
data prima registrazione specialità: 03-10-83 Codice Specialta: 5781 Titotare AIC: WYETH 


N. AIC 


05781 024 
05781 036 
05781 048 
05781 051 
05781 063 


Contezione 


60 COMPRESSE 
AROMATIC 40 PASTIGLIE 
AROMATIC 80 PASTIGLIE 
POLVERE 100 G 
AROMATIC 10 PASTIGLIE 


N. AIC 


025672 015 
025672 027 


MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS 
data prima registrazione specialita: 12-03-85 


Confezione 


BUSTA G 18 
FLACONE G 18 


MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA 


data prima registrazione specialità 29-10-83 


N. AIC 


0527 0Î0 
0527 034 
0527 046 
0527 061 


Contezione 


BUSTA 15 G 

FLACONE 115 G 

MENTA POLVERE EFF. BUSTA 15 G 
MENTA POLVERE EFF. FLAC. 115 G 


Codice Specialità 25672 


Codice Specialità 527 
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Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsebilità SSN 


C 
C 
C 
C 
C 


SELLA 


Data 
Registazione 
03-10-83 
03-10-83 
03-10-83 
09-04-87 
30-09-91 


Data 
Registazione 
12-03-85 
12-03-85 


Data 
Registazione 
29-10-83 
29-10-83 
20-11-87 
20-11-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MAGNESIA KELEMATA 


data prima registrazione specialita 02-01-68 


N. AIC 


0864 013 
0864 025 


Confezione 


NORMALE 120 G 
EFFERVESCENTE 150 G 


MAGNESIA S PELLEGRINO 


data prima registrazione specialità 26-05-72 


Codice Specialità: 864 


Codice Specialità 6570 


Titolare AIC: 


KELEMATA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SYNTHELABO 


Data 
Registazione 
02-01-68 
02-01-68 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


06570 028 
06570 055 
06570 067 
06570 081 
06570 093 
06570 117 
06570 129 
06570 131 
06570 143 
06570 168 
06570 170 
06570 182 
06570 206 
06570 218 
06570 220 


Confezione 


NORMALE S/AROMA FLACONE 100 G 
EFFERV C/ANICE FLACONE 125 G 
EFFERV S/TAROMA 15 G . 

EFFERV SVAROMA FLACONE 125 G 
EFFERV LIMONE 15 G 

EFFERV LIMONE FLACONE 125 G 
EFFERV LIMONE 40 BUSTINE 2 G 
NORMALE LIMONE FLACONE 100 G 
EFFERV MANDARINO 15 G 

EFFERV MANDARINO FLACONE 125 G 
20 COMPRESSE MASTICAB FRUTTA 
20 COMPRESSE MASTICABILI MENTA 
LIMONE FLAC. EFFERV. 90 G 
MANDARINO FLAC. EFFERV 90 G 
FRUTTA FLAC. EFFERV. 90 G 


MAGNESIA VOLTA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0000I0IVIIVIIVIVVVOO 


Data 
Registazione 
26-05-72 
14-10-77 
14-10-77 
14-10-77 
14-10-77 
14-10-77 
28-02-83 
26-05-72 
14-10-77 
14-10-77 
31-03-81 
31-03-81 
20-04-88 
20-04-88 
20-04-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità 7102 Titolare AIC: EDMOND 


data prima registrazione specialità 27-12-83 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07102 015 FLACONE POLVERE 100 G C 27-12-83 01-06-95 


MAGNEVIST 


data prima registrazione specialità 10-04-90 Codice Specialità 27074 


N AIC 


027074 018 
027074 020 
027074 032 
027074 044 


Confezione 


IV 1 FLACONE 20 ML 
FLACONE 5 ML 
FLACONE 10 ML 
FLACONE 15 ML 


MAGNEVIST ENTERAL 


data prima registrazione specialità 20-03-95 


N. AIC 
029057 015 


Confezione 
1 FLACONE 100 ML 


Codice Specialità 29057 


Titolare AIC: SCHERING A.G. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Titolare AIC: 


SCHERING A.G. 


Data 
Registazione 
10-04-90 
17-11-95 
17-11-95 
17-11-95 


Data 
Registazi 
20-03-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . 


MAIORAD 


data prima registrazione specialità 01-08-84 Titolare AIC: ROTTA 


Codice Specialità 24575 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024575 019 10 COMPRESSE 100 MG C 
024575 021 30 COMPRESSE 100 MG C 
024575 033 INIETT 6 FIALE 3 ML C 
024575 045 6 SUPPOSTE 200 MG C 


MAJORPEN 
Titolare AIC: CYANAMIDO 


data prima registrazione specialità: 28-02-74 


Codice Specialità: 23108 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023108 083 500 12 CAPSULE C 
023108 121 125 SCIROPPO 100 ML C 
023108 160 1000 1 FLACONE + 1 F. SOLV. C 
023108 184 12 COMPRESSE 1 G C 
MALIASIN 


data prima registrazione specialità 08-10-83 Codice Specialità: 24332 Titotare AIC: RAVIZZA 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024332 013 50 CONFETTI 100 MG A 
024332 025 50 CONFETTI 25 MG A 
MALIVAN 
data prima registrazione specialità 12-09-60 Codice Specialità 16675 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016675 050 AD 6 SUPPOSTE C 


MANCEF 


data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 24365 Titolare AIC: LAFARE 


Data 
Registazione 
28-02-74 
23-11-81 
01-02-83 
27-12-84 


Data 
Reoistazi 
08-10-83 
08-10-83 


Data 
Registazione 
29-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024365 037 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3,5 ML A 


MANDOKEF 
Titolare AIC: LILLY 


data prima registrazione specialità 31-10-80 


Codice Specialità: 24286 


Data 
Registazione 
22-04-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024286 015 IM 1FL1G+1F4MLLIDOC. C 
024286 027 IM IV1FL2G C 
024286 041 IM 1 FL 500 MG + 1 F 2 ML LIDOC. C 
024286 054 IM 1 FL 250 MG +1F 2ML LIDOC. C 
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Data 
Registazione 
31-10-80 
31-10-80 
31-10-80 
31-10-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


MANDOLSAN 


data prima registrazione specialità: 18-06-81 Codice Specialità: 24391 


N. AIC 
024391 029 


Confezione 
IM IV 1 FLAC.1G+1 FIALA3 Mi 


MANEON 


:‘tolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SAN CARLO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


18-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 24-08-82 Codice Specialità: 24743 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024743 027 20 COMPRESSE 100 MG A 24-08-82 01-06-95 
MANERIX 
| data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28641 Titolare AIC: RIS FARMA 
Fascia Data” Data 
N. AL Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028641 037 16 COMPRESSE LACCATE 300 MG C 31-10-94 
MANNISTOL 
data prima registrazione specialità: 13-10-83 Codice Specialità 21384 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reyistazione Rinnovo 
021384 019 SOLUZIONE 250 ML 20% C 13-10-83 01-06-95 
021384 021 SOLUZIONE 500 ML 20% C 13-10-83 01-06-95 
MANTADAN 
Codice Specialità: 22309 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 


data prima registrazione specialità: 06-07-71 


N. AIC Confezione 
022309 013 20 COMPRESSE 100 MG 
MARCAINA 


data prima registrazione specialità: 26-09-69 Codice Specialità 21409 


N. AIC Confezione 

021409 014 FIALA 10 ML 0,25% 

021409 026 FLACONE 20 ML 0,25% 

021409 038 FLACONE 50 ML 0,25% 

021409 040 FIALA 10 ML 0,50% 

021409 053 FLACONE 20 ML 0,50% 

021409 065 FLACONE 50 ML 0,50% 

021409 089 ADRENALINA FIALA 10 ML 0,25% 
021409 091 ADRENALINA FLAC. 20 ML 0,25% 
021409 103 ADRENALINA FLAC. 50 ML 0,25% 
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Fascia 


Rimborsabiiità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ASTRA FARMACEUTICI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oHoHoHeHoHoHoHele) 


Data 
Registazione 


06-07-71 


Data 
Registazione 


26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 
26-09-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MARESPIN 


data prima registrazione specialità: 19-02-66 


1-2-1997 Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021409 115 ADRENALINA FIALA 10 ML 0,50% C 26-09-69 01-06-95 
021409 127 ADRENALINA FLAC. 20 ML 0,50% C 26-09-69 01-06-95 
021409 139 ADRENALINA FLAC. 50 ML 0,50% C 26-09-69 01-06-95 
021409 154 1 FIALA 2 ML 1% IPERBARICA C 26-09-69 01-06-95 
021409 180 1 FIALA 0,25% 5 ML C 18-02-93 01-06-95 
021409 192 1 FIALA 0,50% 5 ML C 18-02-93 01-06-95 
021409 204 ADRENALINA 0,25% 5 ML C 18-02-93 01-06-95 
021409 216 ADRENALINA 1 FIALA 0,50% ML C 18-02-93 01-06-95 
021409 228 1 SIRINGA 5 ML 0,25% C 19-10-95 01-06-95 
021409 230 1 SIRINGA 10 ML 0,25% C 19-10-95 01-06-95 
021409 242 1 SIRINGA 5 ML 0,50% C 19-10-95 01-06-95 
021409 255 1 SIRINGA 10 ML 0,50% C 19-10-95 01-06-95 
021409 267 ADRENALINA 1 SIR. 5 ML 0,25% C 19-10-95 01-06-95 
021409 279 ADRENALINA 1 SIR. 10 ML 0,25% C 19-10-95 01-06-95 
021409 281 ADRENALINA 1 SIR. 5 ML 0,50% C 19-10-95 01-06-95 
021409 293 ADRENALINA 1 SIR. 10 ML 0,50% C 19-10-95 09-06-95 


N. AIC 


020678 013 
020678 037 
020678 052 


MAROCID 


data prima registrazione specialita: 19-11-82 


Codice Specialità 20678 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 COMPRESSE 0,5 G C 
AD 10 SUPPOSTE 1 G C 
BB 10 SUPPOSTE G 0,5 C 


Data 
Reoistazi 
19-02-66 
02-04-71 
02-04-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


021726 029 
021726 031 


MARSIL 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità 21726 Titotare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
16 CAPSULE 250 MG e 
BB SOSPENSIONE GRANULARE FLAC. 30 G C 


Data 
ina 

19-11-82 
19-11-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027054 030 
027054 042 


MARZINE 


data prima registrazione specialità: 28-11-58 


Codice Specialità 27054 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CONFETTI 200 MG C 
30 BUSTINE 200 MG C 


Data 
Recisiazi 
31-10-94 
31-10-94 


Data 


N. AIC 
014554 036 


Codice Specialità 14554 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 COMPRESSE 50 MG C 
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Data 


. Registazione 


18-06-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


. MASACIN 
data prima registrazione specialità 06-10-84 Codice Specialità 25471 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025471 018 30 COMPRESSE 0,05 MG C 06-10-84 01-06-95 
025471 020 SCIROPPO 200 ML GC 06-10-84 01-06-95 
025471 032 BOMBOLETTA AÈROSOL 10 ML C 23-03-87 01-06-95 


groti registrazione specialità 30-10-84 Codice Specialità: 25424 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 

025424 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 420 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 021 AD 30 BUSTINE 270 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 033 BB 30 BUSTINE 180 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 045 AA 10 SUPPOSTE 720 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 058 BB 10 SUPPOSTE 360 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 060 BB 10 MICROSUPPOSTE 180 MG C 30-10-84 01-06-95 
025424 072 AEROSOL 10 FLAC. LIOFILIZZATI C 30-10-84 01-06-95 
025424 084 IM IV 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. C 30-10-84 01-06-95 


MASTICALCIUM 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 27430 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027430 014 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG C 31-10-94 
MATRIX A 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26324 Titolare AIC: IRBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026324 018 IM 6 FIALE 100 MG/4 ML C 30-07-87 01-06-95 
026324 020 20 CAPSULE 200 MG C 30-07-87 01-06-95 
026324 032 20 BUSTINE 400 MG C 31-10-94 01-06-95 
026324 044 20 CAPSULE 400 MG C 31-10-94 01-06-95 
026324 057 10 FLAC.NI ORALI 1200 MG C 31-10-94 01-06-95 


MAVERAL 
data prima registrazione specialità: 02-11-89 Codice Specialità 26102 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026102 018 30 COMPRESSE 50 MG C 02-11-89 01-06-95 
026102 020 30 COMPRESSE GASTRORES. 100 MG C 24-02-95 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


MAVIK 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28265 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028265 015 14 CAPSULE 2 MG A 31-10-94 
028265 027 28 CAPSULE 0,5 MG A 31-10-94 
MAXAQUIN 
data prima registrazione specialità: 28-12-91 Codice Specialità: 27943 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027943 048 5 COMPRESSE 400 MG A 12-11-92 


MAXIPIME 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28899 Titotare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028899 019 IM IV FLAC. POLVERE 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 31-10-94 
028899 021 IM IV FLAC. POLVERE 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 31-10-94 


MEBUTINA 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 20159 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020159 012 20 COMPRESSE 300 MG C 31-12-84 01-06-95 
020159 024 50 COMPRESSE 300 MG C 31-12-84 01-06-95 


MECLODERM 
data prima registrazione specialità: 16-04-84 Codice Specialità: 22839 * Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022839 120 CREMA 30 G C 18-11-87 01-06-95 
022839 132 ANTIACNE BOMBOLETTA 30 G C 18-11-87 01-06-95 
022839 169 POLVERE ASPERSORIA 30 G C 18-11-87 01-06-95 
022839 183 15 OVULI C 18-11-87 01-06-95 


MECLODERM F 


data prima registrazione specialità: 16-04-84 Codice Specialità 23102 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023102 066 CREMA 30 G C 18-11-87 01-06-95 
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1-2-1997 Suppiemento ordinario «lla ((AZZETTA UFFICIALE 


MECLODOL 


data prima registrazione specialità: 29-09-88 Codice Specialita: 26200 


N. AIC Confezione 
026200 030 30 CAPSULE 50 MG 
026200 042 30 CAPSULE 100 MG 
026200 055 10 SUPPOSTE 100 MG 
026200 067 10 SUPPOSTE 200 MG 
026200 079 FLACONE GOCCE 30 ML 
026200 081 GEL 5% 50 G 


‘ MECLON 
Codice Specialità: 23703 


data prima registrazione specialità: 27-11-78 


Titolare AIC: 


PARKE DAVIS 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


oN3ozezenzene; 


Titolare AIC: FARMIGEA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


‘02-01-90 


02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023703 010 10 CANDELETTE VAGINALI 
023703 022 CREMA 30 G 
023703 046 1000 CREMA VAGINALE 30 G 
023703 059 1000 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 


MECLUTIN 
Codice Specialità: 23522 


data prima registrazione specialità: 12-10-76 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O0L00 AO 


Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 


Data 
Registazione 
27-11-78 
27-11-78 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023522 028 POMATA G 30 


MECLUTIN SEMPLICE 


data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23525 


N. AIC Confezione 
023525 025 POMATA G 30 


MEDIAXAL 


data prima registrazione specialità: 04-11-82 Codice Specialità: 24256 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: SERVIER 


Data 
Registazione 


20-11-86 


Data 
Registazione 


20-11-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024256 012 30 CONFETTI 


MEDICAL PIC 


data prima registrazione specialità: 15-04-96 


Codice Specialità: 32764 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


ARTSANA S.P.A. 


Data 
Registazione 


04-11-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 


032764. 019 SOLUZIONE 40 FAZZOLETTINI IMBEVUTI 
032764 021 SOLUZIONE 10 FAZZOLETTINI IMBEVUTI 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 
C 


Data 
Registazione 
15-04-96 
15-04-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


gra nia registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità: 28149 Titolare AIC: CROSARA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028149 019 30 CAPSULE 300 MG G 
028149 021 30 COMPRESSE RITARDO 600 MG C 
028149 033 GOCCE 15% 30 ML G 


MEDIPER 
data prima registrazione specialità: 31-10-34 


Codice Specialità: 25497 Titolare AIC: MEDICI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025497 025 IM 1 FLAC. LIOF 1 G. + 1 FIALA 4 ML A 55 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


Data 
Registazione 
31-10-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MEDIPO 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità: 28370 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028370 017 20 COMPRESSE 10 MG C 
028370 029 10 COMPRESSE 20 MG A 13 


Data 
Registazione 
18-06-93 
18-06-93 


Rinnovo 


MEDIXIN 
data prima registrazione specialità: 22-06-72 Codice Specialità 22537 Titolare AIC: PIERREL 
Fascia 
N. AiC Confezione Rimborsabilità SSN 
022537 017 12 COMPRESSE C 
022537 029 20 COMPRESSE C 
022537 031 24 COMPRESSE C 
022537 043 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 


Data 
Registazione 
22-06-72 
22-06-72 
22-06-72 
22-06-72 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MEDOCARNITIN 
data prima registrazione specialità: 18-05-93 Codice Specialità 28841 Titolare AIC: MEDOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028841 029 10 FLAC.NI ORALI MONOD. 1 G C 


Data 
Registazione 
18-05-93 


Rinnovo 


MEDOPREN 
data prima registrazione specialità: 31-01-73 Codice Specialità: 22724 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022724 013 30 COMPRESSE 250 MG C 
022724 025 30 COMPRESSE 500 MG A 
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_ Data 
Registazione 
31-01-73 
08-10-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . 


Serie generale - n. 26 


MEDOXIM 


data prima registrazione specialità 01-06-81 Codice Specialità 24279 Titolare AIC: MEDICI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024279 010 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 


MEDOZIDE 
daîa prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 23876 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia 
NOAIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023876 016 30 COMPRESSE C 


MEDRAMIL 


data prima registrazione specialità: 30-06-73 FARMIGEA 


Codice Specialità 22755 


Titolare AIC: 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
022755 019 = FLACONECOLLIRIO 10 ML C 
MEDROL 
data prima registrazione specialità: 15-06-85 Codice Specialità: 14159 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014159 014 10 COMPRESSE 4 MG Cc 
014159 026 = 30 COMPRESSE 4 MG c. 
014159 040 20 COMPRESSE DIVISIBILI 16 MG A 


MEDROL LOZIONE ANTIACNE 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Titolare AIC: UPJOHN 


Codice Specialità 20830 


Data 
Registazione 


01-06-81 


Data 
Registazione 


20-04-79 


Data 
Registazione 
30-06-73 


Data 
Registazione 


15-06-85 
09-03-87 
15-06-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
020830 028 FLACONE LOZIONE 25 ML C 


MEDROL VERIDERM 


| data prima registrazione specialità: 26-08-70 


Codice Specialità: 13947 Titolare AIC: UPJOHN 


Fascia 
N. AIC . Confezione Rimborsabilità SSN 
013947 015 POMATA 10 G 0,25% C 
013947 039 POMATA 20 G 0,25% C 
013947 041 POMATA 30 G 0,25% C 
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Data 
Registazione 


13-03-93 


Data 
Registazione 


31-12-84 
26-08-70 
26-08-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


MEFOXIN 
data prima registrazione specialità: 11-05-79 


N. AIC 


024027 017 
024027 029 
024027 031 


MEGACE 


data prima registrazione specialità: 15-04-92 


N. AiC 
027597 020 


MEGACORT 
data prima registrazione specialità: 24-10-83 


N. AIC 
019247 016 


MEGENTAL 


data prima registrazione specialità: 27-01-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24027 


Confezione 


IM1FL1G+F2ML 
IV1FL1G+F10ML 
IV1FL2G+F20ML 


Codice Specialità 27597 


Confezione 
30 COMPRESSE 160 MG 


Codice Specialità 19247 


Confezione 
IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG 


Codice Specialità 25159 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


MERCK SHARP 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


FARMA UNO 


MENARINI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
11-05-79 
11-05-79 
11-05-79 


Data 
Registazione 
15-04-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


025159 017 
025159 029 
025159 031 
025159 056 


MEGESTILO 
data prima registrazione specialità: 13-03-92 


N. AIC 
027574 019 


MELIXERAN 


data prima registrazione specialità: 16-03-81 


Confezione 


1 FIALA 2 ML 

BB 1 FIALA 1 ML 

BB 5 FIALE 1 ML 

40 1 FIALA 1 ML 40 MG 


Codice Specialità: 27574 


Contezione 
30 COMPRESSE 160 MG 


Codice Specialità: 23114 


O 00600 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
27-01-84 


‘27-01-84 


27-01-84 
17-12-87 


BOEHRINGER MANHEIM SPA 


LUNDBECK 


Registazione 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 
023114 010 
023114 022 
023114 034 


Confezione 


30 COMPRESSE 25 MG 
30 COMPRESSE 10 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 
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Data 
Recistazi 
31-12-84 
31-12-84 


‘16-03-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


MELLERETTE 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 16403 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016403 014 25 CONFETTI 10 MG A 29-12-83 01-06-95 
016403 026 GOCCE 0S 10 ML 3% A 29-12-83 01-06-95 
MELLERIL 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 16402 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
016402 012 25 CONFETTI 25 MG A 29-12-83 01-06-95 
016402 024 25 CONFETTI 50 MG A 29-12-83 01-06-95 
016402 036 RETARD 15 COMPRESSE 200 MG A 29-12-83 01-06-95 


MEMORIL. 
data prima registrazione specialità: 01-08-84 Codice Specialità: 17647 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017647 025 30 COMPRESSE 50 MG C 01-08-84 01-06-95 
017647 037 50 COMPRESSE 50 MG C 01-08-84 01-06-95 


MEMOSERINA 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità: 19266 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019266 042 S 10 FLACONCINI ORALI C 13-02-93 01-06-95 


MEMOVISUS 
data prima registrazione specialità: 30-06-75 Codice Specialità: 23246 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023246 010 36 CAPSULE C 30-06-75 01-06-95 
023246 022 10 FLACONI ORALI C 30-06-75 01-06-95 
MEMOVIT B12 
data prima registrazione specialità: 05-05-84 Codice Specialità 12046 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012046 025 6 FLACONCINI ORALI DOSATI C 05-05-88 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


MENABIL 
data prima registrazione specialità: 22-05-65 Codice Specialità: 20571 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
020571 030 FLACONE SCIROPPO 200 G G 
020571 042 25 COMPRESSE RIVESTITE C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


MENACOR 
data prima registrazione specialità: 29-12-69 Codice Specialità: 21674 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021674 027 50 CAPSULE 250 MG C 
021674 041 50 CAPSULE 125 MG C 


Data 
Registazione 


29-12-69 


29-12-69 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


MENADERM 
data prima registrazione specialità: 24-09-70 Codice Specialità: 20883 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020883 094 CREMA 30 G 0,025% C 
020883 106 UNGUENTO 30 G 0.025% C 
020883 118 LOZIONE 30 G 0,025% C 
020883 120 SIMPLEX CREMA 30 G 0.025% B 
020883 132 SIMPLEX UNGUENTO 30 G 0,025% C 
020883 144 SIMPLEX LOZIONE 30 G 0,025% B 


Data 
Registazione 
21-04-86 


21-04-86 
21-04-86 
21-04-86 
21-04-86 
21-04-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MENALGON 
data prima registrazione specialità: 15-09-61 Codice Specialita: 15987 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015987 023 B6 30 CONFETTI C 
015987 035 IM 6 F. LIOF. + 6 F. SOLV. 2 ML C 


MENCEVAX ACWY 


Data 
Registazione 


27-12-84 
01-12-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 12-10-90 ‘Codice Specialità 26989 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.A. 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
026989 018 FLAC LIOF. + FIALA SOLV. 0,5 ML C 12-10-90 
026989 020 FLAC. LIOF. + F. SIRINGA 0,5 ML C 12-10-90 
026989 032 FL. LIOF. 10 DOSI + SOLV. 10 DOSI C 29-07-92 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 


MENCICLINA 
data prima registrazione specialità 22-09-62 


N. AIC 
020097 046 


data prima registrazione specialità: 02-08-95 


N. AIC 
029196 019 


MENOREST 


data prima registrazione specialità: 16-05-96 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 20097 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
16 CAPSULE C 


Codice Specialità 29196 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA + DILUENTE 0,78 ML C 


RHONE POULENC RORER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-91 


CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED 


Data 
Registazione 
02-08-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


032097 014 
032097 026 
032097 038 
032097 040 


MENOVIS 


data prima registrazione specialità 26-01-81 


N. AIC 
02868 014 


MENPOVAX 


data prima registrazione specialità 28-11-83 


Codice Specialità: 32097 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 CEROTTI 37,5 MCG/DIE C 
8 CEROTTI 50 MCG/DIE A 
8 CEROTTI 75 MCG/DIE C 
8 CEROTTI 100 MCG/DIE C 
Codice Specialità: 2868 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 DOSE+1F 4 ML C 


Codice Specialità: 24489 Titolare AIC: BIOCINE 


Data 
Registazione 
16-05-96 
16-05-96 
16-05-96 
16-05-96 


Data 
Registazione 


26-01-81 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


024489 039 
024489 041 
024489 054 
024489 066 
024489 078 
024489 080 


MENSISO 


data prima registrazione specialità 03-11-78 


Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


A+C 1 FL LIOF + 1 F SOLV 0,5 ML 
A+C 1 EL LIOF + 1 F SIR. 0,5 ML 
A+C 1 FL LIOF. 10 DOSI + F 5 ML 
41 FL. LIOF. + F. SOLV. 0,5 ML 

4 1 FL LIOF. + F. SIR. 0,5 ML 

4 FL LIOF. 10 DOSI + F SOLV. 5 ML 


O000L00AO 


Data 
Registazione 
02-10-85 
02-10-85 
10-04-90 
10-04-90 
10-04-90 
10-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023612 017 
023612 029 
023612 031 


Codice Specialità 23612 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM IV 1 FIALA 1 ML 50 MG C 
IM IV 1 FIALA 1,5 ML 75 MG C 
IM IV 1 FIALA 2 ML 100 MG C 
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Data 
Registazione 
03-11-78 
03-11-78 
03-11-78 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MENTALGINA 
data prima registrazione specialità 31-10-89 Codice Specialità: 27438 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027438 011 6 FLACONCINI ORALI 6 G C 
027438 023 3 FLACONCINI ORALI 6 G C 
027438 035 1 FLACONE GOCCE 30 ML C 


MENTIUM 


data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 23642 Titolare AIC: GUIDOTTI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
31-10-89 
02-04-90 
09-03-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023642 034 50 CAPSULE 300 MG C 


Data 
Registazione 
14-10-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


MEPALAX 
data prima registrazione specialità 17-02-73 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09585 011 SCIROPPO 150 G C 
09585 023 30 CONFETTI C 


MEPENTIL 
Titotare AIC: RECORDATI 


data prima registrazione specialità 09-03-92 


Codice Specialità 27289 


Data 
Mt 
17-02-73 
17-02-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027289 014 INIETT FIALA 1 ML (50 MG/ML) C 
027289 026 INIETT FLACONE 5 ML (10 MG/ML) C 


MEPI MYNOL 


Codice Specialità 27391 Titolare AIC: MOLTENI 


data prima registrazione specialità: 08-03-90 


Data 
Registazione 
09-03-92 
09-03-92 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027391 010 10 TUBOFIALE 1,8 ML C 
027391 022 50 TUBOFIALE 1,8 ML C 
027391 034 A100 10 TUBOFIALE 1,8 ML C 
027391 046 A100 50 TUBOFIALE 1,8 ML C 
027391 059 A80 10 TUBOFIALE 1,8 ML C 
027391 061 A80 50 TUBOFIALE C 


MEPICAIN 
Titolare AIC: MONICO 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità 29236 


Data 
Registazione 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029236 015 10 FIALE 10 ML 1% C 
029236 027 10 FIALE 2 ML 2% C 
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Data 
Registazi 
31-10-94 
31-10-94 


1-2-1997 


N. AIC 
029236 039 
029236 041 
029236 054 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FIALE 10 ML 2% C 
10 FIALE 2 ML. 3% C 
10 TUBOFIALE 1,8 ML. 3% C 


MEPICAIN CON ADRENALINA 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 
028984 045 
028984 060 
028984 072 


MEPIDENT 2% 


data prima registrazione specialità: 29-07-92 


N. AIC 
028172 031 
028172 043 


MEPIDENT 3% 


data prima registrazione specialità: 29-07-92 


N. AIC 
028171 027 


MEPIFORAN 


data prima registrazione specialità 20-07-92 


N. AIC 
028612 012 
028612 024 
028612 036 
028612 048 
028612 051 
028612 063 
028612 075 
028612 087 
028612 099 
028612 101 
028612 113 
028612 125 


Codice Specialità: 28984 Titolare AIC: MONICO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 2% 1:200000 2 ML G 
1 FIALA 2% 1:200000 10 ML C 
1 TUBOFIALA 2% 1:100000 1,8 ML C 


Codice Specialità: 28172 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:100000 C 
60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:80000 C 


Codice Specialità: 28171 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
60 TUBOFIALE 1.8 ML C 


Codice Specialità: 28612 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Contezione 

FIALA 5 ML MEPIVACAINA 1% 

FIALA 10 ML MEPIVACAINA 1% 
FLACONE 50 ML MEPIVACAINA 1% 
FIALA 5 ML MEPIVACAINA 2% 

FIALA 10 ML MEPIVACAINA 2% 
FLACONE 50 ML MEPIVACAINA 2% 
F.5 ML MEPIV. 1% C/ADRENALINA 
F. 10 ML MEPIV. 1% C/ADRENALINA 
FL. 50 ML MEPIV. 1% C/ADRENALINA 
F.5 ML MEPIV. 2% C/ADRENALINA 
F. 10 ML MEPIV. 2% C/ADRENALINA 
FL 50 ML MEPN. 2% C/ADRENALINA 


O 


Oo 0 dò dà o dì oa aàaqauoao 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
22-04-95 
22-04-95 


Data 
Registazione 


20-04-95 


Data 
Registazione 


20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 
20-07-92 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEPIVACAINA A ANGELINI 


Serie generaie - n. 26 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 Codice Specialità: 29234 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029234 010 SOLUZIONE 1% 10 FIALE 10 ML C 
029234 022 SOLUZIONE 2% 10 FIALE 10 ML C 


Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Rinnovo 


MEPIVACAINA ANGELINI 
data prima registrazione specialità 04-08-95 Codice Specialità: 29233 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
029233 018 ’SOLUZIONE 1% 10 FIALE 10 ML Cc 
029233 020° SOLUZIONE 2% 10 FIALE 10 ML Cc 
MEPRAL 
data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità: 26783 Titolare AIC: BRACCO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026783 011 10 CAPSULE 20 MG A 48 
026783 023 IV 1 FIALA LIOF. 40 MG H 
026783 035 IV 5 FIALE LIOF. 40 MG H 
926783 062 10 CAPSULE 20 MG BLISTER A 48 
MEPROFEN 
dat prima registrazione specialità: 23-08-78 Codice Specialità: 23655 Titotare AIC: AGIPS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023655 032 30 CAPSULE 100 MG A 06 
023655 044 10 SUPPOSTE 100 MG C 
023655 069 10 SUPPOSTE 200 MG C 


Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Reg:stazione 
02-09-85 
02-09-85 
16-07-88 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MERALOP 
data prima registrazione specialità 06-01-84 Codice Specialità 23529 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023529 011 20 CONFETTI 200 MG C 
023529 023 20 CAPSULE 400 MG C 
023529 035 30 CAPSULE 400 MG C 


Data 
Registazione 
06-01-84 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MEPANKOL 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità: 12475 Titolare AIC: —LEPETIT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012475 012 32 PASTIGLIE C 
012475 024 GEL ORALE 180 ML :G 
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Data 
Recistazi 
28-07-83 
28-07-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MERCILON 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 


N. AIC Confezione 
027233 016 21 COMPRESSE 


MERCUROCROMO 
data prima registrazione specialità 12-02-85 


N. AIC Confezione 
013922 024 SOLUZIONE 2% 20 ML 


013922 036 SOLUZIONE 2% 50 ML 


MEREGON 


data prima registrazione specialità: 11-05-73 


Codice Specialità: 27233 Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 13922 Titolare AIC: SIT. 


Codice Specialità: 22766 Titolare AIC: MALESCI 


ORGANON (OLANDA) 


Data 
Registazione 


01-03-89 


Data 
Registazione 


12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022766 012 30 COMPRESSE 
022766 024 IM 6 FIALE 3 ML 


MERLUZZINA 
data prima registrazione specialità: 19-12-62 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: SCHERER 


Codice Specialità: 14115 


Data 
Registazione 
21-02-80 
11-05-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
014115 012 25 PERLE 
014115 024 50 PERLE 
014115 036 100 PERLE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


C 


Data 
Registazione 


19-12-62 
19-12-62 
19-12-62 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MERREM 
data prima registrazione specialità: 17-08-94 Codice Specialità: 28949 Titolare AIC: ZENECA 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028949 016 IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV. 2 ML H 
028949 028 IV 1 FLAC. 250 MG + SOLV. 5 ML +. H 
028949 030 IV 1 FLAC. 500 MG + SOLV. 10 ML H 
028949 042 IV 1 FLAC. 1000 MG + SOLV. 20 ML H 
028949 055 INF. 1 FL 250 MG + SOLV. 100 ML C 
028949 067 INF. 1 FL 500 MG + SOLV. 100 ML H 
028949 079 INF. 1 FL 1000 MG + SOLV. 100 ML H 
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Data 
Registazione 
17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


MERUVAX II 
data prima registrazione specialità: 26-06-72 Codice Specialità 22602 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione ‘ Rimborsabilità SSN 
022602 027 1 FLAC. MONODOSE LIOF + FLAC. SOLV C 
MESID 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28862 Titolare AIC: SELVI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028862 035 30 CAPSULE 100 MG A 66 
028862 047 30 BUSTINE 100 MG A 66 


MESTINON 
data prima registrazione specialità: 15-09-54 


Codice Specialità 9286 


Data 
Registazione 


09-04-87 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09286 016 20 COMPRESSE DIVISIBILI 60 MG A 
MESULID 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25971 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN 
025971 021 30 COMPRESSE 100 MG A 66 
025971 033 15 COMPRESSE 200 MG C 
025971 045 MITE 30 BUSTINE GRAN. 50 MG C 
025971 058 30 BUSTINE 100 MG A 66 
025971 060 10 SUPPOSTE 200 MG C 


MESULID BETA 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 Codice Specialità 29127 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029127 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 66 
029127 026 30 BUSTINE BIPARTITE 400 MG A 66 
METACAF 
data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità 27406 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027406 014 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 
0274086 026 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 
027406 038 IV FLACONE 1000 MG + F. SOLV. H 
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25-10-54 


Data 
Registazione 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 
27-04-91 


Data 
Racietazi 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Registazi 
17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 


METADOXIL 


19-07-84 Codice Specialità 25316 


Titolare AIC: 


BALDACCI 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 26 
METACEN 
data prima registrazione specialità: 09-07-82 Codice Specialità 20873 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
20873 016 25 CAPSULE 25 MG A 66 10-04-86 01-06-95 
020873 028 20 CAPSULE 50 MG A 66 10-04-86 01-06-95 
020873 042 10 SUPPOSTE 100 MG C 10-04-86 01-06-95 
020873 055 10 SUPPOSTE 50 MG C 10-04-86 01-06-95 
020873 079 RETARD 20 CAPSULE 75 MG C 10-04-86 01-06-95 


e 


data prima registrazione specialità: 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


N. AIC 


022589 016 
022589 028 


METAMUCIL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC Confezione 
025316 011 20 COMPRESSE 500 MG 
025316 023 IM IV 10 FIALE 300 MG 
025316 035 10 FLAC.NI ORALI 500 MG 
METAFAR 
data prima registrazione specialità: 17-12-91 Codice Specialità 27909 
N. AIC Confezione 
027909 035 IV 1 FLACONE 1 G + F. SOLV. 10 Mi 
027909 047 IV 1 FLACONE 2 G 
027909 050 IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 2 ML 
027909 062 IM1 FLAC. 1G+1 FIALA 4 ML 
METAKELFIN 


Codice Specialità: 22589 


Confezione 


10 COMPRESSE 
GOCCE ORALI 10 ML 


18-05-81 Codice Specialità 24399 


Titotare AIC: 


Titolare AIC: 


LAFARE 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


PROCTER & GAMBLE 


Data 
Registazione 
19-07-84 
19-07-84 
19-07-84 


Data 
Registazione 
17-12-91 
17-12-91 
28-11-92 
28-11-92 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024399 014 
024399 026 
024399 040 
024399 115 
024399 127 
024399 139 
024399 141 
024399 154 
024399 166 


Confezione 


FLACONE POLVERE 200 G 

FLACONE POLVERE 400 G 

INSTANT MIX LIMONE 30 BUSTINE 
INSTANT MIX ARANCIA S/Z 4 BUST 
INSTANT MIX ARANCIA S/Z 30 BUST 
INSTANT MIX ARANCIA S/Z 100 BS 
INSTANT MIX LIMONE 4 BUSTINE 
INSTANT MIX LIMONE 100 BUSTINE 
POLVERE ARANCIA 165 G 


= er 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


000ID0I000O 


Data 
Registazione 
18-05-81 
18-05-81 
18-05-81 
16-04-92 
16-04-92 
16-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
30-07-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


METASAL 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024399 178 POLVERE ARANCIA 335 G C 
024399 180 POLVERE ARANCIA 4 BUSTE 5,85 G C 
024399 192 POLVERE ARANCIA 30 BUS. 5,85 G C 
024399 204 POLV. ARANCIA 100 BUSTE 5,85 G C 
024399 216 POLVERE LIMONE 165 G C 
024399 228 POLVERE LIMONE 335 G C 
024399 230 POLVERE LIMONE 4 BUSTE 5,85 G C 
024399 242 POLVERE LIMONE 30 BUSTE 5,85 G C 
024399 255 POLVERE LIMONE 100 BUS. 5,85 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
30-07-93 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028970 010 
028970 022 
028970 034 


METASTRON TM 


data prima registrazione specialità: 07-08-92 


Codice Specialita: 28970 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 
IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 
IV FLAC. 1000 MG + F. SOLV. 10 ML H 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028109 015 


METAZOL 


data prima registrazione specialità: 29-01-92 


Codice Specialità: 28109 Titolare AIC: AMERSHAM 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA SOLUZIONE STERILE H 


Codice Specialità: 27399 Titolare AIC: CT 


Data 
Registazione 


07-08-92 


Rinnovo 


N. AIC 


027399 017 
027399 029 
027399 031 
027399 043 


METBAY 


data prima registrazione specialità: 13-06-79 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
“IM 1 FL. 500 MG + 1 F SOLV. 3 ML 
IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML 55 


IV 1 FL 1000 MG + 1 F. SOLV. 10 ML 
IV 1 FLACONE 2000 MG 


TIPO 


Codice Specialità: 18820 Titolare AIC: BAYER 


Data 
Registazione 
29-01-92 
29-01-92 
29-01-92 
29-01-92 


Rinnovo 


N. AIC 
018820 011 


METFORAL 


data prima registrazione specialità: 14-10-81 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 500 MG C 


Confezione 


Codice Specialità: 19449 Titolare AIC: GUIDOTTI 


Data 
Registazione 


13-06-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


019449 014 
019449 038 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 500 MG C 
30 COMPRESSE 850 MG C 


— 575 — 


Data 
Registazione 
14-10-81 
08-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 4225 


N. AIC Confezione 
04225 013 GOCCE 0S 10 ML 
04225 025 IM IV 6 FIALE 1 ML 0,2 MG 
04225 037 15 CONFETTI 0,125 MG 
.METHOTREXATE 


data prima registrazione specialità: 15-05-62 


N. AIC 


019888 015 
019888 027 
019888 039 
019888 041 
019888 054 


Codice Specialità 19888 


Confezione 


25 COMPRESSE 2,5 MG 


100 COMPRESSE 2,5 MG 
1 FLAC. POLVERE 5 MG 
1 FLAC. POLVERE 50 MG 
IM 1 FLACONE 500 MG 


METICORTELONE 


data prima registrazione specialità 03-07-64 


Codice Specialità 10275 


Titolare AIC: 


SANDOZ 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


CYANAMID 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


OPrPOD 


Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-12-83 
29-12-83 
29-12-83 


Data 
Registazione 
15-05-62 
15-05-62 
15-05-62 
15-05-62 
27-07-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
81-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


010275 016 
010275 028 
‘010275 030 


METIGUANIDE 


data prima registrazione specialità 21-09-79 


Confezione 


20 COMPRESSE 5 MG 
10 COMPRESSE 2,5 MG 
INIETTABILE 125 MG 


Codice Specialità: 21037 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Registazione 
03-07-64 
03-07-64 
03-07-64 


Data 
Rinnovo 
01 -06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
021037 015 


METILBETASONE 
data prima registrazione specialità: 01-03-71 


Confezione 
30 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 15839 


N. AIC Confezione 
015839 095 IM 3 FIALE + 3 FIALE 80 MG 
METILCELLULOSA 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 
028552 014 


Codice Specialità. 28552 


Confezione 
FUSTINO 1900 ML 


— 576 — 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


COLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


BRACCO 


Data 


Registazione 


21-09-79 


Data 
Registazione 


16-01-82 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


METINA 
data prima registrazione specialità: 23-11-81 Codice Specialità: 19676 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019676 093 10 FLAC. OS 1,226 G/10 ML C 
019676 105 IM IV 5 FIALE 1G C 


METINAL IDANTOINA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


‘01-06-95 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità 6432 Titolare AIC: BAYER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN 
06432 013 30 COMPRESSE C 
06432 037 L 30 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 
27-05-83 
18-06-93 


Data 
Rinrevo 


01-06-95 
01-06-95 


METIVIROL 
data prima registrazione specialità 17-01-92 Codice Specialità: 28225 Titotare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028225 011 40 COMPRESSE 500 MG C 
028225 023 FLAC. COLLUTTORIO 20% 100 ML C 
028225 035 LAVANDA VAG. 10 BUSTINE 5 G C 
METOCLOPRAMIDE RECORDATI 
data prima registrazione specialità 10-06-80 Codice Specialita: 22543 Titotare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
022543 058 24 CAPSULE 10 MG B 


Data 
Registazione 


17-01-92 
17-01-92 
17-01-92 


Data 
Registazione 


12-11-92 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


METOCOBIL 
data prima r>gistrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 23045 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023045 014 24 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 


30-12-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


METORFAN 
data prima registrazione specialità: 14-05-69 Codice Specialità: 19458 Titolare AIC: COLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019458 025 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 


— 577 — 


Data 
Registazi 
15-11-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


METOTRESSATO TEVA 


data prima registrazione specialita: 30-07-87 Codice Specialità: 26544 Titolare AIC: ABIC 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026544 027 1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/2 ML A 30-07-87 01-06-95 
026544 039 1 FLAC. SOLUZIONE 500 MG/20 ML A 30-07-87 01-06-95 


METRODIN 
data prima registrazione specialità 04-06-83 Codice Specialità 25017 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN ‘Registazione Rinnovo 
025017 017 1 F LIOF 75 Ul + 1 F SOLV 1 ML C 04-06-83 01-06-95 


METRODIN HP 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 29143 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029143 017 = 75IMSC1FIALA LIOF 75 VI + 1 FIALA SOLV. A 31-10-94 
029143 029 150 IM SC F. L!0F. 150 UI + SOLV C 31-10-94 


METROGEL 
data prima registrazione specialità 10-07-96 Codice Speciafità: 28461 Titotare AIC: BIOGLAN PHARMACEUTICALS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028461 010 GEL 1 TUBETTO 25 G C 10-07-96 
028461 022 GEL 1 TUBETTO 40 G C 10-07-96 


METRONIDAZOLO SAME 


data prima registrazione specialità 15-04-92 —Codice Specialità 28523 Titolare AIC: —SAVOMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028523 013 GEL 1%30G C 15-04-92 


MEVALON 
data prima registrazione specialità 22-04-82 Codice Specialità: 24413 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024413 027 16 CAPSULE 500 MG C 22-04-82 01-06-95 
024413 041 1000 16 COMPRESSE 1000 MG C 13-05-85 01-06-95 


— 578 — 


1-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


‘ MEXITIL 


data prima registrazione specialità 17-06-82 Codice Specialità 24718 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024718013 = 20 CAPSULE'200 MG C 17-06-82 01-06-95 
024718 025 40 CAPSULE 200 MG A 17-06-82 01-06-95 
024718 037 IV 10 FIALE 250'MG 10 ML A 17-06-82 01-06-95 
024718 049 PERLONGETTEN 20 CAPSULE RITARDO A 20-12-84 01-06-95 


MEZEN | 
data prima registrazione specialita: 27-07-87 Codice Specialità: 26417 Titolare AIC: ERREKAPPA I 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabikta SSN Registazione Rinnovo 
026417 117 20 COMPRESSE 30 MG C 28-12-05 01-06-95 
| MF 110 
| data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28854 Titolare AIC: MAX 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028854 014 30 COMPRESSE 100 MG A 66 31-10-94 
028854 026 30 BUSTINE 100 MG A 66 31-10-94 
028854 038 10 SUPPOSTE 200 MG C 31-10-94 


MIACALCIC 


data prima registrazione specialità 91-09-88 Codice Specialità 26792 Titolare AIC: LPB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026792 085 5 FIALE 50 UIL + 5 SIRINGHE A 41 25-06-93 01-06-95 
026792 097 5 FIALE 100 UI. + 5 SIRINGHE A 41 25-06-93 07-06-95 
026792 147 SPRAY 12 SPRUZZI 100 VI C 25-07-94 01-06-95 
026792 198 SPRAY 200 Ul 12 SPRUZZI/DOSE C 02-98-96 01-06-95 


MIADENIL 


data prima registrazione specialità: 22-02-91 Codice Specialità 27812 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027812 027 FLACONE SPRAY 1 ML 100 UL. C 22-02-91 01-06-95 
027812 039 & FIALE 1 ML SOUL. A 41 22-02-91 01-06-95 
027812 041 5 FIALE 1 ML 100 UL. A 41 22-02-91 01-06-95 


— 579 — 


1-2-1997 


_MIALIN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità 31-07-86 


N. AIC 


026088 094 
026088 106 
026088 118 


026088 169 


MIAMBUTOL 
data prima registrazione specialità 13-02-67 


N. AIC 


020839 039 
020839 054 
020839 078 
020839 080 


MIAZIDE 


N. AIC 


021592 047 
021592 086 
‘021592 124 
021592 136 


MIBEG 131 T 
data prima registrazione specialità 01-07-92 


N AIC 
027156 013 


MICIVAS 


data prima registrazione specialità. 12-07-86 


data prima registrazione specialità 29-10-69 


Codice Specialità 26088 Titolare AC: —BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 025 MG 


20 COMPRESSE 0,50 MG 
20 COMPRESSE 1 MG 
GOCCE FLACONE 20 ML 


0000 


| Codice Specialità 20839 Titolare AC: —CYANAMID 
Fascia — 
Confezione -Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 400 MG C 
25 COMPRESSE 500 MG Cc 
IM IV TOPICO 1 FIALA 250 MG C 
FLACONE SCIROPPO 120 ML 2,5% C 


Codice Specialità. 21592 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 300 MG C 
50 COMPRESSE 500 MG C 
B6 50 COMPRESSE C. 
SCIROPPO 60 ML C 


Codice Specialità: 27156 


Confezione 
INF. ENDOV. PER USO TERAPEUTICO: H 


Data 


18-02-93. 
18-02-93 


18-02-93 
19-04-95 


Data 
wa 
13-02-67 

22-05-68 
22-05-68 
05-12-68 


Data 
Registazi 
29-10-69 
31-03-73 
31-03-73 
21-05-79 


_ Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 


026348 019 


N. AIC 


025218 013 
025218 025 


data prima registrazione specialità. 31-05-84 


Codice Specialità: 26348 


Confezione 
20 COMPRESSE 400 MG C 


Codice Specialità 25218 


Confezione Rimborsabilità SSN 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 
EMULSIONE 30 G C 


— sso — 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


.01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


N. AC 
025218 037 


025218 049 


025218 052 
025218 064 


025218 076. 


025218 088 


MICODERM 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 

LOZIONE FLACONE 30 ML .. 
‘CREMA VAGINALE 78 G +-12 APP. 
6 OVULI 50 MG 

15 OVULI 50 MG 

3 OVULI 100 MG 

6 OVULI 100 MG 


data prima registrazione specialità 05-05-84 Codice Specialità: 25136 


N. AIC 
025136 019 
025136 021 
025136 033 


MICOGIN 


data prima registrazione specialità 01-07-83 


Confezione 
CREMA DERMATOLOGICA 30 G 2% 


‘CREMA GINECOLOGICA 80 G 2% 


15 TAVOLETTE VAGINALI 


. Fascia 
Rimborsabilità SSN 


000000 


Titolare AIC: ITAL SUISSE 


Fascia 
Rimborsabilità SEN 
C 
‘C 
C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
31-05-84 
31-05-84 
29-07-85 
29-07-85 
29-07-85 
29-07-85 


Data . 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC. 
025055 017 
025055 029 
025055 031 
025055 043 


MICOMAX 


data prima registrazione specialità: 27-11-95 


| Codice Specialità 25055 


Confezione 
CREMA DERM. 30 G. 

CREMA VAG. 78 G 1% C/APPL 
LOZ 30 ML 1% 

15 OVULI VAGINALI 50 MG 


Codice Specialità 28361 


Data 
Recistazi 
01-07-83 
01-07-83 
01-07-83 
01-07-83 


N. AIC . 


028361 057.. 


028361 083 


MICOMICEN 


data prima registrazione specialità 15-09-84 


N. AIC 
025216 019 
025216 021 
025216 033 
025216 045 
025216 072 
025216 084 


Confezione 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G 
5 FLAC. MONOUSO SOL. 0,27% IRRIG. VAGINALI 


Codice Specialità: 25216 


TUBO POMATA DERM. 30 G 
EMULSIONE TUBO G 30 

LOZIONE FLAC 30 ML 

CREMA VAG TUBO 78 G 12 APPLIC 
6 OVULI VAGINALI 100 MG 

60 ML SCHIUMA VAGINALE 1% 


— 581 — 


Titotare AIC: SYNTHELABO 


Fascia 
Rimi bilità SSN 


O06ò00Ld 0 


Data 
Registazione 
27-11-95 


27-11-95. 


Data 
ica 
15 19-86. 
15-09-64 
15-09-84 
15-09-84 
02-09-85 


31-10-94 


- == nero ano v 


Daia 
Rinnovo 
Wueué-GE 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


MICOMPLEX 
data prima registrazione specialità: 13-07-84 


N. AIC 
023343 054 


MICONAL ECOBI 
data prima registrazione specialità 17-03-82 


N. AIC 
024625 016 
024625 030 
024625 042 
024625 055 
024625 067 
024625 079 


MICOREN 


data prima registrazione specialità: 08-11-79 


Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 23343 


Confezione 


CREMA 30 G 


Codice Specialità 24625 


Confezione 

CREMA DERM 2% 30 G 

CREMA VAG 78 G 2% 

POLVERE DERM. 20 G 2% 

15 OVULI VAG 50 MG 

2 CAPSULE VAGINALI 

5 FLACONI LAVANDA VAGINALE 


Codice Specialità 13214 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ECOBI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo 0 òÒ Q0a 


Titolare AIC: 


ZYMA 


A 


Data 
Registazione 


13-07-92 


Data 
Registazione 


17-03-82 
04-11-82 
17-03-82 
17-03-82 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
013214 046 
013214 059 


MICOS 


Confezione 
GOCCE ORALI 20 ML 
20 PERLE 100 MG 


Codice Specialità 25425 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


AGIPS 


Data 
Registazione 


16-02-91 
16-02-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 21-02-85 


N. AIC 
025425 012 
025425 024 
025425 063 
025425 087 
025425 101 
025425 113 


MICOSTEN 


data prima registrazione specialità 24-06-83 


Confezione 

POMATA DERMATOLOGICA 30 G' 
LATTE DERMATOLOGICO 30 ML 
CREMA VAGINALE G 78 

12 OVULI VAGINALI 

6 OVULI VAGINALI 150 MG 

LAV. VAG. PRONTO USO 5 FL. 150 ML 


Codice Specialità 24843 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


(eMeMieMieMie) 


Titolare AIC- 


BERGAMON 


Data 
Registazione 
21-02-85 
21-02-85 
21-02-85 
21-02-85 
07-09-85 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024848 018 
024848 057 


Confezione 
CREMA DERMATOLOGICA 1% 50 
15 OVULI VAGINALI 50 MG 


— 582 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 


24-06-83 
24-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MICOTEF 
data prima registrazione specialità: 26-02-79 Codice Specialità: 23491 Titolare AIC: LPB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023491 057 POMATA VAGINALE 30 G C 
023491 069 POMATA VAGINALE 80 G C 
023491 083 15 OVULI VAGINALI C 
023491 107 10 COMPRESSE 500 MG A 
023491 121 4 CAPSULE VAGINALI 400 MG C 
023491 133 GEL ORALE G 40 C 
023491 160 5 LAVANDE VAGINALI 150 ML 0,2% C 
023491 172 LIPOGEL CREMA 2% 30 G C 


MICOXOLAMINA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


26-02-79 
26-02-79 
26-02-79 
04-08-82 
04-08-82 
01-10-84 
09-03-87 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-05-84 Codice Specialità: 25235 Titolare AIC: MASTELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025235 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 
025235 033 LATTE DERMATOLOGICO FLAC. 30 G C 
025235 058 CREMA VAGINALE 75 G C 
025235 072 6 OVULI 100 MG C 
025235 108 SCHIUMA GINEC. 1% 60 ML C 


Data 
Registazione 
31-05-84 
31-05-84 
31-05-84 
27-05-85 
20-10-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MICRANET 
data prima registrazione specialità: 04-05-55 Codice Specialità 9917 Titolare AIC: OGNA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09917 055 2 CACHETS C 
09917 067 10 CACHETS C 


MICROCLISMI DI GLICERINA VITI 


Data 
Registazione 
24-10-87 
24-10-87 


data prima registrazione specialità: 27-06-91 Codice Specialità 27857. Titotare AIC: BOOTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027857 010 AD 6 MICROCLISMI 9 G. C 


MICROCLISMI GLICERINA GIULIANI 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28882 Titolare AIC: GIULIANI 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028882 013 AD 6 MICROCLISMI C 
028882 025 BB 6 MICROCLISMI C 
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Data 
Registazione 


27-06-91 


Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


MICROGYNON 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
023646 019 


MICROLUT 


data prima registrazione specialità: 29-09-82 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-07-78 Codice Specialità: 23646 


Confezione 


21 CONFETTI 


Codice Specialità: 23791 


Titolare AIC: 


SCHERING A.G. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


“SCHERING 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


17-07-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
023791 015 


MICROSER 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


N. AIC 
022628 010 
022628 022 
022628 034 
022628 046 


MICTASOL 


data prima registrazione specialità: 29-03-76 


Contezione 


35 CONFETTI 


Codice Specialità 22628 


Confezione 

30 COMPRESSE 8 MG 
40 COMPRESSE 8 MG 
50 COMPRESSE 8 MG 
GOCCE 30 ML 


Codice Specialità: 4300 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FORMENTI PRODOTTI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


29-09-82 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
04300 024 


MICTASONE 


data prima registrazione specialità: 08-05-76 


Confezione 
BLUE 50 CONFETTI 


Codice Specialità: 18760 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ZOJA 


Data 
Registazione 


29-03-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
018760 013 


MICUTRIN 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
10 SUPPOSTE 


13-07-84 Codice Specialità: 22403 


Fascia 


Rimborsabilità SSN - 


C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


08-05-76 


MONSANTO ITALIANA S.P A. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
022403 099 
022403 113 
022403 137 
022403 164 


Confezione 

LOZIONE 30 ML 

POLVERE ASPERSORIA G 30 
20 BUST. SOLUZ. DETERGENTE 
CREMA G 30 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


13-07-84 
13-07-84 
13-07-84 
13-07-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


MICUTRIN BETA 


data prima registrazione specialità: 13-07-84 Codice Specialità 22606 Titolare AIC:—MONSANTO ITALIANA S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022606 040 CREMA G 30 C 13-07-84 01-06-95 


MIDARINE 
data prima registrazione specialità: 19-08-55 Codice Specialità: 10308 Titolare AIC: GLAX0 WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC: Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010308 017 IV 10 ML 500 MG H 19-08-55 01-06-95 


MIDECIN 
data prima registrazione specialità: 16-05-84 Codice Specialità 24290 Titolare AIC: FARMAKA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024290 013 12 COMPRESSE 400 MG A 16-05-84 01-06-95 


MIDERM 
data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità: 27203 Titolare AIC: MENDELEJEFF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027203 013 20 COMPRESSE 250 MG A 12-12-92 
027203 025 15 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG C 12-12-92 
027203 037 TINTURA ALCOOLICA 2% FL. 30 ML C 31-10-94 
027203 049 SCHIUMA DETERG. 2% 6 BUSTE 10 G C 31-10-94 


MIDIUM 
data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità: 21773 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021773 015 30 CAPSULE C 10-11-81 01-06-95 
MIDORM A.R. 
data prima registrazione specialità: 15-12-78 Codice Specialità: 23854 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023854 019 30 CAPSULE 20 MG C 15-12-78 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


MIDRAN 
data prima registrazione specialità: 23-03-84 Codice Specialità: 24647 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024647 012 EV 2 FIALE 5 ML H 23-03-84. 01-06-95 
024647 024 EV 2 FIALE 10 ML H 23-03-84 01-06-95 
024647 036 EV FLACONE 50 ML H 23-03-84 01-06-95 


MIDRO 
data prima registrazione specialità: 21-10-85 Codice Specialità: 25102 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025102 017 POLVERE 20 BUSTINE G 1,4 C 21-10-85 01-06-95 
025102 029 POLVERE SCATOLA G 80 C 21-10-85 01-06-95 


MIDY VITAMINA C 1000 


data prima registrazione specialità 09-03-92 Codice Specialità: 28303 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028303 016 12 BUST. 1000 MG SENZA ZUCCHERO C 09-03-92 


MIELOGEN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Soecialità: 27960 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027960 018 1 FLAC. 50 MCG + 1 F. SOLV H 31-10-94 


027960 020 = 1FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 31-10-94 
027960 032 = 3FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV H 31-10-94 
027960 044 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 31-10-94 
027960 057 =—3FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV H 31-10-94 
027960 069 = 1FLAC. 400 MCG +1 F. SOLV H 31-10-94 
027960 071 = 1FLAC.500 MCG+1F. SOLV H 31-10-94 
H 


31-10-94 


027960 083 1 FLAC. 700 MCG + 1 F. SOLV 


MIFUDIL 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32536 Titolare AIC: . 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032536 017 CREMA TUBO 30 G C 18-03-96 
032536 029 LOZIONE FLACONE 30 ML C 18-03-96 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MIGRACIN 


data prima registrazione specialità: 19-05-87 Codice Specialità: 25568 


N. AIC Confezione 
025568 027 IM IV 1 FLACONCINO 250 MG 2 ML 
025568 039 IM IV 1 FLACONCINO 500 MG 2 ML 
025568 041 IM IV 1 FLACONCINO 1 G 4 ML 
MIKAN 


data prima registrazione specialità: 31-10-94. Codice Specialità: 28423 


N. AIC Confezione 
028423 010 1 FIALA 500 MG 2 ML 
028423 022 IM 1 FLAC. 1 G 4 ML 
028423 034 CREMA 30G 25% 
028423 046 = CREMA 30G 5% 
028423 059 POLVERE ASPERSORIA 30 G 2,5% 
028423 061 POLVERE ASPERSORIA 30 G 5% 
MIKAVIR 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità 25587 


N. AIC Contezione 
025587 015 IM IV 1 FLAC. MG 500 2 ML 
025587 027 IM IV 1 FLAC.1G 5 ML 
MILID 


data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 20874 


N. AIC Contezione 
020874 018 IM 6 FIALE 5 ML 400 MG 
020874 032 IV 5 FIALE 10 ML 700 MG 
020874 057 24 COMPRESSE 200 MG 
020874 071 90 COMPRESSE 400 MG 


MILLIBAR 
data prima registrazione specialità: 16-03-85 


Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 55 19-05-87 
A 55 19-05-87 
A 55 19-05-87 
Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 55 31-10-94 
A 55 3 1 -10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
Titotare AIC: SALUS 
Fascia Data 
Rimborsabdità SSN Registazione 
À 55 20-12-84 
A 55 20-12-84 
Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 22-04-81 
C 22-04-81 
C 22-04-81 
C 22-04-81 


Titolare AIC: 


LISAPHARMA 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025686 015 50 CAPSULE 2,5 MG 
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Codice Specialità 25686 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registazione 
16-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MILVANE 
data prima registrazione specialità: 25-01-93 


Codice Specialità: 27358 


Titolare AIC: SCHERING 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027358 011 21 CONFETTI B 
MINACHLOR 


data prima registrazione specialità 10-05-96 Codice Specialità: 32783 Titolare AIC: ESOFORM 
Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032783 019 POLVERE 10 BUSTINE 2,5 G C 


MINDOL MERCK 


data prima registrazione specialità: 30-03-79 Codice Specialità: 1947 Titolare AIC: BRACCC 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01947 011 12 CONFETTI C 
MINIAS 
data prima registrazione specialità: 12-09-81 Codice Specialità 23382 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023382 017 30 COMPRESSE 1 MG C 
023382 029 GOCCE ORALI 0,25% 20 ML C 
023382 031 30 COMPRESSE 2 MG C 
MINIDALTON 
data prima registrazione specialita: 18-02-93 Codice Specialita: 26603 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilita SSN 
026603 074 6 F. SIR. 0,3 ML 3200 UI AXA C 
026603 086 6 F. SIR. 0,4 ML 4250 UI AXA C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-01-93 


Data 
Registazione 


10-05-96 


Data 
Registazione 


30-03-79 


Data 
Registazione 


12-09-81 
12-09-81 
18-12-82 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Registazione 


18-02-93 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


MINIDIAB . 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 22410 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022410 017 30 COMPRESSE 5 MG A 
022410 029 40 COMPRESSE C 
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Data 
Registazione 


21-09-79 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2+1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


MINIFLU S1 
data prima registrazione specialità: 23-10-87 Codice Specialità: 26491 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data - 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026491 148 1 FIALA SIR. 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 
MINILUTEOLAS 
data prima registrazione specialità 09-12-82 Codice Specialità: 23674 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsanilita SSN Registazione Rinnovo 
023674 017 1 X 21 COMPRESSE C 09-12-82 01-06-95 


MINIMS AMETOCAINA 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialita: 26626 Titotare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026625 010 SOLUZ OFTALMICA 20 UNITA’ 0,5% C 30-06-88 01-06-95 
026626 022 SOLUZ. OFTALMICA 20 UNITA’ 1% C 30-06-88 01-06-95 


MINIMS ATROPINA 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità: 26619 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
creo 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026619 015 GOCCE OCULARI 20 UNITA’ 1% C 30-06-88 01-06-95 
MINIMS BENOXINATO 
data prima registrazione specialita: 30-06-88 Codice Specialità: 26620 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026620 017 SOLUZ. OFTALMICA 20 UNITA’ 0,4% C 30-06-88 01-06-95 


MINIMS CLORAMFENICOLO 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26629 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data "Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026629 016 SOLUZ OFTALMICA 20 UNITA' 0,5% C 30-06-88 01-06-95 
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MINIMS FENILEFRINA 


data prima registrazione specialità. 30-06-88 Codice Specialità: 26627 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026627 012 GOCCE OCULARI 20 UNITA’ 10% C 30-06-88 01-06-95 


MINIMS NEOMICINA 


data prima registrazione speciaità 30-06-88 Codice Specialità: 26622 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026622 911 GOCCE 20 UNITA’ 0,5% C 30-06-88 01-06-95 
MINIMS OMATROPINA ) 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26624 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025624 015 GOCCE OCULARI 20 UNITA’ 1% C 30-06-88 01-06-95 
MINIMS PILOCARPINA 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità: 26623 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026623 013 SOLUZ. OFTALMICA 20 UNITA' 1% C 30-06-88 01-06-95 
026623 025 SOLUZ OFTALMICA 20 UNITA’ 2% C 30-06-88 01-06-95 
026623 037 SOLUZ OFTALMICA 20 UNITA’ 4% C 30-06-88 01-06-95 


MINIMS ROSA BENGALA 


data prima registrazione specialita: 30-06-88 Codicè Specialità 26628 Titolare AIC: SMITH AND.NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026628 014 GOCCE OCULARI 20 UNITA’ 1% C 30-06-88 01-06-95 


MINIMS TROPICAMIDE ; 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26621 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026621 019 GOCCE OCULARI 20 UNITA' 0,5% C 30-06-88 01-06-95 
026621 021 GOCCE OCULARI 20 UNITA’ 1% C 30-06-88 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MINIRIN/DDAVP 


data prima registrazione specialità: 02-07-82 Codice Specialità: 23892 Titolare AIC: FERRING 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023892 019 GOCCE NASALI 2,5 ML 250 MCG A 
023892 021 IM IV 10 FIALE 4 MCG A 
023892 033 SPRAY NASALE 2,5 ML 25 DOSI A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-07-82 
02-07-82 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


_ MINISONE 
data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 17816 ‘Titolare AIC: IDI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdita SSN 
017816 012 10 COMPRESSE 0,5 MG C 


Data 
Registazione 
28-02-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


MINITRAN 
data prima registrazione specialità: 01-12-89 Codice Specialità: 27028 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 
027028 012 5 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 
027028 024 10 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 
027028 036 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG C 
MINOCIN 
data prima registrazione specialità: 27-11-71 Codice Specialità: 22240 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022240 016 8 CAPSULE 100 MG A 
022240 028 16 CAPSULE 100 MG C 
022240 081 SCIROPPO 60 ML C 
022240 129 16 CAPSULE 50 MG C 


Data 
Registazione 
01-12-89 
01-12-89 
01-12-89 


Data 
Registazione 
27-11-71 
27-11-71 
26-02-74 
09-03-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MINOLIP 
data prima registrazione specialità: 03-04-84 Codice Specialità: 24565 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024565 020 50 CONFETTI 150 MG C 


Data 
Registazione 


03-04-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MINOTRICON 
data prima registrazione specialità: 26-04-89 Codice Specialità: 26808 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026808 055 LOZIONE 2% FLACONE 60 ML C 
026808 067 LOZIONE 2% 30 FLAC.NI 2 ML C 
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Data 
Registazione 
26-04-89 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MINOVITAL 
data prima registrazione specialità 21-12-90 Codice Specialità 26796 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026796 021 LOZIONE 2% 60 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


21-12-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MINOXIMEN 
data prima registrazione specialità 30-06-88 Codice Specialità: 26729 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026729 018 SOLUZIONE USO TOPICO 60 ML 2% C 
026729 020 GEL USO TOPICO 2% 60 ML C 
026729 032 SOLUZIONE TOPICA 5% 60 ML C 


Data 
Registazione 


30-06-88 


18-06-91 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MINULET 
data prima registrazione specialità. 27-07-87 Codice Specialità 26286 Titolare AIC: WYETH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026286 029 21 CONFETTI B 34 


Data 
Registazione 


24-10-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MIOCAMEN 
data prima registrazione specialità: 24-05-84 Codice Specialità: 25322 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025322 013 12 COMPRESSE 300 MG C 
025322 025 12 COMPRESSE 600 MG A 
025322 037 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.30 ML 20% A 
025322 049 12 BUSTINE MONODOSE 300 MG C 
025322 052 12 BUSTINE MONODOSE 600 MG C 
025322 064 8 BUSTINE 900 MG A 
MIOCARDIN 
data prima registrazione specialita: 30-03-85 Codice Specialità: 25713 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025713 013 10 FLACONI ORALI 10 ML C 
025713 025 GOCCE ORALI 20 ML C 
025713 049 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G C 
025713 088 10 FLACONI ORALI 2 G 10 ML A 8 
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Data 
Registazione 


24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
21-12-90 


Data 
Registazione 


30-03-85 
07-01-87 
07-01 -87 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


«Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MIOCHOL È 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27294 Titolare AIC: CIBA VISION 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027294 026 SOLUZ. INTRAOCULARE 2 ML 1:100 H 


MIOCOR 


Codice Specialità: 26833 Titolare AIC: ECOBI 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


Data 
Registazione 


28-12-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026833 018 10 FLACONCINI 1 G C 
MIOCURIL 
data prima registrazione specialità: 10-06-80 Codice Specialità 19944 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019944 014 5 F LIOF MG 2+5F SOLV C 
019944 026 5 FLIOF MG5+5 F SOLV C 


MIODENE 


Data 
Registazione 


01-03-89 


Data 
Registazione 
10-06-80 
10-06-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28297 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
028297 012 14 CAPSULE 50 MG C 
028297 024 10 FLAC.NI ORALI 10 ML 50 MG C 


Data — 
Registazione 


05-03-93 
05-03-93 


Rinnovo 


MIODILAT 
data prima registrazione specialità: 18-10-96 Codice Specialità: 29558 Titolare AIC: PHARMATEC 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029558 018 RETARD 30 CAPSULE 50 MG A 


MIOKACIN 


data prima registrazione specialità: 24-05-84 Titolare AIC: FIRMA 


Data 
Registazione 


18-10-96 


Data 
Rinnovo 


Codice Specialità 25318 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025318 027 12 COMPRESSE 600 MG A 
025318 039 12 BUSTINE MONODOSE 300 MG C 
025318 041 12 BUSTINE MONODOSE 600 MG C 
025318 054 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 30 ML 20% A 
025318 066 8 BUSTINE 0S 900 MG A 
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Data 
Registazione 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
24-05-84 
15-07-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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MIOLENE 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità: 24043 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024043 010 20 COMPRESSE 10 MG A 27-12-80 01-06-95 
024043 022 IM 6 FIALE 2 ML C 27-12-80 01-06-95 
024043 034 IV 3 FIALE 5 ML 50 MG A 27-12-80 01-06-95 


MIONEVRASI 
data prima registrazione specialità: 31-12-81 Codice Specialità: 11125 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011125 034 FORTE 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV C 31-10-94 01-06-95 


MIONIDIN 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità 28019 Titolare AIC: SAMIL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028019 053 30 COMPRESSE 4 MG C 07-02-95 
028019 065 30 COMPRESSE 6 MG C 07-02-95 
028019 089 15 COMPRESSE 2 MG C 29-11-95 
MIOPAT 
data prima registrazione specialità 17-03-82 Codice Specialità: 24526 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024526 016 40 COMPRESSE 0,1 MG C 17-03-82 01-06-95 
024526 028 10 FIALE 2 ML C 17-03-82 01-06-95 
024526 030 GOCCE 15 ML C 17-03-82 01-06-95 


MIOS 
data prima registrazione specialità: 20-08-62 Codice Specialità: 9916 Titotare AIC: INTES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09916 014 FLACONE COLLIRIO 5 ML C 20-08-62 01-06-95 


MIOTONAL 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26322 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026322 026 10 CONTENITORI MONODOSE 1 G C 26-09-88 01-06-95 
026322 040 10 CONTENITORI MONODOSE 2 G A 8 31-10-94 01-06-95 
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ARIZONA AZIZ INI TIZI RIINA AZIZ ZII ZZZ SIN ZIONI IZ IZ SIRIA 


MIOTYN 


data prima registrazione specialità: 11-05-91 Codice Specialità: 27226 Titolare AIC: IBIRN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027226 012 10 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG C 11-05-91 01-06-95 
027226 036 10 FLAC.NI MONODOSE 50 MG C 11-05-91 01-06-95 
HMIOVISIN 
data prima registrazione speciaita: 12-06-96 Codice Specialità 28930 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN Registazione Rinnovo 
028930 016 20 MG 6 F. LIOF + 6 F. SOLV C 12-06-96 


| MIRACEF 


| data prima registrazione specialità: 28-12-83 Codice Specialità 25168 Titolare AIC: TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN Registazione Rinnovo 
025168 016 8 CAPSULE 500 MG A 28-12-83 01-06-95 
025168 028 1 FLAC. GRANULATO 60 G SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 27-04-91 01-06-95 
MIRACLIN 
data prima registrazione specialità: 17-06-82 Codice Soecialità: 22211 Titoiare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
022211 015 5 CAPSULE 100 MG A 17-06-82 01-06-95 


MIRENA 
data prima registrazione specialità: 19-01-96 Codice Specialità: 29326 Titolare AIC: LEIRAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029326 016 DISPOSIT. INTRAUTERINO STERILE C 19-01-96 
MIRTILENE 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 24373 Titolare AIC: SIFI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024373 019 20 PERLE C 22-04-81 01-06-95 
024373 033; FORTE 20 CAPSULE C 17-04-90 01-06-95 
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MISODEX 


| data prima registrazione specialità: 01-04-89 Codice Specialità: 27307 


N. AIC Confezione 
027307 014 200 50 COMPRESSE 200 MCG 
027307 026 400 30 COMPRESSE 400 MCG 
MISOFENAC 


data prima registrazione specialità: 05-06-96 Codice Specialità: 29316 


N. AIC Confezione 
029316 015 30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG 
029316 027 10 COMPRESSE 
029316 039 60 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG 


MISULBAN 


data prima registrazione specialità: 06-08-55 Codice Specialità: 10284 


Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 1 
G 
Titolare AIC: SEPHARMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 1B 
C 
B 1B 


Titolare AIC: 


MONSANTO HOLDING GMBH 


Data 
Registazione 
01-04-89 
01-04-89 


Data 
Registazione 
05-06-96 
05-06-96 
05-06-96 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
010284 014 30 CONFETTI 2 MG 


MITOCOR 


data prima registrazione specialità 06-10-84 Codice Specialità: 25245 


N. AIC Confezione 
025245 022 10 CAPSULE 50 MG 
025245 034 10 FLACONCINI ORALI 50 MG 


MITOMYCIN € 
Codice Specialità: 16766 


data prima registrazione specialità: 25-02-85 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 
Registazione 


06-08-55 


Data 
Registazione 
07-11-85 
07-11-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
016766 014 IV 3 FLACONCINI 2 MG 
016766 026 IV 1 FLAC. 10 MG 
016766 038 IV 1 FLACONE 20 MG 
MITTOVAL 


data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità: 25670 


N. AIC Confezione 


026670 024 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG 
026670 036 RETARD 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 


— 596 — 


Titolare AIC: KYOWA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 
H 
Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 
B 


Data 
Registazione 
25-02-85 
02-01-87 
19-02-88 


Data 
Registazione 
09-03-91 
20-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
MIVACRON 


N. AIC 
028845 016 
028845 028 
028845 030 


MIXER 


data prima registrazione specialità: 25-01-93 


data prima registrazione specialità: 19-10-95 


Confezione 

IV 5 FIALE 5 ML 
IV 5 FIALE 10 ML 
IV 2 FIALE 25 ML 


Codice Specialità: 28845 


Codice Specialità: 28320 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


WELLCOME FOUNDATION 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


BIOMEDICA FOSCAMA 


. Data 
Registazione 
19-10-95 
19-10-95 
19-10-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028320 012 


MIXOBAR 


data prima registrazione specialità: 01-07-92 


Confezione 
28 COMPRESSE (50 MG + 20 MG) 


Codice Specialità: 27714 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC: 


BYK GULDEN 


Data 
Registazione 
25-01-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
027714 017 
027714 029 
027714 031 
027714 043 
027714 056 
027714 068 
027714 070 
027714 082 
027714 094 
027714 106 
027714 118 
027714 120 
027714 132 


MIXOTONE 


data prima registrazione specialità: 20-10-81 


N. AIC 
016583 027 


MIZAR 


data prima registrazione specialità: 20-09-96 


Confezione 

100% 1 FUSTINO MULTIDOSE 5 L 
100% 4 FUSTINI MULTIDOSE 5 L 
VENTRICOLO 1 MONOD. 60% 200 ML 
VENTRICOLO 50 MONOD. 60% 200 ML 
VENTRICOLO 1 MONOD. 60% 230 ML 
VENTRICOLO 50 MONOD. 60% 230 ML 
VENTRICOLO 1 FUST. MULT. 60% 5L 
VENTRICOLO 4 FUST. MULT. 60% SL 
COLON 1 FUST. MULTIDOSE 40% 5L 
COLON 4 FUST. MULTIDOSE 40% 5L 
ESOFAGO 1 TUBO 100% 200 ML 
ESOFAGO 5 TUBI 100% 200 ML 

D.C. 4 FUST. MULTIDOSE 70% 5 L 


Confezione 


GOCCE OTOLOGICHE 10 ML 


Codice Specialità: 


16583 


Codice Specialità: 28906 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


de DEC TETI: E TI E LIL. L 


Titolare AIC: 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


PIERREL 


Data 
Registazione 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 
01-07-92 


Data 
Registazione 
09-03-91 


Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
028906 016 


Confezione 
8 COMPRESSE 375 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registazione 
20-09-96 
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MMA di 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialità: 26265 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.NC. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN” Registazione Rinnovo 
026265 013 = 1 FLAC. MONOD. LIOF. + FIALA SIRINGA C 31-10-94 
MNESIS 
data pnma registrazione specialità: 18-05-93 


Codice Specialità: 27586 Titolare AIC: TAKEDA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027586 015 30 COMPRESSE 45 MG C 18-05-93 
MOBIC 
data pnma registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità: 31985 Titolare AIC: BOEHRINGER (GERMANIA) 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
031985 031 15 30 CAPSULE 15 MG C 26-04-96 
031985 068 15 30 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG C 26-04-96 
031985 082 12 SUPPOSTE 15 MG C 26-04-96 
031985 106 7,5 10 COMPRESSE 7,5 MG C 26-04-96 
031985 144 7,9 30 CAPSULE 7,5 MG C 26-04-96 
031985 157 7,5 30 COMPRESSE 7,5 MG A 66 26-04-96 


MOBILAT 
Codice Specialità: 21078 


data prima registrazione specialità: 02-07-68 


Titolare AIC: LUITPOLD 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021078 035 POMATA 40 G C 
MOBILISIN 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità: 24886 Titolare AIC: LUITPOLD 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024886 018 POMATA 40 G C 


MOD 
- prima registrazione specialità: 30-04-87 Codice Specialità 25832 Titolare AIC: IRBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025832 015 30 CONFETTI 10 MG B 
025832 078 30 BUSTINE 10 MG C 
025832 080 SCIROPPO 0,1% 120 ML C 
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Data 
Registazione 


27-05-91 


Data 
Registazione 
28-02-83 


Data 
Registazione 
30-04-87 
02-05-89 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 19184 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019184 050 30 CONFETTI 1 MG A 
019184 062 30 CONFETTI 2 MG A 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


MODIEM 
data prima registrazione specialità: 14-10-95 Codice Specialità: 31826 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031826 011 POLV INIETT IM 500 MG C 
031826 023 IM 1 FLAC. POLVERE 1 G A 55 
031826 035 POLV INIETT EV 1 G H 


MODITEN DEPOT 


Data 
Registazione 
14-10-95 
14-10-95 
14-10-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 04-06-82 Codice Specialità: 22750 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


022750 020 IM 1 FIALA 25 MG 1 ML A 


Data 
Registazione 
09-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


MODIVID 
data prima registrazione specialità 31-12-92 Codice Specialità: 27951 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027951 019 IM IV FL. POLV. 250 MG + F. SOLV. H 31-12-92 
027951 021 IM IV FL. POLV. 500 MG + F. SOLV. H 31-12-92 
027951 033 IM IV FL. POLV. 1 G + F. SOLV. H 31-12-92 
027951 045 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 55 31-12-92 
027951 058 IV FLAC. POLV. 2 G + F. SOLV. H 31-12-92 


Data 
Rinnovo 


MODULA 625 
data prima registrazione specialità: 04-02-91 Codice Specialità: 27928 Titolare AIC: ANTONETTO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027928 011 36 COMPRESSE BLISTER 0,88 G C 
027928 023 40 COMPRESSE MASTICABILI 1,8 G C 
027928 035 FLACONE GRANULARE 100 G C 


Data 
Registazione 
04-02-91 
06-02-92 
06-02-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MODULASE 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26085 Titolare AIC: IRBI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026085 011 30 CAPSULE 150 MG C 
026085 023 FLACONE GRANULARE 152,5 G C 
026085 035 24 BUSTINE GRANULARE 50 MG C 
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Data 
Registazi 
27-07-87 


27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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MODULOR 
16-07-75 


data prima registrazione specialità: 


Codice Specialità: 23182 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


N. AIC Confezione 
023182 013 SCIROPPO 100 ML 
023182 025 30 CONFETTI 
023182 037 GOCCE 10 ML 

MODURETIC 


data prima registrazione specialità: 27-02-74 


N. AIC 
023070 016 


Confezione 
20 COMPRESSE 


MODUSTATINA 


data prima registrazione specialità: 07-06-84 


Codice Specialità: 23070 


Codice Specialità: 25337 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


MERCK SHARP 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


SANOFI WINTHROP (FR) 


Data 
Registazione 
16-07-75 
16-07-75 
16-07-75 


Data 
Registazione 


27-02-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025337 015 E.V. 1 FL LIOF. 0.25 MG+1F 5 ML 
025337 027 IV 1 FL LIOF 2 MG+1F2ML 


MOGADON 
data prima registrazione specialità: 21-11-66 


Titolare AIC: 


ROCHE 


Data 
Registazione 
07-06-84 
02-10-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Confezione 
30 COMPRESSE 5 MG 


N. AIC 
020731 028 


MOMENT 200 


data prima registrazione specialità: 06-03-85 


Codice Specialità: 20731 


Codice Specialità: 25669 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ANGELINI 


Data 
Registazione 


10-04-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025669 019 12 CONFETTI 200 MG 
025669 033 FLACONE GOCCE 12,5 ML 
025669 045 12 COMP. EFFERV. 200 MG 
025669 058 12 BUSTINE 200 MG 
025669 060 12 COMPRESSE 200 MG 


MONOCID 


data prima registrazione specialità 20-12-84 


Codice Specialità: 25422 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0000O 


Data 
Registazione 


06-03-85 
31-10-94 
18-07-95 
18-07-95 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025422 078 BB IM 1 FLAC. 500 MG + 1 SIRINGA/SOLV. 
025422 080 IM 1 FLAC.1G+ 1 SIRINGA/SOLV. 
025422 092 IV FLAC. 500 MG + SIRINGA/SOLV. 
025422 104 AV FLAC. 1 G + SIRINGA/SOLV. 


Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE HOLDING S.PA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 55 13-02-93 
A 55 13-02-93 
H | 13-02-93 
H 13-02-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MONOCINQUE 
data prima registrazione specialità: 16-03-85 Codice Specialità 25623 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025623 012 30 COMPRESSE 40 MG A 
025623 024 RETARD 30 CAPSULE 50 MG A 
025623 048 RETARD 30 CAPSULE 80 MG A 


MONODOXIN 


Codice Specialità 22347 Titolare AIC: CROSARA 


data prima registrazione specialita: 04-02-82 
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Data 
Registazione 


16-03-85 
29-07-85 
02-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022347 013 5 CAPSULE 100 MG C 
022347 025 8 CAPSULE 100 MG C 


MONOKET 


Codice Specialità 25200 Titolare AIC: CHIESI 


data prima registrazione specialità: 29-03-84 


Data 
Registazione 
04-02-82 
04-02-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025200 015 50 COMPRESSE 20 MG A 
025200 027 40 30 COMPRESSE 40 MG A 
025200 039 RETARD 30 CAPSULE 50 MG A 
025200 041 MULTITAB 30 COMPRESSE 60 MG C 


Data 
Registazione 
29-03-84 
01-12-84 
06-08-85 
13-02-93 


CENTEON PHARMA GMBH 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MONONINE 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità: 28142 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028142 014 / M 1 FIALA 250 UI + 1 FIALA 2,5 ML A 37 
028142 026 / M 1 FIALA 500 UI + 1 FIALA 5 ML A 37 
028142 038 / M 1 FIALA 1000 UI + 1 FIALA 10 ML A 37 


Data 
Registazione 


22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 


MONOPINA | 
data prima registrazione specialità: 01-06-90 Codice Specialità 27444 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027444 013 28 COMPRESSE 5 MG C 
027444 025 14 COMPRESSE 10 MG A 


MONORES 


data prima registrazione specialità: 22-04-82 Titolare AIC: VALEAS 


Data 
Registazione 
01-06-90 
01-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità: 24217 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024217 010 30 COMPRESSE 10 MCG C 
024217 034 30 COMPRESSE 20 MCG C 
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Data 
Registazione 
22-04-82 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
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———gg iii Sl’ cir1rg1g1(11gggGgG:GGGG1ppg1gg gr; rr o 0.007 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024217 059 SCIROPPO 200 ML C 22-04-82 01-06-95 
024217 061 FORTE SCIROPPO 200 ML C 22-04-82 01-06-95 
024217 073 AEROSOL 200 EROGAZIONI 20 MCG A 12-10-84 01-06-95 
H 12-10-84 01-06-95 


024217 085 10 FIALE 2 ML 


MONOS 
data prima registrazione specialità 13-06-92 Codice Specialità: 28048 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028048 054 150 6 COMPRESSE 150 MG A 28-12-95 
028048 066 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 28-12-95 


MONOTARD HM 


data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità 27560 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027560 010 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A 02-05-90 01-06-95 
027560 022 1 FLACONE 10 ML 100 UI/ML C 31-10-94 01-06-95 


MONOTEST 
data prima registrazione specialità 20-11-85 Codice Specialità: 26066 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026066 011 1 SCATOLA 1 DISPOSITIVO C 20-11-85 01-06-95 
026066 023 1 SCATOLA 25 DISPOSITIVI C 29-01-96 01-06-95 


MONOTREAN 
data prima registrazione specialità: 16-08-51 Codice Specialità: 5175 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05175 017 30 CONFETTI C 16-08-51 01-06-95 


MONTRICIN 
data prima registrazione specialità: 10-06-83 Codice Specialità: 25046 Titolare AIC: SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025046 018 12 COMPRESSE 50000 Ui C 10-06-83 01-06-95 
025046 020 12 CANDELETTE VAGINALI 25000 U C 02-11-89 01-06-95 


602 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
MONURIL 
data prima registrazione specialità: 12-07-86 Codice Specialità: 25680 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025680 012 PEDIATRICO 2 BUSTE POLVERE 2 G A 12-07-86 01-06-95 
025680 024 2 BUSTE MONODOSE POLVERE 3 G A 12-07-86 01-06-95 


MOPEN 


Codice Specialità: 23760 Titolare AIC: FIRMA 


data prima registrazione specialità: 26-02-79 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023760 010 12 CAPSULE 500 MG 6 
023760 022 SOSPENSIONE EST 100 ML 125 MG/5 ML C 
023760 034 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 250 MG/5 ML A 
023760 046 GOCCE ORALI 20 ML C 
023760 059 12 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A 


MORATEN BERNA 


data prima registrazione specialità: 30-05-89 Codice Specialità: 26983 Titolare AIC: BERNA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026983 015 VACC. LIOF. 1 DOSE + F. SOLV. 0,5 ML C 
026983 027 VACC. LIOF. 1 DOSE + FL. SIR. 0,5 ML C 


Data 
Registazione 
31-10-84 
25-10-84 
25-10-84 
26-02-79 
31-10-84 


Data 
Registazione 
30-05-89 
30-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


MORBILGAMMA 
data prima registrazione specialità: 13-10-82 Codice Specialità: 22484 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022484 012 IM 1 FLAC 2 ML 16% C 


MORBILVAX 


Codice Specialità: 23190 Titolare AIC: BIOCINE 


data prima registrazione specialità 28-11-83 


Data 
Registazione 


13-10-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023190 010. 1 FL 1 DOSE LIOF + 1 F SOLV G 
023190 034 1 FL 10 DOSI LIOF + 1 F SOLV C 


Data 
Registazione 
28-11-83 
28-11-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


MORNIFLU 
data prima registrazione specialità: 02-04-90 Codice Specialità: 27238 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027238 043 SOSPENSIONE 200 ML 3,5% C 
027238 056 20 COMPRESSE 350 MG C 
027238 068 20 COMPRESSE 700 MG A 66 


i 608: 


Data 
Registazione 
02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027238 070 20 BUSTINE BIPARTITE 350 MG A 66 
027238 082 30 COMPRESSE 700 MG C 
027238 094 30 BUSTINE BIPARTITE 350 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
02-04-90 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo . 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MORUBEL 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26321 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026321 012 1 DOSE LIOF. + 1 F SOLV. 5 ML C 
026321 024 1 DOSE LIOF + 1 F SIRINGA 0,5 ML C 


MORUMAN BERNA 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data pnma registrazione specialità: 18-09-73 Codice Specialità: 22811 Titolare AIC: BERNA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022811 018 1 FLACONE 125 UI 2,5 ML C 


Data 
Registazione 


13-10-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MORUPAR 
data prima registrazione specialità: 07-05-90 Codice Specialità: 27506 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027506 017 1 FL. VACC. LIOF + 1 F. SOLV. 0,5 ML C 
027506 029 1 FL. VACC. LIOF + 1 F. SIR. 0,5 ML C 
027506 031 FL. 10 DOSI VACC. + 1 F. SOLV. 5 ML C 


Data 
Registazione 
07-05-90 
07-05-90 
07-05-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MOTIAX 
data prima registrazione specialità: 28-09-85 Codice Specialità: 26040 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

026040 030 10 COMPRESSE 40 MG A 48 
026040 055 IV 10 FL LIOF. 20 MG + 10 F. SOLV. C 

026040 067 FAST 20 DISCOIDI 20 MG C 

026040 079 FAST 10 DISCOIDI 40 MG A 48 


Data 
Registazione 
17-10-85 
02-11-89 
08-01-96 
08-01-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MOTILEX 
data pmima registrazione specialità 12-07-86 Codice Specialità: 26362 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026362 020 30 COMPRESSE 0,5 MG B 
026362 032 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 120 ML B 
026362 057 IV IM 6 FIALE 1 MG 2 ML A 


— 604 — 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-9E 


1-2-1997 


MOTILIUM 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità 04-06-82 


N. AIC 
024953 010 


024953 022 
024953 034 
024953 123 
024953 174 


MOTOZINA 


Contezione 


Codice Specialità 24953 


1 FLACONE 1 MG/ML 120 ML 


1 FLAC. SCIROPPO 1 MG/ML 200 ML 


30 COMPRESSE 10 MG 
BB 6 SUPPOSTE 30 MG 


30 BUSTINE GRANULATO 10 MG 


data prima registrazione specialita: 09-04-59 


Codice Specialità: 14983 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


o_o Dv Dv 


Titolare AIC: 


BIOMEDICA FOSCAMA 


Data 
Registazione 


27-05-83 
27-05-83 
27-05-83 
04-06-82 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
014983 035 


MOVENS 


Confezione 
6 COMPRESSE 50 MG 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 


Codice Specialità: 25876 


Fascia 


Rimborsabikità SSN 


C 


Titolare AIC: 


INVERNI BEFFA 


Data 
Registazione 


04-02-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
025876 020 


025876 032 
025876 044 
025876 057 
025876 069 


MOXACEF 


Confezione 

30 CAPSULE 100 MG 
10 SUPPOSTE 100 MG 
10 SUPPOSTE 200 MG 
GOCCE 30 ML 

GEL 50 G 


‘data prima registrazione specialità: 30-10-84 


Codice Specialità: 25442 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O _ 0_dU0 


Titolare AIC: 


PUUTZER 


Data 
Registazione 
06-08-85 
01-02-90 
01-02-90 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025442 029 


MOXAL 


Confezione 


IM 1 FLACNO1G+1F.SOLV. 3 ML 


data prima registrazione specialità 27-12-80 


Codice Specialità 23052 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
30-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
023052 032 


023052 069 
023052 071 


Confezione 
12 CAPSULE 500 MG 


SCIROPPO 100 ML 2,5% 
GOCCE ORALI 10% 


— 605 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 
05-01-82 
28-02-83 


28-02-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


{-2-1997 Serie generale - n. 26 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MR VAX li 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 26249 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data Data 
N. ATC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026249 019 1 FLAC. MONODOSE LIOF. + 1 F SOLV. C 31-10-94 


MS CONTIN 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25624 ASTA MEDICA 


Titolare AIC: 


N. AIC 
025624 014 
025624 026 
025624 033 
025624 040 
025624 053 


MUCANTIL 


data prima registrazione specialità: 25-03-69 


N. AIC 
021274 016 
021274 028 
021274 030 
021274 042 


MUCICLAR 


Confezione 

16 DISCOIDI 10 MG 

16 DISCOIDI 30 MG 

16 DISCOIDI 60 MG 

16 DISCOIDI 100 MG 

16 DISCOIDI RIL CONTR. 200 MG 


Codice Specialità: 21274 


Confezione 

ELIX 120 ML 
GOCCE ORALI 25 ML 
40 CAPSULE 
AEROSOL 25 ML 


Codice Specialità: 25009 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


O » Db d» 


Titolare AIC: 


SERPERO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
c 
C 


Titolare AIC: 


VECCHI & C PIAM 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
01-06-90 
31-10-94 


Data 
Registazione 


35-03-69 
25-03-69 
25-03-69 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 27-05-83 


N. AIC 
025009 022 
025009 034 
025009 046 
025009 059 
025009 061 
025009 073 
025009 085 


Confezione 

SCIROPPO 0,3% 200 ML 

20 BUSTINE GRANULATO 15 MG 
6 F USO INIETT. E INALATORIO 
RETARD 20 CAPSULE 75 M@ 
AA 10 SUPPOSTE 

BB 10 SUPPOSTE 

30 BUSTINE 30 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo Qd0d0d00o 


Data 
Registazione 


27-05-83 


27-05-83 


27-05-83 
06-10-84 
06-10-84 
06-10-84 
24-02-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MUCISOL 
data prima registrazione specialità: 23-06-71 Codice Specialità: 22244 Titotare AIC: DECA 
Fascia . Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022244 014 AEROS. INAL. 5 F 5 ML C 23-06-71 01-06-95 


— 606 — 


1-2-1997 


MUCITUX 


data prima registrazione specialità: 02-06-81 


N. AIC 
024421 012 


024421 024 - 


024421 036 


MUCO 4 


data prima registrazione specialità 20-09-93 


Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


20 CAPSULE 100 MG 
AD 10 SUPPOSTE 100 MG 
BB 10 SUPPOSTE 50 MG 


Codice Specialità 24421 


Codice Specialità 27425 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


SANOFI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-06-81 
02-06-81 
02-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027425 089 
027425 091 
027425 103 
027425 115 
027425 127 


MUCOBRON 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Confezione 


30 COMPRESSE 37,4 MG 
30 BUST. ORALI 37,4 MG 
10 SUPPOSTE 38,8 MG 
10 SUPPOSTE 19,4 MG 
FLACONE 120 ML 


Codice Specialità: 25949 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


O0000O0 


Data 
Registazione 


27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


025949 013 
025949 025 
025949 037 
025949 049 
025949 052 


MUCOCIS 


data prima registrazione specialità: 28-04-82 


Confezione 


30 COMPRESSE 30 MG 
FLACONE 200 ML 0,3% 
AD 10 SUPPOSTE 30 MG 
BB 10 SUPPOSTE 15 MG 
30 BUSTINE 15 MG 


Codice Specialità: 24165 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


00000 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


27-07-85 
27-07-85 
27-07-85 
27-07-85 
27-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024165 021 
024165 058 
024165 072 
024165 084 
024165 096 
024165 122 
024165 134 


MUCODIL 


data prima registrazione specialità: 18-09-84 


Confezione 


AD SCIROPPO 200 ML 5% 

BB SCIROPPO 200 ML 2% 

20 BUSTINE ORALI 5 G 300 MG 
30 BUST. ORALI 5 G 300 MG 
60 BUSTINE 5 G 300 MG 

20 BUSTINE 5 G 1,5 G 
SCIROPPO 200 ML 7,5% 


Codice Specialità 25405 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


©) 


000000 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
28-04-82 
28-04-82 
28-04-82 


28-04-82 


28-04-82 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025405 109 
025405 111 
025405 123 
025405 135 
025405 150 


Confezione 


AD 30 BUSTINE 270 MG 

BB 30 BUSTINE 180 MG 

AD 10 SUPPOSTE 720 MG 

BB 10 SUPPOSTE 360 MG 
AEROSOL 10 F LIOF + 10 F SOLV 


— 607 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00O0L00O 


Data 
Registazione 


16-12-85 
16-12-85 
16-12-85 
16-12-85 
16-12-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MUCOFLUID 


data prima registrazione specialità: 29-07-81 Codice Specialità: 24392 Titolare AIC: UCB S.A 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024392 019 SPRAY FLACONE 12,5 ML C 
024392 021 AEROSOL 6 FIALE 3 ML/600 MG C 


MUCOJET 


Codice Specialità: 23822 Titolare AIC: LILLY 


data prima registrazione specialità: 25-01-79 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-07-81 
04-08-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
023822 012 AD SCIROPPO 150 ML C 
023822 024 BB SCIROPPO 150 ML C 


Data 
Registazione 
25-01-79 
25-01-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


MUCOLASE 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 24992 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024992 024 AD SCIROPPO 200 ML C 
024992 048 30 BUSTINE GRANULARE 5 G C 
024992 051 30 BUSTINE 1,5 G C 
MUCOLENE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 25225 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025225 018 AEROSOL 6 FIALE 3 ML 20% C 
025225 020 SPRAY RINOLOGICO 12,5 ML 5 % C 


MUCOLITICO 


Codice Specialità: 23477 Titolare AIC: SANOFI 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Data 
Registazione 
27-05-83 
20-12-84 
31-10-94 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023477 110 FLACONE SCIROPPO 160 G C 
023477 122 30 CONFETTI 60 MG C 
023477 134 60 CONFETTI 60 MG C 
023477 146 30 BUSTINE 60 MG C 
023477 159 60 BUSTINE 60 MG C 


Data 
Registazione 


27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MUCOLYSIN 
data prima registrazione specialità: 30-09-76 Codice Specialità: 23380 Titolare AIC: ECUPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023380 165 IM IV 6 FIALE 3 ML C 
023380 177 AD 10 SUPPOSTE 200 MG C 


— 608 — 


Data 
l Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023380 189 BB 10 SUPPOSTE 100 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 191 LATTANTI 10 SUPPOSTE 50 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 203 BB GRANULARE 30 BUST 100 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 215 GRANULARE 0S 30 BUST 200 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 227 20 FIALOIDI ORALI C 04-08-95 01-06-95 
023380 239 AD 10 SUPPOSTE 600 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 241 10 BUSTINE GRANULARE 600 MG C 04-08-95 01-06-95 
023380 254 20 COMPRESSE 600 MG C 04-08-95 01-06-95 


MUCOMIST 
data prima registrazione specialità: 16-10-76 Codice Specialità: 23516 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Dj Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023516 026 3 FL 10 ML C 
023516 053 30 BUSTINE 200 MG C 
023516 077 5 FIALE USO TOPICO 3 ML 20% C 


Data 
Registazione 
16-10-76 
27-01-84 
12-02-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MUCONORM 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità 27175 Titotare AIC: PROSPA ITALIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdità SSN 
027175 064 30 BUSTINE 300 MG C 
027175 076 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
027175 088 20 BUSTINE GRANULATO 900 MG C 


Data 
Registazione 
09-11-95 
09-11-95 
09-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MUCOSOLVAN 
data prima registrazione specialità: 18-06-81 Codice Specialità: 24428 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024428 017 20 COMPRESSE 30 MG C 
024428 043 6 FIALE 2 ML C 
024428 068 RETARD 20 CAPSULE 75 MG C 
024428 070 AD 10 SUPPOSTE 60 MG C 
024428 082 BB 10 SUPPOSTE 30 MG C 
024428 094 10 NIPIOSUPPOSTE 15 MG C 
024428 106 AD 30 BUSTINE GRAN. 30 MG C 
024428 118. BB 30 BUSTINE GRAN. 15 MG C 
024428 132 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
024428 144 SOL. INALATOR. FLAC. 40 ML 0,75% C 
024428 157 20 COMPRESSE 60 MG C 
024428 169 20 BUSTINE GRANULARE 60 MG C 
MUCOSYT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28709 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028709 018 6 FIALE 3 ML C 
028709 044 30 BUSTINE GRANULATO 200 MG C 
028709 057 10 BUSTINE GRANULATO 600 MG C 


— 609 — 


Data 
Registazione 
18-06-81 
18-06-81 
20-12-84 
19-10-85 
19-10-85 
19-10-85 
19-10-85 
19-10-85 
22-03-88 
01-03-89 
31-10-94 
31-10-94 


“Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MUCOTREIS 
data prumia registrazione specialità: 20-12-84 


Codice Specialità: 25469 


Titolare AIC: ECOBI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025469 026 30 BUSTINE POLVERE 5 G C 
025469 038 AD FLACONE SCIROPPO 150 ML 5% C 
025469 040 BB FLACONE SCIROPPO 150 ML 2% C 
025469 053 20 BUSTINE 1,5 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-12-84 
20-12-84 
20-12-84 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MUCOXIN 
data prima registrazione specialità: 01-10-84 Codice Specialità 18325 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018325 047 SOSPENSIONE OS 180 ML fe 
018325 050 30 COMPRESSE C 


MULTIBION 
Titotare AIC: BRACCO 


data prima registrazione specialità: 01-04-65 


Codice Specialità 20518 


Data 
Registazione 


30-09-91 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020518 041 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
020518 054 20 COMPRESSE MASTICABILI C 


MULTILASE 
Titolare AIC: SIGMATAU 


data prima registrazione specialità: 18-06-90 


Codice Specialità: 27422 


Data 


Registazione . 


09-11-89 
09-11-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027422 017 INIETT. 1 FL 30 U + SOLV. 5 ML + SIR H 


MULTITEST IMC 


Data 
Registazione 
18-06-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 14-06-86 Codice Specialità: 26320 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SPA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
026320 010 1 DISPOSITIVO PER TEST CUTANEO C 14-06-86 
MULTIVAMIN VCA 
data prima registrazione specialità: 13-07-83 Codice Specialità 1910 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
01910 025 25 CONFETTI C 19-08-85 


— 610 — 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


1-2-1997 


MULTUM 


data prima registrazione specialità 29-06-79 


N. AIC 
021529 021 
021529 033 
021529 045 
021529 058 


Codice Specialità: 21529 


Confezione 
FORTE POMATA 50 G 
GIALLO COLLU 120 ML 


ROSA 10 BUST USO ESTERNO 


ROSA 10 FL USO ESTERNO 


MUMATEN BERNA 


data prima registrazione specialità 01-12-92 


N. AIC 
028446 019 


MUMPSVAX 


data prima registrazione specialità: 30-09-76 


Codice Specialità 28446 


Confezione 
VACC. LIOF. 1 DOSE + SOLV. 


Codice Specialità 23279 


Titolare AIC: LAMPUGNANI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


o MeomenMme; 


Titolare AIC: BERNA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


09-03-81 
29-06-79 
09-03-81 
09-03-81 


Data 
Registazione 


01-12-92 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
023279 019 


Confezione 
1 FLAC. 0,5 ML + FLAC. SOLV. 


Codice Specialità 25188 


Titolare AIC: ABBOTT 


Data 
Registazione 
30-09-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 1903-84 


N. AIC 
025188 018 


Contezione 
FLACONE COLLIRIO 10 ML 


MURRI ANTIDOLORIFICO 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


N. AIC 
08562 023 


MUSCORIL 


data prima registrazione specialità: 12-03-59 


Codice Specialità: 8562 


Confezione 
10 COMPRESSE 


Codice Specialità: 15896 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


INVERNI BEFFA 


Data 
Registazione 


19-03-84 


Data 
Registazione 


14-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
015896 018 
015896 020 
015896 032 
015896 044 


Confezione 
IM 6 FIALE 2 ML 4 MG 


‘20 CAPSULE 4 MG 


POMATA 30 G 0,25% 
CREMA 30 G 0,25% 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 


12-03-59 
23-01-60 
29-11-80 
29-11-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MUTABON 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità 21460 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

021460 023 ANTIDEPRESSIVO 30 CONFETTI C 

021460 047 ANSIOLITICO 30 CONFETTI C 

021460 062 FORTE 30 CONFETTI C 

021460 074 MITE 30 CONFETTI. C 
MUVIAL 


data prima registrazione specialità 02-11-89 Codice Specialità: 26641 Titolare AIC: AGIPS 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026641 062 MITE 30 CAPSULE 100 MG C 
026641 074 MITE 30 BUSTINE 5 G 100 MG C 
026641 086 30 BUSTINE 5 G 200 MG C 
026641 098 30 CAPSULE 200 MG C 
026641 100 AEROSOL 10 FLACONCINI 300 MG C 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
01-12-84 01-06-95 
01-12-84 01-06-95 
01-12-84 01-06-95 
01-12-84 01-06-95 

EER] 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
04-03-96 01-06-95 
04-03-96 01-06-95 
04-03-96 01-06-95 
04-03-96 01-06-95 
04-03-96 01-06-95 


MUXOL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28817 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028817 017 30 BUSTINE 20 MG. C 
028817 029 30 BUSTINE 40 MG. C 
028817 031 200 ML FLACONE C 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


MYCETIN 
data prima registrazione specialità 09-02-52 Codice Specialità: 10174 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010174 035 COLLIRIO LIOF. + FLAC. SOLV. C 


Data 
Registazione 


27-04-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MYCOBUTIN 
° data prima registrazione specialità 19-10-92 Codice Specialità: 28426 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028426 017 30 CAPSULE 150 MG A 56 


Data 
Registazione 


19-10-92 


Data 
Rinnovo 


MYCOSTATIN 
data prima registrazione specialita: 27-04-56 Codice Specialità: 10058 Titolare AIC: MEAD JOHNSON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010058 016 12 CONFETTI 500000 U C 
010058 028 UNGUENTO DERMATOLOGICO 30 G C 
010058 030 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A 
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Data 
Registazione 
27-04-56 
28-05-56 
26-09-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


MYELOSTIM 
data prima registrazione specialità: 13-02-95 


Codice Specialità: 29059 


Titolare AIC: CHUGAI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029059 019 1 FLAC. LIOF 33,6 MIU + 1 FIALA 1 ML A 30 
029059 021 5 FL. LIOF. 33,6 MIU + 5 F. SOLV. H 
029059 096 34 1 FLAC LIOF + SIR SOLV 1 ML A 30 
029059 108 34 5 FLAC LIOF + 5 SIR SOLV 1 ML H 
MYLERAN 
data prima registrazione specialità: 29-09-82 Codice Specialità: 24787 Titotare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
024787 018 100 COMPRESSE 2 MG A 


WELLCOME FOUNDATION 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
13-02-95 
13-02-95 
29-10-96 
29-10-96 


Data 
Registazione 


29-09-82 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


MYLICON . 
data prima registrazione specialità: 20-04-66 Codice Specialità: 20708 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020708 044 24 COMPRESSE 40 MG C 
020708 057 50 COMPRESSE 40 MG Cc 
020708 069 BB GOCCE 30 ML 6,66% C 


MYOSCINT 


data prima registrazione specialità: 19-06-92 


Codice Specialità: 27251 


Titolare AIC:. —CENTOCOR BV. 


Data 
Registazione 
22-04-95 
22-04-95 
22-04-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027251 014 1F.05 MG1ML+1F. SOLV. 1 ML H 


MVYOTENLIS 


Data 
Registazione 


19-06-92 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 17084 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017084 029 INIETT FL LIOF 500 MG + F SOLV H 
MYOVIEW 
data prima registrazione specialità: 19-12-94 Codice Specialità: 29405 Titolare AIC: AMERSHAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029405 014 1 FIALA H 
029405 026 2 FIALE H 
029405 038 5 FIALE H 
029405 040 10 FIALE H 
029405 053 20 FIALE H 


— 613 — 


Data 
Registazione 


22-01-88 


Data 
Registazione 
19-12-94 
19-12-94 
19-12-94 
19-12-94 
19-12-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


 MYROL 


data prima registrazione specialità: 01-06-89 Codice Specialità 27201 


N. AIC Confezione 


027201 058 FLACONE GOCCE 20 ML 0,6% 
027201 060 20 COMPRESSE 20 MG 


MYSOLINE 
Codice Specialità 9340 


data prima registrazione specialità: 16-07-69 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PIERREL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
“ 


Titolare AIC: 


SIT. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
12-12-92 
12-12-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
09340 011 30 COMPRESSE 250 MG 


N 32 COLLUTTORIO 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialità: 32643 


N. AIC Confezione 
032643 013 POLVERE IN BICCHIERINI DA 50 MG 
032643 025 POLVERE IN BICCHIERINI DA 100 MG 
032643 037 POLVERE IN BICCHIERINI DA 150 MG 
032643 049 POLVERE IN BUSTINE DA 50 MG 
032643 052 POLVERE IN BUSTINE DA 100 MG 
032643 064 POLVERE IN BUSTINE DA 150 MG 


NTR 
Codice Specialità: 27077 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


N. AIC Confezione 
027077 015 GOCCE NASALI 15 ML 
027077 027 NEBULIZZATORE 15 ML 
NAAXIA 


data prima registrazione specialità: 29-07-92 Codice Specialità: 27032 


N. AIC Confezione 


027032 010 FLACONE COLLIRIO 10 ML 6% 
027032 022 30 OFTIOLI MONODOSE 0,4 ML 


NABUSER 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26673 


N. AIC Confezione 
026673 044 20 FLAC.NI ORALI MONODOSE 1 G 
026673 057 30 COMPRESSE RIVESTITE 1 G 
026673 069 30 BUSTINE 1 G 


I E 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


ESOFORM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00000O 


Titolare AIC: 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


CIBA VISION 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


16-07-69 


Data 
Registazione 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 


Data 
Registazione 
30-06-88 
30-06-88 


Data 
Registazione 
29-07-92 
22-07-96 


PROCTER & GAMBLE HOLDING S.P.A 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


66 
66 


Data 
Registazione 
31-10-94 
06-03-96 
06-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NACLON I[ 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32062 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032062 010 SOLUZIONE FLAC 100 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-10-95 


Data 
Rinnovo 


NAFCON A 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28857 Titolare AIC: ALCON (SVIZZERA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028857 011 15 ML C 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Rinnovo 


NAFERON 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26011 Titotare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
026011 080 3 FIALE LIOF 1.000.000 UI + 3 FIALE 1 ML A 33 
026011 092 3 FL'LIOF 1000000 UI + 3 SIR 1 ML C 
026011 116 3 FLAC. LIOF 3.000.000 UI + 3 FIALE 3 ML A 33 
026011 128 COLLIR. 3 FL 600000 UI + 3 F 1 ML C 
026011 130 POMATA 5 G 500000 UI C 
026011 142 1 FL. 3000000 UI + 1 F. SOLV. 3 ML C 


Data 
Registazione 
12-02-88 


12-02-88 
12-02-88 
02-06-88 
02-06-88 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NAFTAZOLINA 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 5408 Titotare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05408 012 COLLIRIO 10 ML 0,1% C 
05408 024 RINO GOCCE 10 ML C 
05408 036 RINO SOLUZ. NEB. 10 ML 0,2% C 


NAFTESAN 


Data 
Registazione 
31-12-84 


31-12-84 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 Codice Specialità 28480 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028480 010 CREMA 1% 30 G C 
028480 022 GEL 1% 30 G C 
028480 034 SOLUZ1% FLAC. CONTAGOCCE 30 ML C 
028480 046 NEBULIZZATORE 1% FLACONE 30 ML C 
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Data 
Registazione 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 
04-04-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NALADOR 
data prima registrazione specialità: 03-06-86 Codice Specialità: 25998 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025998 016 1 F LIOF MCG 100 + SOLV 2 ML H 
025998 028 1 F LIOF MCG 500 + SOLV 2 ML H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


03-06-86 
03-06-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


NALCROM 
data prima registrazione specialità 15-12-82 Codice Specialità: 24861 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024861 015 20 CAPSULE 100 MG B 3 
024861 039 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG B 3 
024861 041 6 BUSTINE 500 MG B 3 


Data 
Registazione 


19-12-82 
23-04-86 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NALIDIXIN . 
data prima registrazione specialità 26-09-69 Codice Specialità: 21501 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.RL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


021501 010 20 COMPRESSE 500 MG C 


Data 
Registazione 


26-09-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NALIGRAM 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 21406 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021406 018 20 COMPRESSE 500 MG C 
021406 020 30 COMPRESSE C 
021406 032 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 10 % A 


Data 
Registazione 


25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NALISSINA 
data prima registrazione specialità: 12-05-79 Codice Specialità: 20799 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


020799 019 20 COMPRESSE 500 MG C 


Data 
Registazione 


12-05-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NALOREX 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25969 Titolare AIC: DU PONT PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025969 027 10 COMPRESSE 50 MG A 37 
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Data 
Registazione 
08-05-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NAPREBEN 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
027669 011 
027669 023 
027669 035 
027669 047 
027669 050 


NAPRILENE 


25-01-93 


Confezione 
30 CAPSULE 550 MG 


30 CAPSULE 275 MG 
10 SUPPOSTE 550 MG 
10 SUPPOSTE 275 MG 
GEL 10% TUBO 50 G 


data prima registrazione specialità: 30-03-85 


Codice Specialità: 27669 


Codice Specialità 25725 


Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 66 

66 
C 
C 
C 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 


25-01-93 
25-01-93 
25-01-93 
25-01-93 
25-01-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
025725 021 
025725 045 


NAPRILENE EV 


Confezione 


14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 


28 COMPRESSE 5 MG 


data prima registrazione specialità: 29-10-94 


Codice Specialità: 27695 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
30-03-85 
10-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027695 016 


027695 028 


NAPRIUS 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
10 FIALE 1 MG EV 
10 FIALE 5 MG EV 


17-03-84 


Codice Specialità: 24667 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


AESCULAPIUS 


Data 
Risoietazi 
29-10-94 


29-10-94 


N. AIC 
024667 115 
024667 127 
024667 139 
024667 141 
024667 154 


NAPRODOL 


Confezione 
10 SUPPOSTE 500 MG 


POLVERE 30 BUSTINE 250 MG 


30 COMPRESSE 500 MG 
GEL 30 G 


20 BUSTE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 500 MG 


data prima registrazione specialità: 22-03-93 


Codice Specialità 28090 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> O » 00 


Titolare AIC: 


66 


66 


UPSAMEDICA 


Data 
Registazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028090 013 
028090 025 


Confezione 
30 COMPRESSE 550 MG 
10 SUPPOSTE 550 MG 
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Data 
Recistazi 
22-03-93 
22-03-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NAPROSSENE CARLO ERBA 


data prima registrazione specialità 11-09-95 


Codice Specialità: 29268 


Titolare AIC: 


CARLO ERBA 


NAPROREX 
data prima registrazione specialità 02-07-85 Codice Specialità: 25800 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025800 018 10 SUPPOSTE 550 MG C 02-07-85 01-06-95 
025800 020 20 CAPSULE 550 MG A 66 02-07-85 01-06-95 


N. AIC Confezione 
029268 012 10 SUPPOSTE 500 MG 
029268 024 30 COMPRESSE 500 MG 
029268 036 30 BUSTINE 500 MG 
029268 048 6 F. LIOF. 500 MG + 6 F. SOLV. 


- NAPROSYN 


data prima registrazione specialità 23-01-75 


Codice Specialità: 23177 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeozee) 


Data 
Registazione 
11-09-95 
11-09-95 
11-09-95 
11-09-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
023177 052 MITE 6 SUPPOSTE 250 MG 
023177 064 MITE 10 SUPPOSTE 250 MG 
023177 076 6 SUPPOSTE 500 MG 
023177 088 10 SUPPOSTE 500 MG 
023177 090 MITE GRAN. 30 BUSTINE 250 MG 
023177 102 GEL TUBO 50 G 10% 
023177 114 MITE IM 6 F 250 MG + 6 F 2,5 ML 
023177 126 IM 6 F LIOF 500 MG + 6 F 5 ML 
023177 138 30 BUSTINE GRANULATO 500 MG 
023177 140 10 COMPRESSE 250 MG 
023177 153 20 COMPRESSE 250 MG 
023177 189 24 20 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 750 MG 
023177 203 EC MITE 30 COMPRESSE GASTROR. 250 MG 
023177 215 EC 30 COMPRESSE GASTROPROTETTE 500 MG 


NARCAN 
data prima registrazione specialità 09-06-84 


Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
A 66 
C 
C 
A 66 
C 
A 66 


Titolare AIC: 


CRINOS 


Data 
Registazione 
23-01-75 
23-01-75 
23-01-75 
23-01-75 
25-06-81 
13-05-85 
09-03-87 
09-03-87 
09-03-87 
27-04-91 
27-04-91 
03-07-91 
13-05-93 
13-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità 23976 


N. AIC Confezione 
023976 018 1 FIALA 1 ML 0,4 MG 
023976 020 NEONATAL 1 FIALA 2 ML 0,04 MG IM IV 


NARCORAL 


data prima registrazione specialita 31-10-94 


Codice Specialità: 28248 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


CRINOS 


Data 
Registazione 
09-06-84 
09-06-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
028248 019 10 COMPRESSE 10 MG 
028248 021 10 COMPRESSE 50 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


37 
37 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NARLIXAN 
data prima registrazione specialità: 01-08-84 Codice Specialità: 25366 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025366 028 10 CAPSULE C 


Data 
Registazione 


21-09-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NARLISIM 
data prima registrazione specialita: 25-01-80 Codice Specialita: 16062 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016062 034 NEBULIZZATORE RINOLOGICO 15 ML C 
016062 046 BB GOCCE RINOLCGICHE 15 ML C 


NAROPINA 


data prima registrazione specialità 10-10-96 


Codice Specialita 32248 Titolare AIC. ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Registazione 
15-01-93 
13-01-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032248 015 / M 25 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML 
032248 027 / M 2 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML BLISTER 
032248 041 / M 2 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML 
032248 054 / M 2 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML BLISTER 
032248 078 / M 2 5 POLYBAG 2 MG/ML 100 ML BLISTER 
032248 080 / M 2 5 POLYBAG 2 MG/ML 200 ML BLISTER 
032248 092 / M 7,5 5 POLIAMP 7.5 MG/ML 10 ML 
032248 104 / M 7,5 5 POLYAMP 7.5 MG/Mi 10 ML BLISTER 
032248 128 / M 7,5 5 POLYAMP 7.5 MG/ML 20 ML 
032248 130 / M 75 5 POLYAMP 75 MG/ML 20 ML BLISTER 
032248 155 / M 105 POLYAMP 10 MG/ML 10 ML 
032248 167 / M 10 5 POLYAMP 10 MG/ML 1C ML BLISTER 
032248 181 / M 10 5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML 
032248 193 / M 10 5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML BLISTER 


(oMeMeoMenMeMeMeMeMoeMeMmeMmemenMmoe 


Data 
PIRO 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 
10-10-96 


‘10-10-96 


10-10-96 


Data 


NASALEMED 
data prima registrazione specialità 27-02-61 Codice Specialità: 18368 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018368 035 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML C 


NASICORTIN 


data prima registrazione specialità: 31-10-66 ‘Codice Specialità 20741 Titolare AIC: BRACCO 


N. AIC Confezione 


020741 017 SOL RIN. 10 ML C 
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Data 
Registazione 


04-03-96 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NASIVIN 


Codice Specialità 19794 Titolare AIC: BRACCO 


data prima registrazione specialità: 26-06-63 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019794 015 SOLUZ.  RINOLOGICA 10 ML 0,05% C 
NASKA 
data prima registrazione specialità: 16-02-80 Codice Specialità: 24181 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024181 012 15 CANDELETTE VAGINALI 350 MG C 
024181 036 6 CAPSULE 500 MG C 
NASOMIXIN 
data prima registrazione specialità: 14-07-60 Codice Specialità 17515 Titolare AIC: FOURNIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017515 077 SPRAY NASALE 10 ML C 
017515 089 SPRAY NASALE 15 ML G 
017515 091 SPRAY NASALE 25 ML C 


NASTOREN 
Titolare AIC: LEPETIT 


data prima registrazione specialità: 02-09-94 


Codice Specialità 26473 


Data 
Registazione 


26-06-63 


Data 
Registazione 
16-02-80 
28-04-82 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


026473 025 INFUSIONE VENOSA 1 FIALA 3 MG H 


Data 
Registazione 


02-09-94 


Rinnovo 


NATAFUCIN 
data prima registrazione specialità: 08-10-76 Codice Specialità: 23501 Titolare AIC: YAMANOUCHI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023501 012 CREMA DERMAT 2 G C 


NATICARDINA 


Data 
Registazione 


08-10-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 07-11-70 ‘Codice Specialità: 13906 Titolare AIC: ASTA MEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013906 019 20 COMPRESSE C 
013906 021 40 COMPRESSE 275 MG A 
013906 033 RITARDO 20 CAPSULE 275 MG C 
013906 045 RITARDO 40 CAPSULE 275 MG C 
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Data 
Registazione 
07-11-70 
21-09-79 
13-09-85 
13-09-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NATISEDINA 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 8515 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08515 013 40 COMPRESSE 100 MG C 31-12-84 01-06-95 


NATISPRAY 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26210 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026210 029 SOLUZIONE AEROSOL 18 ML C 13-05-89 01-06-95 


NATO CAPS 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità 8174 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08174 029 15 CAPSULE C 18-02-93 01-06-95 
NATRILIX 
data pnma registrazione specialità 18-07-79 Codice Specialità: 24032 Titolare AIC: LABORATOIRES SERVIER 
Fascia Data Data 
‘N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024032 017 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG C 18-07-79 01-06-95 
024032 031 1,5 30 COMPRESSE LIBERAZIONE PROLUNGATA 1,5 MG C 04-06-96 01-06-95 


NATRIOXEN 
data prima registrazione specialità: 02-01-90 Codice Specialità 27170 Titolare AIC: BENEDETTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027170 012 30 CAPSULE 550 MG A 66 02-01-90 01-06-95 
027170 024 10 SUPPOSTE 550 MG C 02-01-90 01-06-95 
027170 036 IM 6 FIALE 550 MG/5 ML C 02-01-90 01-06-95 
027170 048 IM 6 F LIOF 275 MG + 6 F SOLV C 02-01-90 01-06-95 


NATRIUM DI 


data prima registrazione specialità: 26-07-66 Codice Specialità 20721 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020721 015 25 CAPSULE C 26-07-66 01-06-95 
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NATULAN 


data prima registrazione specialità: 15-04-67 


Codice Specialità: 20846 Titolare AIC: ROCHE 


N. AIC Contezione 
020846 010 50 CAPSULE 50 MG 
NAUSILEN 


data prima registrazione specialità: 10-01-85 


N.-AIC Confezione 
025576 048 20 COMPRESSE 50 MG 
025576 051 IM IV 6 FIALE 50 MG 
025576 063 6 SUPPOSTE 50 MG 
025576 075 GOCCE 30 ML 1,34% BB 
025576 087 GOCCE 60 ML 1,34% BB 


NAVELBINE 


data prima registrazione specialità: 01-06-93 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità: 25576 Titolare AIC: BALDACCI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 


oo o» 


PIERRE FABRE PHARMA 


Data 
Registazione 


15-04-67 


Data 
Registazione 


07-12-85 
07-12-85 
07-12-85 
01-04-89 
01-04-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
027865 082 1 FLAC. 10 MG/1 ML IV 
027865 094 1 FLAC. 50 MG/5 ML 
NAVOBAN 


data prima registrazione specialità: 01-06-93 


Codice Specialità: 27865 Titolare AIC: 
Fascia 
Rimborsabilita SSN 
A 
A 
Codice Specialità: 28456 Titolare AIC: SANDOZ 


N. AIC Contezione 
028456 010 1 FIALA 5 MG/5 ML IV 
028456 022 5 CAPSULE 5 MG 
028456 034 10 CAPSULE 5 MG 
NAXOGIN 


data prima registrazione specialità. 21-09-79 


N. AIC Confezione 
021449 018 12 COMPRESSE 
021449 020 14 COMPRESSE 
021449 032 20 COMPRESSE 
021449 044. 28 COMPRESSE 
021449 057 12 COMPRESSE 0,5 G 
021449 069 20 COMPRESSE 500 MG 


021449 071 50 COMPRESSE 0,5 G 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 57 
A 57 


Codice Specialità 21449 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000000 
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Data 
Registazione 


15-09-93 
15-09-93 


Data 
Registazione 
01-06-93 
01-06-93 
01-06-93 


Data 
Registazione 


21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
19-03-80 
19-03-80 
19-03-80 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


NEBICINA 


Codice Specialità: 23189 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LILLY 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 15-12-78 


N. AIC Confezione 
023189 018 IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML 
023189 032 IM IV 1 FLAC. 40 MG 1 ML 
023189 044 IM IV 1 FLAC. 20 MG 2 ML 
023189 057 IM IV 1 FLAC. 150 MG 2 ML 


NEFADAR 


data prima registrazione specialità: 23-06-95 


Codice Specialità 28924 


Rimborsabilità SSN 


PPLrD 


Titolare AIC: 


Fascia 


59 
59 
55 
55 


SANOFI 


Data 
Registazione 
15-12-78 
15-12-78 
15-12-78 
13-03-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


028924 013 28 COMPRESSE 100 MG 
028924 025 28 COMPRESSE 200 MG 


NEFADOL 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Codice Specialità 25545 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Fascia 


ZILLIKEN 


Data 
Registazione 
23-06-95 
23-06-95 


N. AIC Contezione 


025545 017 20 COMPRESSE 30 MG 
025545 029 6 FIALE 1 ML 


NEFAM 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Codice Specialità 25488 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titotare AIC: 


Fascia 


Data 
Registazione 
27-07-85 
27-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


025488 014 20 COMPRESSE 30 MG 
025488 026 5 FIALE 20 MG 1 ML 


NEFLUAN 


data prima registrazione specialità: 20-11-78 


Codice Specialità 23789 


Titolare AIC: 


FARMA BIAGINI 


MOLTENI 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023789 011 POMATA 10 G 


NEG GRAM 
data prima registrazione specialità: 28-11-64 


Titotare AIC: 


SANOFI 


Data 
Registazione 


20-11-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
020321 055 20 COMPRESSE 500 MG 
020321 067 1000 20 COMPRESSE 1G 
020321 079 1000 30 COMPRESSE 
020321 081 150 ML SOSPENSIONE 0S° 


Codice Specialità 20321 
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Rimborsabilità SSN 


OOdr» 


Fascia 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


NEO AMPIPLUS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NEGATOL 
data prima registrazione specialità: 21-04-51 Codice Specialità: 4667 Titolare AIC: BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04667 010 40% CONC. 100 ML C 21-04-51 01-06-95 
04667 022 7 OVULI VAGINALI + APPLICATORE C 05-02-81 01-06-95 


data prima registrazione specialità 08-06-85 Codice Specialità 25770 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025770 114 12 CAPSULE 250 MG C 24-09-87 01-06-95 
025770 126 12 CAPSULE 500 MG C 24-09-87 01-06-95 
025770 138 12 COMPRESSE 1 G A 24-09-87 01-06-95 
025770 140 BB SOSPENSIONE 0S 100 ML C 24-09-87 01-06-95 
025770 153 LATTANTI GOCCE ORALI 20 ML C 24-09-87 01-06-95 


NEO ARITMINA 


data prima registrazione specialità 19-07-78 ‘Codice Specialità 23626 Titolare AIC: GIULINI PHARMA GMBH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023626 029 - 40 COMPRESSE 20 MG A 19-07-78 01-06-95 


NEO ASENSIL 


data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32051 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032051 017 SOLUZIONE SPRAY FLC 50 ML C 28-10-95 


NEO AUDIOCORT 


data prima registrazione specialità: 16-04-68 Codice Specialità 21029 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021029 020 GOCCE OTOLOGICHE 5 ML C 17-04-93 01-06-95 


NEO BOROCILLINA 


data prima registrazione specialità 22-04-81 Codice Specialità: 22632 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022632 044 20 COMPRESSE C 31-07-86 01-06-95 
022632 071 C 20 COMPRESSE C 18-09-87 01-06-95 
022632 083 COLLUTTORIO 120 ML C 13-04-92 01-06-95 
022632 095 SPRAY 10 ML C 06-04-92 01-06-95 
022632 107 20 COMPRESSE SENZA ZUCCHERO C 02-05-95 01-06-95 
022632 119 C SENZIZUC 20 COMPRESSE C 02-05-95 01-06-95 
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NEO BOROCILLINA BALSAMICA 


data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità: 24960 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024960 027 20 COMPRESSE C 18-02-87 01-06-95 


NEO BOROCILLINA DECONGESTION. 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 Codice Specialità: 28229 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028229 019 GEL 30 G C 30-09-91 01-06-95 
028229 021 10 FIALE INALANTI 5 ML C 30-09-91 01-06-95 


NEO BOROCILLINA TOSSE 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità: 27081 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027081 013 20 COMPRESSE C 30-06-88 01-06-95 
027081 025 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 30-06-88 01-06-95 
027081 037 FLACONE GOCCE 10 ML C 06-04-92 01-06-95 


NEO CARBONE BELLOC 


data prima registrazione specialità: 15-11-88 Codice Specialità: 26537 Titotare AIC: VAILLANT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026537 074 40 CAPSULE C 14-05-92 01-06-95 


NEO CIBALGINA 


data prima registrazione specialità: 15-12-84 Codice Specialità: 21332 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021332 046 16 COMPRESSE C 15-12-84 01-06-95 
NEO CITRAN 
data prima registrazione specialità 15-05-95 Codice Specialità: 28633 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rim dita SSN Registazione Rinnovo 
028633 016 10 BUSTINE 6 G C 15-05-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NEO CORICIDIN 


data prima registrazione specialità: 29-04-67 Codice Specialità: 6106 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06106 049 12 CONFETTI C 


NEO CORICIDIN C 


data prima registrazione specialità: 17-10-90 Codice Specialità 27571 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027571 013 10 BUST. 7,5 G GRANULARE EFFERV C 


NEO CORICIDIN GOLA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-06-85 


Data 
Registazione 


17-10-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


- data prima registrazione specialità: 15-06-84 Codice Specialità 9089 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09089 032 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 1,5 MG C 
NEO CORTOFEN 
data prima registrazione specialità: 16-12-83 - Codice Specialità: 19619 Titotare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Contezione - Rimborsabilità SSN 
019619 016 POMATA G 30 C 
019619 028 FLAC. LOZIONE G 30 C 


NEO CROMATON BICOMPLESSO 


Data 
Registazione 


12-11-92 


Data 
Registazione 
16-12-83 
16-12-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 16-03-79 Codice Specialità: 23864 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023864 010 5000 10 FLAC.NI ORALI 15 G C 
023864 022 10000 10 FLAC.NI ORALI 15 G C 
023864 034 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. 2 ML C 
023864 046 BB 10 FF. LIOF. + 10 F. SOLV. C 
023864 061 FORTE 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. C 


NEO CROMATON BICOMPLESSO FERRO 


Data 
Registazione 
16-03-79 
16-03-79 
16-03-79 
16-03-79 
04-06-87 


data prima registrazione specialità: 23-02-79 Codice Specialità: 23850 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023850 047 10 FLACONCINI ORALI C 
023850 050 IM 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. 3 ML C 
023850 062 IM 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. 1 ML C 
023850 074 FORTE 10 F. LIOF. + 10 F. SOLV. 3 ML C 
023850 086 10 FL ORALUT. SERBATOIO 4 MG C 
023850 098 IM 10 F. LIOF. 4 MG + 10 F. 2 ML C 
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Data 
Registazione 


23-02-79 
04-06-87 
04-06-87 
04-06-87 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NEO CYTAMEN 


data prima registrazione specialita: 10-11-81 Codice Specialità: 19969 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019969 029 1000 IM IV OS 6 FIALE 2,5 ML 1000 MCG A 10 10-11-81 01-06-95 
NEO EPARBIOL 
data pnma registrazione specialità: 18-06-81 Codice Soecialità 20102 Titolare AIC: ECORI 
liceo ihih 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020102 012 S 10 FL 10 ML GC 18-06-81 01-06-95 


NEO EUBALSAMINA 


data pnma registrazione specialità: 18-08-50 Codice Specialità: 3817 Titolare AIC: MILANFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03817 018 POMATA 30 G. C 18-08-50 01-06-95 
NEO FARMIDONE PARACETAMOLO 
data prima registrazione specialità: 07-06-95 Codice Soecialità 29216 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registazione Rinnovo 
029216 013 FLAC. SCIROPPO 120 ML C 07-06-95 
029216 025 20 COMPRESSE 500 MG C 07-06-95 
02921) 037 FLAC. GOCCE 30 ML C 07-06-95 
029216 049 10 MICROSUPPOSTE 125 MG C 07-06-95 
029216 052 10 SUPPOSTE 250 MG C 07-06-95. 
029216 064 10 SUPPOSTE 500 MG C 07-06-95 
029216 076 10 SUPPOSTE 1000 MG C 07-06-95 


NEO FORMITROL 


data prima registrazione specialità 27-02-96 Codice Specialità: 32250 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032250 019 ‘20 PASTIGLIE C 27-02-96 


032250 021 STRONG 20 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO C 27-02-96 


NEO FURADANTIN 


data prima registrazione specialita 01-09-89 Codice Specialità 27320 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027320 011 20 CAPSULE 50 MG C 01-09-89 01-06-95 
027320 023 ‘100 20 CAPSULE 100 MG C 01-09-89 01-06-95 


tn 
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| NEO GASTRAUSIL 


Codice Specialità: 29025 


o data prima registrazione specialità: 29-05-93 


N. AIC Confezione 
029025 018 


50 COMPRESSE 200 MG 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


MONSANTO ITALIANA SPA 


Data 


Registazione 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 


(O RS TA 


| NEO GEYNEVRAL 


DL data prima registrazione specialità: | 25-02-85 Codice Specialità: 22784 Titolare AiC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimhorsabilità SSN 
022784 033 5 FIALE LIOF. + 5 FIALE SOLV. C 
022784 045 6 FIALE LIOF. + 6 FIALE SOLV. C 


NEO HEPARBIL 
data prima registrazione specialità: 22-06-72 


N. AIC Confezione 


014180 018 SCIROPPO G 200 


NEO MEDROL VERIDERM 


data prima registrazione specialità: 26-08-70 


Codice Specialità: 14180 


RIT TA i ZA I AI O e - 


Titolare A!C: 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 19124 Titolare AIC: UPJOHN 


MONTEFARMACO 


—..-r—— = ——_ 


Data 
Registarione 


14-04-90 


14-04-90 


Data 
Registazione 
22-06-72 


—= ‘ELIO “n 


Data 
Rirnovo 


01-96-95 


01-06-95 


.Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
019124015 = POMATA 106 
019124027 = POMATA20G 
019124039 POMATA 30G 


NEO MINDOL 
data prima registrazione specialità 28-05-88 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


C 


Titolare AIC: BRACCO 


Codice Specialità 26105 


Data 
Registazione 
26-08-70 
31-12-84 


31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
026105 027 12 CAPSULE 200 MG 
NEO NEVRAL 


I data prima registrazione specialità: 28-04-82 
[E ; 


N. AIC Confezione 
024665 022 10 COMPRESSE 


Codice Specialità: 24665 Titolare AIC: LEPETIT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
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Data 
Registazione 


20-03-90 


Data 
Recistazi 
16-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NEO NISIDINA 


data prima registrazione specialità 16-10-72 Codice Specialità: 4558 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

04558 134 1 COMPRESSA C 
04558 146 2 COMPRESSE C 
04558 159 4 COMPRESSE C 
04558 161 8 COMPRESSE C 
04558 173 10 COMPRESSE C 
04558 185 12 COMPRESSE C 
04558 197 C 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 


NEO OPTALIDON 


Codice Specialità 25319 Titolare AIC: SANDOZ 


Serie generale - n. 26 


BOEHRINGER (GERMANIA) 


Data 
Registazione 


11-07-87 
11-07-87 
11-07-87 
11-07-87 
11-07-87 
11-07-87 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialita 18-05-84 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025319 031 2 CONFETTI C 
025319 043 8 CONFETTI C 


NEO RINOLEINA 


Data 
Registazione 
07-06-88 
07-06-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data priîna registrazione specialità: 13-05-89 Codice Specialità 26371 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026371 017 SPRAY FLACONE 10 G C 
026371 029 GEL 15G C 


NEO SOLUZIONE SULFO BALSAMICA 


data prima registrazione specialità 03-02-58 Codice Specialità: 13542 Titotare AIC: DECA 


N. AIC Confezione 
013542 028 FLACONE 60 ML C 


NEO SYNEPHRINE 


data prima registrazione specialità 26-07-52 Titolare AI: =—MAGGIONI 


Data 
Registazione 
13-05-89 
20-03-90 


Data 
Registazione 
29-07-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità 6769 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06769 018 SOLUZIONE 10 ML 0,25% C 
06769 020 GOCCE 15 ML 0,25% C 


NEO TETRANASE 


Data 
Registazione 
12-06-61 
10-02-53 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 19-03-80 Codice Specialità: 23336 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023336 148 12 CAPSULE 500 MG C 
023336 201 12 COMPRESSE 1 G A 
023336 213 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 
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Data 
Registazione 
07-01-88 
07-01-88 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


NEO TOPICO GIUSTO MILUPA 
Codice Specialità: 32145 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 


N. AIC Confezione 
032145 017 SOLUZIONE FLAC 100 ML 
032145 029 SOLUZIONE FLAC 200 ML 
032145 031 SOLUZ. 2 BUST. MONOD. 5 ML 
032145 043 SOLUZ. 20 BUST. MONOD. 5 ML 


NEO UNIPLUS 
data prima registrazione specialità: 03-08-90 Codice Specialità: 27800 
N. AIC 


027800 010 


Confezione 
12 COMPRESSE 


NEO UNIPLUS C 


data prima registrazione specialità 27-07-92 Codice Specialità 28656 


N. AIC 
028656 015 


Confezione 
12 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


NEO USTIOL 
Codice Specialità: 9121 


data prima registrazione specialità: 01-03-71 


Titolare AIC: MILUPA 
Fascia Data 
‘ Rimborsabilità SSN Registazione 
C 29-11-95 
C 29-11-95 
C 29-11-95 
C 29-11-95 
Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 03-08-90 
Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 27-07-92 


Titolare AIC: INTES 


Data 
Rinnovo 


‘Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
09121 017 


Confezione 


POMATA OFTALMICA 10 G 


NEO-LOTAN 


19-04-95 Codice Specialità 29385 


data prima registrazione specialità: 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 01-03-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
029385 010 28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 
NEOCARDIOL 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29096 


N. AIC 
029096 017 


Confezione 
10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
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Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
H 19-04-95 
Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
Cc 31-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


NEOCEFAL 


data prima registrazione specialità: 30-12-80 


N. AIC 
024299 036 


NEOCLYM 


data prima registrazione specialità: 09-02-82 


Confezione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24299 


IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 


Codice Specialità: 24570 


Titolare AIC: 


METAPHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


POLI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
30-12-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
024570 018 


data prima registrazione specialità: 21-04-84 


Confezione 


30 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 22094 


Titolare AIC: 


CROSARA 


Data 
Registazione 
09-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
022094 039 


NEODONE 


Confezione 


GINECOLOGICO 10 FLAC.NI 10 ML 


data prima registrazione specialità: 


10-11-81 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


IFCI CLONESYSTEMS 


Data 
Registazione 
21-04-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


01440 066 
01440 078 


NEODUPLAMOX 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Confezione 


10 CONFETTI 


6 CACHETS 


Codice Specialità: 26141 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titotare AIC: 


Data 
Registazione 
26-06-95 
26-06-95 


PROCTER & GAMBLE HOLDING S.P.A 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026141 109 
026141 111 
026141 147 
026141 150 
026141 162 
026141 174 
026141 186 
026141 198 


NEOFOCIN 


data prima registrazione specialità: 02-07-80 


Confezione 


1 FLAC. SOSPENSIONE 0S PEDIATRICA 100 ML 
12 BUSTINE GRANULATO 312,5 MG 

12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G 

IV FL LIOF 600 MG + F SOLV 10 ML 

IV FL LIOF 1200 MG + F SOLV 20 ML 


IV FLACONE LIOF 2200 MG 


BB IV FL 550 MG + F SOLV. 10 ML 
12 BUSTINE 1 G 


Codice Specialità 24123 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


DIIIIPpPO» 


Titolare AIC: 


MEDICI 


Data 
Riacistazi 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
15-12-90 
20-05-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


024123 034 
024123 061 
024123 123 


Confezione 


12 CAPSULE 500 MG 


SOSPENSIONE GRANULARE 100 ML 
12 COMPRESSE 1 G 
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Rimborsabilità SSN 


Data 
Bolsa: 
02-07-80 
02-07-80 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NEOGRAM 


data prima registrazione specialità: 03-09-57 


Codice Specialità 12947 Titolare AIC: SI.F.I 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012947 014 COLLIRIO ACQUOSO 5 ML C 03-09-57 01-06-95 
012947 026 POMATA OFTALMICA 5 G C 03-09-57 01-06-95 

NEOH 2 
data prima registrazione specialità 17-12-91 Codice Specialità: 27777 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027777 010 28 COMPRESSE 75 MG A 48 17-12-91 
027777 022 150 14 COMPRESSE 150 MG A 48 17-12-91 


NEOIODARSOLO 
data prima registrazione specialità 25-01-80 Codice Specialità: 23296 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia Data ‘Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023296 027 ‘10 FALCONCINI ORALI 15 ML C 17-04-93 01-06-95 


NEOMERCUROCROMOBIANCO 


NEOL i 
data prima registrazione specialità: 28-07-54 Codice Specialità: 9179 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09179 019 SOLUZIONE ESTEMPORANEA 150 G C 28-07-54 01-06-95 
NEOMERCUROCROMO 
data prima registrazione specialità 10-05-96 Codice Specialità: 32246 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032246 011 SOLUZIONE FLACONE 10 ML C 10-05-96 
032246 023 SOLUZIONE FLACONE 25 ML C 10-05-96 - 
032246 035 SOLUZIONE FLACONE 100 ML C 10-05-96 
032246 047 SOLUZIONE FLACONE 50 ML C 10-05-96 
032246 050 SOLUZIONE FLACONE 500 ML C 10-05-96 
032246 062 SOLUZIONE BLISTER 2 FLACONI 10 ML C 10-05-96 
032246 074 SOLUZIONE ROLL-ON 2 FLACONI 8 ML C 10-05-96 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità: 32164 Titolare AIC: SIT. 
Fascia: Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032164 016 POMATA TUBO 30 G C 18-03-96 
032164 028 POLVERE FLAC 7 G C 18-03-96 
032164 030 POLVERE FLAC 20 G C .18-03-96 
032164 042 POMATA TUBO 10 G C 18-03-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NEOSTESIN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29175 Titolare AIC: PH&T 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029175 015 6 CAPSULE RETTALI 100 UI G 


Data 


PRIN 


31-10-94 


Data 


greca registrazione specialità 22-04-81 —CodiceSpecialità 20502 Titolare AI: —MONSANTO ITALIANA SPA 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
020502 050. = FLEBO1FLAC.1G+1 FL. 50 ML C 18-02-87 
020502 148 = IMG6FL. 500 MG+6F. SOLV. 4 ML C 13-04-92 
020502 151 = IM6FL750MG+6F. SOLV.4ML Cc 31-10-94 
020502 163 = IV6FL 750MG+6F. SOLV. 6 ML C 31-10-94 
020502 175 = FLEBO1FLAC5G+1 Ft. 50 ML C 31-10-94 
020502 187 —FLEBO01FL10G+1FL 100 ML C 31-10-94 


NEOTYF 
data prima registrazione specialità: 05-04-84 


N. AIC Confezione 
025268 020 3 CAPSULE C 


Codice Specialità: 25268 Titolare AIC: BIOCINE 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NEOXENE 
data prima registrazione specialità: 24-04-96 Codice Specialità 32266 Titotare AIC: ECOBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032266 013 SOLUZIONE 1% FLAC 250 ML C 
032266 025 SOLUZIONE 5% 6 FLAC 100 ML C 
032266 037 SOLUZIONE 5% FLAC 1 LT C 
032266 049 SOLUZIONE 5% FLAC 5 LT C 
032266 052 OVULI VAGINALI SCATOLA 10 OVULI 10 MG C 


NEOXIN 


Data 
ian 
24-04-96 


24-04-96 
24-04-96 
24-04-96 


24-04-96 


data prima registrazione specialità 06-06-96 Codice Specialità 32812 Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
032812 012 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML C 06-06-96 
032812 024 SOLUZIONE IDROALC IN BUSTE MONODOSI 25 ML C 06-06-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NEPITUSS 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità 283620 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028620 019 GOCCE 1% FLACONE 30 ML Cc 05-03-93 
028620 021 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML C 05-03-93 


NERGOL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28594 Titolare AIC: IBN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028594 012 30 COMPRESSE 30 MG C 31-10-94 


NERISONA 
data prima registrazione specialità: 03-11-78 Codice Specialità: 23722 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023722 010 POMATA 20 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 022 POMATA 30 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 046 UNGUENTO 20 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 059 UNGUENTO 30 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 073 CREMA 20 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 085 CREMA 30 G C 03-11-78 01-06-95 
023722 123 1 FLAC. LOZIONE 30 ML 0,1% B 27-04-91 01-06-95 
023722 135 FORTE POMATA 20 G 0,3% B 30-04-92 01-06-95 
023722 147 FORTE UNGUENTO 20 G 0,3% B 30-04-92 i 01-06-95 


NERISONA C 
data prima registrazione specialità: 04-04-81 Codice Specialità: 24378” Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024378 010 CREMA 20 G C 04-04-81 01-06-95 
024378 022 CREMA 30 G C 04-04-81 01-06-95 


NERVIPAN 
data prima registrazione specialità. 13-04-83 Codice Specialità: 24950 Titolare AIC: GAZZONI 1907 
Fascia Data | Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024950 014 20 CAPSULE Cc 13-04-83 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NETTACIN. 


Serie generale - n. 26 


data prima. registrazione specialità: | 29-09-82 =—Codice Specialità 24809 Titolare AIC:-—SCHERING PLOUGH 
N. AIC Confezione Rimborsabilità 

024809 016 15IMIV1F15ML G 

024809 028 = S0IMIV1FIALA 1 ML 50 MG A 55 
024809 030 = 100IMIV1 FIALA 1 ML 100 MG A 55 
024809 042 1501MIV1 FIALA 1,5 ML 150 MG IM IV A 55 
024809 055 = 2C0!MV1FIALA 2 ML 200 MG A 55 
024809 067 = S30GIMIV1 FIALA 300 MG/3 ML A 55 


. NETTACIN COLLIRIO 


data prima registrazione specialita 13-12-91 Codice Specialità: 27204 Titolare AIC: SF 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
027204 015 COLLIRIO 5 ML 0,9% A 
NEUCOR | 
data prima registrazione specialità 01-02-93 Codice Specialità: 26874 Titolare AC: CT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026874 014. 30 COMPRESSE 20 MG C: 
026874 026 50 COMPRESSE 20 MG Cc 
026874 038 


RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 


NEUGEN 
Codice Specialità: 28592 


Data 


Registazione. 


29-09-82 


29-09-82 


29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
02-05-90 


Data 
Registazione 
13-12-91 


Data 
01-02-93 
01-02-93 


01-02-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC Confezione 
028592 018 


Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE EFFERV. 30 MG C 


NEULEPTIL 


data prima registrazione Specialità 21:09-79 —CodiceSpecialità 20739 “Titolare AIC: 
— = 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
020739 025 30 COMPRESSE 10 MG A 
020739 037 0S GOCCE 10 ML 2% A 


1. NEUPAN x 
© * data prima registrazione specialità: 02-07-86 


Codice Specialità: * 26243 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026243 016 30 COMPRESSE 400 MG c 
026243 028 =—20COMPRESSE 800 MG. Cc 
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RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79, 


" Data 
in 


02-07-86 
02-07-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


‘Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026243.030 10 FIALE 1 G C 02-07-86 01-06-95 
026243 042 FLAC. SOLUZIONE 0S 120 ML C 02-10-89 01-06-95 
026243 055 10 FLAC. SOLUZIONE 0S 5 ML C 02-10-89 01-06-95 


NEUPOGEN 
data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Specialità: 28216 Titolare AIC: DOMPE' BIOTEC 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028216 036 300 1 FLAC. 1 ML 300 MCG A 30 
028216 048 480 1 FLACONE-FIALA 1,6 ML C 


NEUPRAMIR 
data prima registrazione specialità 31-12-92 


Codice Specialità: 28029 Titolare AIC: LUSO FARMACO 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028029 015 20 COMPRESSE 600 MG C 
NEURABEN 
data prima registrazione specialita 04-09-81 Codice Specialità: 23585 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023585 019 30 CAPSULE C 


Data 
Registazione 


13-02-93 
13-02-93 


Registazione 
31-12-92 


Data 


Registazione 


04-09-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01 -06-95 


NEURACTIV 
data prima registrazione specialità 17-07-86 Codice Specialità: 26072 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026072 013 10 FIALE 1 G C 
026072 037 20 COMPRESSE 800 MG C 
026072 049 SOLUZIONE 0S 120 ML 16% C 
026072 052 10 FLAC. SOLUZ 0S 5 ML 16% C 


NEURAMIDE 


data prima registrazione specialità: 30-09-80 


Codice Specialità: 5104 


Data 
Registazione 


17-07-86 
17-07-86 
02-10-89 
02-10-89 


| Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
05104 029 IM 3 FIALE 13 ML 13,9 MG C 
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Data 
Registazione 
30-09-80 


01-06-95 


1-2-1997 


NEURARMONIL 
Codice Specialità 26280 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


—— —————————m—mm 6 Tm ————————_ mv ro— n =. — —6—@——————— ———————m@—————_—eee@— ————————_———————€—È 


Titolare AIC: NATTERMANN (GERMANIA) 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


N. AIC Confezione 
026280 014 30 COMPRESSE 30 MG 


NEUREX 
Codice Specialità 27078 


Data 
Registazione 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 22-03-93 


N. AIC Confezione 
027078 029 = 5005 FIALE 500 MG/4 ML 
027078056 10003 FIALE 1000 MG/4 ML 
NEUROBIOL 


data prima registrazione specialità 02-01-85 Codice Specialità 26135 


N. AIC Contezione 
- 026135 032 AD SCIROPPO 200 G 


NEUROBIONTA 


data prima registrazione specialità 27-04-66 Codice Specialità 20681 


Data 
Registazione 


22-03-93 
22-03-93 


Data 
Recistazi 
29-01-87 


N. AIC Confezione 
020681 058 IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV 
020681 060 20 CONFETTI 
NEUROFTAL 


data prima registrazione specialità 04-05-54 Codice Specialità 4181 


N. AIC Confezione 
04181 018 I HM 10 F 0,5 ML 
04181 020 H IM 10 F 0,5 ML 
04181 032 B12 20 CONFETTI 


NEUROGER 
data prima registrazione specialità 18-02-93 Codice Specialità 28121 
i) 
N. AIC Confezione 
028121 010 30 COMPRESSE 10 MG 
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Data 
aa 
03-12-86 


03-12-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NEUROL 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 4533 T.iolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04533 030 IM 10 FIALE 2 ML C 27-04-91 01-06-95. 
Sn] 
NEUROLITE 
data prima registrazione specialità: 21-09-95 Codice Specialità 28847 Titolare AIC: DU PONT PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028847 010 FIALE LIOFILIZZATE 1 ML C 21-09-95 


NEUROMET 
data prima registrazione specialità: 21-04-84 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025294 012 10 FIALE1G5 ML C 
025294 024 30 COMPRESSE 400 MG C 
025294 036 20 COMPRESSE 800 MG C 
025294 048 SOLUZIONE OS 120 ML 16,0% C 
025294 051 10 FLAC. SOLUZ ORALE 5 ML 16,0% C 
025294 063 1 FLACONE 30 MU6 G C 
025294 075 8 BUSTINE 1600 MG C 


NEURONIL 
data prima registrazione specialità: 29-12-92 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028301 012 14 COMPRESSE 100 MG C 
028301 024 . 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV. C 


NEURONTIN 


data prima registrazione specialità: 18-07-95 Codice Specialità: 28740 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimbcorsabilità SSN 
028740 013 50 CAPSULE 100 MG A 
028740 025 =—50 CAPSULE 300 MG A 
028740 037 30 CAPSULE 400 MG A 


Codice Specialità: 28301 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA 


Codice Specialità 25294 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Registazione 


21-04-84 
21-04-84 
21-04-84 
02-10-89 
02-10-89 
31-10-94 


31-10-94 


Data 
Registazione 
29-12-92. 
29-12-92 


Data 
Registazione 
18-07-95 
18-07-95 
18-07-95 


Data 
.Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


NEUROTON 
data prima registrazione specialità 24-02-82 Codice Specialità: 24580 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.R.L 
Fascia 
N. AIC Confezione = Rimborsabilità SSN 
024580 033 IM IV 3 FIALE 250 MG 2 ML C 
024580 045 IM IV 5 FIALE 250 MG 2 ML C 
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Data 

Registazione 
24-02-82 
24-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024580 058 =—IMIV2 FIALE 500 MG 3 ML c 

024580 060 IMIV3 FIALE 500 MG 3 ML c 

024580072 = IMIV5 FIALE 500 MG 3 ML c 

024580 084 10001 FIALA 4 ML c 

024580 096 10003 FIALE 4 ML c 


NEUTROLAC 


Codice Specialità 16371 Titolare AIC: BAYER 


data prima registrazione specialità 27-05-83 


Data 
Registazione 


24-02-82 
24-02-82 
24-02-82 
23-04-83 
23-04-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
016371 027 36 COMPRESSE C 


NEUTROSE VICHY 


27-05-83 


Data 
Rinnovo 
01-96-95 


data prima registrazione specialità 03-12-81 Titolare AIC: SYNTHELABO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06483 022 42 COMPRESSE C 


NEVACORT 
Titolare AIC: IDIM 


data prima registrazione specialità 29-09-60 


Data 
Reoistazi 
18-02-93 


Fasci 
N. AIC ‘Confezione Rimborsabilità SSN 
014385 013 4 OVULI VAGINALI C 
NEVANIL 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità: 22306 Titolare AIC: DERMALIFE 
Fasci 
N. AIC Confezione - Rimborsabilità SSN 
022306 031 40 CAPSULE GELATINA MOLLE Cc 


data prima registrazione specialità 29-05-93 


Codice Specialità 28425 


Data 
Registazione 
29-09-60 


Data 
IRE 
15-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Nes 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

028425 015 25 COMPRESSE 200 MG Cc 

028425 027 =—25 COMPRESSE 400 MG A 

028425 039 = 1FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 

028425 041 = CREMA5%3G Cc 

028425 054 =—CREMA5%106 Cc 
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Data 
Registazione 
29-05-93 
29-05-93 
29-05-93 
29-05-93 
31-10-94 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NEVRIL 
data prima registrazione specialità: 24-07-65 Codice Specialità: 20564 Titolare AIC: TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020564 023 1000 IM 5 F LIOF + 5 F SOLV C 24-02-86 01-06-95 


NICANT ‘ 
data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26292 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026292 021 50 CONFETTI 20 MG C 01-03-89 01-06-95 
026292 033 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 01-03-89 01-06-95 


‘ 


NICAPRESS 
data prima registrazione specialità 01-03-89 —Codice Specialità 26635 Titolare AI: —BENEDETTI 
Fascia Data | Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026636 074 —30CONFETTI 20 MG c 23-03-95 01-06-95 
026636 086 50 CONFETTI 20 MG A 23-03-95 01-06-95 
026636 098 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 23-03-95 01-06-95 


NICARDAL 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità: 25991 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025991 011 30 CONFETTI 20 MG C 06-08-85 01-06-95 
025991 023 50 CONFETTI 20 MG A 06-08-85 01-06-95 
025991 035 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 01-09-88 01-06-95 


NICARDIUM 
data prima registrazione specialità: 18-09-96 ‘ Codice Specialità 29279 Titolare AIC: DRUG RESEARCH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029279 015 20 COMPRESSE RILAS. MODIFICATO 80 MG C 18-09-96 


NICARPIN 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 26020 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026020 026 50 COMPRESSE 20 MG A 06-08-85 01-06-95 
026020 038 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 02-05-89 01-06-95 


Serie generale - n. 26 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 


NICERGOLYN 


data prima registrazione specialità: 12-01-82 


Codice Specialità 24462 


Titolare AIC: 


ERBAMONT 


NICER 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28570 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028570 012 GOCCE 1% 30 ML C 31-10-94 
028570 024 30 COMPRESSE 30 MG C 31-10-94 


N. AIC 
024462 032 
024462 044 
024462 057 


NICETILE 


data prima registrazione specialità 07-06-84 


Confezione 
8 F LIOF + 8 F SOLV 


“30 CAPSULE 30 MG 


30 COMPRESSE EFFERV. 30 MG 


Codice Specialità 25369 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


SIGMATAU 


Data 
Registazione 
12-01-82 
04-05-93 
04-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025369 048 
025369 051 
025369 063 
025369 075 


NICHOLIN 


data prima registrazione specialità: 20-11-71 


N. AIC 
022409 015 
022409 041 
022409 054 
022409 066 
022409 078 
022409 080 
022409 092 


NICIZINA 


data prima registrazione specialità: 21-09-79 


N. AIC 
06340 032 


Confezione 

30 COMPRESSE 500 MG 

20 BUSTINE 500 MG 

FLACONE GOCCE 

IM IV 5 FLACONI LIOF + 5 F. SOL 4 ML 


Codice Specialità: 22409 


Confezione 

IM IV 5 FIALE 2 ML 100 MG 
250 5 FIALE 2 ML 

500 3 FIALE 4 ML 

500 5 FIALE 4 ML 

1 FIALA 4 ML 1000 MG 

2 FIALE 4 ML 1000 MG 

3 FIALE 4 ML 1000 MG 


Codice Specialità 6340 


Confezione 
30 COMPRESSE 200 MG 


2041 


Titolare AIC: 


CYANAMID 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo 0 dò 000 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Riszetoi 
07-06-84 
07-06-84 
02-01-86 
13-03-93 


Data 
Registazione 
20-11-71 
01-08-80 
02-06-79 
13-10-82 
15-06-81 
15-06-81 
15-06-81 


Data 
Registazione 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


NICOLSINT 
data prima registrazione specialità 13-05-85 


Codice Specialità: 25755 


N. AIC Confezione 
025755 087 IM O EV 3 FIALE 1000 MG 4 ML 
025755 099 IM IV 5 FIALE 500 MG 4 ML 
NICOPRIVE 


data prima registrazione specialità: 20-04-76 Codice Specialità: 22844 
N. AIC Confezione 
022844 017 60 CONFETTI 


NICORETTE 


data prima registrazione specialità: 18-05-85 Codice Specialità: 25747 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


EPIFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


IFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 
Ù 


PHARMACIA AB 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Registazione 


20-04-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025747 015 105 TAVOLETTE MASTICABILI 2 MG 
025747 027 105 TAVOLETTE MASTICABILI 4 MG 
025747 039 30 GOMME MASTICABILI 2 MG 
025747 041 7 CEROTTI 10 CM2 
025747 054 28 CEROTTI 10 CM2 
025747 066 7 CEROTTI 20 CM2 
025747 078 28 CEROTTI 20 CM2 
025747 080 7 CEROTTI 30 CM2 
025747 092 28 CEROTTI 30 CM2 
025747 104 14 CEROTTI 30 CM2 
025747 116 21 CEROTTI 30 CM2 
025747 128 MENTA 30 TAVOLETTE MAST. 2 MG 
025747 130 MENTA 105 TAVOLETTE MAST. 2 MG 
025747 142 INHALER 42 UNITA' + BOCCHINO 
025747 155 INHALER 42 UNITA’ 10 MG 
025747 167 MENTA 30 TAVOLETTE MAST. 4 MG 


NICOSTEROLO 


data prima registrazione specialità: 14-10-81 Codice Specialità 18759 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


eHozoeKoHoZzoKHoKHoHoHoHoHoHoHoHoMe) 


Titolare AIC: 


GUIDOTTI 


Data 
Registazione 
18-05-85 
18-05-85 
20-04-88 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 
31-10-94 
31-10-94 
07-06-95 
07-06-95 
19-01-96 
19-01-96 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
018759 011 50 COMPRESSE 400 MG 


NICOTINE PATCH 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Confezione 
028685 016 14 CEROTTI TRANSD. NICOT. 7 MG 
028685 028 14 CEROTTI TRANSD. NICOT. 14 MG 
028685 030 14 CEROTTI TRANSD. NICOT. 21 MG 


— 642 — 


Codice Specialità: 28685 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


LEPETIT 


Data 
Registazione 
14-10-81 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


NICOTINELL TTS 


data prima registrazione specialità 13-01-92 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 27956 


Titolare AIC: 


ZYMA 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


027956 109 
027956 111 
027956 123 
027956 135 
027956 147 
027956 150 


NICOTRANS 


data prima registrazione specialità: 28-12-91 


Confezione 


7 SISTEMI TTS 10 CM2 


7 SISTEMI TTS 20 CM2 
7 SISTEMI TTS 30 CM2 
10 21 CEROTTI 10 CM2 
20 21 CEROTTI 20 CM2 
30 21 CEROTTI 30 CM2 


Codice Specialità: 27920 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oo Moe MeoMenMe) 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registazione 


07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
027920 014 
027920 026 
027920 038 
027920 040 


NICOTROL 


data prima registrazione specialità: 07-06-95 


Confezione 
14 CEROTTI 30 MG 
7 CEROTTI 30 MG 


LIGHT 7 CEROTTI TTS 15 MG 


LIGHT 14 CEROTTI TTS 15 MG 


Codice Specialità 29207 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


PIERREL 


Data 
Registazione 
28-12-91 
07-08-92 
07-08-92 
07-08-92 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
029207 014 
029207 026 
029207 038 


Ì NICOZID 


data prima registrazione specialità: 10-06-52 


Confezione 

1 FLAC. SPRAY 10 ML 
2 FLAC. SPRAY 10 ML 
4 FLAC. SPRAY 10 ML 


Fascia 


Rimborsabalità SSN 


Titolare AIC: 


VECCHI & C PIAM 


Data 
Registazione 
07-06-95 
07-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
06455 024 
06455 036 
06455 048 
06455 051 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 


028767 010 
028767 022 


Confezione 

590 COMPRESSE 100 MG 

50 COMPRESSE 200 MG 

6 FIALE 100 MG 

5 FIALE 5 ML 500 MG IM IV 


Confezione 
30 CAPSULE 100 MG 
30 BUSTINE GRANULATO 100 MG 


Codice Specialità 6455 


Codice Specialità 28767 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


A 
C 
A 


Titolare AIC: 


IBIF:N 


Data 
Registazione 
16-04-68 
22-11-72 
10-06-52 
30-06-76 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


NIDOL 
data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC Confezione 
028705 010 30 COMPRESSE 100 MG 
028705 022 30 BUSTE 100 MG 
028705 034 10 SUPPOSTE 200 MG 


NIFEDICOR 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: TOSI 


Codice Specialità 28705 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 66 
A 66 
C 


data prima registrazione specialità: 17-02-82 Codice Specialità: 24608 Titolare AIC: 
Fascia 
N° AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024608 010 30 CAPSULE 10 MG C 
024608 022 50 CAPSULE 10 MG A 
024608 034 50 CAPSULE 20 MG A 
024608 046 GOCCE ORALI 30 ML 2% A 
024608 059 RETARD 50 COMPRESSE MG 20 A 


NIFEDIN 


data prima registrazione specialità: 26-10-83 


Codice Specialità: 24370 Titolare AIC: BENEDETTI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


MONSANTO ITALIANA S.P.A 


Data 
Registazione 


17-02-82 
17-02-82 
05-02-83 
05-02-83 
13-07-85 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024370 013 30 CAPSULE 10 MG 
024370 025 50 CAPSULE 10 MG 
NIFLAM 


data prima registrazione specialità: 27-12-80 


N. AIC Confezione 
022824 015 30 CAPSULE 250 MG 
022824 066 AD 10 SUPPOSTE 500 MG 
022824 078 BB 10 SUPPOSTE 285 MG 
022824 092 GEL 60 G 2,5% 
022824 104 CREMA 60 G 3% 
NIFTEN 


data prima registrazione specialità: 25-01-93 


N. AIC Confezione 
027854 013 28 CAFSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


Codice Specialità: 22824 Titolare AIC: UPSAMEDICA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 


O 0 0Ò OÒ » 


Codice Specialità 27854 Titolare AIC: ZENECA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 


26-10-83 
26-10-83 


Data 
Registazione 


27-12-80 
04-06-83 
04-06-83 
13-02-92 
13-02-92 


25-01-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


NIMBEX 
data prima registrazione specialità: 26-08-96 


Codice Specialità 31975 


Confezione 


031975 016 / M 2 5 FIALE DA 2,5 ML 2 MG/ML 
031975 028 / M 2 5 FIALE DA 5 ML 2 MG/ML 
031975 030 / M 25 FIALE DA 10 ML 2 MG/ML 
IM 22 
IMS5S1 


N. AIC 


031975 042 FIALE DA 25 ML 2 MG/ML 
031975 055 FLACONCINO DA 30 ML 5 MG/ML 


NIMBISAN 


data prima registrazione specialità 01-07-92 Codice Specialità 27803 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


WELLCOME FOUNDATION 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


00000 


Titolare AIC: 


SOLVAY PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


26-08-96 
26-08-96 
26-08-96 
26-08-96 
26-08-96 


Data 
Rinnovo 


Confezione 
30 COMPRESSE 0,25 MG 


N. AIC 
027803 028 


NIMEDEX 
Codice Specialità 29120 


data prima registrazione specialità: 04-08-95 


Titolare AIC: 


ITALFARMACO 


Data 
Registazione 
07-02-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
029120 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG 
029120 021 30 BUSTINE BIPARTITE 400 MG 


NIMESULENE 
Codice Specialità: 29007 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Titotare AIC: 


GUIDOTTI 


Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
029007 046 30 COMPRESSE 100 MG 
029007 059 30 BUSTINE 100 MG 
029007 061 10 SUPPOSTE 200 MG 


NIMICOR 
Codice Specialità: 26014 


data prima registrazione specialità: 02-09-85 


Data 
Registazione 
23-02-96 
23-02-96 
23-02-96 


Data 


N. AIC Confezione 
026014 011 30 COMPRESSE 20 MG 
026014 023 50 COMPRESSE 20 MG 
026014 047 RETARD 30 CAPSULE 40 MG 
NIMOTOP 


data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26403 


N. AIC Confezione 
026403 016 36 COMPRESSE 30 MG 
026403 055 GOCCE OS 25 ML 4% 
026403 067 36 BUSTINE MONODOSE GRANULATO 30 MG 


— 645 — 


Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 
A 
Titolare AIC: BAYER AG 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 19 
A 19 
A 19 


Data 
Registazione 
02-09-85 
02-09-85 
01-09-88 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NIMOTOP PER INFUSIONE 


data prima registrazione specialità 27-04-91 Codice Specialità: 27724 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027724 018 FL INFUS. 10 MG/50 ML + DEFLUSS. H 27-04-91 01-06-95 
i NIMS 
data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 28546 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028546 012 30 BUSTE 100 MG A 66 27-04-93 
028546 024 10 SUPPOSTE 200 MG C 27-04-93 


NIOTAL* 
data prima registrazione specialità 20-10-95 Codice Specialità: 31850 Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031850 011 30 COMPRESSE 10 MG C 20-10-95 
NIPENT 
data prima registrazione specialità: 19-01-95 Codice Specialità: 28645 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028645 012 IV 1 FLACONE 10 MG H 19-01-95 


NIPIOZIM 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 25539 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025539 014 GOCCE 10 FL POLV. + 10 FL SOLV C 27-07-87 01-06-95 
025539 026 30 COMPRESSE 60 MG C 27-07-87 01-06-95 
NIROX 
data prima registrazione specialità: 29-01-85 Codice Specialità: 25604 Titolare AIC. MEDICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025604 012 10 SUPPOSTE 20 MG C 29-01-85 01-06-95 
025604 048 30 CAPSULE 20 MG A 66 29-01-85 01-06-95 
025604 051 CREMA 50 G 1% C 02-05-89 01-06-95 


1-2-1997 


NIRVANIL 


data prima registrazione specialità: 28-03-66 


N. AIC Confezione 
020709 034 12 CAPSULE 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 20709 Titolare AIC: MAGGIONI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


NISKEMIL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28294 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028294 027 40 COMPRESSE 10 MG C 
028294 039 20 COMPRESSE 20 MG C 
NISOLID 
data prima registrazione specialità: 19-03-84 Codice Specialità: 25227 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025227 012 1 FLAC. 20 ML 0,025% B 
025227 024 AEROSOL DOSATO 200 DOSI A 


NISOLID MONODOSE 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29418 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029418 011 AD 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,1% A 
029418 023 BB 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,05% A 


NISSEL 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità: 28691 Titotare AIC: POLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028691 018 30 CAPSULE 100 MG C 
028691 020 FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML C 


NITENS 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28209 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028209 017 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML C 
028209 029 10 FLAC.NI LAVANDA VAG. 10 ML C 
028209 031 10 BUSTINE LAVANDA VAG. 10 ML C 


sl64 = 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-07-95 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazi 
19-03-84 
19-03-84 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NITOSSIL 


data prima registrazione specialità: 10-06-83 Codice Specialità: 25073 Titolare AIC: ZYMA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025073 014 20 COMPRESSE 20 MG C 
025073 026 SCIROPPO 200 ML C 
025073 038 FLINO SOSPENSIONE 25 ML C 
025073 040 SCIROPPO FLACONE 100 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NITRADISC 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26287 Titolare AIC: SEARLE & COMPANY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026287 019 15 SISTEMI TRANSDERMICI 160 MG C 
026287 021 15 SISTEMI TRANSDERMICI 320 MG C 


Data 
Registazione 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


NITRALFA 
data prima registrazione specialità 01-06-93 Codice Specialità: 26515 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026515 015 30 COMPRESSE DIVISIBILI C 
NITRARD 
data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità: 26819 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026819 019 RETARD 30 COMPRESSE 40 MG C 


01-06-93 


Data 
Registazione 
02-10-89 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NITREX 
data prima registrazione specialità 18-10-96 Codice Specialità 29311 Titolare AIC: ESSEX 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
029311 014 50 CAPSULE 20 MG A 18-10-96 
029311 026 30 CAPSULE 40 MG A 18-10-96 
029311 038 30 CAPSULE 60 MG A 18-10-96 
NITRO-DUR 
data prima registrazione specialità: 15-03-84 Codice Specialità 25224 Titolare AIC: KEY PHARMACEUTICALS INC 
Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
025224 104 MG 2,5 15 CEROTTI 2,5 MG/24 H C 27-11-95 
025224 116 5 15 CEROTTI 5 MG/24 H A 27-11-95 
025224 128 7,5 15 CEROTTI 7,5 MG/24 H A 27-11-95 
025224 130 10 15 CEROTTI 10 MG/24 H A 27-11-95 
025224 142 MG 15 10 CEROTTI 15 MG/24 H C 27-11-95 
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Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NITROCOR 
data prima registrazione specialità 03-02-82 Codice Specialità: 24558 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024558 064 UNGUENTO 40 G 2% C/SIRINGA C 


NITRODERM TTS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
03-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 25-02-84 Codice Specialità: 25193 Titolare AIC: CIBA GEIGY 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025193 018 5 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 
025193 020 10 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 
025193 032 15 SISTEMI 15 MG C 


NITROFURIN G.W. 


data prima registrazione specialità: 29-04-67 Codice Specialità: 12294 Titolare AIC: FERMENTI 


Data 
Registazione 
25-02-84 
25-02-84 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
012294 017 10 CAPSULE 0,25 C 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 


29-04-67 


NITRONG 
data prima registrazione specialita: 22-05-76 Codice Specialità: 23025 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023025 012 RITARDO 50 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 


22-05-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NITROSORBIDE 
data prima registrazione specialità: 01-02-79 Codice Specialità 20925 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabuità SSN 
020925 018 50 COMPRESSE 10 MG A 
020925 020 RETARD 40 CAPSULE C 
020925 032 RETARD 40 CAPSULE 40 MG A 
020925 069 IV 10 FIALE 10 ML 5 MG A 


NITROSYLON 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29029 Titolare AIC: 
Fascia ’ 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029029 016 5 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 
029029 028 10 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 VG A 
029029 030 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG C 
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Data 
Registazione 
02-11-79 
01-02-79 
08-02-83 
10-02-87 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


NIVADIL 


data prima registrazione specialità: 10-06-96 


N. AIC 
029323 019 
029323 021 
029323 033 
029323 045 


NIVEN 


data prima registrazione specialità: 29-09-96 


N. AIC 
029406 016 


NIX 


data prima registrazione specialità 20-05-91 


N. AIG 
028017 022 


NIZACOL 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 29323 


Confezione 

30 CAPSULE 8 MG 
50 CAPSULE 8 MG 
30 CAPSULE 16 MG 
50 CAPSULE 16 MG 


Codice Specialità: 29406 


Confezione 
30 COMPRESSE CESSIONE REGOLATA 40 MG 


Codice Specialità: 28017 


Confezione 
FALCONE CREMA FLUIDA 59 ML 


Codice Specialità: 25999 


Titolare AIC: 


DIBRA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O OÒ da 


Titolare AIC: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 


Data 
Registazione 


29-09-96 


Titolare AIC: WARNER WELLCOME CONSUMER 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 10-04-95 


Titolare AIC: 


BENEDETTI 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
025999 071 
025999 083 
025999 095 
025999 107 
025999 119 
025999 121 


NIZAX 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


N. AIC 
026616 019 
026616 021 
026616 033 
026616 045 
026616 058 


Confezione 

CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G 
POLVERE USO TOPICO 2% 30 G 
CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G 
15 OVULI VAGINALI 100 MG 

20 COMPRESSE 250 MG 

10 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 26616 


Confezione 

20 CAPSULE 150 MG 

10 CAPSULE 300 MG 

IV 5 FIALE 100 MG/4 ML 
IV 5 FIALE 150 MG/6 ML 
IV 5 FIALE 300 MG/12 ML 


— 650 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


> 5» OOO O 


Titolare AIC: 


LILLY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


O O TIT » 


48 
48 


Data 
Registazione 


08-03-89 
08-03-89 
08-03-89 
08-03-89 
08-03-89 
08-03-89 


Data 
Registazione 


30-07-87 
30-07-87 
09-03-92 
09-03-92 
09-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
NIZORAL 
data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità: 24964 Titolare AIC: 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024964 025 20 COMPRESSE 200 MG A 
024964 037 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 8 C 
024964 090 POLVERE DERMATOLOGICA 2% 30 G C 
024964 138 = SCALP FLUID 2% FLACONE 80 G C 


NO-GAS GIULIANI CARBOSYLANE 


data prima registrazione spectalità 28-02-90 Codice Specialità: 26237 Titolare AIC: GIULIANI 


Serie generale - n. 26 


JANSSEN PHARMACEUTICA NV. 


Data 
Registazione 
27-07-85 
17-02-86 
07-01-88 
01-12-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026237 014 48 CAPSULE (24 UNITA’ POSOLOG) C 
026237 026 96 CAPSULE (48 UNITA' POSOLOG) C 


NOAN 


data prima registrazione specialità 15-05-62 


Codice Specialità 19993 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019993 017 25 CONFETTI 5 MG C 
019993 031 IM IV 3 FIALE 1 ML 10 MG C 
019993 043 GOCCE ORALI 20 ML C 
NOBECUTANE 
data prima registrazione specialità 29-11-95 Codice Specialità 32138 Titolare AIC: ASTRA AB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032138 012 SPRAY 75 ML C 
032138 024 SPRAY 250 ML C 


Data 
Registazione 
28-02-90 
28-02-90 


| Data 
Registazione 
15-05-62 
11-11-67 
09-06-71 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


NOCTAMID 
data prima registrazione specialita 20-06-85 Codice Specialità: 25057 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025057 011 30 COMPRESSE 1 MG C 
025057 023 30 COMPRESSE 2 MG C 


Data 
Registazione 
20-06-85 
20-06-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


NOCTIS 
data prima registrazione specialità 25-10-85 Codice Specialità: 25877 Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025877 010 30 CONFETTI 450 MG C 
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Data 
Registazione 


25-10-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NOLIPAX 


data prima registrazione specialità: 29-03-83 Codice Specialità: 24948 


Titolare AIC: 


SALUS 


N. AIC Confezione 
024948 010 50 CAPSULE 100 MG 


NOLIPID 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 24975 


A 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


14 


SAMIL 


Data 
Registazione 


29-03-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024975 017 50 CAPSULE 500 MG 


NOLVADEX 
Codice Specialità: 23362 


data prima registrazione specialità 30-08-76 


C 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


ZENECA 


Data 
Registazione 


20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


023362 039 30 COMPRESSE 10 MG 
023362 041 D 20 COMPRESSE 20 MG 


NON ACID 


data prima registrazione specialità: 31-05-60 Codice Specialità: 17048 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


Fascia 


FIRMA 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
017048 012 GRANULATO G 150 
017048 024 50 COMPRESSE MASTICABILI 
017048 036 30 BUSTINE G 5 


NOOTROPIL 
Codice Specialità: 22921 


data prima registrazione specialità 04-10-80 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Fascia 


UCB 


Data 
Registazione 
31-05-60 
31-05-60 
05-12-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022921 047 SCIROPPO 120 ML 20% 
022921 062 GOCCE ORALI 30 ML 33,33% 
022921 074 FLAC. PERFUSIONE 60 ML SOL. 20% 
022921 086 12 FIALOIDI INIETTABILI 15 ML 
022921 098 40 COMPRESSE 1200 MG 


NOPAR 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità: 28507 


N. AIC Confezione 
028507 010 30 COMPRESSE 0,05 MG 
028507 022 40 COMPRESSE 0,25 MG 
028507 034 20 COMPRESSE 1 MG 
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Rimborsabilità SSN 


eHozezeMe) 


Titolare AIC: 


Fascia 


LILLY 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
04-10-80 
08-04-82 
06-10-84 
06-10-84 
13-05-85 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 _ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NOPRON 
data prima registrazione specialità: 16-02-85 .Codice Specialità: 25566 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025566 047 =—=—FLACONE SCIROPPO 200 G C 
025566 050 30 CONFETTI 30 MG C 
025566 062 30 CONFETTI 60 MG C 


Data 
Registazione 
27-07-95 
27-07-95 
27-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NOR-PA 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28023 Titolare AIC: SALUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028023 012 30 COMPRESSE DIVISIBILI A 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


NORAVID i 
data prima registrazione specialità: 17-10-85 Codice Specialità: 26086 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026086 025 10 FIALE 200 MG 2,5 ML C 
026086 052 21 CAPSULE 400 MG C 


Data 
Registazione 
21-04-86 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


NORBILINE 
data prima registazione specialità: 20-11-71 Codice Specialità: 21869 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


021869 033 SCIROPPO 200 ML C 


NORCURON i 
data prima registrazione specialità 10-02-87 Codice Specialità: 26566 Titolare AIC: ORGANON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026566 012 5 F. LIOF. 4 MG +5 F. SOLV. 1 ML H 
026566 024 10 F. LIOF. 4 MG + 10 F. SOLV. 1 ML H 


NORDITROPIN i 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 27686 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027686 017 - FLAC. LIOF. 12 Ul + F. SOLV. 3 ML C 
027686 031 1 FIALA LIOF 4 UI + 1 FIALA 1 ML A 39 
027686 043 PENSET 12 UI C 
027686 056 PENSET 24 UI C 
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Data 
Registazione 


16-02-80 


Data 
Registazione 
10-02-87 
10-02-87 


Data 
Registazione 
31-10-94 
18-02-93 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NORISTERAT 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26581 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026581 013 1 FIALA 1 ML C 


NORITREN 
data prima registrazione specialità: 05-12-68 Codice Specialità: 21153 Titolare AIC: LUNDBECK 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021153 010 30 CONFETTI 10 MG A 
021153 022 30 CONFETTI 25 MG A 


NORMABRON 
data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità: 28750 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028750 014 30 COMPRESSE C 
028750 026 SCIROPPO 200 ML C 
NORMALENE 
data prima registrazione specialità: 09-06-71 Codice Specialità: 14205 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014205 037 20 CONFETTI 5 MG C 
014205 049 6 SUPPOSTE 10 MG C 
NORMASE 
| data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29144 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029144 019 SCIROPPO 200 ML C 
NORMASE EPS 
data prima registrazione specialità: 26-05-78 Codice Specialità: 23535 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023535 115 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 
023535 127 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 
023535 139 FLACONE SCIROPPO 200 ML C 
023535 141 FLACONE SCIROPPO 250 ML C 
023535 154 FLACONE SCIROPPO 400 ML C 
023535 166 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 66,7% A 59 


tu 004 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-06-88 


Data 
Registazione 
05-12-68 
05-12-68 


Data 
Registazione 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Registazione 
27-04-87 
27-04-87 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Registazione 
24-10-88 
24-10-88 
24-10-88 
24-10-88 
24-10-88 
02-11-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NORMISON 
data prima registrazione specialità 26-07-86 Codice Specialità: 25058 Titolare AIC: WYETH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025058 025 20 CAPSULE 20 MG C 


NORMIX 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-07-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 23-04-85 Codice Specialità 25300 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025300 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 
025300 043 1 FLAC. SOSPENSIONE GRANULATO 60 ML 2 G/100 ML A 


Data 
Registazione 


23-04-85 
23-04-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


NORMOBREN 
data prima registrazione specialità: 01-07-90 Codice Specialità: 27323 Titolare AIC: MEDOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027323 017 10 FLNI LIOF. 500 MG + 10 F SOLV C 
027323 029 30 COMPRESSE 500 MG C 
027323 031 1 FLAC. SOLUZ. ESTEMP. 12,316 G C 


Data 
Registazione 
01-07-90 


01-07-90 
01-07-90 


NORMOFER 
data prima registrazione specialità: 18-10-96 Codice Specialità: 28144 Titolare AIC: MAGIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028144 018 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 


Data 
Registazione 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


NORMOGAMMA 
data prima registrazione specialità: 08-05-76 Codice Specialità: 10101 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione 
08-05-76 


010101 018 1 FIALA 2 ML C 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


NORMOGIN 
data prima registrazione specialità: 25-01-80 Codice Specialità: 9132 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


09132 010 6 CANDELETTE VAGINALI 1 G C 


— 655 — 


Data 
Registazione 


25-01-80 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NORMOPARIN 
data prima registrazione specialità: 29-03-83 Codice Specialità: 24928 Titolare AIC: BALDACCI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024928 083 IV 10 FIALE 5.000 Ul 1 ML A 
024928 095 IV 1 FLAC. 25.000 UI 5 ML A 
024928 107 SC 10 FIALE 5.000 Ul 1 ML A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
20-03-95 
20-03-95 
20-03-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NORMOPRESS 
data prima registrazione specialità 01-12-89 Codice Specialità: 25871 Titolare AIC: ECUPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025871 031 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 + 2,5 MG A 


Data 
Registazione 


04-08-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NORMOSOL 
data prima registrazione specialità; 21-04-84 Codice Specialità: 23204 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023204 011 R 1 FLAC. 500 ML A 
023204 035 R GLUCOSIO 5% 1 FLAC. 500 ML A 
023204 050 R/PH 7,4 1 FLAC. 500 ML A 
023204 074 R/K GLUCOSIO 5% 1 FLAC. 500 ML A 
023204 098 M 900 1 FLAC. 500 ML A 
023204 112 M GLUCOSIO 5% 1 FLAC. 500 ML A 


Data 
Registazione 
21-04-84 
21-04-84 
21-04-84 
21-04-84 
21-04-84 
21-04-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NORMOTHEN 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 26818 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026818 017 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A 
026818 029 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A 
NORMOXIDIL 
data prima registrazione specialità: 26-04-89 Codice Specialità 26644 Titolare AIC: MEDOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026644 043 1 FLAC. SOLUZIONE 2% 60 ML C 


NORMUM SERPERO 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 


Data 
Registazione 


26-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 17-09-73 Codice Specialità: 22858 Titolare AIC: SERPERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022858 029 20 COMPRESSE 200 MG C 
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Data 
Registazi 
17-09-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NOROXIN 
data prima registrazione specialità: 09-05-83 Codice Specialità: 24998 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024998 039 14 COMPRESSE 400 MG A 


NOROXIN COLLIRIO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-06-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 25-01-93 Codice Specialità: 27346 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N: AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
027346 016 SOLUZIONE OFTALMICA 0,3% 5 ML C 
027346 028 SOLUZIONE OFTALMICA 0,3% 10 ML A 


NORPROLAC 


Codice Specialità 29181 Titolare AIC: SANDOZ 


data prima registrazione specialità: 14-06-96 


Data 
Registazione 
25-01-93 
25-01-93 


Data 


‘ Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029181 017 3 COMPRESSE 25 MCG + 3 COMPRESSE 50 MCG C 
029181 029 30 COMPRESSE 75 MCG C 
029181 031 30 COMPRESSE 150 MCG C 


NORTIMIL 


Codice Specialità: 21246 Titolare AIC: CHIESI 


data prima registrazione specialità: 25-03-69 


Data 
Registazione 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021246 020 40 COMPRESSE 25 MG A 
021246 032 IM 10 FIALE 2 ML 25 MG C 
NORUXOL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28039 Titolare AIC: KNOLL AG (GERMANIA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028039 016 POMATA 10 G C 
028039 028 POMATA 30 G C 
NORVASC 


data prima registrazione specialità 02-04-90 Codice Specialità: 27428 Titolare AIC: PFIZER 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027428 010 MITE 28 COMPRESSE 5 MG C 
027428 022 14 COMPRESSE 10 MG A 
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Data 
Registazione 
01-12-86 
25-03-69 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NORZETAM 


data prima registrazione specialità: 05-01-79 Codice Specialità: 23845 Titolare AIC: CHEMIL 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023845 011 40 COMPRESSE 800 MG C 
023845 023 GOCCE ORALI 30 ML C 
023845 035 OS 30 BUSTINE MONODOSE 2,5 ML C 
023845 047 10 FIALE 5 ML C 
023845 050 4 FIALE 15 ML C 


NOSSACIN 


data prima registrazione specialità 18-05-84 Codice Specialità: 25239 Titolare AIC: BENEDETTI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


05-01-79 
05-01-79 
05-01-79 
05-01-79 
05-01-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025239 017 20 CAPSULE 500 MG A 


pitt = registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità: 24179 Titolare AIC: MENDELEJEFF 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024179 057 48 COMPRESSE 400 MG A 48 
024179 069 30 COMPRESSE 800 MG A 48 
024179 107 50 COMPRESSE SOLUB. 200 MG C 


NOVACEF 


Codice Specialità: 25455 Titolare AIC: IR 


data prima registrazione specialità: 13-10-84 


Data 
Registazione 


18-05-84 


Data 
Registazione 
12-03-85 


02-05-92 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025455 015 8 CAPSULE 500 MG A 
025455 027 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 
NOVACNYL 


data prima registrazione specialità: 31-10-89 Codice Specialità: 27525 Titolare AIC: ESSETI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027525 017 POLVERE DERMATOLOGICA 30 G 
027525 029 CREMA DERMATOLOGICA 50 G 2% C 
027525 031 POLVERE 10 G C 
027525 043 CREMA 1% 20 G C 
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Data 
Registazione 
13-10-84 
13-10-84 


Data 
Registazione 
31-10-89 
31-10-89 
04-02-91 
28-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 .. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NOVALCOL MEDICAL 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 Titotare AIC: GERMO 


Codice Specialità: 32570 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032570 018 SOLUZIONE FLACONE 20 ML C 18-03-96 
032570 020 SOLUZIONE FLACONE 50 ML C 18-03-96 
032570 032 SOLUZIONE FLACONE 100 ML C 18-03-96 
032570 944 SOLUZIONE FLACONE 125 ML C 18-03-96 
032570 057 SOLUZIONE FLACONE 250 ML C 18-03-96 
032570 069 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 18-03-96 
032570 071 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML C 18-03-96 
032570 083 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 20 ML C 18-03-96 
032570 095 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 50 ML C 18-03-96 
032570 107 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 100 ML C 18-03-96 
032570 119 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 150 ML C 18-03-96 
032570 121, SOLUZIONE SPRAY FLACONE 250 ML C 18-03-96 
NOVALGINA 
a data orima registrazione specialità: 15-05-76 Codice Specialità: 8679 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabaità SSN Registazione Rinnovo 
03679 019 20 COMPRESSE 500 MG C 15-05-76 01-06-95 
08679 021 5 FIALE 2 ML C 15-05-76 01-06-95 
08679 033 GOCCE CRALI 20 ML C 15-05-76 01-06-95 
08679 045 AD 5 SUPPOSTE C 15-05-76 01-06-95 
08679 058 BB 5 SUPPOSTE C 15-05-76 01-06-95 


NOVANEURINA B12 


data prima registrazione specialita: 25-11-82 


Codice Specialità 8736 


Titolare AIC: IS! 


li cir (dii i 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilnia SSN Registazione Rinnovo 
08736 035 5 F. LIOF. + 5 F. SOLV. 1000 MCG C 03-12-86 01-06-95 


NOVANTRONE 
data prima registrazione specialità: 24-01-87 Codice Specialità: 26126 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026126 019 IV 1 FLACONE ‘0 MG 5 MI. C 24-01-87 01-06-95 
026126 021 IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML A 24-01-87 01-06-95 
NOVAPEN 
data prima registrazione specialità: 31-07-73 Codice Specialità: 22777 titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022777 015 12 CAPSULE 250 MG Cc 31-07-73 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


NOVAPIRINA 
data prima registrazione specialità: 02-04-83 Codice Specialità: 24951 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024951 016 4 COMPRESSE 25 MG C 02-04-83 01-06-95 
024951 028 10 COMPRESSE 25 MG C 02-08-83 01-06-95 
024951 030 20 COMPRESSE 25 MG C 02-08-83 01-06-95 
NOVATOX 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità: 28316 Titolare AIC: PULITZER 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028316 014 IM IV 10 F. LIOF 300 MG + SOLV H 22-03-93 
028316 026 IM IV 10 F. LIOF 600 MG + SOLV H 22-03-93 


NOVESINA 


data prima registrazione specialità: 20-03-57 Codice Specialità: 9324 Titotare AIC: SANDOZ 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09324 017 OFTALMICO FLACONE 20 ML 0,4% C 20-03-57 01-06-95 


NOVILAX 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 20578 Titolare AIC: EUROSPITAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020578 023 6 MICROCLISMI 5 ML C 28-03-92 01-06-95 
020578 035 BB 6 MICROCLISMI 3 ML C 04-08-95 01-06-95 
NOVOBIOCYL 
data prima registrazione specialità 02-07-85 Codice Specialità: 25551 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
025551 045 IM 1 FLAC. 500 MG + F SOLV. C 08-03-89 01-06-95 
025551 058 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 55 08-03-89 01-06-95 
feet 
| NOVODIL 
| data prima registrazione specialità 19-10-62 Codice Specialità: 193509 Titotare AIC: O.F.F. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018800 021 75 30 CONFETTI 75 MG C 18-05-84 01-06-95 
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NOVOGYN 
data prima registrazione specialità: 27-06-72 Codice Specialità: 22521 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022521 013 21 21 CONFETTI B 34 27-06-72 01-06-95 


NOVOSEVEN 
data prima registrazione specialità: 24-05-96 Codice Specialità: 29447 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029447 012 / E IV POLVERE LIOF.1,2 MG H 24-05-96 


NOXIGRAM 
data prima registrazione specialità: 26-11-87 Codice Specialità: 26668 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
026668 018 14 CAPSULE 500 MG C 26-11-87 01-06-95 
026668 020 20 CAPSULE 500 MG A 26-11-87 01-06-95 


NOZINAN 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 15228 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015228 012 20 COMPRESSE 25 MG A 21-09-79 01-06-95 
015228 024 20 COMPRESSE 100 MG A 21-09-79 01-06-95 


NUBEM 
data prima registrazione specialità: 20-08-59 Codice Specialità 15475 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015475 015 GOCCE 15 ML ADULTI C 20-08-59 01-06-95 
015475 027 GOCCE 25 ML BAMBINI C 20-08-59 01-06-95 
015475 039 NEBULIZZATORE RINOLOGICO 15 ML C 20-08-59 01-06-95 


NULERON 
data prima registrazione specialità: 09-06-84 Codice Specialità 19165 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019165 012 24 COMPRESSE: C 09-06-84 01-06-95 
019165 024 48 COMPRESSE C 09-06-84 01-06-95 
019165 036 50 COMPRESSE C 09-06-84 01-06-95 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NUMIDAN 


data prima registrazione specialità: 12-10-84 


N. AIC 


025458 011 
025458 023 
025458 035 
025458 047 


N. AIC 


023473 010 
023473 034 


NUROFEN 


NUOVO ANDREWS 


| data prima registrazione specialità: 03-11-78 Codice Specialità: 23473 Titolare AIC: MAGGIONI 


Confezione 
30 CAPSULE 300 MG 


30 BUSTINE GRANULATO 300 MG 


10 SUPPOSTE 600 MG 
GEL 50 G 


Confezione 


10 BUSTINE G 5 
POLVERE 113 G 


data prima registrazione specialità: 15-04-85 


N. AIC 


025634 015 
025634 041 


NUTRINEAL PD2 


Confezione 


12 CONFETTI 200 MG 
24 CONFETTI 200 MG 


data prima registrazione specialità 10-07-95 


Codice Specialità: 25458 Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
66 
66 


OOr» 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 
C 


Codice Specialità: 25634 Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità 29203 Titolare AIC: BAXTER 


THERABEL 


BOOTS COMPANY 


Data 
Registazione 
23-01-85 
12-10-84 
12-10-84 
20-05-91 


Data 
Registazione 
03-11-78 
01-09-88 


Data 
Registazione 
15-04-85 
15-07-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


029203 015 
029203 027 
029203 039 


NUTRINEAL PD4 


Confezione 


SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 2500 ML 


data prima registrazione specialità: 10-07-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 29204 Titolare AIC: BAXTER 


Data 
Registazione 
10-07-65 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


029204 017 
029204 029 
029204 031 


Confezione 


SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 2500 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


SCHERING A.G. 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


NUVELLE 
data prima registrazione specialità: 31-05-96 Codice Specialità 32780 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032780 013 / M 16 CF 2 MG E + 12 CF 2 MG E + 0,075 MGL C 


ii) 


Data 
Registazione 
31-05-96 


Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


O-FLAM 


data prima registrazione specialità: 11-10-73 


N. AIC 


022843 015 
022843 027 
022843 039 


ORLIOSER 


Confezione 


20 CONFETTI 
30 CONFETTI 
30 CONFETTI 200 MG 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 


Codice Specialità: 22843 Titolare AIC: MDM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
A 66 


Codice Specialità: 27950 Titolare AIC: SERONO 


Data 
Registazione 
11-10-73 
11-10-73 
02-06-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027950 017 
027950 029 
027950 031 
027950 043 


OCTILIA 


Confezione 


16 COMPRESSE 10 MG 
16 COMPRESSE 30 MG 
16 COMPRESSE 60 MG 
16 COMPRESSE 100 MG 


data prima registrazione specialità: 24-12-81 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


0000 


Codice Specialità: 24507 Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024507 016 


OCTOFENE 


N. AIC 


025404 017 
025404 029 
025404 031 


OCUFEN 


Confezione 
FLACONE COLLIRIO 8 ML 


data prima registrazione specialità: 01-02-85 


Codice Specialità: 25404 Titotare AIC: 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
AD 10 SUPPOSTE C 
BB 8 SUPPOSTE C 
LATTANTI 8 NIPIOSUPPOSTE C 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


ROUSSEL PHARMA 


ALLERGAN IRLAND LTD 


Data 
Registazione 
24-12-81 


Data 
Registazione 
01-02-85 
01-02-85 
01-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027245 012 
027245 024 


ODONTALG 


Codice Specialità: 27245 Titolare AIC: 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO MONOD. 20 FLAC. 0,4 ML C 
COLLIRIO MONOD. 40 FLAC. 0,4 ML C 


data prima registrazione specialità: 03-02-84 


N. AIC 
025167 014 


Confezione 


Codice Specialità 25167 Titolare AIC: 


SOL. ODONTOSTOMATOLOGICA G 2,5 C 
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GIOVANARDI 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Registazione 
03-02-84 


Data 
Rinnovo 


-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


e —_— e 
ODONTALGICO DR KNAPP 


data prima registrazione specialità: 30-04-82 Codice Specialità: - 6438 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06438 093 B1 3 CACHETS C 04-12-85 01-06-95 
06438 105 B1 8 CACHETS C 04-12-85 01-06-95 
06438 117 B1 8 CAPSULE C 04-12-85 01-06-95 


ODONTOXINA 


data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità: 32048 Titolare AIC: MOLTENI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032048 011 COLLUTTORIO FLAC 100 ML C 28-10-95 
032048 023 COLLUTTORIO FLAC 150 ML C 28-10-95 
032048 035 COLLUTTORIO FLAC 200 ML C 28-10-95 


i ODUE 
| data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 20880 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020880 011 25 CAPSULE 500 MG C 31-12-84 01-06-95 
020880 023 IM 10 F 3 ML 200 MG C 31-12-84 01-06-95 
020880 035 IV 10 F 10 ML 500 MG C 31-12-84 01-06-95 


OFLOCIN 
data pnma registrazione specialità: 


50-07-87 Codice Specialità: 26352 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026352 017 12 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG C 30-07-87 01-06-95 
026352 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 30-07-87 01-06-95 
026352 031 8 COMPRESSE RIVESTITE 300 MG A 30-07-87 01-06-95 

OFTALMIL 
data prima registrazione specialità 20-04-79 Codice Specialità: 13108 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013108 016 LAVAGGIO OCULARE 180 ML C 20-04-79 01-06-95 
013108 028 COLLIRIO 12 ML C 22-04-81 01-06-95 


OFTALZINA 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità: 7420 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07420 021 FLACONE COLLIRIO 10 G Cc 23-11-85 01-06-95 
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1-2-1997 


OFTAN TIMOLOLO 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Confezione 
028549 018 FLACONE 5 ML 0,25% 
028549 020 FLACONE 3 ML 0,25% 
028549 032 COLLIRIO 5 ML 0,50% 
028549 044 FLACONE 3 ML 0,50% 


OFTEAR 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità: 28549 


Codice Specialità: 28174 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FARMILA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


OPrO0O 


Titolare AIC: 


ZAMBON 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
028174 011 


OGURAN 


data prima registrazione specialità 21-12-90 


FLACONE COLLIRIO 10 ML 


Codice Specialità 27412 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC: 


KNOLL 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
027412 016 30 COMPRESSE 50 MG 
027412 028 20 COMPRESSE 100 MG 
027412 042 6 SUPPOSTE 200 MG 
027412 055 10 BUSTINE 0,1 G 
027412 067 GEL 30 G 5% 


OH B12 


data prima registrazione specialità: 29-09-82 


Codice Specialita 16016 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
21-12-90 
21-12-90 
21-12-90 
21-12-90 
21-12-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


016016 053 
016016.065 


OH B12 BI 


data prima registrazione specialità: 29-09-82 


IM 5 FIALE LIOF 1.000 MCG + 5 FIALE 
IM IV 3 F. LIOF. 5000 MCG + 3 F 


Codice Specialità: 20450 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Titolare AIC: 


10 


POLI 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


020450 072 
020450 084 


OKACIN 
data prima registrazione specialità 12-06-96 


1000 IM 5 F LIOF + 5 F SOLV 2 ML 
5000 IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 2 ML 


Codice Specialità 29471 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


CIBA VISION 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
029471 012 COLLIRIO 5 ML 


— 665 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
12-06-96 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


OKI 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28511 Titolare AIC: DOMPE' SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028511 032 10 BUSTINE LAV. VAG. 500 MG/10 ML C 31-10-94 
028511 044 RETARD 20 CAPSULE 320 MG C 31-10-94 
028511 057 10 SUPPOSTE 160 MG C 31-10-94 
028511 069 SCHIUMA 50 ML C 31-10-94 
028511 071 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 60 MG C 31-10-94 
028511 083 10 SUPPOSTE NIPIOLOGICHE 30 MG C 31-10-94 
028511 095 30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG A 66 20-07-95 
028511 107 SOL 1 FLAC 150 ML SOLUZIONE C 14-10-96 
OL BI 
data prima registrazione specialità: 15-05-68 Codice Specialità: 18081 Titolare AIC: GRICAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
018081 024 30 COMPRESSE MASTICABILI C 20-05-91 01-06-95 


OLBETAM 
data prima registrazione specialità: 05-05-84 Codice Specialità: 25307 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025307 024 30 CAPSULE 250 MG C 05-05-84 01-06-95 
OLBIACOR 
data prima registrazione specialità: 27-07-85 Codice Specialità 25659 Titolare AIC: SALUS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025659 020 50 CAPSULE 50 MG C 27-07-85 01-06-95 


OLCADIL 
data prima registrazione specialità: 17-12-87 Codice Specialità: 25889 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025889 015 30 COMPRESSE 1 MG C 17-12-87 01-06-95 
025889 027 30 COMPRESSE 2 MG C 17-12-87 01-06-95 


OLEOBALSAMINA 
data prima registrazione specialità 13-11-81 Codice Specialità 8543 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
08543 011 LINIMENTO 50 G C 13-11-81 01-06-95 
08543 047 POMATA 25 G C 13-11-81 01-06-95 
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1-2-1997 


OLSALAZINA CARLO ERBA 
data prima registrazione specialità: 19-09-95 


Codice Specialità: 29404 


N. AIC Confezione 
029404 011 100 CAPSULE 250 MG 


OMATROPINA LUX 


data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 8243 


- 


N. AIC Confezione 
08243 014 COLLIRIO 1% 9 ML 


OMEPRAZEN 


data prima registrazione specialità: 01-03-90 


Codice Specialità: 26803 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: CARLO ERBA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: ALLERGAN 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC- MALESCI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-09-95 


Data 
Registazione 


24-03-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026803 015 10 CAPSULE 20 MG 
026803 027 1 FIALA LIOF. 40 MG 
026803 039 5 FIALE LIOF. 40 MG 
026803 066 10 CAPSULE 20 MG BLISTER 
OMNIADOL 


data prima registrazione specialità 04-02-82 Codice Specialità 11296 


N. AIC Contezione 
011296 035 2 CONFETTI 
011296 047 12 CONFETTI 


OMNIC 


data prima registrazione specialità: 22-08-96 


Codice Specialità: 32647 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 48 
H 
H 
A 48 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: YAMANOUCHI 


Data 
Registazione 


01-03-90 
10-05-96 
10-05-96 
13-05-96 


Data 
Registazione 


05-01-85 
05-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
032647 012 / M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG 
032647 024 / M 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG 


OMNIDERM 


data prima registrazione specialità: 13-07-84 Codice Specialità: 22771 


N. AIC Confezione 
022771 024 CRM G 30 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Titolare AIC: FACE 


Data 
Registazione 


22-08-96 
22-08-96 


Data 
Registazione 


13-07-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


OMNIPAQUE 
data prima registrazione specialità: 17-10-84 Codice Specialità: 25477 Titolare AIC: 
. Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025477 011 240 SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML H 
025477 023 240 SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H 
025477 035 300 SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML H 
025477 047 300 SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H 
025477 050 300 SOLUZ EV CONTRASTO 100 ML H 
025477 062 350 SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H 
025477 074 350 SOLUZ EV CONTRASTO 100 ML H 
025477 086 300 SOLUZ EV CONTRASTO 75 ML H 
OMNISCAN 
data prima registrazione specialità: 21-02-95 Codice Specialità: 28993 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028993 018 FLACONE 10 ML H 
028993 020 FLACONE 15 ML H 
028993 032 FLACONE 20 ML H 


ONAKA 
Titolare AIC: MAX 


data prima registrazione specialità: 31-12-92 


Codice Specialità 27946 


NYCOMED IMAGING AS 


NYCOMED IMAGING AS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 
17-10-84 
30-06-88 


Data 
Registazione 
21-02-95 
21-02-95 
21-02-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027946 019 10 COMPRESSE 400 MG C 
027946 033 10 BUSTE 800 MG C 
027946 045 10 FLAC. ORALI 400 MG C 
027946 072 10 FIALE 3 ML 200 MG C 


ONCO CARBIDE 


Data 
Registazione 


31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29-09-81 Codice Specialità: 21510 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021510 019 20 CAPSULE 500 MG A 


ONCOSCINT CR103 


Data 
Registazione 
29-09-81 


data prima registrazione specialità: 02-01-92 Codice Specialità: 27787 Titolare AIC: CHIRON B.V. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027787 011 1 FL 1 MG/2ML + FL. SOLUZ. 2 ML H 
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Data 
Registazi 
02-01-92 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ONCOTICE 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 28346 Titolare AIC: —ORGANON 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028346 017 3 FIALE LIOF. 2 ML G 
ONDROLY A 


Titolare AIC: BOFFI 


data prima registrazione specialità 16-08-61 Codice Specialità: 8028 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
08028 033 FLACONE GOCCE 12 ML C 
08028 045 FLACONE GOCCE 30 ML C 
ONIRIA 
data prima registrazione specialità 23-02-87 Codice Specialità: 26308 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026308 015 20 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG C 
OPACIST E.R. 


data prima registrazione specialità 26-09-69 Codice Specialità: 21403 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


021403 011 FLACONE 200 ML H 


Data 
Registazione 
29-11-95 


Data 
Registazione 


26-05-87 


26-05-87 


Data 
Registazi 
23-02-87 


26-09-69 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


OPRIDAN 
data prima registrazione specialità 05-02-81 Codice Specialità: 23922 Titolare AIC: LOCATELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023922 014 30 CONFETTI 10 MG B 
023922 053 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML B 


Data 
Registazione 
05-02-81 


23-05-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


OPTALIDON 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità: 5125 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05125 012 25 CONFETTI C 
05125 024 AD 6 SUPPOSTE C 
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Data 
Registazione 
29-12-83 


29-12-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 


OPTERON 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 20-12-84 


Codice Specialità 25585 


Titolare AIC: 


THERABEL 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
025585 011 


OPTIRAY 


Confezione 


30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


data prima registrazione specialità 12-09-91 


Codice Specialità: 27674 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


Titolare AIC: 


9 


Data 
Registazione 


20-12-84 


MALLINCKRODT MEDICAL INC 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
027674 011 
027674 023 
027674 035 
027674 047 
027674 050 
027674 062 
027674 074 
027674 086 
027674 098 
027674 100 
027674 112 
027674 124 
027674 136 
027674 148 
027674 151 
027674 163 
027674 175 
027674 187 
027674 199 
027674 201 


OPTISTIN 


Confezione 

320 1 FLACONE 20 ML 
320 1 FLACONE 30 ML 
320 1 FLACONE 50 ML 
320 1 FLACONE 100 ML 
320 1 FLACONE 150 ML 
320 1 FLACONE 200 ML 
240 1 FLACONE 50 ML 
240 1 FLACONE 100 ML 
240 1 FLACONE 200 ML 
160 1 FLACONE 50 ML 
160 1 FLACONE 100 ML 
300 1 FLACONE 50 ML 
300 1 FLACONE 100 ML 
300 1 FLACONE 150 ML 
350 1 FLACONE 50 ML 
350 1 FLACONE 100 ML 
350 1 FLACONE 150 ML 


240 FLAC. SIRINGA 50 ML 
300 FLAC. SIRINGA 30 ML 
300 FLAC. SIRINGA 50 ML 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 


N. AIC 


021953 017 


OPTISTIN Z 


Confezione 
COLLIRIO 10 ML 


data prima registrazione specialità. 24-03-82 


N. AIC 


021952 015 


Confezione 
COLLIRIO 10 ML 


Codice Specialità: 21953 


Codice Specialità: 21952 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


E: LD. LL £. £L d. di Li da. LL. LE T.E Lt LI: È 


Titolare AIC: 


ALLERGAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ALLERGAN 


Fascia 


C 


Data 
Registazione 


12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
12-09-91 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
20-07-95 
20-07-95 
20-07-95 


Data 
Registazione 


24-03-82 


24-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
91-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
OPTOCAIN 
data prima registrazione specialità: 20-01-90 Codice Specialità: 27496 Titolare AIC: MOLTENI DENTAL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027496 013 M 3% 10 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 
027496 025 M 3% 50 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 
027496 037 ‘M/A100 2% 10 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 
027496 049 M/A100 2% 50 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 
027496 052 M/A80 2% 10 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 
027496 064 M/A80 2% 50 CARPULE 1,8 ML C 20-01-90 01-06-95 


OPTREX 
data prima registrazione specialità: 23-08-72 


Codice Specialità 6451 Titolare AIC: OPTREX LIMITED 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06451 049 BAGNO OCULARE 110 ML C 
06451 052 BAGNO OCULARE 300 ML C 
06451 064 GOCCE OCULARI 10 ML C 
ORADROXIL 


data prima registrazione specialità: 16-02-85 Codice Specialità: 25511 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025511 027 8 COMPRESSE 1 G A 
025511 039 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 


Data 
Reoictai 
16-02-85 
16-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


ORADYNE.-Z 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32074 Titolare AIC: STAFFORD MILLER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032074 015 == SOLUZIONE FLAC 125 ML C 
032074 027 =—SOLUZIONE FLAC 250 ML C 
032074 039 = SOLUZIONE FLAC 1000 ML C 


ORAL B FUORGEL 
Titolare AIC: DIFA 


data prima registrazione specialità 21-08-89 


Codice Specialità 26677 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026677 017 GEL FLACONE 50 G C 
026677 029 GEL FLACONE 500 G C 
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Data 
Recistazi 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ORAL K 
data prima registrazione specialità: 28-11-83 


Codice Specialità 19293 Titolare AIC: SCLAVO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
50 CONFETTI C 


N. AIC Confezione 
019293 024 


ORALSAN 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32113 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032113 019 10 GOMME DA MASTICARE C 


ORAP 


data prima registrazione specialità: 09-09-83 Codice Specialità: 22907 Titolare AIC: JANSSEN 


Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


022907 036 20 COMPRESSE 4 MG A 


ORASEPTIC 
Codice Specialità 19971 


data prima registrazione specialità: 26-01-81 


Titolare AIC: —@ARNER LAMBERT 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


16-02-85 


Data 


Registazione 
29-11-95 


Data 


Registazione 
09-09-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


3 Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019971 023 COLLUTT. GARGARISMI 200 ML 0,1% C 
01997 1074 COLLUTTORIO FLACONE 100 ML C 
019971 086 COLLUTTORIO FLACONE 200 ML C 
019971 098 SOLUZIONE NEBULIZZATORE 40 ML C 
019971 100 COLLUTTORIO 12 BUSTINE 15 ML C 


ORASEPTIC GOLA 


Data 
Registazione 
26-01-81 
21-04-95 
21-04-95 
21-04-95 
21-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 14-05-96 Codice Spgcialità: 32269 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032269 019 20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO AGRUMI C 
032269 021 20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO MENTA C 


Data 
Registazione 
14-05-96 
14-05-96 


Data 
Rinnovo 


ORASORBIL 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 27826 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027826 027 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 
027826 039 RETARD 30 CAPSULE 50 MG "A 
027826 041 RETARD 30 CAPSULE 60 MG A 
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Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ORASPOR 


data prima registrazione specialità: 28-02-83 


N. AIC 


024865 026 
024865 038 


ORAXIM 


data prima registrazione specialità: 20-11-90 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24865 


Confezione 


8 COMPRESSE 500 MG 
SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% 


Codice Specialità 27002 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


CIBA GEIGY 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 28-02-83 
C 28-02-83 


MALESCI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027002 017 
027002 029 
027002 031 
027002 043 
027002 056 


ORELOX 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Confezione 


12 COMPRESSE 125 MG 

12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 

1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 25 MG/ML 
12 BUSTINE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 250 MG 


Codice Specialità 27970 


Fascia Data 

Registazione 
C 20-11-90 
A 20-11-90 
A 20-11-90 
A 27-02-91 
A 31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


027970 019 
027970 021 
027970 033 


ORGARAN 


data prima registrazione specralità: 31-10-94 


Confezione 
12 COMPRESSE 100 MG 


PEDIATRICO 1 FLAC. GRAN. SOSPENS. ESTEMP. 50 ML (40 MG/5 ML) A 
PEDIATRICO 1 FLAC. GRAN. SOSPENS. ESTEMP. 100 ML (40 MG/5 ML) A 


Cddice Specialità 28462 


Titotare AIC: 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Reoistazi 
A 31-10-94 
04-03-96 
04-03-96 


N. AIC 


028462 012 


ORIMETEN 


N. AIC 


025192 016 


ORMOBYL 


data prima registrazione specialità 20-10-72 


data prima registrazione specialità: 25-02-84 


Confezione 
20 FIALE 0,6 ML 750 U ANTI-XA 


Codice Specialità: 25192 


Confezione 
40 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 12988 


Titolare AIC: 


ORGANON (OLANDA) 
Fascia Data 
Ri bilità SSN Registazi 
C 31-10-94 


CIBA GEIGY 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 25-02-84 


Titolare AIC: ZYMA 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


012988 034 
012988 059 


Confezione 
40 CONFETTI 
40 CONFETTI 
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Fascia Data 


Rimborsabiità SSN Recistazi 
C 19-03-88 
C 31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ORNICETIL | 
data prima registrazione specialità: 10-08-81 Codice Specialità: 23803 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023803 012 IV FLAC POLVERE 5 G C 
‘023803 024 IM IV FL LIOF 2 G + F SOLV 10 ML C 
ORNICETIL $ 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità: 29048 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029048 016 POLVERE ORALE 10 BUSTE 2 G C 


ORNIDYL INJECTIONS 
Titolare AIC: LEPENIT 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità: 27925 


Data 
Registazione 
10-08-81 


10-08-81 


Data 
Registazione 


18-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027925 015 1 FIALA 20 ML 2G-100MG/ML H 
027925 027 1 FIALA 100 ML 20G-200 MG/ML H 


Data 
Registazione 


31-10-94 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


ORO B12 
data prima registrazione specialità: 27-03-74 Codice Specialità: 19329 Titolare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019329 010 OS 10 FL 10 ML C 
OROBICIN 


data prima registrazione specialità 19-12-73 Codice Specialità: 11431 Titolare AIC: FULTON 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


011431 018 16 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 
27-03-74 


Data 
Registazione 


19-12-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


OROTRIX 
data prima registrazione specialità: 26-10-83 Codice Specialità: 25088 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025088 030 8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 
025088 042 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 5% A 


0904 


Data 
Registazione 


26-05-87 
26-05-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ORTHO GYNEST 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 27781 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027781 018 DEPOT 15 OVULI VAGINALI 3,50 MG A 
ORTHOCLONE OKT3 
data prima registrazione speciaiità: 12-09-88 Codice Specialità 25815 Titolare AIC: JANSSEN 
lst li e 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
925815 010 EV. 5 FIALE 5 ML (1 MG/ML) H 


ORTISAN 


data prima registrazione specialità 27-07-84 


Codice Specialità: 25114 Titolare AIC: ORTIS 


Data 
Registazione 
27-04-93 


Data 
Registazione 


12-09-88 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025114 012 12 CUBETTI VEGETALI 
025114 024 1 CUBETTO VEGETALE 


ORTODERMINA 


data prima registrazione specialità 07-12-81 


Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 5556 Titolare AIC: SALUS 


Data 
Registazione 
27-07-84 
14-06-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05556 C16 POMATA 50 G. 5% C 
ORUDIS 
data prima registrazione specialità: 21-09-79 Codice Specialità: 23183 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023183 027 30 CAPSULE 50 MG A 66 
023183 041 10 SUPPOSTE 100 MG C 
023183 054 CREMA 30 G 1% C 
023183 078 IV 6 FL 100 MG+6F 5 ML H 
023183 092 IM 6 FIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE A 
023183 104 CREMA G 30 2,5 % C 
023183 128 RETARD 30 CAPSULE 150 MG A 66 
OSANGIN 
data prima registrazione specialità: 30-06-73 Codice Specialità 18934 Titolare AIC: ANTONETTO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018934 024 20 COMPRESSE C 


— 675 — 


RHONE POULENC RORER 


Data 
Registazione 
07-12-81 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
26-07-84 
26-07-84 
06-04-85 
13-07-85 


Data 
Registazione 
13-05-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


OSFOLATO 
data prima registrazione specialità: 04-02-91 


Codice Specialità: 27398 


N. AIC Confezione 
027398 015 = 10 CAPSULE 15 MG 
027398 027 7 CAPSULE 25 MG 
OSMOLAC 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 29160 


AN. AIC Confezione 
029160 013 20 BUSTINE GRANULARE 10 GR 
029160 025 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 


Titolare AIC: 


LUSO FARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
Titolare AIC: SAVIO 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


OSMOLAC EPS 


| data prima registrazione specialità 28-03-92 Codice Specialità 27061 


N. AIC Confezione 


027061 011 20 BUSTINE 10 G 


027061 023 20 BUSTINE 10 G 
027061 035 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 
OSSIAN 


data prima registrazione specialità: 04-09-81 Codice Specialità: 23080 


N. AIC Confezione 
023080 031 20 CAPSULE 500 MG 


OSSIPLEX 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27070 


N. AIC Confezione 
027070 010 


RETARD 50 CONFETTI GASTRORES. 


OSSITEN. 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26509 


N. AIC Confezione 
026509 024 100 IM 12 FIALE 100 MG 
026509 036 300 IV 6 FIALE 300 MG 
026509 051 . 10 CAPSULE 400 MG 


— 676 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 
A 


Titolare AIC: 


59 
59 


BIOINDUSTRIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


SYNTHELABO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


04-02-91 
15-04-92 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 


Titolare AIC: SAVIO 


Data 
Registazione 
28-03-92 
02-11-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


24-03-82 


Data 
Registazione 


31-10-94 


BOEHRINGER MANHEIM S.P A 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


42 
42 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnove 


ci 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario a 


lla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


OSTELIN 


data prima registrazione specialità: 


10-11-81 


Codice Specialità: 10861 


Titolare AIC: TEOFARMA 


N. AIC 
010861 019 


OSTEOCALCIN 


Confezione 


800 2 FIALE 1,5 ML 400.000 UI 


data prima registrazione specialità: 02-04-90 


Codice Specialità 27558 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


Titolare AIC: TOSI 


Data 
Registazione 


10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
027558 016 


027558 028 


027558 042 


OSTEOFIX 


Confezione 
5 FIALE 50 Ul. 


5 FIALE 100 UL. 
SPRAY NASALE 100 Ul. 


data prima registrazione specialità 01-03-90 


Codice Specialità: 27493 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 41 
A 41 


C 


Titolare AIC: CHIESI 


Data 
Registazione 


02-04-90 
02-04-90 


22-02-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
027493 016 


027493 028 


OSTEOTONINA 


data prima registrazione spectalità: 


Confezione 


200 30 COMPRESSE 200 MG 


13-03-84 


30 CAPSULE GELATINA 300 MG 


Codice Specialità 25213 


Titotare AIC: MENARINI 


Data 
Registazione 
01-03-90 


05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
025213 048 


025213 051 
025213 125 
025213 137 
025213 149 


025213 152 


OSTEOVIS 


. Confezione 


5 FIALE 50 UI + 5 SIRINGHE 


5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE 


SPRAY 100 UI/12 SPRUZZI 


5 SIRINGHE PRONTO USO 50 Ul. 


5 SIRINGHE PRONTO USO 100 Ul. 


200 SPRAY NASALE 12 SPRUZZI 200 UI 


data prima registrazione specialità: 02-01-90 


Codice Specialità: 27349 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
41 


41 


O_ 0. dò _0Ò0 » d» 


Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO S.R.L 


Data 
Registazione 


12-12-92 
12-12-92 
31-10-94 
19-09-95 
19-09-95 
20-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027349 012 


027349 024 


Confezione 
5 FIALE ì ML 50 UL. 


5 FIALE 1 ML 100 UI 


— 677 — 


Data 
Registazione 
02-01-90 


02-01-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


OTALGAN BERNA 


data prima registrazione specialità: 24-01-51 Codice Specialità: 4398 Titolare AIC: BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04398 018 OTO FLACONE GOCCE 6 G C 24-01-51 01-06-95 
04398 020 OTO FLACONE GOCCE 12 G C 18-05-81 01-06-95 
OTAZUL 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità 32281 Titolare AIC: OTTOLENGHI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032281 014 COLLIRIO FLAC 10 ML C 18-03-96 


OTOFLUOR 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 24390 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024390 027 100 CONFETTI C 12-12-92 01-06-95 


OTOIAL 
data prima registrazione specialità: 19-12-94 Codice Specialità: 23762 Titolare AIC: FIDIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028762 019 10 FLAC. MONODOSE 0,25 ML C 19-12-94 
028762 021 2 FLAC/TAMPONE SPUGNOSO 10 MG C 19-12-94 


OTOMICETINA 


data prima registrazione specialità: 27-02-57 Codice Specialità: 5843 Titolare AIC: DECA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05843 014 SOLUZIONE OTOLOGICA 10 G C 27-02-57 01-06-95 


OTOMIDONE 


data prima registrazione specialita: 12-02-85 Codice Specialità: 7312 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07312 010 GOCCE OTOLOGICHE 10 ML C 12-02-85 01-06-95 
07312 022 GOCCE OTOLOGICHE 30 ML C 12-02-85 01-06-95 


ca 


1-2-1997 Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


OTOPAX 
data prima registrazione specialita: 11-05-91 Codice Specialità 27872 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027872 011 FLACONE CONTAGOCCE 6 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


OTOSPORIN°® 
data prima registrazione specialità: 20-10-95 Codice Specialità: 31856 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031856 014 GOCCE OTOLOGICHE 10 ML C 


Data 
Registazione 


20-10-95 


Rinnovo 


OTREON 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 27969 Titotare AIC: LUITPOLD 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027969 017 12 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG A 


027969 029 PEDIATRICO 1 FLAC. GRAN. SOSPENS. ESTEMP. 50 ML 40 MG/5 MLA 
027969 031 PEDIATRICO 1 FLAC. GRAN. SOSPENS. ESTEMP. 100 ML 40 MG/5 MLA 


31-10-94 
05-02-96 
05-02-96 


Data 
Rinnovo 


OTRIVIN 
data prima registrazione specialità: 11-05-79 Codice Specialità 15598 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015598 016 AD GOCCE 10 ML C 
015598 028 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML C 
015598 030 BB GOCCE 10 ML C 


OTRIVIN OFTA 


Data 
Registazione 


11-05-79 
11-05-79 


11-05-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 01-06-93 Codice Specialità: 28756 Titolare AIC: CIBA VISION 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028756 017 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 
OVARAS 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 22651 Titolare AIC: SERONO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022651 018 28 COMPRESSE C 
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Data 
Registazione 


01-06-93 


Data 
Renistazi 
09-12-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


OVERAL 
data prima registrazione specialità 01-07-89 


N. AIC Confezione 
026728 016 12 COMPRESSE 150 MG 
026728 030 
OVESTIN 


data prima registrazione specialità: 31-07-64 


N. AIC Confezione 
014933 028 20 COMPRESSE 1 MG 
OVRANET 


data prima registrazione specialità: 17-07-78 


N. AIC Confezione 
023662 012 21 CONFETTI 
OXADOL 


data prima registrazione specialità 17-06-82 


N. AIC Confezione 
024714 014 20 COMPRESSE 30 MG 
024714 026 IM IV 5 F 1 ML 20 MG 
OXANDROLONE 


data prima registrazione specialità: 29-11-80 


N. AIC Confezione 
023127 020 30 COMPRESSE 2,5 MG 


OXAPAM 


data prima registrazione specialità: 25-03-69 


N. AIC Confezione 
021072 020 25 CONFETTI 20 MG 


Codice Specialità: 26728 


BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG 


Codice Specialità: 14933 


Codice Specialità: 23662 


Codice Specialità: 24714 


Codice Specialità 23127 


Codice Specialità 21072 


— 680 — 


Titolare AIC: 


LUSO FARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


B 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Titolare AIC: 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ORGANON (OLANDA) 


Fascia 


WYETH 


Fascia 


34 


ISI 


Fascia 


SPA 


Fascia 


LILLY 


Data 
Registazione 


01-07-89 


14-08-92 


Data 
Registazione 


29-12-71 


Data 
Registazione 


17-07-78 


Data 
Registazione 


17-06-82 


17-06-82 


Data 
Registazione 


17-12-87 


25-03-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


| OXILIN 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 27-03-87 Codice Specialità: 25813 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025813 015 FLACONE COLIRIO 5 ML C 27-03-87 01-06-95 
025813 027 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 27-03-87 01-06-95 


BOEHRINGER INGELHEIM 


OXIVENT 
data prima registrazione specialità: 27-11-95 Codice Specialità: 27439 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027439 013 AEROSOL DOSATO 10 ML 0,1 MG/EROGAZIONE A 


Data 
Registazione 


27-11-95 


Rinnovo 


OXOSINT 
data prima registrazione specialità: 16-04-84 Codice Specialità: 25010 Titolare AIC: MEDIVIS S.R.L. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025010 063 20 COMPRESSE C 
025010 075 SOSPENSIONE OS 100 ML C 
025010 087 GOCCE NIPIOLOGICHE 20 ML C 
OXSORALEN 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 23983 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023983 012 30 CAPSULE 10 MG C 
OXYFAN 


data prima registrazione specialità: 10-12-83 Codice Specialità: 25157 Titolare AIC: COLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025157 025 20 CAPSULE 100 MG C 
OZOPULMIN 


data prima registrazione specialità: 19-03-80 Codice Specialità: 10226 Titolare AIC: ©  GEYMONAT 


| Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010226 025 IMIV6 FIALE 5 ML 20 MG Cc 
010226 049 AD 10 SUPPOSTE 160 MG C 
010226 052 —BB10 SUPPOSTE 80 MG C 
010226 064 —LATTANTI 10 SUPPOSTE 40 MG C 
010226 177 GEL20G C 
010226 215 =—FLACONE SCIROPPO 125 ML C 


— 681 — 


Data 
Registazione 
04-08-95 
04-08-95 
04-08-95 


Data 
Registazione 
20-04-79 


Data 
Registazione 
10-12-83 


Data 
Registazione 
30-04-82 
30-04-82 
30-04-82 
30-04-82 
19-03-80 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PABENOL 
data prima registrazione specialità: 08-10-59 Codice Specialità: 15918 Titolare AIC: GENTILI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
015918 028 30 COMPRESSE 25 MG C 29-10-92 01-06-95 
PAF 
data prima registrazione specialità: 07-10-47 Codice Specialità: 917 Titolare AIC: LOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0917 017 SOLUZ USO ESTERNO FLACONE 5 G C° 07-10-47 01-06-95 
PAIDOCIN 
data prima registrazione specialità: 29-01-92 Codice Specialità 27502 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027502 032 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 48 G 10% A 13-01-93 
027502 044 12 COMPRESSE 400 MG A 13-01-93 


PAIDOMAL 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità: 24918 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024918 017 BB 3 FLACONI GOCCE OS 4% LIOF. + 3 FLACONI 10 ML A 25-10-84 01-06-95 
024918 031 BB 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 MG A 04-06-83 01-06-95 


PALUDRINE 
data prima registrazione specialità: 03-06-92 Codice Specialità: 28278 Titolare AIC: ZENECA LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione . Rinnovo 
028278 012 100 COMPRESSE 100 MG C 03-06-92 


PAMOCIL 
data prima registrazione specialità: 24-10-83 Codice Specialità: 23301 Titolare AIC: FARMA UNO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023301 082 12 CAPSULE 500 MG C 24-10-83 01-06-95 
023301 118 1 FLAC. GRANULATO OS 100 G 6,25% A 24-10-83 01-06-95 
023301 120 12 COMPRESSE 1 G A 13-07-85 01-06-95 


— 682 — 


1-2-1997 


PANACEF 


data prima registrazione specialita: 09-03-81 


N. AIC 
024227 011 


024227 023 
024227 035 
024227 047 
024227 050 
024227 074 
024227 086 
024227 098 


PANADOL 


| data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
024931 040 


024931 053 


PANCREASE 


| data prima registrazione specialità: 04-08-84 Codice Specialità 25205 


N. AIC 
025205 016 


025205 028 


PANCREOFLAT 


data prima registrazione specialita: 30-12-80 


N. AIC 
021479 050 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 24227 


Confezione 


12 CAPSULE 250 MG 

8 CAPSULE 509 MG 

GRAN SOSPENSIONE 100 ML 125 MG/5 ML 
1 FLAC. BB 0S GOCCE 20 ML 5% 

1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 5% 

RM 375 12 COMPRESSE 

RM 500 8 COMPRESSE 

RM 6 COMPRESSE 750 MG 


19-05-83 Codice Specialita 24931 


—- 


Confezione 


10 COMPRESSE 500 MG 
30 COMPRESSE 500 MG 


Contezione 


50 CAPSULE 
100 CAPSULE 235 MG 


Codice Specialità 21479 


Confezione 
24 CONFETTI 


PANCREOLAURYL TEST 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


N. AIC 
026587 016 


026587 028 


Codice Specialità: 26587 


Confezione 
1 TEST/2 CAPSULE BLU + 1 ROSSA 


10 TEST/20 CAPSULE BLU + 10 ROSSE 


— 683 — 


Titolare AIC: 


LILLY 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


P_ O O »B_ P_QO0O Dd 


Titolare AIC: 


MAGGIONI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


LI 


JANSSEN 


Fascia 


Rimborsabdità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


KALI-CHEMIE PHARMA 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 


Titolare AIC: 


GEYMONAT 


Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-03-81 
09-03-81 
09-03-81 
09-03-81 
09-03-81 
05-03-93 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Registazione 
27-08-90 
27-08-90 


Data 
Registazione 


04-08-84 
30-09-91 


Data 
Registazione 
31-10-86 


Data 
Recistazi 
27-07-87 


27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PANCREON 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 7288 Titolare AIC: KALI-CHEMIE PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

07288 018 30 COMPRESSE 216,2 MG C 

07288 020 50 COMPRESSE 216,2 MG G 

07288 032 100 COMPRESSE 216,2 MG C 

07288 044 COMPOSITUM 20 CONFETTI C 

07288 057 COMPOSITUM 30 CONFETTI C 

07288 069 COMPOSITUM 50 CONFETTI C 

07288 071 COMPOSITUM 100 CONFETTI C 

07288 121 60 CONFETTI 700 MG A 5 


PANCRESIL 


data prima registrazione specialità 06-04-88 


Codice Specialità: 26356 Titolare AIC: EDMOND 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
026356 016 


Confezione 
30 CONFETTI 


PANCREX V 


data prima registrazione specialita 20-10-84 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 21232 Titolare AIC: SAMIL 


Data 
Registazione 


06-04-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Contezione 
021232 057 DUO 50 CAPSULE 340 MG 
021232 071 DUO 100 CAPSULE 340 MG 


PANCRIN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Codice Specialità: 26166 Titolare AIC: FARMADES 


Data 
Registazione 
19-06-87 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 
025166 013 


Confezione 
100 CAPSULE 300 MG 


PANCROTANON 


data prima registrazione specialità 28-02-83 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 5225. Titolare AIC: GEYMONAT 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
05225 026 30 CONFETTI 
PANERAJ 


data prima registrazione specialità: 03-09-55 


N. AIC Confezione 
010282 010 10 PASTIGLIE 
010282 022 30 PASTIGLIE 
010282 034 SCIROPPO G 180 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 


Codice Specialità: 10282 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 


Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registazione 
08-03-89 


Data 
ara 
28-10-68 
28-10-68 
03-09-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PANIODAL 


Codice Specialità 29618 Titolare AIC: ADIVAR 


data prima registrazione specialità 18-03-96 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029618 016 SOLUZIONE FLAC 200 ML C 18-03-96 
029618 028 SOLUZIONE FLAC 500 ML C 18-03-96 
029618 030 SOLUZIONE FLAC 1000 ML C 18-03-96 


PANIODINE 


Codice Specialità. 32120 Titolare AIC: ANGELINI 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032120 014 SOLUZ. DISINF. FLAC 200 ML C 18-03-96 
032120 026 SOLUZ. DISINF. FLAC 235 ML C 18-03-96 
032120 038 SOLUZ. DISINF. FLAC 500 ML C 18-03-96 
032120 040 SOLUZ. DISINF. 1 LT C 18-03-96 
PANKREADEN 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 27401 Titolare AIC: KNOLL AG (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027401 013 40 CAPSULE C 07-06-93 
027401 025 60 CAPSULE C 07-06-93 
027401 037 80 CAPSULE C 07-06-93 
027401 049 100 CAPSULE C 07-06-93 
027401 052 120 CAPSULE C 07-06-93 


PANOTILE . 
data prima registrazione specialità: ‘15-07-96 Codice Specialità: 31807 Titolare AIC: ZAMBON GROUP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registazione Rinnovo 
031807 011 SOLUZIONE OTOLOGICA 10 ML C 15-07-96 


PANOXYL 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 


Codice Specialità: 32055 


Titolare AIC: STIEFEL 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032055 016 GEL 40 G C 28-10-95 
PANTETINA 


data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità: 9559 Titolare AIC: SANOFI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
09559 067 30 CAPSULE 300 MG C 27-07-95 01-06-95 
09559 079 50 CAPSULE 300 MG C 27-07-95 01-06-95 
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1-2-1997 


PANTETINA CT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Confezione 
027623 014 30 CAPSULE 300 MG 


PANTOPAN 
data prima registrazione specialità: 14-05-96 


Codice Specialità 27623 


Codice Specialità 31835 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: CT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Titolare AIC: PHARMACIA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
031835 010 14 COMPRESSE 40 MG 


PANTORC 
data prima registrazione specialità: 08-05-96 


N. AIC Confezione 
031834 017 14 COMPRESSE 40 MG 


PANTOVIT 
data prima registrazione specialità: 04-10-80 


N. AIC Confezione 
019588 019 IM5FI+5FIl 


== stico 3 Laici it (:.:.::(h% “U 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Codice Specialità: 31834 Titotare AIC: MILUPA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Codice Specialità: 19588 Titolare AIC: CARLO ERBA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Data 
Registazione 


14-05-96 


Data 
Registazione 


08-05-96 


Data 
Registazione 


04-10-80 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PANZID 
data prima registrazione specialità: 10-03-84 Codice Specialità: 25211 Titolare AIC: DUNCAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025211 018 IM 1 FL 250 MG+F SOLV 1 ML C 
025211 020 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 
025211 032 IM 1 FLAC. G 1 + 1 FIALAML 3 A 55 
PANZIMOL 
data prima registrazione specialità: 16-02-56 Codice Specialità: 4154 Titolare AiC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
04154 035 30 CONFETTI C 
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Data 
Registazione 


10-03-84 


10-03-84 


10-03-84 


Data 
Recistazi 
01-12-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PAPAVERINA HE’ TEOFARMA 


data prima registrazione spectalità: 06-04-51 Codice Specialità: 2646 


N. AIC Confezione 


02646 065 10 FIALE 40 MG 2 ML 
02646 077 50 GRANULI 50 MG 


PAPAVERINA RITARDO LIRCAPS HE' 


data prima registrazione specialità 29-07-75 Codice Specialità 23249 


N. AIC Confezione 
023249 028 30 CAPSULE 400 MG 


PARACODINA 


data prima registrazione specialita: 10-10-59 Codice Specialità: 15960 


N. AIC Confezione 
015960 014 GOCCE ORALI 15 G 


' PARACODINA SCIROPPO 


data prima registrazione specialità: 17-09-53 Codice Specialita: 8096 


N. AIC Coniezione 
08096 024 FLACONE SCIROPPO 100 G 


PARADROXIL 


data prima registrazione specialità: 31-12-73 Codice Specialità: 23013 


N. AIC Confezione 
023013 016 12 CAPSULE 250 MG 
023013 042 12 CAPSULE 500 MG 
023013 055 0S PV 5GR/100 ML 
023013 067 0S PV 2,5GR/100 ML 
C23013 079 OS GTT 2 GR/20 ML 
PARALYOC 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28351 


N. AIC Confezione 
028351 017 16 COMPRESSE 500 MG 
028351 029 10 COMPRESSE 250 MG 
028351 031 10 COMPRESSE 125 MG 
028351 043 10 COMPRESSE 50 MG 
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Titolare AIC: 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titotare AIC: 


TEOFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titotare AIC: 


Titotare AIC: 


KNOLL 


KNOLL 


Fascia 


Rimborsabikità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMozeMene 


Titolare AIC: 


FARMALYOC 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeMeMe) 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
10-02-90 
10-02-90 


Data 
Registazione 


14-04-90 


Data 
Registazione 
10-10-59 


Data 
Registazione 
01-12-87 


Data 
Registazione 
20-12-84 
20-12-84 
31-12-73 
31-12-73 
31-12-73 


Data 
Reoistazi 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PARAMICINA 
data prima registrazione specialità 09-08-84 Codice Specialità: 20177 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rirmborsabilità SSN 
020177 010 16 CAPSULE C 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-08-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PARAPLATIN 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità 26706 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026706 034 1 FLAC. 50 MG IV A 
026706 046 1 FLAC. 150 MG IV A 


PARATIM 
Titolare AIC: SIGMATAU 


data prima registrazione specialità: 28-04-93 


Codice Specialità: 28640 


Data 
Registazione 


13-12-91 


13-12-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028640 011 1 FLAC. LIOF. 2 MG + 1 F. SOLV. 1 ML C 


Data 
Registazione 


28-04-93 


Data 
Rinnovo 


PARENTAMIN 
data prima registrazione specialità: 02-09-85 Codice Specialità: 25989 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025989 031 i IV 1 FLACONE 250 ML 10% H 
025989 043 IV 1 FLACONE 500 ML 10% H 
PARFENAL 
data prima registrazione specialità 28-02-74 Codice Specialità 23107 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023107 030 CREMA 50 G C 
PARGAMMA 
data prima registrazione specialità: 13-10-82 Codice Specialità: 22487 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022487 019 IM FLAC 2 ML 16% C 
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Data 
Registazione 


30-03-95 


30-03-95 


Data 
Registazione 


28-02-74 


Data 
Registazione 
13-10-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


PARGIN 
data prima registrazione specialità: 24-06-83 Codice Specialità: 25041 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025041 017 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G C 
025041 068 15 OVULI VAGINALI 50 MG C 
025041 094 6 OVULI VAGINALI 150 MG C 


PARLODEL 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 23781 Titolare AIC: SANDOZ 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


24-06-83 
24-06-83 
29-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023781 014 30 COMPRESSE 2,5 MG 
023781 026 20 CAPSULE 10 MG 
023781 038 30 CAPSULE 5 MG 


PARMODALIN 


data prima registrazione specialità: 30-12-80 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 


A 


Codice Specialità 11531 Titolare AIC: SANOFI 


Data 
Registazione 
29-12-83 
29-12-83 


06-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


x 


N. AIC Confezione 
011531 035 25 CONFETTI 


PARO 


data prima registrazione specialità: 26-11-86 


N. AIC Confezione 
025752 015 CREMA G 20 


PARSILID 


data prima registrazione specialità: 15-06-85 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 25752 Titolare AIC: MILANFARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 25791 Titolare AIC: CRINOS 


Data 
Registazione 
27-07-95 


Data 
Registazione 
26-11-86 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025791 031 30 COMPRESSE 250 MG 


PARTOBULIN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 24-09-70 Codice Specialità: 21974 Titolare AIC: IMMUNO AG 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021974 023 1 FLAC. 250 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PARTOGAMMA 
data prima registrazione specialità 13-10-82 Codice Specialità: 22489 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022489 013 IM 1 FLAC. 200 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 13-10-82 01-06-95 
022489 025 IM 1 FLAC. 100 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 13-10-82 01-06-95 
022489 037 IM 1 FLAC. 300 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 21-07-84 01-06-95 


PARUMAN BERNA 


data prima registrazione specialità: 21-05-79 Codice Specialità: 23728 Titolare AIC: BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023728 013 1 FL 2 ML C 21-05-79 01-06-95 


PARVISEDIL 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 21100 Titolare AIC: SIT. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021100 021 SCIROPPO 200 ML C 25-02-85 01-06-95 


PASADEN l 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26368 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione « Rinnovo 
026368 050 30 COMPRESSE 0,5 MG C 08-03-89 01-06-95 
026368 062 20 COMPRESSE 1. MG C 08-03-89 01-06-95 
026368 086 GOCCE 0,05% 30 ML C 08-03-89 01-06-95 


PASPAT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28790 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028790 018 28 COMPRESSE C 31-10-94 


PASSIFLORINE 
data prima registrazione specialità: 15-09-84 Codice Specialità: 6325 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06325 029 FLACONE SCIROPPO G 160 C 16-07-86 01-06-95 
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PASTICCA RR 


data prima registrazione specialità: 09-08-84 Codice Specialità: 6677 Titolare AIC: HOME PRODUCTS 
Fascia Data Data 
N. AIU Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06677 025 TOSSIFUGA 60 COMPRESSE C 09-08-84 01-06-95 
PASTIGLIE VALDA 
data prima registrazione specialità 28-07-82 Codice Specialità: 24813 Titolare AIC: VALDA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024813 014 ASTUCCIO CARTONE 50 PASTIGLIE C 28-07-82 01-06-95 
024813 026 SCAT METALLO 50 PASTIGLIE C 28-07-82 01-06-95 
024813 038 100 PAST SCAT METALLO C 22-07-83 01-06-95 
024813 040 50 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO C 01-06-93 01-06-95 


PAVECEF 
data prima registrazione specialità 26-11-83 Codice Specialità: 24513 Titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024513 020 1FL1G+1F SOLV C 26-11-83 01-06-95 
PAVULON 
data prima registrazione specialità: 16-02-73 Codice Specialità: 22697 Titolare AIC: ORGANON 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022697 015 10 FIALE 2 MU2 MG H 16-02-73 01-06-95 


PAXIPAM 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 26367 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia | Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026367 019 30 COMPRESSE 40 MG C 27-07-87 01-06-95 
026367 021 30 COMPRESSE 20 MG C 27-07-87 01-06-95 


PAXO 
data prima registrazione specialità: 02-05-96 Codice Specialità: 31981 Titolare AIC: BYK GULDEN LOMBERG 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031981 018 14 COMPRESSE GASTR. 40 MG H 02-05-96 
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PEDIACARE GOCCE 


data prima registrazione specialità: 28-02-90 Codice Specialità: 27311 Titolare AIC: JOHNSON & JJ. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027311 012 BB FLACONE SOLUZIONE 15 ML C 28-02-90 01-06-95 
PEDIACARE RAFFREDDORE 
data prima registrazione specialità: 04-02-91 Codice Specialità 27470 Titolare AIC: JOHNSON & J. 
| 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027470 018 BB FLACONE 120 ML C 04-02-91 01-06-95 


PEDIACARE TOSSE 
data prima registrazione specialità 28-05-90 Codice Specialità 27325 Titolare AIC: JOHNSON & J). 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027325 012 FLAC. SOLUZIONE 0S 120 ML C 28-05-90 01-06-95 


PEDIAZOL 
data prima registrazione specialità: 03-06-92 Codice Specialità 27437 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027437 019 SOSPENSIONE 0S FLAC 100 ML C 03-06-92 
PEDITRACE 
data prima registrazione specialità 08-09-95 Codice Specialità: 29284 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029284 015 FLAC.NI SOLUZIONE 10 ML H 08-09-95 


PEDYALITE 
data prima registrazione specialità 18-07-79 Codice Specialità: 23859 Titolare AIC: ABBOTT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023859 059 GRAN 20 BUST 12,6 G C 18-07-79 01-06-95 
PEFLACIN . 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 25934 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025934 023 IV 1 FIALA INFUS. LENTA 400 MG H 30-07-87 01-06-95 
025934 035 2 COMPRESSE 400 MG A 02-05-89 01-06-95 
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PEFLOX 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità: 25939 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025939 024 IV 1 FIALA INFUS. LENTA 400 MG H 27-07-87 01-06-95 
025939 036 2 COMPRESSE 400 MG A 02-05-89 01-06-95 


PEMINE 
data prima registrazione specialità 28-02-74 Codice Specialità: 22848 Titolare AIC: LILLY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022848 016 50 CAPSULE 150 MG A 28-02-74 01-06-95 


PENGLOBE 
data prima registrazione specialità: 25-01-80 Codice Specialità: 24125 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024125 054 12 COMPRESSE 800 MG C 09-04-84 01-06-95 
024125 066 12 COMPRESSE 1200 MG A 01-03-89 01-06-95 


PENICILLINA FARMITALIA 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità: 6847 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
06847 014 INIETT. 1 FLAC. 1.000.000 UL. A 21-09-79 01-06-95 
PENICILLINA G SQUIBB i 
data prima registrazione specialità: 10-10-57 Codice Specialità: 3060 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03060 011 SODICA1 FLACONE 1000000 U C 31-10-62 01-06-95 
03060 023 INIETT. 1 FLAC. 1.000.000 U A 10-10-57 01-06-95 


PENICILLINA ICAR 


data prima registrazione specialità: 13-09-50 Codice Specialità: 3861 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
03861 034 1 FL +1 FSOLV 1000000 H 13-09-50 01-06-95 


— 693 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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PENSTAPHO 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 20711 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020711 026 IM FLACONE 250 MG + F. SOLV. 2 ML C 20-12-84 ‘01-06-95 
020711038 = IM FLACONE 500 MG + F. SOLV. 3 ML C 20-12-84 01-06-95 
020711 065 IM 1 FLAC.1 G + 1 FIALA 5 ML A 20-12-84 01-06-95 


PENSULVIT SIFI 


data prima registrazione specialità 12-01-78 Codice Specialità: 2177 Titolare AIC: S.I.F.I 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02177 018 POMATA OFTALMICA 6,5 G C 12-01-78 01-06-95 


PENTABIL 
data prima registrazione specialità: 26-01-62 Codice Specialità 19260 Titolare AIC: O.F.F. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019260 013 FLAC. SCIROPPO 175 G C 26-01-62 01-06-95 


PENTACARINAT 
data prima registrazione specialità 21-12-90 Codice Specialità: 27625 Titolare AIC: MAY & BAKER LTD 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027625 019 IM IV AEROSOL 1 FLAC. LIOF 300 MG A 37 21-12-90 01-06-95 
PENTACIN 
data prima registrazione specialità: 16-04-84 Codice Specialità: 24549 Titolare AIC: FARMAKA 
si Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024549 026 15 TAVOLETTE VAGINALI C 20-12-84 01-06-95 


PENTACOL 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità: 26925 Titolare AIC: SOFAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026925 038 20 BUSTE GRANULATO PER CLISMI 1,5 G A 02-05-91 01-06-95 
026925 040 60 COMPRESSE FILMATE 400 MG A 02-05-91 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PENTAFEN 


data prima registrazione specialità: 19-12-73 Codice Specialità: 22887 Titolare AIC: ZOJA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022887 018 5 FIALE 1 ML 30 MGIMIV SC A 
022887 020 10 FIALE 1 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-12-73 
19-12-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PENTAGAMMA 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità 10708 Titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010708 016 POMATA 40 G G 


PENTAGLOBIN 


Codice Specialità 29021 Titolare AIC: BIOTEST 


data prima registrazione specialità: 11-11-96 


Data 
Registazione 
27-12-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

029021 019 = 1FIALATOML. c 

029021 021 = 1FIALA 20 ML c 

029021 033 = FLACONE INFUSIONE 50 ML C 

029021 045 == FLACONE INFUSIONE 100 ML C 


PENTALGINA 


Codice Specialità: 22430 Titotare AIC: PIERREL 


data prima registrazione specialità: 20-11-71 


Data 
Recistazi 
22-01-96 
22-01-96 
22-01-96 
22-01-96 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022430 019 IM IV 5 F 1 ML 30 MG C 
022430 021 IM IV 10F1 ML C 


Data 
Registazione 


20-11-71 
20-11-71 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PENTASA 
data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità 27130 Titolare AIC: FERRING A/S 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

027130 018 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 250 MG 

027130 020 T CLISMI CESSIONE LENTA 100 ML C 
027130 032 T CLISMI PRONTI 2% (26/100 ML) C 
027130 044 7 CLISMI PRONTI 4% (46/100 ML) C 
027130 069 28 SUPPOSTE 1 G C 
027130 071 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 500 MG A 
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Data 
Registazione 
01-03-90 
01-03-90 
09-03-91 
09-03-91 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PENTICORT 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


N. AIC 
026125 017 


026125 029 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
CREMA 30 G 0,1% 


POMATA 30 G 0,1% 


PENTOTHAL SODIUM - 


data prima registrazione specialità 07-09-49 


Codice Specialità: 26125 


Codice Specialità: 2347 


Titolare AIC: 


CYANAMID 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ABBOTT 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


27-07-87 


-27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
02347 019 


02347 021 
02347 033 


PENTREXYL 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


Confezione 
1 FLACONE 0,5 G 


1 FLACONE 1 G 
1 FLACONE 5 G 


Codice Specialità: 22399 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 
H 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data 
Registazione 


07-09-49 
07-09-49 
07-09-49 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
022399 024 


022399 048 
022399 051 
022399 063 
022399 075 
022399 099 
022399 101 
022399 113 


PEPTAZOL 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
12 CAPSULE 250 MG 


12 CAPSULE 500 MG 

BB SOSPENSIONE 10 ML 10% 
0S SOSPENSIONE 60 ML 2,5% 
0S SOSPENSIONE 60 ML 5% 
IM 1 FL+1 F 250 MG 

IM 1 FL+1F 500 MG 
IM1FL+1F1G 


13-05-96 


Codice Specialità: 31111 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo. 60 dà0 0600. da 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


BOEHRINGER MANHEIM S.P A 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
031111 014 


PEPTICHEMIO 


data prima registrazione specialità: 26-05-72 


Confezione 
14 COMPRESSE 40 MG 


Codice Specialità: 22566 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 
13-05-96 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
022566 018 


Confezione 
IM 1 FIALA 40 MG 0,5 ML 
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Data 
Reoistazi 
26-05-72 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PEPTOPANCREASI 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 97 Titolare AIC: WHITEHALL 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
097 016 SOLUZIONE 0S FLACONE 70 G C 
097.028 SOLUZIONE 0S FLACONE 140 G C 
097 030 COMPOSTA 12 CONFETTI C 
097 042 COMPOSTA 24 CONFETTI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
09-12-82 
09-12-82 
19-02-88 
19-02-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PERACIL 
data prima registrazione specialità 10-05-93 Codice Specialità: 28595 Titolare AIC: BONISCONTRO E GAZZONE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028595 015 1 FLAC.1G+1 FIALA 2 ML IM IV A 55 10-05-93 
028595 027 1 FLAC. 2 G +1 FIALA 4 ML IM IV A 55 10-05-93 


PERACNE 


data prima registrazione specialità 10-11-81 


Rinnovo 


N. AIC Confezione 
04500 017 POMATA 45 G Cc 


Data 
Registazione 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PERCLAR 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 24760 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024760 035 IM 10F 3 ML 30 MG C 
024760 062 24 50 CAPSULE 24 MG C 
024760 086 30 CAPSULE 50 MG C 


Data 
Registazione 
31-12-84 
06-04-85 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PERDIPINA 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 26018 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026018 010 30 CONFETTI 20 MG C 
026018 022 50 CONFETTI 20 MG A 
026018 034 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 


Data 
Reaistazi 


06-08-85 
06-08-85 
01-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PEREBRON 
data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità: 17520 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017520 014 AD SCIROPPO 120 ML 1,4% C 
017520 026 20 CONFETTI 100 MG C 
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Data 
Registazione 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
017520 038 BB 6 SUPPOSTE 250 MG C 10-11-81 01-06-95 
017520 040 10 MICROSUPPOSTE 0,10 G C 10-11-81 01-06-95 
017520 065 BB SCIROPPO 120 ML 1% C 10-11-81 01-06-95 
017520 077 AD 6 SUPPOSTE G 0,5 C 10-11-81 01-06-95 
017520 089 GOCCE ORALI 15 ML C 10-11-81 01-06-95 


PEREBRON CICLINA 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità: 19135 Titolare AIC: ANGELINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019135 019 16 CAPSULE C 10-11-81 01-06-95 
019135 045 SOSPENSIONE 0S 120 ML C 10-11-81 01-06-95 


PERFAN 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità 26958 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026958 025 1 FIALA 20 ML/100 MG H 09-03-91 01-06-95 


PERFOLIN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28658 Titolare AIC: GAMBAR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028658 019 10 COMPRESSE 15 MG C 31-10-94 
028658 021 10 FLACONCINI ORALI 15 MG C 31-10-94 


PERFUDAN 
data prima registrazione specialità: 22-03-93 Codice Specialità 28218 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028218 016 RETARD 30 COMPRESSE 600 MG C 22-03-93 
028218 028 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG C 22-03-93 


PERFUSIN 
data prima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità: 25881 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025881 032 6 FIALE 100 MG C 02-05-89 01-06-95 
025881 057 30 CONFETTI 100 MG C 02-05-89 01-06-95 
025881 071 30 COMPRESSE 200 MG C 27-02-92 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERGANIT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 27317 Titolare AIC: ASTRA AB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027317 039 SOLUZIONE 10 FIALE 10 ML H 
027317 041 SOLUZIONE 1 FLACONE 50 ML H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Rinnovo 


PERGINOL 
data prima registrazione specialità: 30-06-54 Codice Specialità 9119 Titolare AIC: GAMBAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09119 013 12 CANDEL. VAG. C 
09119 037 LAVANDA VAG 10 FL 10 ML C 
09119 049 LAVANDA VAG. 5 FL. MONOD. 2,5 ML C 


Data 
Registazione 
30-06-54 
16-12-61 
01-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PERGOGREEN 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità: 28412 Titotare AIC: SERONO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
028412 017 75 1 FIALA LIOF FSH 75 UI + LH 35 UI + 1 FIALA 1 ML A 
028412 029 150 1 FIALA LIOF FSH 150 UI + LH 70 UI + 1 FIALA 1 ML A 
PERGONAL 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 20534 Titolare AIC: SERONO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020534 018 500 IM1F+1F1ML C 
020534 020 1000 IM 1F+1F1 ML C 
PERIACTIN 
data prima registrazione specialità: 10-08-60 Codice Specialità: 17616 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017616 018 30 COMPRESSE 4 MG B 
017616 020 1 FLAC. SCIROPPO 150 ML 0,04% B 


Data 
Registazione 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Registazione 
09-12-82 
09-12-82 


Data 
Registazione 
10-08-60 
17-04-62 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PERICEL | 
data prima registrazione specialità 30-09-69 Codice Specialità: 21287 Titolare AIC: CELAFAR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021287 014 IM IV 6 FIALE 5 ML C 
021287 053 20 COMPRESSE 500 MG C 


— 699 — 


Data 
Reoistazi 


30-09-69. 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PERIDON 
data prima registrazione specialità: 06-06-81 Codice Specialità: 24309 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024309 039 30 COMPRESSE 10 MG B 
024309 041 6 SUP. 60 MG C 
024309 066 BB 6 SUPPOSTE 30 MG B 
024309 078 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML 0,1% B 
024309 130 30 BUSTINE GARNULARE 0S 10-MG B 


Data 
Registazione 


06-06-81 
06-06-81 
22-04-82 
06-06-81 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PERIPLUM 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità 26214 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026214 015 36 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG A 19 
026214 039 GOCCE OS 25 ML 4% A 19 
026214 041 36 BUSTINE GRANULATO 30 MG A 19 


PERIPLUM INFUSIONE 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 09-03-91 Codice Specialità: 27723 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027723 016 1 FL 50 ML 0,02% + DEFLUSSORE H 


Data 
Registazione 
09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PERITRATE 
data prima registrazione specialità: 07-01-87 Codice Specialità: 10000 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010000 038 SINCRONIZZATO 50 COMPRESSE 80 MG A 
010000 040 SINCRONIZZATO 100 COMPRESSE 80 MG C 


Data 
Registazione 
07-01-87 
07-01-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PERKETAN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità: 26708 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026708 040 30 COMPRESSE 40 MG C 
026708 053 5 FIALE 2 ML C 
026708 065 5 FIALE 10 ML Cc 


PERMICRAN 


Codice Specialità. 27976 Titolare AI —GLAXO ALLEN 


data prima registrazione specialità 28-11-91 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027976 075 2 SIR. 6 MG SENZA AUTOINIETTORE C 
027976 087 4 COMPRESSE 100 MG C 
027976 099 2 SIR. PRONTE AUTOINIETT. PENKIT Cc 
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Data 
Registazione 
04-02-91 
04-02-91 
04-02-91 


Registazione 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


PERMIXON 
data prima registrazione specialità 16-04-84 


Codice Specialità: 25288 


N. AIC Confezione 
025288 046 30 CAPSULE 160 MG 
025288 059 16 CAPSULE ORALI 320 MG 
025288 061 8 CAPSULE RETTALI 640 MG 
PERNEXIN 


data prima registrazione specialità: 12-10-85 Codice Specialità: 25995 


N. AIC Confezione 
025995 010 10 FLACONCINI ORALI 400 MG 
025995 022 20 BUSTINE 400 MG 
025995 034 20 COMPRESSE MASTICAB. 400 MG 
025995 046 10 FLACONCINI ORALI 800 MG 
12 BUSTINE 800 MG 


025995 059 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28170 


N. AIC Confezione 
028170 013 10 FLACONCINI 1200 MG 
028170 025 10 BUSTINE 1200 MG 
028170 037 10 COMPRESSE 1200 MG 


PERNEXIN FOLINICO 
data prima registrazione specialità: 27-05-91 


Codice Specialità: 25942 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PIERRE FABRE PHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


Titotare AIC: 


SCHERING 


SCHERING 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


SCHERING 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


23-03-95 
23-03-95 
23-03-95 


Data 
Registazione 
12-10-85 
12-10-85 
12-10-85 
12-10-85 
12-10-85 


Registazione 
31-10-94 
3110-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC Confezione 
025942 018 10 FLACONCINI MONODOSE 15 ML 
025942 020 12 BUSTINE GRANULARE 8 G 
025942 032 12 COMPRESSE MASTICABILI 


PERNYZOL 
data prima registrazione specialità: 31-12-95 


Codice Specialità: 29013 


Rimborsabilità SSN 


RECORDATI 


Data 
Registazione 


27-05-91 
27-05-91 
27-05-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
029013 012 2 SIRINGHE GEL 1 G 25% + 2 AGHI 
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Titolare AIC: 


Data 
Reoistari 
31-12-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
PEROCEF 
data prima registrazione specialità 02-08-85 Codice Specialità 25780 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025780 014 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 02-08-85 01-06-95 


PERSANTIN ® 
data prima registrazione specialità: 05-10-72 Codice Specialità 16521 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016521 015 20 CONFETTI 25 MG C 
016521 039 30 CONFETTI 75 MG C 
016521 041 IV 10 FIALE 10 MG 2 ML C 
016521 054 RITARDO 30 CAPSULE 200 MG C 


. PERSOLV RICHTER 


Data 
Registazione 


05-10-72 
31-01-86 
19-01-76 
04-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-07-82 Codice Specialità: 24726 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024726 034 1 FL 100000 U + 1 F H 
024726 059 1 FL 500000 UI + FL SOLV. 2 ML H 
024726 073 1 FL 1000000 UI + FL SOLV. 2 ML H 


Data 
Registazione 


28-07-82 
28-05-92 
28-05-92 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PERSUMBRAX 
data prima registrazione specialità: 23-09-72 Codice Specialità: 22478 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM 
Fasci 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022478 022 25 CONFETTI C 
PERTENSIN 
‘data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28973 Titolare AIC: PROMEDICA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028973 016 28 COMPRESSE 30 MG + 1,25 MG C 
028973 028° 28 COMPRESSE 30 MG + 2,50 MG C 


Data 
Registazione 
14-02-90 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


PERTIROID 
data prima registrazione specialità: 12-04-84 Codice Specialità 13346 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013346 010 30 CAPSULE 200 MG A 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERTOGLOBULIN 


data prima registrazione specialità 26-02-77 


N. AIC 


023419 017 
023419 029 


PERTUS GAMMA 


data prima registrazione specialità: 13-10-82 


Confezione 


1F2ML 
IM SIRINGA MONODOSE 2 ML 


Codice Specialità: 23419 


Codice Specialità: 22485 


Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


FARMA BIAGINI 


Data 
Registazione 
26-02-77 
25-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
022485 015 


PESOS 


data prima registrazione specialità: 03-03-82 


Contezione 
IM 1 FLAC 2 ML 16% 


Codice Specialità: 24577 


Titolare AIC: 


VALEAS 


Data 
Reoistazi 
13-10-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


024577 025 
024577 037 


PEVARYL 


data prima registrazione specialità 19-01-83 


Confezione 
60 COMPRESSE 20 MG 
RITARDO 30 CAPSULE 60 MG 


Codice Specialità: 23603 


Titolare AIC: 


CILAG AG 


Data 
Registazione 
03-03-82 
19-07-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023603 018 
023603 020 
023603 044 
023603 057 
023603 069 
023603 083 
023603 095 
023603 107 
023603 119 
023603 121 
023603 145 
023603 158 
023603 184 
023603 196 
023603 222 
023603 234 


Confezione 

CREMA DERMATOLOGICA 30 G 1% 
SOLUZIONE DERMATOLOG. 30 ML 1% 
POLVERE DERMATOLOGICA 30 G 1% 
POLVERE SPRAY 200 G 1% 

LATTE DERMATOLOGICO 30 ML 1% 

15 OVULI VAGINALI 50 MG 

3 OVULI VAGINALI 150 MG 

6 OVULI VAGINALI 150 MG 

CREMA GINECOLOGICA 30 G C/A 

CRM GINEC #8 G + 16 APPL MONOUSO 
SCHIUMA 6 BUSTE 10 G 

2 OVULI DEPOT 

SCHIUMA GINECOLOGICA 60 ML 1% 
SOLUZ. DERMAT. SPRAY 30 ML 1% 
LIPOGEL 1% 30 G 

5 FLAC. SOLUZIONE MONOUSO 140 ML 


PEVARYL SHAMPOO 


data prima registrazione specialità: 19-10-92 


Codice Specialità: 28796 


Titolare AIC: 


JANSSEN 


Data 
Registazione 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
19-01-83 
17-03-84 
14-03-83 
30-10-84 
10-02-87 
20-11-87 
02-11-89 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028796 011 


Confezione 
1 TUBO 80 G 
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Data 
Renistazi 
19-10-92 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PEVISONE 
data prima registrazione specialità: 24-06-83 Codice Specialità 25036 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia 
N. AIC: Confezione Rimborsabilità SSN 
025036 029 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML C 


PHOSPHO LAX 
Titolare AIC: SOFAR 


data prima registrazione specialità 17-06-85 


Codice Specialità: 24962 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


24-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024962 045 ORALE 2 BUSTE MONODOSE 20 ML C 
024962 058 ORALE 10 BUSTE MONODOSE 20 ML C 
024962 060 ORALE FLACONE 175 ML C 


Data 
Registazione 


05-01-94 
05-01-94 
05-01-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PIANTANOL 
data prima registrazione specialità 07-02-84 Codice Specialità: 13536 Titolare AIC: MILANFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013536 040 GRANULATO 120 G C 
013536 053 10 BUSTINE 6 G C 
PIASCLEDINE 
data prima registrazione specialità 25-02-74 Codice Specialità: 22963 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022963 019 30 CAPSULE C 


PIAZOFOLINA 
Titolare AIC: BRACCO 


data prima registrazione specialità 05-05-62 


Codice Specialità: 19987 


Data 
Registazione 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Registazione 


25-02-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019987 015 50 COMPRESSE 500 MG C 
019987 027 IV3FL1G+3F10 ML C 


Data 
Registazione 
05-05-62 
05-08-65 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PICILLIN i 
data prima registrazione specialità 19-06-87 Codice Specialità: 25671 Titolare AIC: CT 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
025671 025 IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2 ML A 55 
025671 049 IM IV 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 
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Data 
Registazione 
19-06-87 
19-06-87 


1-2-1997 


Codice Specialità 24076 


data prima registrazione specialità: 23-01-80 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FOURNIER 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 

024076 111 IM IV 1 FIALA 100 MG/2 ML 
024076 123 IM IV 5 FIALE 100 MG 2 ML 
024076 135 IM IV 10 FIALE 100 MG 2 ML 
024076 147 IM IV 1 FIALA 250 MG 2 ML 
024076 150 IM IV 5 FIALE 250 MG 2 ML 
024076 162 IM IV 10 FIALE 250 MG 2 ML 
024076 174 IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML 
024076 186 IM IV 10 FIALE 500 MG 2 ML 
PIERMINOX 


data prima registrazione specialità: 26-04-89 Codice Specialità: 27029 


Confezione 
FL. CONTAGOC. E NEBULIZZ 60 ML 2% 


N. AIC 
027029 038 


PIGENIL 


data prima registrazione specialità 04-02-82 


Codice Specialità: 23717 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 060 0 d6ò0dà du ao ao 


Titolare AIC: 


POLI 


Fascia 


Rimi dità SSN 


C 


Titolare AIC: 


INVERNI BEFFA 


Data 
Registazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
023717 034 


Confezione 
30 CAPSULE 50 MG 


PIGITIL 


data prima registrazione specialità: 31-12-92 


Codice Specialità: 27889 


Titolare AIC: 


DOROM 


Data 
Ruta 
24-10-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
027889 017 10 COMPRESSE 400 MG 
027889 001 10 BUSTE 800 MG 
027889 043 10 FLACONCINI ORALI 400 MG 
027889 070 10 FIALE 3 ML 200 MG 


PILLOLE FATTORI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 6Ò 0 


Data 
Registazione 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 03-09-86 Codice Specialità: 25668 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025668 017 30 CONFETTI PURGATIVI C 03-09-86 01-06-95 
025668 029 30 CONFETTI LASSATIVI C 03-09-86 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PILLOLE FRERICHS MALDIFASSI 


data prima registrazione specialità: 28-05-84 Codice Specialità: 5301 Titolare AIC: PROCEMSA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05301 027 30 PILLOLE C 


PILOCARPINA 2 PLUS 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


28-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità 21137 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021137 017 10 ML 2% C 
021137 029 COLLIRIO 10 ML 3% A 
PILOCARPINA 2% FARMIGEA 
data prima registrazione specialità: 07-06-51 Codice Specialità: 4961 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04961 013 COLLIRIO 10 ML C 
04961 037 5 MONOD 0,5 ML C 


PILOCARPINA LUX 


Data 
Registazione 
24-03-82 
24-03-82 


Data 
Registazione 


07-06-51 
21-05-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità: 248 Titolare AIC: ALLERGAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0248 031 COLLIRIO 1% 10 ML A 
0248 056 COLLIRIO 2% 10 ML A 
0248 070 POMATA OFTALMICA 1% 5 G C 
0248 082 POMATA OFTALMICA 2% 5 G C 


PILODREN 


Codice Specialità: 23686 Titolare AIC: FARMILA 


data prima registrazione specialità 17-10-78 


Data 
Registazione 


24-03-82 
24-03-82 
19-04-89 
19-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023686 013 COLLIRIO 10 ML C 


PILOGEL 
Titolare AIC: —ALCON(USA) 


data prima registrazione specialità 02-11-89 


Codice Specialità 26211 


Data 
Registazione 


17-10-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026211 019 GEL 1 TUBO A PUNTA OFTALMICA 5 G 4% A 
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Data 
Registazi 


02-11-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
PILOTONINA 
li data prima registrazione specialità: 31-07-73 Codice Specialità 6756 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
‘06756 011 4% COLLIRIO 10 ML A 31-07-73 01-06-95 
06756 023 2% POMATA 7 G C 02-11-74 01-06-95 
06756 035 2% COLLIRIO 10 ML C 22-03-85 01-06-95 
PIMEXONE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 22743 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022743 013 30 CONFETTI 50 MG C 31-12-84 01-06-95 
022743:037 40 CONFETTI 50 MG C 31-12-84 01-06-95 
022743 049 12 FIALE 2 ML 50 MG C 31-12-84 01-06-95 
022743 052 GOCCE 15 ML 10% C 31-12-84 01-06-95 
022743 076 GOCCE ORALI 25 ML 10% C 31-12-84 01-06-95 


PINDAC 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28342 Titotare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
028342 018 30 CAPSULE 12,5 MG C 
028342 020 20 CAPSULE 25 MG C 
PINEDRIN 
data prima registrazione specialità: 26-08-62 Codice Specialità 9223 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09223 025 SCIROPPO FLACONE 200 G C 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 


29-03-90 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PINSELINA 
data nrima registrazione specialità 27-01-84 Codice Specialità 7175 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07175 021 PASTA ADESIVA G 20 C 
PIORAL 
data prima registrazione specialità: 28-10-95 Codice Specialità 32061 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032061 018 PASTA DENTALE TUBO 1000 ML C 
032061 020 PASTA DENTALE TUBO 50 ML C 
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Data 
Registazione 


27-01-84 


Data 
Registazione 
28-10-95 
28-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PIPEACID 


data prima registrazione specialità 12-02-85 Titolare AIC: DEL SAZ 


Codice Specialità: 24828 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024828 028 20 CAPSULE 400 MG A 
PIPEDAC 
data prima registrazione specialità: 16-02-80 Codice Specialità 24151 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024151 021 20 CAPSULE 400 MG A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


12-02-85 


Data 
Registazione 


16-02-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


PIPEDASE 
data prima registrazione specialità: 31-10-80 Codice Specialità 24064 Titolare AIC: CARLO ERBA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024064 014 20 CAPSULE 200 MG C 
024064 026 20 CAPSULE 400 MG C 
PIPEFORT 
data prima registrazione specialità 10-08-81 Codice Specialità: 24491 Titolare AIC: LAMPUGNANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024491 019 20 CAPSULE 400 MG A 


PIPEMID 
Titolare AIC: GENTILI 


data prima registrazione specialità: 24-02-82 


Codice Specialità: 23921 


Data 
Recistazi 


31-10-80 
31-10-80 


Data 
Registazione 
10-08-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023921 012 MITE 20 CAPSULE 200 MG C 
023921 024 20 CAPSULE 400 MG A 


Data 
Registazione 


24-02-82 
24-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


PIPERITAL 
data prima registrazione specialità: 18-05-93 Codice Specialità: 28735 Titolare AIC: IBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028735 013 IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 2 ML A 55 
028735 025 IM IV 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 
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Data 
Registazione 


18-05-93 


18-05-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PIPERONIL 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità: 21685 Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021685 019 20 COMPRESSE 80 MG A 02-11-79 01-06-95 


PIPRACIN 
data prima registrazione specialità: 27-04-91 Codice Specialità 26421 Titolare AIC: IRBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione Rinnovo 
026421 014 1 FLAC.1G+1 FIALA 2 ML IM IV A 55 27-04-91 01-06-95 
026421 026 1 FLAC. 2G+ 1 FIALA 4 ML IM IV A 55 27-04-91 01-06-95 


PIPRAM 
data prima registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità 23609 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023609 023 20 CAPSULE 400 MG A 27-12-80 01-06-95 


PIPROXEN 
data prima registrazione specialità: 20-02-85 Codice Specialità: 25518 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025518 010 30 CAPSULE 300 MG C 20-02-85 01-06-95 
025518 022 10 SUPPOSTE 600 MG C 20-02-85 01-06-95 


PIPURIN 
data prima registrazione specialità: 17-03-82 Codice Specialità: 24590 Titolare AIC: NCSN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024590 022 20 CAPSULE 400 MG A 17-03-82 01-06-95 
PIR TRE 
data prima registrazione specialità: 21-02-85 Codice Specialità: 1755 Titolare AIC: IBIS 
| Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01755 038 10 COMPRESSE C 04-07-87 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PIRALDINA 
data prima registrazione specialità: 25-01-56 Codice Specialità 10800 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


010800 011 50 COMPRESSE 500 MG A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


25-01-56 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PIREUMA 
data prima registrazione specialità 17-01-81 Codice Specialità: 2038 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


02038 038 6 SUPPOSTE 500 MG C 


Data 
Registazione 


19-06-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PIRFALIN 
data prima registrazione specialità 07-06-93 Codice Specialità: 27924 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027924 012 COLLIRIO LIOF. 0,005% 7 ML C 


Data 
Registazione 
07-06-93 


PIRODAL 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 23366 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


023366 026 20 COMPRESSE 500 MG A 


Data 
Regîistazione 


25-02-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PIROFTAL 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25986 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025986 011 1 FLAC. COLLIRIO 10 ML 0,5% C 


PIRXANE 
data prima registrazione specialità 29-05-93 Codice Specialità: 27047 Titolare AIC: LISAPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027047 012 30 CAPSULE 100 MG C 
027047 024 30 CAPSULE 200 MG C 


ei 


Data 
Registazione 
06-08-85 


Data 
Registazione 
29-05-93 


29-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PISOL 
data prima registrazione specialità: 13-01-69 Codice Specialità: 21162 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021162019 6 NIPIOSUPPOSTE c 
021162 021 6 SUPPOSTE Cc 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
13-01-69 
13-01-69 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PIVALOXICAM 
data prima registrazione specialità: 06-08-85 Codice Specialità: 25953 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025953 011 30 CAPSULE 30 MG e 
025953 023 =—CREMA50G 2% Cc 


Data 
Registazione 
06-08-85 
06-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PIVANAZOLO 
data prima registrazione specialità 15-05-95 Codice Specialità: 27536 Titolare AIC: RIPARI GERO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027536 059 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 
027536 085 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 150 ML C 


Data 
Registazione 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


PIVEXID 
data prima registrazione specialità: 01-02-90 Codice Specialità 26868 Titolare AIC: IBP PAVESE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


026868 012 12 COMPRESSE 50 MG 

026868 024 16 COMPRESSE 50 MG 

026868 051 12 COMPRESSE 200 MG 

026868 063 16 COMPRESSE 200 MG 

026868 087 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG 


oMoMeMee 


Data 
Registazione 
01-02-90 
01-02-90 
01-02-90 
01-02-90 
01-02-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PLACACID 
data prima registrazione specialità: 10-06-58 Codice Specialità: 14034 Titotare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


014034 060 50 COMPRESSE C 


PLACATUS 
data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 28626 Titolare AIC: ZILLIKEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028626 012 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML C 
028626 024 GOCCE 1% FLACONE 30 ML C 
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Data 
Registazione 
27-04-91 


Data 
Registazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


PLACENTEX 


data prima registrazione specialità 24-11-58 


N. AIC 


04905 067 
04905 079 
04905 081 
04905 093 
04905 105 
04905 117 
04905 129 
04905 131 
04905 143 
04905 156 


PLACENTINA 


data prima registrazione specialità 11-07-69 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 

1 FLACONE COLLIRIO 10 ML 
INTEGRO 5 FIALE 3 ML 
TUBO POMATA 25 G 

10 FIALE 3 ML 10% 

5 FIALE 3 ML 50 % 

1 FLACONE COLLIRIO 10 ML 
INTEGRO 5 FIALE 3 ML 
POMATA 25 G 

10 FIALE 3 ML 10% 

5 FIALE 3 ML 50% 


Codice Specialità: 4905 


Codice Specialità: 8475 


Titolare AIC: 


MASTELLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeMeozMeMeoMeMeMO MM) 


Titolare AIC: 


INTES 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-01-87 
29-01-87 
29-01-87 
29-01-87 
29-01-87 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


08475 016 
08475 028 


PLACTIDIL 


data prima registrazione specialità 29-04-85 


N. AIC 
025627 047 


PLAK OUT 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 


Confezione 
NORMALE IM 10 FIALE 20% 
FORTE IM 5 FIALE 60% 


Confezione 
30 COMPRESSE 300 MG 


Codice Specialità 25627 


Codice Specialità: 32142 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


SAMIL 


BYK GULDEN 


Data 
Recistazi 
11-07-69 
31-12-84 


Registazione 
13-12-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 


032142 010 
032142 022 


PLANDER 


Confezione 
SOLUZ. CONCENTA. 3,5% FLAC 10 ML 
SOLUZ. 0,12% FLAC 150 ML 


Codice Specialità 22501 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29-09-82 


N. AIC 
022501 011 
022501 023 
022501 035 
022501 047 


Confezione 

IV FL 500 ML 

CON GLUCOSIO FL 500 ML 
RIV FL 500 ML 

R CON GLUCOSIO 500 ML 


do) 7° 


Data 
Recistazi 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PLANTEN 


data prima registrazione specialità: 09-12-82 


N. AIC 
023390 014 
023390 026 
023390 038 
023390 040 
023390 053 
023390 065 


PLANUM 


data prima registrazione specialità 19-03-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 23390 


Confezione 

30 BUSTINE G 7 

20 BUSTINE G 7 

GRANULATO G 400 

GRANULATO G 200 

20 BUSTINE MONOD. 7 G ARANCIA 
20 BUST. MONOD. 7 G MELA BANANA 


Codice Specialità 25247 


Titolare AIC: 


WHITEHALL 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


o o0dòù dà da 


Titolare AIC: 


MENARINI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
14-04-95 
14-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025247 014 
025247 026 


PLAQUENIL 


Confezione 
21 COMPRESSE 
63 COMPRESSE 


Codice Specialità 13967 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 
C 


Titolare AIC: 


34 


SANOFI 


Data 
Registazione 
19-03-84 
19-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 30-05-58 


N. AIC 
013967 031 
013967 043 


PLASIL 


data prima registrazione specialità: 03-10-66 


N. AIC 
020766 010 
020766 022 
020766 034 
020766 046 


PLASMAVIRAL 


Confezione 
25 CONFETTI 200 MG 
100 CONFETTI 


Codice Specialità 20766 


Confezione 

IM IV 5 FIALE 2 ML 10 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 120 ML 0,1% 
BB OS GTT 20 ML 

24 COMPRESSE 


Codice Specialità 23065 


Rimborsabilità SSN 


Titotare AIC: 


LEPETIT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


B 
C 
C 


Titolare AIC: 


ISÌ 


Data 
Registazione 


27-07-95 
27-07-95 


Data 
Registazione 


03-10-66 
01-03-71 
20-04-70 
03-10-66 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 25-11-82 


N. AIC 
023065 016 
023065 028 
023065 030 


Confezione 

INIETTABILE FL 50 ML 5% 
INIETTABILE FLACONE 100 ML 5% 
INIETTABILE FLACONE 250 ML 5% 


— 713 — 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
25-11-82 
25-11-82 
25-11-82 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PLASTIDASI 
data prima registrazione specialità: 29-05-61 Codice Specialità: 18719 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018719 031 IM 3 FLACONI 1 G + 3 FIALE C 


PLATAMINE 


data prima registrazione specialità 22-10-82 


Codice Specialità: 24772 Titolare AIC: PHARMACIA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


29-05-61 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024772 016 IV 1 FLAC. 10 MG 
024772 028 IV 1 FLAC. 25 MG 
024772 030 INIETT 1 FL 50 MG 


PLATINEX 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
22-10-82 
22-10-82 
22-10-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 17-10-80 Codice Specialità: 24254 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024254 017 IV 1 F 10 ML 10 MG C 
024254 029 1 FL LIOF 50 MG C 
024254 031 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG A 
024254 043 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG A 
024254 056 SOL. PRONTA FLAC. 50 MG/100 ML C 


PLATOCILLINA 


data prima registrazione specialità 04-02-82 


Codice Specialità: 22365 Titolare AIC: 


17-10-80 
29-03-83 
28-03-86 
28-03-86 
28-03-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Confezione 
12 CAPSULE 250 MG 


N. AIC 
022365 023 


PLAUSITIN 


data prima registrazione specialità 21-09-79 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità: 22961 Titolare AIC: CARLO ERBA 


Data 
Registazione 


04-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
022961 015 20 CONFETTI 
022961 027 SCIROPPO 180 ML 
022961 039 6 SUPPOSTE 300 MG 
022961 041 12 SUPPOSTE 300 MG 


PLEGINE 
data prima registrazione specialità 24-06-70 


N. AIC Confezione 
021710 013 20 COMPRESSE 
021710 025 30 COMPRESSE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O000O0 


Titolare AIC: WYETH 


Codice Specialità: 21710 


di 


Data 
Registazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Registazi 
24-06-70 
24-06-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PLEIABIL 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 22655 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022655 043 30 CONFETTI C 
022655 056 50 CONFETTI C 
022655 068 FLACONE SCIROPPO 150 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


30-06-88 
30-06-88 
30-06-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PLEIAMIDE 
data prima registrazione specialità 16-04-87 Codice Specialità 26100 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabikità SSN 
026100 040 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 125 MG A 
PLENDIL 
data prima registrazione specialità 17-04-93 Codice Specialità: 28162 Titolare AJC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028162 030 14 COMPRESSE 10 MG A 
028162 042 28 COMPRESSE 5 MG À 


PLEXOTON B12 


Data 
Registazione 
23-03-95 


Data 
Registazione 
27-07-95 


27-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 16-02-85 Codice Specialità 22315 Titotare AIC: COLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


022315 028 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV C 


Data 
Registazione 


16-02-85 


PNEUMO 23 
data prima registrazione specialità: 27-07-92 Codice Specialità: 27644 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027644 018 FIALA-SIRINGA DA 0,5 ML. C 27-07-92 


Rinnovo 


PNEUMOPENT 
data prima registrazione specialità 25-01-91 Codice Specialità 27440 Titolare AIC: FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027440 015 1 FLAC. AEROSOL LIOF. 60 MG + 1 FIALA 3 ML A 37 


— 715 — 


Data 
Registazione 
25-01-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PNEUMOREL 


data prima registrazione specialità: 15-06-81 Titolare AIC: LB.F. 


Codice Specialità: 24429 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024429 019 SCIROPPO 150 ML C 
024429 021 INIETT 10 F 5 ML C 
024429 033 INIETT 6 F 5 ML C 
024429 045 RITARDO 20 CONFETTI 80 MG C 
024429 058 RITARDO 30 CONFETTI 80 MG C 


PNU-IMUNE® 23 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
15-06-81 
28-07-83 
28-07-83 
28-07-83 
28-07-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 04-03-96 Codice Specialità: 29547 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029547 015 FIALA SIR. MONODOSE 0,5 ML C 
029547 027 10 FIALE SIR. MONODOSE 0,5 ML C 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


POLAMIN 
data prima registrazione specialità: 20-05-91 Codice Specialità: 28050 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028050 019 INIETT. 10 FIALE 1 ML 5 MG C 


Data 
Registazione 


20-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


POLARAMIN 
data prima registrazione specialità: 27-09-63 Codice Specialità: 18554 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018554 067 SCIROPPO 100 ML 0,04% C 
018554 079 AR 20 CONFETTI 6 MG C 
018554 081 CREMA 25 G 1% C 


POLARAMIN ESPETTORANTE 


Data 
Registazione 
27-04-91 
27-04-91 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità: 23173 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023173 026 SCIROPPO 100 ML C 


POLASE 
data prima registrazione specialità: 24-10-59 Codice Specialità: 16153 Titolare AIC: WYETH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016153 013 40 COMPRESSE C 
016153 025 10 BUSTINE EFFERV. ARANC. 10 G C 


— 716 — 


Data 
Registazione 


27-04-91 


Data 
Registazione 
24-10-59 
15-10-69 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


POLI WIT 


data prima registrazione specialità 13-06-78 Codice Specialità: 21082 


N. AIC Confezione 
021082 021 10 COMPRESSE EFFERV. 4,5 G 
021082 045 10 COMPRESSE 500 MG 
021082 058 20 COMPRESSE 500 MG 


POLIBETA B12 
Codice Specialità 10198 


data prima registrazione specialità: 09-07-55 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RADIUMFARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


CECCARELLI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
07-01-87 
27-08-90 
27-08-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
010198 012 30 COMPRESSE 
010198 024 GOCCE ORALI 20 G 
POLIBIL 


data prima registrazione specialità: 25-01-61 Codice Specialità: 17263 


N. AIC Confezione 
017263 029 FLACONE SCIROPPO 120 ML 


POLIDES 
Codice Specialità: 9129 


data prima registrazione specialità: 07-07-54 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


POLI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


FARMIGEA 


Data 
Registazione 
09-07-55 
04-10-55 


Data 
Registazione 
12-06-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
09129 053 10 FIALE 0,3 MG 
09129 065 6 OVULI VAGINALI 1,65 MG 
09129 077 12 OVULI VAGINALI 1.65 MG 
09129 089 5 6 OVULI VAGINALI 5 MG 


POLILEVO 
Codice Specialità: 20608 


data prima registrazione specialità 30-09-65 


N. AIC Confezione 
020608 016 IM IV 10F 3 ML 
020608 028 48 CONFETTI 


0S 10 FLACONCINI 


020608 030 


Fascia 


Rimborsabikità SSN 


O000O0 


Titolare AIC: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Registazione 


30-09-65 


05-07-69. 


01-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


POLIMOD 
data prima registrazione specialita: 31-12-92 Codice Specialità: 27632 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027632 013 10 COMPRESSE 400 MG C 31-12-92 
027632 037 10 BUSTE 800 MG «CC 31-12-92 


— 7117 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027632 049 10 FLACONCINI ORALI 400 MG C 31-12-92 
027632 076 10 FIALE 3 ML 200 MG C 31-12-92 


POLIMUCIL 


data prima registrazione specialità: 09-08-84 Codice Specialità: 25463 


Titolare AIC: POLI 


Fascia Data Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025463 011 20 CAPSULE C 09-08-84 01-06-95 
025463 023 30 BUSTINE C 09-08-84 01-06-95 
025463 035 SCIROPPO 200 ML C 09-08-84 01-06-95 
025463 047 30 BUSTINE C 02-05-90 01-06-95 


POLINAZOLO LAVANDA VAGINALE 


Codice Specialità: ‘27833 Titolare AIC: GUIEU 


data prima registrazione specialità: 18-06-93 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027833 019 5 LAVANDE 140 ML CON 5 CANNULE C 18-06-93 


POLINEURAL 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 Titolare AIC: —- BKF 


Codice Specialità: 27059 


Fascia Data Data 


— 718 — 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027059 017 1 FIALA 4 MU1000 MG C 09-03-91 01-06-95 
027059 029 2 FIALE 4 ML/1000 MG C 09-03-91 01-06-95 
027059 031 3 FIALE 4 ML/1000 MG C 09-03-91 01-06-95 
027059 043 3 FIALE 4 ML/500 MG C 09-03-91 01-06-95 
027059 056 5 FIALE 4 ML/500 MG C 09-03-91 01-06-95 
027059 068 5 FIALE 2 ML/250 MG C 09-03-91 01-06-95 
POLIO SABIN 

data prima registrazione specialità: 12-02-86 Codice Specialità: 26054 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM SA. 
Fascia Data Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026054 027 TUBICINO GONTAGOCCE 0.5 ML C 06-12-88 01-06-95 
026054 039 10 TUBICINI 1 DOSE C 01-07-92 01-06-95 
026054 041 25 TUBICINI 1 DOSE C 01-07-92 01-06-95 
026054 054 1 MINITUBO DOSATO 0,135 ML C 14-10-95 01-06-95 
026054 066 10 MINITUBI DOSATI 0,135 ML C 14-10-95 01-06-95 
026054 078 25 MINITUBI DOSATI 0,135 ML C 14-10-95 01-06-95 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POLIORAL 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità 20297 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020297 026 1 DOSE 1 FL 0,1 ML C 
020297 038 CONTENITORE CONTAGOCCE 10 DOSI C 
020297 040 CONTENITORE CONTAGOCCE 20 DOSI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-06-85 
16-05-90 
16-05-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


POLIPIROX 
data prima registrazione specialità: 26-11-83 Codice Specialità: 25118 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
025118 035 30 CAPSULE 20 MG A 66 26-11-83 
025118 047 10 SUPPOSTE 20 MG C 19-03-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


POLISILON 
data prima registrazione specialità: 15-09-61 Codice Specialità 11417 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
IRE. 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011417 019 0S GEL 100 G C 
POLITINTURA SCHIAS 
data prima registrazione specialità: 08-10-73 Codice Specialità: 5415 Titotare AIC: AFOM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05415 031 FLACONE 500 G C 
05415 043 30 PILLOLE C 


Data 
Registazi 


15-09-61 


Data 
Registazione 
29-01-92 
29-01-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


POLIXIMA 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità: 24275 Titolare AIC: SIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024275 012 IM 1 FLACONCINO 1 G + 1 FIALA 4 ML A 
024275 024 IM 1 FLAC. 500 MG + F SOLV 2 ML C 


Data 
Registazione 


28-07-83 
28-07-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


POLJODURATO 
data prima registrazione specialità: 11-10-54 Codice Specialità: 9426 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


09426 014 COLLIRIO 10 ML C 


— 7119 — 


11-10-54 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POLYBION 


data prima registrazione specialità: 04-04-52 Codice Specialità: 6204 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC. Confezione Rimborsabilità SSN 
06204 010 20 CONFETTI C 
06204 022 FORTE 20 CONFETTI C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-04-52 
04-04-52 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


POLYTRIM 
data prima registrazione specialità: 28-03-66 Codice Specialità: 20654 Titolare AIC: GLAX0 WELLCOME 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020654 024 COLLIRIO FLACONE 5 ML C 
020654 036 POMATA OFTALMICA 4 G C 


POMATA MIDY HC 


Data 
Registazione 


09-03-91 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità: 26428 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026428 021 POMATA 20 G C 


Data 
Registazione 


10-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


PONDERAL 
data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 22588 Titolare AIC: SERVIER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022588 026 60 COMPRESSE 20 MG C 
022588 038 RETARD 30 CAPSULE 60 MG C 


PORFIRIN 12 


Data 
Registazione 


01-12-84 
01-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 02-08-59 Codice Specialità 13915 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013915 069 10 FLAC.NI ORALI 10 ML C 
POROSTENINA 


data prima registrazione specialità: 01-12-89 Codice Specialità: 27315 Titolare AIC: SAVIO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027315 011 5 FIALE 1 ML 50 UI. A 41 
027315 023 5 FIALE 1 ML 100 ULI. A 41 
027315 047 SPRAY 1,3 ML 100 UI 14 SPRUZZI C 


— 720 — 


Data 
Registazione 


27-06-95 


Data 
Registazione 
01-12-89 
01-12-89 
28-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PORTOLAC 


data prima registrazione specialità: 02-11-89 


N. AIC 
026814 018 
026814 020 
026814 032 
026814 044 


PORTOLAC EPS 


data prima registrazione specialità: 02-11-94 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
30 COMPRESSE MASTICABILI 5 G- 


POLVERE 200 G 
BB 30 BUSTE MONODOSE 5 G 
20 BUSTE MONODOSE 10 G 


Codice Specialità: 26814 


Codice Specialità: 29563 


Titolare AIC: 


ZYMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O_ dU O 


Titolare AIC: 


ZYMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
029563 018 
029563 020 


POTASSION 


data prima registrazione specialità 30-04-82 


Confezione 
1 FLAC. GRANULATO 200 G 


20 BUSTINE GRANULATO OS 10 G 


Codice Specialità 9209 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


59 
59 


MIBA 


Data 
Registazione 
02-11-94 
02-11-94 


Rinnovo 


N. AIC 
09209 038 


POVIDERM 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
EFFERV. 40 BUST. 


10-06-96 


Codice Specialità: 32813 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


30-04-82 


FARMEC DI RENATO TABASSO 


+ Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
032813 014 
032813 026 
032813 038 
032813 040 
032813 052 
032813 065 


PPS 5% 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


ALCOLICO SOLUZIONE IDROALC FLACONE 250 ML 
ALCOLICO SOLUZIONE IDROALC FLACONE 500 ML 
ALCOLICO SOLUZIONE IDROALC FLACONE 1000 ML 


SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 250 ML 
SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML 


18-05-74 


Codice Specialità: 


14227 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 0 dà0 dò da 


Titolare AIC: 


IMMUNO AG 


Data 
Registazione 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 
10-06-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
014227 019 
014227 021 
014227 033 


Confezione. 

FLEBO 1 FLACONE 50 ML 
FLEBO 1 FLACONE 100 ML 
FLEBO 1 FLACONE 250 ML 


— 21 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Recistazi 
18-05-74 


18-05-74 


LI 1 8-05-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PPS 5% PLASMA PROTEIN SOLUTION 


Codice Specialità: 27237 Titolare AIC: IMMUNO 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027237 015 IV FLACONE 50 ML + SET INFUS. C 02-05-89 
027237 027 IV FLACONE 100 ML + SET INFUS. C 02-05-89 
027237 039 IV FLACONE 250 ML + SET INFUS. C 02-05-89 
PR 100 
data prima registrazione specialità 17-06-82 Codice Specialità: 23788 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
023788 019 POMATA 30 G C 17-06-82 
023788 021 LOZIONE 20 ML C 17-06-82 
023788 033 CLORESSIDINA POMATA 30 G C 17-06-82 
023788 045 CLORESSIDINA LOZIONE 20 ML C 17-06-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PRACTIL 21 
data prima registrazione specialità 17-03-84 Codice Specialità: 25253 Titolare AIC: ORGANON (OLANDA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025253 016 21 COMPRESSE B 34 


Data 
Registazione 


17-03-84 


BOEHRINGER (GERMANIA) 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PRADIF 
data prima registrazione specialità: 27-08-96 Codice Specialità 30106 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
030106 013 / M 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG C 
030106 025 / M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG C 


PRAGMAN 


Data 
Registazione 
27-08-96 
27-08-96 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità 26-11-83 Codice Specialità 10208 Titolare AIC: MILANFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010208 015 TUBO GEL 30 G C 


PRAMISTAR 


Codice Specialità 28021 Titolare AIC: .FIRMA 


data prima registrazione specialità 31-12-92 


Data 
Registazione 
26-11-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028021 018 20 COMPRESSE 600 MG C 
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Data 


Registazione 
31-12-92 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PRANTAL 


data pmma registrazione specialita: 27-09-63 7782 


Codice Specialità: 


N. AIC Confezione 
07782 028 CREMA 25 G 2% 
PRASTEROL 


data prima registrazione specialita: 18-02-93 Codice Specialità: 27776 


N. AIC Contezione 
027776 018 10 COMPRESSE 20 MG 
027776 020 20 COMPRESSE 10 MG 
PRATICEF 
| data pnima registrazione specialità: 22-07-86 Codice Specialità: 25806 
N. AIC Confezione 
025806 011 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 2,5 ML IM 
025806 035 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
PRAVASELECT 


data prima registrazione specialita: 15-02-90 Codice Specialità 27309 


N. AIC Contezione 
027309 018 10 COMPRESSE 20 MG 
027309 020 20 COMPRESSE 10 MG 
PRAXILENE 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 22584 


N. AIC Confezione 
022584 027 30 CONFETTI 100 MG 
022584 039 40 CONFETTI 100 MG 
022584 041 50 CONFETTI 100 MG 
022584 066 25 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
PRAZENE 


data prima registrazione specialità 26-01-79 Codice Specialità: 23762 


N. AIC Confezione 
023762 014 15 COMPRESSE 10 MG 
023762 026 30 COMPRESSE 10 MG 
023762 038 20 20 COMPRESSE 20 MG 
023762 040 1 FLACONE CONTAGOCCE 20 ML 
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Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 27-09-63 
Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 13 18-02-93 
C 18-02-93 
Titolare AIC: CABER 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
A 55 22-07-86 
A 55 22-07-86 
Titolare AKC: MENARINI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN a Registazione 
A 13 15-02-90 
C 15-02-90 
Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 31-12-84 
C 02-04-90 
Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 26-01-79 
C 26-01-79 
C 20-12-84 
C 20-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-96-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo. 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRE PAR DUPHAR 


data prima registrazione specialità: 22-12-78 Codice Specialità: 23276 


N. AIC Confezione 
023276 025 INIETT. 1 FIALA 5 ML 50 MG 
023276 037 20 COMPRESSE 10 MG 
PREFERID 


. data prima registrazione specialità: 05-03-93 Codice Specialità: 27779 


N. AIC Confezione 
027779 014 POMATA DERMATOLOGICA 30 G 


027779 026 LIPOCREMA DERMATOLOGICA 30 G 0,025% 


PREFOLIC 
data prima registrazione specialita: 16-12-83 


Codice Specialità 24703 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


SOLVAY DUPHAR 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


22-12-78 
22-12-78 


Titolare AIC: YAMONOUCHI EUROPE B.V. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
B 


Titolare AIC: KNOLL 


Data 
Registazione 


05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione * 
‘024703 098 5 FLAC.LIOF. 15 MG+5F.SOLV. 


024703 112 
024703 124 


6 FLAC. LIOF. 50 MG + 6 F SOLV. 
30 COMPRESSE GASTRORES. 15 MG 


PREMARIN 


data prima registrazione specialità 09-03-50 Codice Specialità 2792 


N. AIC Confezione 
02792 012 20 COMPRESSE 1,25 MG 
02792 024 20 COMPRESSE 2,5 MG 
02792 036 36 COMPRESSE 0,625 MG 
02792 048 36 COMPRESSE 0,3 MG 
02792 063 CREMA GINECOLOGICA C/ APPL. 25 G 62,5% 
02792 099 CREMA 25 G 62,5% 
02792 125 20 COMPRESSE VAGINALI 
PREMPAK 


data prima registrazione specialità: 18-02-92 Codice Specialità: 28031 


N. AIC Confezione 
028031 019 28 COMPRESSE 0,625 MG + 12 COMPRESSE 5 MG 
028031 021 28 COMPRESSE 1,25 MG + 12 COMPRESSE 5 MG 


I 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AiC: WYETH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O » » O » Dd 


Titolare AIC: WYETH 
Fascia 
Rimboisabilità SSN 
C 
C 


Data 
Registazione 


26-02-96 
08-03-95 
08-03-95 


Data 
Registazione 


09-03-50 
09-03-50 
19-02-52 
04-01-56 
13-10-82 
09-03-50 
20-12-73 


Data 
Registazione 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRENACID 


data prima registrazione specialità: 06-12-78 Codice Specialità: 23730 Titolare AIC: SI.FI. 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023730 029 COLLIRIO 10 ML 0,25% B 
023730 043 POMATA OFTALMICA 10 G 0,25% B 
PRENATAL 
data prima registrazione specialità 18-03-77 Codice Specialità: 22885 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022885 040 30 COMPRESSE C 
PRENT 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 24255 Titolare AIC: BAYER 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024255 022 50 COMPRESSE 200 MG A 
024255 034 30 COMPRESSE 400 MG A 
PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI 
data prima registrazione specialità: 27-06-91 Codice Specialità: 27971 Titolare AIC: GIULIANI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 
027971 011 POMATA TUBO 20 G C 
PREPARAZIONE H 
data prima registrazione specialità: 10-08-60 Codice Specialità: 17389 Titolare AIC: WHITEHALL 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
017389 053 6 SUPPOSTE C 
017389 065 12 SUPPOSTE C 
017389 077 POMATA G 30 C 
017389 089 POMATA G 56,7 C 
017389 091 POMATA 25 G C 
017389 103 POMATA 50 G C 


PREPIDIL 
data prima registrazione specialità 28-11-91 Codice Specialità: 28439 Titolare AIC: :N.V. UPJOHN S.A. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028439 014 GEL INTRACERV. SIRIN.0,5 MG/3 G H 
028439 026 GEL INTRAVAG. SIRINGA 1 MG/3 G H 
028439 038 GEL INTRAVAG. SIRINGA 2 MG/3 G H 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
06-12-78 
06-12-78 


Data 
Registazione 
21-10-89 


Data 
Registazione 
27-05-83 
27-05-83 


Data 
Registazione 
27-06-91 


Data 
Registazione 
22-03-85 
22-03-85 
22-03-85 
22-03-85 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
28-11-91 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PREPULSID 


data prima registrazione specialità: 02-04-90 Titolare AIC: JANSSEN 


Codice Specialità: 26846 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026846 016 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG B 
026846 030 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 200 ML 0,1% B 
026846 042 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML 0,1% B 
026846 055 30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG B 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28045 Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
028045 019 14 CAPSULE 300 MG C 31-10-94 
PRESSALOLO 


data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità: 24567 Titolare AIC: LOCATELLI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024567 024 50 COMPRESSE 200 MG A 


PRESSALOLO DIURETICO 
Titolare AIC: LOCATELLI 


data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Codice Specialità: 26113 


Data 
Registazione 
27-05-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


__| 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026113 023 30 COMPRESSE 200 + 20 MG G 
PRESSAMINA 
data prima registrazione specialità: 26-09-69 Codice Specialità: 21441 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021441 035 20 COMPRESSE 100 MG C 


Data 
Registazione 
30-07-87 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Registazione 


26-09-69 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PRESSURAL 
data prima registrazione specialità: 28-04-82 Codice Specialità 24666 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024666 012 30 CONFETTI 2,5 MG C 
024666 024 50 CONFETTI 2,5 MG A 
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Data 
Registazione 
28-04-82 
28-04-82 


01-06-95 


-01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PREST 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 29274 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029274 014 12 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG C 
029274 026 20 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


PREVEX 
data prima registrazione specialità: 17-12-91 Codice Specialità: 27372 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
027372 010 = 5 28 COMPRESSE 5 MG A 
027372022 = 14 COMPRESSE 10 MG. A 


Data 
Registazione 


17-12-91 
17-12-91 


Data 
Rinnovo 


PRILACE 


data prima registrazione specialità: 20-06-96 


N. AIC 
029243 019 


Confezione 
14 COMPRESSE 5 + 6 MG 


Codice Specialità 29243 


— 7227 — 


Titolare AIC: 


PREXAN 
data prima registrazione specialità: 18-06-81 Codice Specialità 24467 Titolare AIC: LAFARE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024467 021 30 CAPSULE 250 MG C 
024467 045 500 10 SUPPOSTE C 
024467 058 500 30 COMPRESSE 500 MG A 66 
024467 072 375 30 BUSTINE C 
024467 084 POMATA 50 G 10% C 
024467 096 20 BUSTINE GRANULATO 500 MG A 66 
PRIAXIM 
data prima registrazione specialità 19-03-84 Codice Specialità: 25240 Titolare AIC: RAVIZZA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025240 019 30 COMPRESSE 50 MG C 
025240 021 20 COMPRESSE 100 MG C 
025240 033 6 SUPPOSTE 200 MG C 
025240 045 10 BUSTINE LAVANDA VAG. 5 G c 
025240 058 GEL TUBO 30 G C 


Data 
Registazione 
19-05-82 
25-06-81 
30-10-84 
30-10-84 
30-09-91 
30-12-91 


Data 
Registazione 


19-03-84 
19-03-84 
19-03-84 
27-07-87 
27-07-87 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Registazione 
20-06-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento .ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PRILAGIN 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 


Codice Specialità: 25904 


GAMBAR 


Titolare AIC: 


N. AIC Confezione 
025904 018 LATTE DERMATOLOGICO 2% 30 G 
025904 020 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G 
025904 032 LAV. VAG. 5 FLACONI 0,2% 
025904 044 6 CAPSULE VAGINALI 400 MG 
025904 057 ‘2 CAPSULE VAGINALI 1200 MG 
025904 069 CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G 


PRIMALAN 


data prima registrazione specialità: 07-06-84 


Codice Specialità: 24450 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Oo oòo dà ooo 


Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 


Data 

Registazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
01-07-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
024450 052 30 COMPRESSE 5 MG 


PRIMBACTAM 


data prima registrazione specialità: 09-08-84 


Codice Specialità: 25407 


Titolare AIC: MENARINI 


Data 
Registazione 
14-06-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
025407 014 IM 0 EV 1 FLAC. G 0,5 + F SOLV 
025407 026 IM EV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 
025407 038 INFUS. VENOSA 1 FLAC. G 0,5 
025407 040 INFUS. VENOSA 1 FLAC. G 1 
PRIMENE 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Confezione 
026905 051 100 ML FLACONE 10% 
026905 063 = IVFLACONE 250 ML 10% 
026905 075: IV FLACONE 500 ML 10% 


PRIMERAL 
data prima registrazione specialità: 22-11-83 


N. AIC Confezione 
024817 037 10 SUPP 550 MG 
024817 049 30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG 
024817 052 IM 6 F LIOF + SOLVENTE 


Codice Specialità: 26905 


Codice Specialità: 24817 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


56 


IT IDdL.LO 


Titolare AIC: CLINTEC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


Titolare AIC: MASTER PHARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registazione 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 
09-08-84 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registazione 
22-11-83 
01-10-84 


03-12-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PRIMESIN . 
data prima registrazione specialità: 10-04-95 


N. AIC Confezione 
029416 031 28 CAPSULE 20 MG 
029416 043 14 CAPSULE 40 MG 


PRIMOBOLAN DEPOT 


Codice Specialità: 29416 


Codice Specialità: 20005 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: KNOLL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 13 


Titolare AIC: SCHERING 


Serie generale - n. 26 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
28-12-95 
28-12-95 


data prima registrazione specialità: 22-09-62 


Confezione 
IM 1 FIALA 1 ML 


N. AIC 
020005 017 


PRIMOLUT NOR 
data prima registrazione specialità: 30-05-68 


Confezione 


30 COMPRESSE 10 MG 


N. AIC 
021053 018 


PRINCIPEN 


data prima registrazione specialità: 19-06-73 


Codice Specialità: 21053 


Codice Specialità: 21152 


Fascia 
Rimborsabdlità SSN 
C 


Titolare AIC: SCHERING A.G. 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
22-09-62 01-06-95 

Data Data 
Registazione Rinnovo 
30-05-68 01-06-95 


N. AIC Confezione 
021152 044 IM IV 1 FL 500 MG + SOLV. 2.5 ML 
021152 057 IM IV 1 FLAC. 1 G + SOLV. 2,5 ML 


PRINIVIL 


data prima registrazione specialità: 16-08-89 


Codice Specialità: 26830 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C ° 
C 


Titolare AIC: 


DU PONT PHARMA 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
08-07-89 01-06-95 
08-07-89 01-06-95 


N. AIC Contezione 
026830 012 14 COMPRESSE 5 MG 
026830 024 14 COMPRESSE 20 MG 
026830 036 14 COMPRESSE 10 MG 


PRINZIDE 
data prima registrazione specialità: 29-01-92 


N. AIC 
027481 011 


Confezione 


Codice Specialità: 27481 


14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


A 
C 


Titolare AIC: DU PONT PHARMA 


Data Data 
Registazione Rinnovo 
16-08-89 01-06-95 
16-08-89 01-06-95 
16-08-89 01-06-95 


Data Data 
29-01-92 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PRIOMICINA 
data prima registrazione specialità 10-12-79 Codice Specialità: 24067 Titolare AIC: SAN CARLO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024067 050 12 COMPRESSE 1 G C 03-03-82 01-06-95 


PRIOVIT 12 


data prima registrazione specialità 02-04-83 Codice Specialità: 20699 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020699 017 40 PASTL C 02-04-83 01-06-95 
020699 029 FORTE 20 PAST C 02-04-83 01-06-95 
020699 031 FORTE 40 PASTL C 02-04-83 01-06-95 


PRIOVIT CALCIUM 


data prima registrazione specialità: 06-01-84 Codice Specialità: 21533 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021533 029 10 BUSTINE GRANULATO C 13-07-92 01-06-95 


PRISMA 
data prima registrazione specialità: 22-12-78 Codice Specialità 23653 Titolare AIC: MEDIOLANUM. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023653 025 IM 10 F 3 ML 30 MG C 22-12-78 01-06-95 
023653 052 50 CAPSULE 24 MG C 23-04-85 01-06-95 
023653 076 30 CAPSULE 50 MG C 01-03-89 01-06-95 


PRO URO 
data prima registrazione specialità: 09-08-84 Codice Specialità: 25468 Titolare AIC: GHIMAS 
Fascia Data Data 
N. AIC: Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025468 024 20 CAPSULE 400 MG C 09-08-84 01-06-95. 


PRO-EFFERALGAN 


data prima registrazione specialità: 27-12-95 Codice Specialità 29505 Titolare AIC: UPSAMEDICA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029505 017 5 FLACONI 1 G EV/IM + F. SOLV. C 27-12-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PROBILIN a 
data prima registrazione specialità: 07-02-79 Codice Specialità: 23881 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023881 016 40 CONFETTI 100 MG C 07-02-79 01-06-95 


PROCADIL | 
data prima registrazione specialità 06-10-84 Codice Specialità: 25470 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025470 016 30 COMPRESSE C 06-10-84 01-06-95 
025470 028 SCIROPPO 200 ML C 06-10-84 01-06-95 
025470 030 1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML 200 EROGAZIONI A 09-03-87 01-06-95 


PROCAMIDE 
data prima registrazione specialità: 18-09-52 Codice Specialità: 7110 Titolare AIC: ZAMBON 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07110 012 20 CAPSULE 300 MG A 18-09-52 01-06-95 


PROCAPTAN 
data prima registrazione specialità: 13-02-92 Codice Specialità: 27469 Titolare AIC: STRODER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027469 028 14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A 13-02-92 


PROCEF 
data prima registrazione specialità: 23-06-95 Codice Specialità: Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028697 011 12 COMPRESSE 250 MG C 23-06-95 
028697 023 8 COMPRESSE 500 MG C 23-06-95 
028697 035 POLVERE SOSPENSIONE 0S 125 MG/5 ML C 23-06-95 
028697 047 POLVERE SOSPENSIONE 0S 250 MG/5 ML C 23-06-95 


PROCIANIDOL 
data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità: Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027266 016 30 CAPSULE 50 MG C 01-02-93 
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PROCICLIDE 
data prima registrazione specialità: 02-01-86 Codice Specialità: 26111 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione ‘ Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026111 029 INIETT. 10 FIALE 200 MG 2,5 ML C 21-04-86 01-06-95 
026111 056 21 CAPSULE 400 MG C 02-05-96 01-06-95 


PROCORUM 


data prima registrazione specialità: 26-09-88 Codice Specialità: 25811 Titolare AIC: KNOLL AG (GERMANIA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025811 011 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 
025811 023 50 COMPRESSE RICOPERTE 25 MG C 
025811 035 5 FIALE 2 MG/5 ML A 
025811 047 RETARD 30 COMPRESSE 100 MG A 


Data 
Registazione 


26-09-88 
26-09-88 
26-09-88 
30-04-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PROCTIDOL 
data prima registrazione specialità: 10-02-87 Codice Specialità: 25750 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025750 023 POMATA 20 G C 


Data 
Registazione 


06-12-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


PROCTOLYN 
data prima registrazione specialità 09-01-78 Codice Specialità: 21925 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021925 019 POMATA 20 G C 
021925 021 POMATA 40 G C 
021925 033 6 SUPPOSTE 2 G C 
021925 045 10 SUPPOSTE 2 G C 
021925 058 12 SUPPOSTE 2 G C 
PROCTONIDE 
data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità: 25051 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025051 018 UNGUENTO 30 G C 
025051 020 10 SUPPOSTE C 


Data 
Registazione 
09-01-78 
09-01-78 
09-01-78 
09-01-78 
09-01-78 


Data 
Registazione 
07-06-84 
07-06-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PROCTOSEDYL 
data prima registrazione specialità: 05-05-58 Codice Specialità: 13868 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
013868 031 POMATA 20 G C 26-11-87 01-06-95 
013868 043 6 SUPPOSTE Cc 26-11-87 01-06-95 
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PROCTOSOLL 


data prima registrazione specialità: 22-12-90 Codice Specialità 27377 


Titolare AIC: - SCHIAPPARELLI 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027377 011 CREMA ANTIEMORROIDARIA 20 G C 


Data 
Registazione 
22-12-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


PROENDOTEL 
data prima registrazione specialità: 19-06-87 Codice Specialità: 26615 Titolare AIC: FIDIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026615 056 30 CAPSULE 100 MG C 
026615 068 1 FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML C 


Data 
Registazione 
18-06-90 
18-06-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


PROFASI HP 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità 3247 Titolare AIC: SERONO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabrità SSN 
03247 018 IM 2F+2F S0QUI 
03247 020 IM 2F+2F1000UI 


O »IO0O0.L O 


03247 032 IM2F+2F 2000UI 
03247 044 IM 1 FIALA 5000 UI + 1 FIALA 1 ML 
03247 057 IM 2F+2F250UI 


Data 
Registazione 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PROFER 
data prima registrazione specialità 18-10-96 Codice Specialità: 28146 Titolare AIC: AESCULAPIUS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabdlità SSN 


028146 013 10 FLACONCINI ORALI 15 ML C 


Data 
Reglstazione 


18-10-96 


Data 
Rinnovo 


PROGERIL 
data prima registrazione specialità 26-09-73 Codice Specialità: 22789 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022789 022 0S GTT 30 ML 0,1% C 
022789 046 50 COMPRESSE 2.5 MG C 


PROGERIL PAPAVERINA 


data prima registrazione specialità: 08-10-76 Codice Specialità: 23361 Titolare AIC: SANOFI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023361 037 =—GOCCE ORALI 30 ML le 
023361 064 20 CAPSULE C 
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Data 
Registazione 
26-09-73 
29-11-78 


Data 
Registazione 
08-10-76 
08-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PROGESTOGEL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
024470 015 


PROGESTOL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10-08-81 


Confezione 
GEL 30G+ 1 SIRINGA 1% 


data prima registrazione specialità: 26-11-82 


N. AIC 
024788 010 


PROGLICEM 


Confezione 
FLACONE 150 ML 


data prima registrazione specialità 06-07-74 


N. AIC 
023060 015 


023060 027 


PROGYNON 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
04609 020 


PROGYNOVA 


Confezione 
100 CAPSULE 100 MG 


100 CAPSULE 25 MG 


10-03-51 


Confezione 
DEPOT IM 1 FIALA 10 MG 


data prima registrazione specialità 04-04-69 


Codice Specialità 24470 Titolare AIC: LUSO FARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: DELALANDE ISNARDI 


Codice Specialità: 24788 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialità 23060 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


A 


Codice Spectalità 4609 Titolare AIC: SCHERING 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 


SCHERING 


Codice Specialità 21226 Titolare AIC: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


10-08-81 


Data 
Registazione 
26-11-82 


Data 
Registazione 


06-07-74 
06-07-74 


Data 
Registazione 


24-05-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
021226 016 


PROHANCE 


Confezione 
20 CONFETTI 2 MG 


I data prima registrazione specialità 30-05-96 


N. AIC 
029055 011 


029055 023 
029055 035 
029055 047 


Confezione 
EV FLACONE 5 ML 


EV FLACONE 10 ML 
EV FLACONE 20 ML 
EV FLACONE 15 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità 29055 Titolare AIC: BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 
H 
H 
H 


said 


Data 
Registazione 


04-04-69 


Data 
Registazione 
30-05-96 
30-05-96 
30-05-96 
30-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PROHIBIT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28436 Titolare AIC: CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028436 018 1 DOSE SIRINGA 0,5 ML C 31-10-94 
PROLEUKIN 
data prima registrazione specialità 17-02-90 Codice Specialità: 27131 Titolare AIC: CHIRON B.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione | Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027131 010 INIETTABILE 1 FLAC. 1 MG 1 ML H 17-02-90 01-06-95 


PROLEV LA 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28577 Titotare AIC: MAX 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028577 017 36 CAPSULE 8 MG C 31-10-94 
028577 029 28 CAPSULE 12 MG C 31-10-94 


PROLIFEN 


data prima registrazione specialità: 07-11-70 Codice Specialità: 21839 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo’ 
021839 028 10 CAPSULE 50 MG A 07-11-70 01-06-95 


PROLUTON 
data prima registrazione specialità: 08-10-51 Codice Specialità 5375 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05375 035 IM 3F 1 ML 25 MG C 30-06-54 01-06-95 
05375 062 DEPOT IM 1 FIALA 250 MG A 23-12-57 01-06-95 


PROMEDROL 
«+ data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 29455 Titolare AIC: UPJOHN 
i Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029455 045 FIALA 500 MG/5 ML C 29-11-95 
029455 058 FIALA 1000 MG/10 ML C 29-11-95 
029455 060 1 FIALA-SIRINGA 40 MG/0,8 ML C 30-05-96 
029455 072 1 FIALA-SIRINGA 125 MG/1,25 ML C 30-05-96 
029455 084 1 FIALA-SIRINGA 250 MG/2,5 ML C 30-05-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


n 


PRONTAMID 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità: 7313 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07313 012 COLLIRIO 10 G 30% G 


PRONTO PLATAMINE 


data prima registrazione specialità: 02-01-89 ‘ Codice Specialità 27069 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027069 018 IV FLACONE 10 MG 20 ML H 
027069 020 IV FLACONE 25 MG 50 ML H 
027069 032 IV FLACONE 50 MG 100 ML H 
PRONTOBARIO 60% 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28554 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028554 018 BICCHIERE 200 ML 
028554 020 BICCHIERE 250 ML H 
028554 032 CONFEZIONE MULTIDOSE 2,5 L H 
028554 044 CONFEZIONE MULTIDOSE 5 L H 


PRONTOBARIO COLON 


Serie generale - n. 26 


‘ Data 
Registazione 


12-02-85 


Data 
Registazione 


02-01-89 
02-01-89 
02-01-89 


Data 
Registazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità: 28557 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028557 015 SACCA 400 G H 


PRONTOBARIO ESOFAGO 


Data 
Registazione 


12-12-92 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28553 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028553 016 CREMA 250 ML 113% H 


PRONTOBARIO HD 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 12-12-92 Codice Specialità: 28558 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028558 017 BICCHIERE MONODOSE 340 G H 
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Data 
Registazione 
12-12-92 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRONTOBARIO TAC 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28559 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028559 019 FLACONE 225 ML SOSPENSIONE H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


PRONTOCALCIN 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità: 26957 Titolare AIC: DOMPE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026957 023 SPRAY 7 FL.NI MONODOSE 100 UI C 
026957 035 6 SIRINGHE PRONTO USO 0,5 ML C 
026957 047 5 SIRINGHE PRONTO USO 1 ML C 


Data 
Registazione 


01-02-91 
31-10-94 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


PRONTOFLU 
data pnima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità: 28668 Titolare AIC: DUNCAN 
Fascia 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028668 097 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG C 
028668 109 AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG C 
028668 111 AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG C 
028668 123 AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG C 
028668 135 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG C 
028668 147 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 100 MCG C 
028668 150 POLV. 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG C 
028668 162 POLV. 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG C 


Data 
Registazione 
04-03-96 


04-03-96 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 


PRONTOIODIO 
data prima registrazione specialità: 15-04-96 Codice Specialità: 32264 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032264 018 SOLUZIONE FLACONE 25 ML C 


PRONTOKEF 
data prima registrazione specialità: 20-12-84 Codice Specialità: 25209 Titolare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025209 026 IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV C 
025209 038 IM1FL1G+1F SOLV C 
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Data 
Registazione 


15-04-96 


Data 
Registazione 
20-12-84 


20-12-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRONTOMUCIL 


data prima registrazione specialità: 22-09-84 Codice Specialità: 25473 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilità.SSN 
025473 024 = ADI10SUPPOSTEG12 C 
025473 036 BB 10 SUPPOSTE G 055 C 
025473 048 = AD SOSPENSIONE 200 ML C 
025473 051 BB SOSPENSIONE 200 ML C 


Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
22-09-84 
22-09-84 
22-09-84 
22-09-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PRONTOVENT 
data prima registrazione specialità: 29-01-85 Codice Specialità: 25237 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025237 013 30 COMPRESSE 0,02 MG C 
025237 037 FLAC SCIROPPO 200 ML C 
025237 049 AEROSOL 200 DOSI 10 MCG 28 ML A 
PROPINE 


‘data prima registrazione specialità 31-10-84 Codice Specialità: 25252 Titolare AIC: ALLERGAN 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025252 038 COLLIRIO 3 ML 0,1% A 
025252 040 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 


PROPIONAT 


Codice Specialità: 6169 Titolare AIC: FARMIGEA 


Data 
Registazione 
29-01-85 
29-01-85 
31-10-94 


Data 
Registazione 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 13-10-52 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06169 015 COLLIRIO 10 ML C 


PROPULM 


Codice Specialità: 25466 Titolare AIC: ISTORIA 


data prima registrazione specialità 12-10-84 


‘Data 
Registazione 


13-10-52 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025466 018 30 COMPRESSE 50 MCG C 
025466 071 SCIROPPO 200 ML 0,0005% C 
025466 083 10 AEROSOL 2 MG 200 EROGAZIONI A 
025466 095 25 AEROSOL 5 MG 200 EROGAZIONI A 


PRORENE 


data prima registrazione specialità: 25-09-73 Codice Specialità: 22236 


Titotare AIC: FATER 


Data 
Registazione 
12-10-84 
09-11-95 
09-11-95 
09-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022236 018 GOCCE ORALI 30 ML C 
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PROSCAR 
data prima registrazione specialità 01-07-92 Codice Specialità: 28308 Titolare AIC: ——MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028308 017 15 COMPRESSE 5 MG B 01-07-92 
PROSER 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27144 Titolare AIC: IBIRN 
Fascia Data Data 
N. AIC + Conrezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027144 017 30 CAPSULE GELATINA MOLLE C 31-10-94 


PROSTAVASIN 
data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità 27584 Titolare AIC: SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027584 010 1 FIALA 20 MCG H 18-02-93 


PROSTEREN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27907 Titolare AIC: CRINOS 
Fascia Data Data 
N. A'C Confezione Rimborsabalità SSN Registazione Rinnovo 
027907 017 30 CAPSULE 160 MG C 31-10-94 


PROSTIDE 


data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità: 28356 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028356 018 15 COMPRESSE 5 MG B 01-07-92 


PROSTIGMINA 
data prima registrazione specialità 21-08-51 Codice Specialità 5277 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05277 013 IM 6 FIALE 1 ML 0,5 MG C 21-08-51 01-06-95 
05277 025 20 COMPRESSE 15 MG C 21-08-51 01-06-95 
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PROSTIN E 2 
data prima registrazione specialità 21-02-89 Codice Specialità: 27114 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia . Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027114 014 IV 1 FIALA 0,75 ML H 21-02-89 01-06-95 


PROSTIN VR 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26381 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026331 020 IV 1 FIALA 1 ML 0,5 MG/ML H 


PROTAMINA ROCHE 


data prima registrazione specialità 30-03-51 Codice Specialità: 4698 Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


04698 027 IV 1 FLAC. SOLUZIONE 5 ML 1% A 


PROTAMINA SOLF.BOOTS 


Data 
Registazione 


29-03-88 


Data 
Registazione 


30-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


- 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 5025 Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
05025 010 1 FIALA 10 ML 1% A 31-12-84 
PROTAPHANE HM 
data prima registrazione specialità: 02-05-90 Codice Specialità 27561 Titotare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione 
027561 012 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A 02-05-90 
027561 024 PENFILL 5 TUBOFIALE 1,5 ML 150 UI 100 UI/ML A 30-04-92 
027561 036 5 NOVOLET 1,5 ML. C 31-10-94 
* 027561 048 5 NOVOLET TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML C 31-10-94 
027561 051 1 FLACONE 10 ML 100 Ul/ML C 31-10-94 
027561 063 PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML C 31-10-94 


PROTEOFERRINA 
data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 23438 


Titolare AIC: BAYER 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023438 056 10 FLACONCINI ORALI 40 MG C 


14-08-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


PROTIADEN 
data prima registrazione specialità: . 31-12-84 


N. AIC Confezione 
025201 029 MITE 60 CAPSULE 25 MG 
025201 031 30 CONFETTI 75 MG 


PROTON 


data prima registrazione specialità: 14-02-72 


Codice Specialità 25201 


Codice Specialità 22468 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC: NORDMARK FARMACEUTICI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 31-12-84 
C 05-06-86 


Titolare AIC: 


GIULIANI 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022468 021 POLVERE EFFERVESCENTE 150 G 
022468 033 24 BUSTINE MONODOSE 5 G 


PROTOVIT 


data prima registrazione specialità: 27-03-51 


Codice Specialità: 4696 


Titotare AIC: 


ROCHE 


Data 
Registazione 


28-03-86 
28-03-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
04696 011 40 CONFETTI 
04696 023 GOCCE ORALI 15 ML 
04696 035 RAFFORZATO 40 COMPRESSE 
04696 050 GOCCE ORALI 15 ML 
04696 062 RAFFORZATO 40 COMPRESSE 


PROTROMPLEX TIM 3 
data prima registrazione specialità: 19-01-76 


N. AIC Confezione 


023288 032 1 FLAC. LIOF. 500 UI + 1 FLAC. 20 ML 
023288 044 1 FLAC. LIOF. 200 UI + 1 FLAC. 20 ML 


PROVENAL 


data prima registrazione specialità 23-08-78 


Codice Specialità 23288 


Codice Specialità: 23707 


Titolare AIC: 


IMMUNO AG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: 


37 
37 


PULITZER 


Data 
Realta 
27-03-51 
23-05-61 
20-03-64 
15-07-96 
15-07-96 


Data 
Registazione 


13-12-89 
13-12-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023707 021 50 CAPSULE 
023707 058 = #0CAPSULE 150 ULS 
023707 072 = 10FIALE 
023707 096 = 10FIALE 3 ML 300 ULS 
023707 108° = DUE 50 CAPSULE 250 ULS 
023707 110 DUE 10 FIALE 600 ULS 


sil 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo 6ò0 dada. 


Data 
Registazione 
23-08-78 
26-06-82 
23-08-78 
26-06-82 
30-04-92 
30-04-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


PROVERA 


data prima registrazione specialità: 16-02-80 


N. AIC 
020328 136 


020328 151 
020328 175 
020328 187 


PROVERA G 


data prima registrazione specialità: 18-06-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
50 COMPRESSE 100 MG 


30 COMPRESSE 250 MG 
10 BUSTINE GRANULARI 500 MG 
10 BUSTINE GRANULARI 0S 1000 MG 


Codice Specialità: 20328 


Codice Specialità: 29037 


Titolare AIC: —UPJOHN 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 28 
A 28 
A 28 


Titolare AIC: UPJOHN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


09-11-84 
17-10-84 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
029037 013 


029037 025 
029037 037 
029037 049 
029037 052 


Confezione 

20 COMPRESSE 2,5 MG 
12 COMPRESSE 5 MG 
25 COMPRESSE 5 MG 
12 COMPRESSE 10 MG 
25 COMPRESSE 10 MG 


PROVERTIN UM TIM 3 


data prima registrazione specialità 01-09-82 


Codice Specialità: 24748 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 60 oÒ »_OO 


Titolare AIC: IMMUNO AG 


Data 
Registazione 


18-06-93 
18-06-93 
18-06-93 
18-06-93 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
024748 030 


024748 042 


PROVIRON 


data prima registrazione specialità: 01-03-71 


N. AIC 
021938 055 


PROVISC 


data prima registrazione specialità: 26-06-95 


N. AIC 
028639 019 


028639 021 
028639 033 


Confezione 
1 FLAC. LIOF. 200 Ul + SOLV. 10 ML 


1 FLAC. LIOF. 500 Ul + 1 FLAC. 10 ML 


Confezione 
20 COMPRESSE 50 MG 


Contezione 
SIRINGA MONOUSO 0,40 ML 


SIRINGA MONOUSO 0,55 ML 
SIRINGA MONOUSO 9,85 ML 


Codice Specialità 21938 


Codice Specialità: 28639 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
A 37 


Titolare AIC: SCHERING 


Fascia . 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: ALCON (SVIZZERA) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 


e / 0 


Data 
Registazione 


13-12-89 
13-12-89 


Data 
Registazione 


01-03-71 


Data 
Registazione 


26-06-95 
26-06-95 
26-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


PROXIL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità: 01-02-80 


N. AIC 
024116 030 
024116 042 
024116 067 
024116 079 
024116 105 


PROXINE 


Confezione 

20 CAPSULE 150 MG 
50 CAPSULE 150 MG 
10 SUPPOSTE 200 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 
POMATA 5% 50 G 


data prima registrazione specialità 17-06-82 


Titolare AIC: ROTTAPHARM 


Codice Specialità 24116 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 


O »LIWOLO0aàO AO 


Titolare AIC: DEL SAZ 


Codice Specialità: 23677 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
01-02-80 
01-02-80 
01-02-80 
21-06-85 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
023677 014 
023677 038 
023677 040 
023677 053 
023677 065 


PROZAC 


Confezione 

30 COMPRESSE 250 MG 
10 SUPPOSTE 500 MG 
GEL 10% 50 G 

30 BUSTINE 500 MG 

30 COMPRESSE 500 MG 


« data prima registrazione specialità: 26-09-88 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


66 
66 


> >rPO0OLOO 


Codice Specialità: 25970 Titolare AIC: LILLY 


Data 
Reoistazi 
28-12-82 
17-06-82 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025970 017 
025970 029 


PROZIN 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
12 CAPSULE 20 MG C 
SOLUZIONE 60 ML 20 MG/5 ML C 


data prima registrazione specialità: 02-11-79 


Codice Specialità" 10852 Titolare AIC: LUSO FARMACO 


Data 
Macef 
26-09-88 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
010852 010 
010852 022 
010852 034 
010852 046 


PSICOBEN 


Confezione 


IM 5 FIALE 2 ML 50 MG 

25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
GOCCE ORALI 10 ML 4% 

20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 


data prima registrazione specialità: 16-04-84 


Titolare AIC: RAVIZZA 


Codice Specialità: 24785 


Data 
iene 
02-11-79 
02-11-79 
02-11-79 
02-11-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
024785 014 
024785 038 
024785 040 


Confezione 

IM 5 FIALE 2 ML 

20 COMPRESSE 2 MG 
GOCCE ORALI 20 ML 


e 


Data 
Registazione 
16-04-84 
16-04-84 
16-04-84 


Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


PSICOFAR 
data prima registrazione specialità: 17-01-81 Codice Specialità: 19481 Titolare AIC: TERAPEUTICO MR 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
019481 011 50 COMPRESSE C 17-01-81 01-06-95 


PSORCUTAN 
data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità 28254 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028254 011 POMATA 30 G A 01-02-93 
028254 023 CREMA 50 MCG/G 30 G C 13-06-96 
028254 035 CREMA 50 MCG/G 100 G C 13-06-96 


PSORIDERM 


Codice Specialità: 25794 Titolare AIC: ISTORIA 


data prima registrazione specialità 37-10-94 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025794 025 CREMA G 40 0,25% C 31-10-94 
025794 049 CREMA G 40 0,5% C 31-10-94 
025794 064 CREMA G 40 1% C 31-10-94 
025794 076 30 G CREMA 0,25% C 31-10-94 
025794 088 30 G CREMA 0,5% C 31-10-94 
025794 090 30 G CREMA 1% C 31-10-94 


PSYCOTON 
data prima registrazione specialità: 13-10-83 Codice Specialità 25039 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025039 025 40 COMPRESSE 800 MG C 13-10-83 01-06-95 
025039 064 ‘IV 12 FLACONI 3 G 15 ML C 30-07-87 01-06-95 
025039 076 40 COMPRESSE G 1,2 C 15-04-92 01-06-95 
025039 088 30 BUSTINE G 1,5 C 15-04-92 01-06-95 
025039 090 30 BUSTINE G 3 C 15-04-92 01-06-95 


PU MAG 
data prima registrazione specialità: 15-09-95 Codice Specialità: 28982 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028982 015 20 FLACONCINI ORALI 1500 MG C 15-09-95 
028982 027 30 BUSTINE 1500 MG C 15-09-95 


Keen ).V. PP 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


PUERNOL 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità 12526 Titolare AIC: FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012526 012 BB SCIROPPO 160 ML 2,5% C 31-12-84 01-06-95 


PUERZYM 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25493 Titolare AIC: FIRMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025493 014 GOCCE 10 FLACONCINI 100 MG C 27-07-87 01-06-95 
025493 026 30 COMPRESSE 60 MG C 27-07-87 01-06-95 


PULMARIN 


data prima registrazione specialità 11-11-83 Codice Specialità: 4220 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
04220 036 12 FIALOIDI ORALI 10 ML C 26-05-87 01-05-95 


PULMAXAN 
data prima registrazione specialità 15-09-95 Codice Specialità 27621 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027621 022 TURBOHALER 200 POLVERE INALT. 200 MCG/DOSE 100 DOSI A 15-09-95 
027621 034 TURBOHALER 400 POLVERE INALAT. 400 MCG/DOSE 50 DOSI A 15-09-95 


PULMODION 


data prima registrazione specialità 08-03-84 Codice Specialità 7067 Titolare AIC: SABINE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07067 022 SCIROPPO 200 G C 13-03-92 01-06-95 


PULMOVIROLO 
data prima registrazione specialità 23-02-73 Codice Specialità: 1066 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
01066 036 24 PASTIGLIE 3 G C 13-01-93 01-06-95 


— 745 — 


1-2-1997 


PULMOZYME 


data prima registrazione specialità: 20-03-95 Codice Specialità 29352 


N. AIC Confezione 


029352 010 6 FIALE 2,5 MG 


PULSAR 
data prima registrazione specialità 23-08-78 


Codice Specialità 23634 


N. AIC Confezione 
023634 013 30 CAPSULE 500 MG 
023634 025 40 CAPSULE 500 MG 
023634 037 50 CAPSULE 500 MG 
023634 049 30 BUSTINE 1 G 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ROCHE 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


MEDOSAN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Oo 0ì0d 0 


PUPILLA 


data prima registrazione specialità 28-07-83 


N. AIC 


025081 023 


PUMILENE | 
data prima registrazione specialità 01-07-80 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0487 049 AD 10 SUPPOSTE C 
0487 052 BB 10 SUPPOSTE C 
0487 064 LATTANTI 10 SUPPOSTE C 
PUMILSAN 
data prima registrazione specialità 27-02-96 Codice Specialità: 32217 Titolare AIC: MONTEFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032217 010 36 CARAMELLE C 
032217 022 ‘24 CARAMELLE C 


Codice Specialità 25081 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE COLLIRIO 10 ML C 


PUPILLA ANTISTAMINICO 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N. AIC 


028963 015 


Codice Specialità: 28963 ‘Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
COLLIRIO 10 ML C 


ca'746 = 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


20-03-95 


Data | 
Registazione 


23-08-78 
23-08-78 
23-08-78 
30-07-87 


Data 
Registazione 
23-05-86 
23-05-86 
23-05-86 


Data . 


. Registazione 


27-02-96 
27-02-96 


Data 
Registazione 


28-10-93 


Data 
Registazione 
31-10-94 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


PUPILLA LIGHT 


data prima registrazione specialità 04-03-96 


N. AIC 
032190 011 


PUREGON 


data prima registrazione specialità 26-09-96 


N. AIC 


029520 018/E 
029520 020 / E 
029520 032 / E 
029520 044 / E 
029520 057 / E 
029520 069 / E 
029520 071/E 
029520 083 / E 
029520 095 / E 
029520 107 / E 
029520 119/ E 
029520 121/E 
029520 133 / E 
029520 145 / E 
029520 158 / E 
029520 160 / E 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
COLLIRIO FLAC 10 ML 


Confezione 


IM SC 1 FIALA 50 UI FSH + SOLV 
IM SC 3 FIALE 50 UI FSH + SOLV 
IM SC 5 FIALE 50 UI FSH + SOLV 
IM SC 10 FIALE 50 UI FSH + SOL 
IM SC 1 FLAC. 75 UI FSH + SOLV. 
IM SC 3 FLAù. 75 Ul FSH + SOLV. 
IM SC 5 FLAC. 75 UI FSH + SOLV. 
IM SC 10 FL 75 UI FSH + SOLV. 
IM SC 1 FIALA 100 UI FSH + SOL 
IM SC 3 FIALE 100 UI FSH + SOL 
IM SC 5 FIALE 100 UI FSH + SOL 
IM SC 10 FIALE 100 UI FSH+SOLV 
IM SC 1 FIALA 150 UI FSH + SOL 
IM SC 3 FIALE 150 UI FSH + SOL 
IM SC 5 FIALE 150 UI FSH + SOL 


IM SC 10 FIALE 150 UI FSH + SOLV 


PURGANTE AQUILA 


data prima registrazione specialità 


12-02-85 


Codice Specialità 32190 


Codice Specialità: 29520 


Codice Specialità: 3561 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


SCHIAPPARELLI 


ORGANON (IRELAND) 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O 0009000000 000000O0 


Ti'olare AIC. 


SIT. 


Serie generale - n. 26 


04-03-96 


Data 
Registazione 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 
26-09-96 


Rinnovo 


N. AIC 
03561 026 


PURGESTOL 


data prima registrazione specialità: 


Contezione 
BUSTA 8.5 G 


14-12-76 


Codice Specialità 3160 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


ZOJA 


Data 
Registazione 


21-04-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 
03160 025 


PURINETHOL 


Confezione 
20 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità 27-08-55 


N. AIC 
010344 012 


Confezione 
25 COMPRESSE 50 MG 


A o pe 


Titolare AIC: WELLCOME FOUNDATION 


14-12-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PUROCHIN 
Titolare AIC: SCLAVO 


data prima registrazione specialit@ 10-03-84 


Codice Specialità: 25135 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025135 017 1 FL LIOF 5000 UI + 1F SOLV 2 ML H 
025135 029 1 FL LIOF 25000 UI + 1F SOLV 2 ML H 
025135 031 1 FL LIOF 50000 UI + 1F SOLV 2 ML H 
025135 043 1 FL LIOF 100000 UI + F SOLV 2 ML H 
025135 056 IV FLAC. LIOF. 250000 UI + F_SOLV H 
025135 068 FLAC. LIOF. 500.000 UI + 4 ML SOLV H 
025135 070 FL. LIOF. 1000000 UI + 4 ML SOLV. H 


Data 
Registazione 
10-03-84 
10-03-84 
10-03-84 
12-06-86 
11-06-90 
09-03-91 
09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PURSENNID 
data prima registrazione specialità 29-12-83 Codice Specialità: 4758 Titotare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04758 025 40 CONFETTI C 
04758 037 20 CONFETTI C 


PURSENNID COMPLEX 


data prima registrazione specialità 01-06-93 Codice Specialità 28788 Titolare AIC: SANDOZ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028788 014 36 COMPRESSE MASTICABILI C 


PURSENNID FIBRA 


data prima registrazione specialità. 31-12-92 Codice Specialità ‘28787 Titolare AI: —SANDOZ 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028787 012 36 COMPRESSE MASTICAB. 625 MG C 


GLAXO (INGHILTERRA) 


Data 
Registazione 
29-12-83 
10-02-90 


Data 
Registazione 
01-06-93 


Data 
Registazione 


31-12-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


PYLORID 
data prima registrazione specialità 30-04-96 Codice Specialità: 31986 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031986 019 14 COMPRESSE 400 MG A 69 
031986 021 28 COMPRESSE 400 MG A 69 
031986 033 56 COMPRESSE 400 MG C 


Data 
Registazione 
30-04-96 
30-04-96 
30-04-96 


Rinnovo 


PYOCIANIL 
data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità 22411 Titolare AIC: PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022411 033 IM IV 1 FLAC. 5 G + F SOLV C 


— 748 — 


Data 
Registazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PYRALVEX 


Codice Specialità 5268 Titolare AIC: NORGINE 


data prima registrazione specialità: 29-08-51 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05268 038 GOCCE 10 ML C 
05268 040 GOCCE 30 ML C 


i prima registrazione specialità 13-06-92 Codice Specialità: 28028 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia 
N. AIC . Confezione Rimborsabilità SSN 
028028 052 6 COMPRESSE 150 MG C 
028028 064 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 
028028 076 6 CAPSULE 150 MG C 
028028 088 6 CAPSULE 200 MG C 


QUAIT 


data prima registrazione specialità 12-02-85 


Codice Specialità 23299 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023299 011 20 COMPRESSE 1 MG C 
023299 035 20 COMPRESSE 2,5 MG C 
QUANIL 


data prima registrazione specialità: 18-10-56 Codice Specialità 11771 


N. AIC Confezione 
011771 019 24 COMPRESSE 40C MG C 


Data 
Registazione 
29-03-93 
29-03-93 


Data 
Registazione 
13-02-93 
13-02-93 
13-02-93 
13-02-93 


Data 
Russtai 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Registazi 


18-10-56 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


UARK 
È data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità 27162 Titolare AIC: POLIFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027162 041 28 COMPRESSE 1,25 MG A 
027162 054 28 COMPRESSE 2,5 MG A 
027162 066 14 COMPRESSE 5 MG A 


QUASAR 
data prima registrazione specialita 01-04-89 


Codice Specialità 26931 


Data 
Recistazi 
07-10-93 
07-10-93 
07-10-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
026931 016 30 COMPRESSE RIVESTITE 240 MG A 


— 749 — 


Data 


Registazione 
01-04-89 


"Data 


Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


QUAZIUM 


data prima registrazione specialità: 23-02-87 Codice Specialità: 26373 


N. AIC Confezione 
026373 011 20. COMPRESSE 15 MG 
‘ QUESTRAN 


data prima registrazione specialità: 23-01-75 Codice Specialità 23014 


N. AIC Confezione 
023014 018 12 BUST. POLVERE 0S 4 G 


QUIETAN 


data prima registrazione specialità 01-02-85 Codice Specialità 5819 


N. AIC Confezione 
05819 065 25 CONFETTI 
QUILIBREX 


data prima registrazione specialità: 30-03-73 Codice Specialità: 22675 


N. AIC Confezione 
022675 019 30 CAPSULE 30 MG 
022675 021 30 CAPSULE 15 MG 
QUINAZIDE 


data prima registrazione specialità: 01-02-93 Codice Specialità: 28331 


N. AIC Confezione 
028331 015 14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG 
028331 027 14 COMPRESSE 20 MG + 6,25 MG 


QUINAZIL 


data prima registrazione specialità: 02-05-89 


Codice Specialità: 27225 


Titolare AIC: 


SCHERING PLOUGH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


13 


ROCHE 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC: 


DELALANDE ISNARDI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


MALESCI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Titolare AIC: 


MALESCI 


Data 
Registazione 


23-02-87 


Data 
Registazione 


23-01-75 


Data 
Registazione 
28-12-95 


Data 
Registazione 
30-03-73 
30-03-73 


Data 
Registazione 


01-02-93 
11-10-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 


N. AIC Confezione 
027225 010 28 COMPRESSE 5 MG 
027225 022 28 COMPRESSE 10 MG 
027225 034 14 COMPRESSE 20 MG 
027225 046 IV 6 FIALE 5 MG 
027225 059 IV 12 FIALE 5 MG 


— 750 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


TITLs£0 


Data 
Registazione 
02-05-89 
02-05-89 
02-05-89 
25-10-95 
25-10-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINTON 
data prima registrazione specialità: 19-06-76 Codice Specialità: 23341 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

023341 023 IM IV6FL+6F 25 ML C 
023341 047 1000 IM IV 6 FLPVG1+6F C 
023341 086 0S GRAN. 20 BUST. C 
023341 100 1000 0S 20 BUSTINE 1 G C 


QUIRIDIL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


19-06-76 
28-07-81 
19-06-76 
28-07-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 19-12-73 Codice Specialità: 22869 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022869 010 10 COMPRESSE 200 MG B 
022869 034 20 CAPSULE 50 MG C 
022869 046 40 CAPSULE 50 MG C 
C 


022869 059 6 FIALE 


Data 
Registazione 
19-12-73 
19-12-73 
19-12-73 
28-10-75 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


QUOSTEN 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialità: 27702 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabalità SSN 

027702 051 5 FIALE INIETTABILI 50 U.l. 1 ML A 41 
027702 063 5 FIALE INIETTABILI 100 U.l. 1 ML A 41 
027702 075 FLACONCINO SPRAY NASALE 50 Ul C 
027702 087 FLAC.NO SPRAY NASALE 100 Ul. C 


Data 
Registazione 
09-01-95 


09-01-95 
09-01-95 
09-01-95 


Data 
Rinnovo 


RA-CLISS 
data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità: 28794 Titolare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028794 016 CLISTERE PRONTO USO FL 130 ML C 


RABARBARO COMPOSTO PIERANDREI 


Data 
Registazione 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 26-06-82 Codice Specialità: 13266 Titolare AIC: SIGMATAU 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013266 010 ELISIR FLAC. 250 ML 


013266 022 ELISIR FLAC. 450 ML C 


— 51 — 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


la 


RABARBARONI 
data prima registrazione specialità: 20-01-82 Codice Specialità 10759 Titolare AIC: MAX 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010759 013 ELISIR 280 G C 
010759 025 ELISIR 450 G G 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
20-01-82 


20-01-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


RABAROL 
data prima registrazione specialità: 12-02-85 Codice Specialità 2432 Titolare AIC: SIT. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02432 019 SCIROPPO 200 G C 
02432 021 SCIROPPO 400 G C 


RABIES GAMMA 


Data 
Registazione 


12-02-85 
12-02-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità 27125 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia 
N.-AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027125 018 IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI A 
RABOLDO 
data prima registrazione specialità: 26-11-90 Codice Specialità: 27839 Titolare AIC: VAILLANT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027839 012 SCIROPPO FLACONE 130 G C 
RABUMAN BERNA 
data prima registrazione specialità: 03-03-83 Codice Specialità: 24492 Titolare AIC: BERNA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024492 011 1 FL 300 UI 2 ML C 


RAFFREDDOREMED 
data prima registrazione specialità 09-11-74 Codice Specialità: 23178 Titolare AIC: IODOSAN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023178 054 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
023178 066 12 CAPSULE C 


— 752 — 


Data 
Registazione 


02-10-89 


Data 
Registazione 


26-11-90 


Data 
Registazione 


03-03-83 


Data 
Registazione 
04-03-96 


04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


RAN 


data prima registrazione specialità: 15-06-71 Codice Specialità: 763 Titolare AIC: CORVI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
0763 019 AD NEB RINOLOGICO 10 ML 0,1% C 15-06-71 01-06-95 
0763 021 BB NEB RINOLOGICO 10 ML 0,05% C 15-06-71 01-06-95 


data prima registrazione specialità: 06-02-74 


Codice Specialità 22835 


Titolare AIC: 


ROUSSEL PHARMA 


N. AIC 
022835 019 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


Confezione 
30 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità: 25241 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registazione 
06-02-74 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC 


025241 050 
025241 062 
025241 074 
025241 086 
025241 100 
025241 124 
025241 136 
025241 148 
025241 098 


RANIBLOC 


data prima registrazione specialità: 13-10-84 


Confezione 


20 COMPRESSE 150 MG 

IV 10 FIALE 50 MG 

10 COMPRESSE 300 MG 

20 COMPRESSE 300 MG 

SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV. 150 MG 
SOLUBILE 10 COMPRESSE EFFERV 300 MG 
SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV 300 MG 
SOLUBILE 20 BUST GRAN. EFF 150 MG 
SCIROPPO 200 ML 


Codice Specialità: 25490 


Titolare AIC: FIRMA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 48 
A 48 
A 48 
C 
C 
C 
C 
C 
A 


Data 
Reoistazi 
11-10-86 
11-10-86 
11-10-86 
11-10-86 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
18-10-96 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025490 018 
025490 020 


025490 032 


025490 044 
025490 057 
025490 071 
025490 095 
025490 107 
025490 119 


RANIDIL 


Confezione 


20 COMPRESSE 150 MG 

20 COMPRESSE 100 MG 

IV 10 FIALE 50 MG 

10 COMPRESSE 300 MG 

20 COMPRESSE 300 MG 

SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFER. 150 MG 
SOLUBILE 10 COMPRESSE EFFERV. 300 MG 
SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV. 300 MG 
SOLUBILE 20 BUST GRAN. EFF 150 MG 


Codice Specialità: 24447 


Titolare AIC: GLAXO ALLEN 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 48 

C 
A 48 
A 48 
C 
C 
C 
C 
C 


Titolare AIC: 


MENARINI INDUSTRIE 


Data 
Registazione 
13-10-84 
13-10-84 
13-10-84 
07-05-86 
07-05-86 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 15-06-81 


N. AIC 


024447 017 
024447 029 


Confezione 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 150 MG 


Data 
Reoistazi 
15-06-81 
15-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024447 031 IV 10 FIALE 50 MG A 48 15-06-81 01-06-95 
024447 043 10 COMPRESSE 300 MG A 48 23-04-85 01-06-95 
024447 056 20 COMPRESSE 300 MG C 23-04-85 01-06-95 
024447 070 SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFER. 150 MG C 31-10-94 01-06-95 
024447 094 SOLUBILE 10 COMPRESSE EFFERV. 300 MG C 31-10-94 01-06-95 
024447 106 SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV. 300 MG C 31-10-94 01-06-95 
024447 118 SOLUBILE 20 BUST GRAN. EFFER 150 MG C 31-10-94 01-06-95 
024447 068 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 18-10-96 01-06-95 
RANVIL 
data prima registrazione specialità: 20-08-85 Codice Specialità 26019 Titolare AIC: GENTILI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026019 012 30 CONFETTI 20 MG C 20-08-85 01-06-95 
026019 024 50 CONFETTI 20 MG A 20-08-85 01-06-95 
026019 036 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 12-09-88 01-06-95 


RAPICORT 


Codice Specialità: 26800 


Titolare AIC: 


MALESCI 


data prima registrazione specialità 01-03-89 


N. AIC 


026800 033 
026800 045 


RAPIFAN 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Confezione 


1 F. LIOF. 100 MG + 1 F. SOLV. 2 ML 
1 F. LIOF. 500 MG + 1 F. SOLV. 5 ML 


Codice Specialità: 28871 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


SCHERING 


Data 
Registazione 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


028871 010 
028871 022 


RAPIFEN 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Confezione 


15 COMPRESSE 600 MG 
30 COMPRESSE 390 MG 


Codice Specialità: 28743 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


JANSSEN 


Data 
Registazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
028743 019 


RAPITUX 


data prima registrazione specialità: 01-03-89 


Confezione 
5 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 26973 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


BOEHRINGER INGELHEIM 


Data 
Registazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


026973 014 
026973 026 


Confezione 


1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% 
GOCCE ORALI 30 ML 6% 


— 754 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


31 


Data 
Registazione 
01-03-89 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


RASILVAX 
data prima registrazione specialita: 28-11-83 Codice Specialità 24398 Titolare AIC: BIOCINE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024398 012 1 FL LIOF + 1 F SOLV 1 ML C 28-11-83 01-06-95 


RASTINON 
data prima registrazione specialità: 02-06-79 Codice Specialità: 12116 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012116 012 40 COMPRESSE 500 MG A 02-06-79 01-06-95 


RATIONALE 
data prima registrazione specialità: 17-03-82 Codice Specialità: 24584 Titolare AIC: MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
024584 043 25 COMPRESSE 1 G C 29-10-92 01-06-95 


RAVENOL 
data prima registrazione specialità: 02-10-89 Codice Specialità: 27343 Titolare AIC: CABER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027343 033 50 CAPSULE 250 ULS C 02-10-89 01-06-95 
027343 060 10 FIALE 600 ULS C 27-04-91 01-06-95 


REASEC 
data prima registrazione specialità: 10-04-81 Codice Specialità: 21234 Titolare AIC: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021234 012 20 COMPRESSE B 10-04-81 01-06-95 
REC COAT 
data prima registrazione specialità: 31-12-94 Codice Specialità: 29012 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029012 010 3 FLACONI LACCA 50 MG C 31-12-94 


— 755 — 


1-2-1997 


RECALCIN 
data prima registrazione specialità: 04-05-93 


Codice Specialità: 28060 


N. AIC Confezione 
028060 010 5 FLAC. 100 UI + 5 F. SOLV. 1 ML 
028060 022 5 FLAC. 50 UI + 5 F. SOLV. 1 ML 
028060 046 6 CAPSULE RETTALI 100 UI 
028060 059 5 CAPSULE RETTALI 200 UI 


RECEF 
Codice Specialità: 23783 


data prima registrazione specialità: 24-10-83 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SANOFI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


FARMA UNO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


04-05-93 
04-05-93 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
023783 057 IM 1 FLAC.1G+1 FIALA 4 ML 


RECOMBINATE 


data prima registrazione specialità 01-08-95 


Codice Specialità: 28687 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


BAXTER 


Data 
Registazione 


24-10-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028687 010 FLACONE 250 UL 
028687 022 FLACONE 500 UL 
028687 034 FLACONE 1000 UL. 


RECOMBIVAX HB 
Codice Specialità: 26710 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 
H 


Titolare AIC: 


Data 
Registazione 


01-08-95 
01-08-95 
01-08-95 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
026710 018 FLACONE 1 ML/10 MCG 
026710 020 FLACONE 0,5 ML/5 MCG 
026710 032 1 SIRINGA 5 MCG 
026710 044 1 SIRINGA 10 MCG 
026710 057 FLACONE 40 MCG 


RECOPIRINA 
Codice Specialità: 26203 


data prima registrazione specialità: 12-06-86 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Oo 0 dà 7 O 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registazione 


30-06-88 
30-06-88 
02-08-95 
02-08-95 
02-08-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
026203 012 2 COMPRESSE MASTICABILI 
026203 024 4 COMPRESSE MASTICABILI 
026203 036 10 COMPRESSE MASTICABILI 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Data 
Registazione 
12-06-86 
12-06-86 
12-06-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


RECORDIL 
data prima registrazione specialità: 17-02-58 Codice Specialità: 11594 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011594 025 LA 30 COMPRESSE 100 MG C 
011594 037 LA 40 COMPRESSE 100 MG C 


RECTO MUGOLIO 


Data 
Registazione 
30-06-76 
30-06-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 26-01-81 Codice Specialità: 4420 Titolare AIC: WARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04420 030 AD 12 SUPPOSTE 120 MG C 
04420 042 BB 12 SUPPOSTE 60 MG C 


Data 
Registazione 
20-04-95 
20-04-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


RECTOMENADERM 
data prima registrazione specialità: 09-03-79 Codice Specialità: 23871 Titolare AIC: MENARINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
023871 027 CREMA 30 G C 


10-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


RECTOREPARIL 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità 23470 Titolare AIC: MADAUS A.G. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023470 053 10 SUPPOSTE C 
023470 065 POMATA 40 G C 


Data 
Registazione 
29-07-92 
29-07-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


REDACTIV i 
data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialità: 27519 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
027519 038 POMATA 5% 30 G C 
027519 040 POMATA 15 G 5% C 


REDOXON 


data prima registrazione specialità: 24-11-58 Titolare AIC: ROCHE 


Codice Specialità: 5064 


Data 
Registazione 
14-06-93 
20-07-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05064 035 10 COMPRESSE EFFERV 1 G C 
05064 074 10 COMPRESSE EFF G 1 AL LIMONE C 
05064 086 10 COMPRESSE EFF G 1 ALL'ARANCIA C 
05064 100 ARANCIO 20 COMP. MAST. 500 MG C 
05064 112 MIRTILLO 20 COMPRESSE MAST. 500 MG C 
05064 124 LIMONE 20 COMPRESSE MAST. 500 MG C 


— 157 — 


Data 
Registazione 
24-11-58 
03-06-86 
03-06-86 
03-12-87 
03-12-87 
03-12-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
05064 136 ARANCIO 20 COMP. MAST. 250 MG C 06-12-88 01-06-95 
05064 148 10 COMPRESSE EFFER. SENZA ZUCCHERO C 05-07-90 01-06-95 
05064 151 ‘20 COMPRESSE MAST. 500 MG SENZA ZUCCH C 11-05-91 01-06-95 


REFAGAN 
data prima registrazione specialità 25-06-81 Codice Specialità: 11977 Titolare AIC: BAYER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
011977 030 10 COMPRESSE 200 MG C 06-08-35 01-06-95 
011977 042 20 COMPRESSE 200 MG C 06-08-85 01-06-95 


REFOBACIN PALACOS 


data prima registrazione specialità 31-12-92 Codice Specialità: 27016 Titolare AIC: BRACCO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027016 017 2 BUSTE POLV. 40,8 G + 2 F. SOLV C 31-12-92 


REGAINE 
data prima registrazione specialità 30-06-88 Codice Specialità: 26725 Titolare AIC: N.V. UPJOHN SA. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026725 010 SOLUZIONE USO TOPICO 60 ML 2% C 30-06-88 01-06-95 
026725 022 GEL USO TOPICO 2% 60 ML C 07-05-91 01-06-95 
026725 034 60 ML SOLUZ USO TOPICO 5% C 31-10-94 01-06-95 


REGLUMAX 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28414 Titolare AIC: MAX 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028414 011 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV. C 31-10-94 
028414 023 10 FL LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. C 31-10-94 


REGOVAR 
data prima registrazione specialità 22-05-70 Codice Specialità: 21738 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021738 024 21 COMPRESSE 1 + 0,05 MG B 22-05-70 01-06-95 


— 758 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


REGULAR 


data prima registrazione specialità: 05-01-82 Codice Specialità: 2807 Titolare AIC: SIGMATAU 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
02807 030 30 CONFETTI C 
02807 042 SCIROPPO 175 ML C 


REKORD B12 COMPLEX 


Codice Specialità: 20545 Titolare AIC: SIGMATAU 


data prima registrazione specialità 24-07-65 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020545 024 10 FLACONCINI ORALI C 
020545 036 10 FLACONCINI ORALI C 


REKORD FERRO 


data prima registrazione specialità: 16-05-83 Codice Specialità: 24989 Titolare AIC: SIGMATAU 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


024989 028 10 FLACONCINI ORALI C 


Data 
Registazione 
15-05-90 
31-10-94 


Data 
Reoistazi 
13-06-92 


RELASTEF 
data prima registrazione specialità: 17-02-92 Codice Specialità: 28027 Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028027 011 CREMA 20 G 0,05% C 
028027 023 CREMA 20 G 0,025% C 
028027 035 CREMA 20 G 0,01% C 
028027 047 LOZIONE 15 ML 0,05% C 
028027 050 LOZIONE 15 ML 0,025% C 
028027 062 LOZIONE 15 ML 0,01% C 
028027 074 30 GARZE MEDICATE C 


RELAXAR 
Titolare AIC: BOUTY 


data prima registrazione specialità: 08-04-52 


Codice Specialità: 5032 


Data 
Registazione 


17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 
17-02-92 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05032 014 2 BLISTER DA 25 CONF C 
05032 026 POMATA 50 G C 


Data 
Registazione 
08-04-52 
28-04-59 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


RELIBERAN 
data prima registrazione specialità 25-02-85 Codice Specialità 18566 Titolére AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018566 012 10 CAPSULE 30 MG C 
018566 024 20 CAPSULE 30 MG C 


— 759 — 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


RELIPAIN 
data prima registrazione specialità: 15-04-92 Codice Specialità 28103 Titotare AIC: PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028103 012 16 CAPSULE DOSATE 10 MG C 15-04-92 
028103 024 16 CAPSULE DOSATE 30 MG C 15-04-92 
028103 036 16 CAPSULE DOSATE 60 MG C 15-04-92 
028103 048 16 CAPSULE DOSATE 100 MG C 15-04-92 


RELISORM L 
data prima registrazione specialità: 09-12-82 Codice Specialità: 23194 Titolare AIC: 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023194 018 IV1F 25 MCG+1F C 09-12-82 01-06-95 
023194 020 IV1F100MCG+1F C 09-12-82 01-06-95 


RELISORM T 


data prima registrazione specialità 09-12-82 Codice Specialità: 23329 Titolare AIC: SERONO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
023329 016 1F 2 ML 200 MCG+1F C 09-12-82 01-06-95 
023329 028 1F 2 ML 500 MCG+1F C 09-12-82 01-06-95 


RELOXYL 
data prima registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità: 32129 Titolare AIC: R.D.C. RICERCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
032129 013 GEL IDROAL TUBO 30 G 5% C 29-11-95 
032129 025 GEL IDROAL TUBO 30 G 10% C 29-11-95 


RELSYNE 
data prima registrazione specialità: 20-05-91 Codice Specialità: 26921 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP (FR) 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
026921 015 1 FLAC. LIOF. 0,08 MG + SOLV H 20-05-91 01-06-95 


REMDUE 
data prima registrazione specialità: 20-12-73 Codice Specialità: 72929 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022929 018 30 CAPSULE 15 MG C 20-12-73 01-06-95 
022929 020 30 CAPSULE 30 MG C 20-12-73 01-06-95 


760) 
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REMEFLIN 
data prima registrazione specialità: 08-02-61 Codice Specialità: 18288 Titolare AIC: RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018288 050 20 0S GOCCE 20 ML 2% C 
018288 074 40 PERLE 8 MG C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 
27-03-74 
15-05-72 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


REMEGEL 
data prima registrazione specialità. 31-10-94 Codice Specialità: 28763 Titolare AIC: -—\ARNER LAMBERT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028763 047 5 TAV. MASTIC. MORBIDE 800 MG C 
028763 050 8 TAVOLETTE MASTIC. MORBIDE 800 MG C 
028763 062 3 STICK 8 TAV. MASTICAB. 800 MG C 


Data 
Registazione 
20-04-95 
20-04-95 
20-04-95 


REMEN 
data prima registrazione specialità 31-12-92 Codice Specialità: 27908 Titolare AIC: PARKE DAVIS 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027908 019 20 COMPRESSE 600 MG C 


Data 
Registazione 


31-12-92 


REMERON 
data prima registrazione specialità 27-05-96 Codice Specialità: 29444 Titolare AIC: ORGANON (OLANDA) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029444 015 30 COMPRESSE 15 MG C 
029444 027 60 COMPRESSE 15 MG C 
029444 039 90 COMPRESSE 15 MG C 
029444 041 30 COMPRESSE 30 MG C 


REMOV 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28799 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028799 017 30 COMPRESSE 100 MG A 
028799 029 15 COMPRESSE 200 MG | C 
028799 031 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66 
028799 043 10 SUPPOSTE 200 MG C 


REMY STICK 


data prima registrazione specialità: 29-10-83 Codice Specialità: 15503 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015503 016 STICK 30 G C 
015503 028 GEL TUBO 50 G Cc 
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Data 
Registazione 
27-05-96 
27-05-96 
27-05-96 
27-05-96 


Data 
Registazione 


29-10-83 
26-11-87 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RENNIE 
data prima registrazione specialità: 23-04-83 Codice Specialità: 24969 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024969 014 36 COMPRESSE C 
024969 040 6 COMPRESSE C 


RENNIE DEFLATIN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


23-04-83 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialità: 27708 Titolare AIC: ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
027708 015 18 COMPRESSE C 
027708 027 24 COMPRESSE C 


Data 
Registazione 


09-03-91 


09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


RENORMAX 
data prima registrazione specialità: 31-08-95 Codice Specialità: 28582 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028582 017 14 COMPRESSE 6 MG C 


Data 
Registazione 
31-08-95 


Data 
Rinnovo 


RENOSKIN 
data prima registrazione specialità: 21-12-90 Codice Specialità: 27863 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN 


027863 012 CREMA 30 G .C 


Data 
Registazione 
21-12-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


RENPRESS 
data prima registrazione specialità: 31-08-95 Codice Specialità 28677 Titolare AIC: SAMIL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


028677 019 14 COMPRESSE DIVISIBILI 6 MG C 


Data 
Registazione 
31-08-95 


Data 
Rinnovo 


RENZEPIN 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialit®a 25931 Titolare AIC: BERGAMON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025931 015 50 COMPRESSE 25 MG C 
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Data 
Recistazi 
01-03-89 
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REOCOL 


data prima registrazione specialità 18-05-73 Codice Specialità 7798 Titolare AIC: =—ALSOSPA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
07798 034 FLACONE GRAN EFF 100 G C 13-07-85 01-06-95 
07798 046 20 BUSTINE MONODOSE G 5 C 13-07-85 01-06-95 


REOFLUS 


| data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità 31126 Titolare AIC: —PULITZER 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031126 016 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI SC 05-09-96 
031126 028 10 FIALE 0,5 ML 12500 UI SC A 05-09-96 
031126 042 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5.000 UI SC A 05-09-96 
031126 055 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12.500 UI SC A 05-09-96 
031126 067. 10 FIALE SIRINGA 0,8 ML 20000 UI SC A 05-09-96 
031126 030 FIALE 0,8 ML 20000 UI PER USO INIETTABILE S.C. A 05-11-96 
REOLASE 
data prima registrazione specialità 27-04-91 Codice Specialità 27322 Titolare AIC: PULITZER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027322 015 30 COMPRESSE C 27-04-91 01-06-95 
027322 027 30 BUSTINE GRANULATO C 27-04-91 01-06-95 
027322 039 10 SUPPOSTE C 27-04-91 01-06-95 
027322 041 SCIROPPO 200 ML C 27-04-91 01-06-95 
027322 054 20 BUSTINE GRANULATO 900 MG C 31-10-94 01-06-95 


REOLINA 


data prima registrazione specialità: 24-09-79 


Codice Specialità: 2880 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02880 021 30 CONFETTI C 23-11-90 01-06-95 


REOMAX 
data prima registrazione specialità: 04-09-81 Codice Specialità: 21033 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
021033 016 20 COMPRESSE 50 MG C 04-09-81 01-06-95 
021033 028 IV 1 FIALA 20 ML 50 MG C 04-09-81 01-06-95 
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REOMEDIN 
data prima registrazione specialità: 07-08-92 Codice Specialità: 27183 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027183 033 IV 1 FIALA 0,100 MG H 21-02-95 
027183 045 50 1 FIALA 0,050 MG/0,5 ML H 21-02-95 
REOMUCIL 
data prima registrazione specialità 16-02-80 Codice Specialità: 24152 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 


16-02-80 01-06-95 
16-02-80 01-06-95 
28-05-85 01-06-95 
28-05-85 01-06-95 
28-05-85 01-06-95 


024152 011 SCIROPPO 150 ML 
024152 023 BB SCIROPPO 150 ML 
024152 035 30 BUSTINE 300 MG 
024152 047 60 BUSTINE 300 MG 
024152 050 20 CAPSULE 375 MG 


oHeMeMelo 


REOPRO 
data prima registrazione specialità: 03-06-96 Codice Specialità: 31849 Titolare AIC: CENTOCOR B.V. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
031849 019 1 FLACONE 10 MG/5 ML H 03-06-96 


REPARIL 
data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità 20762 Titolare AIC: MADAUS A.G. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
020762 023 MITE 40 CONFETTI 20 MG C 02-11-79 01-06-95 
020762 035 30 CONFETTI 40 MG C 24-03-80 01-06-95 
020762 047 AD 3 F. LIOF. 5 MG +3F.5 ML C 02-11-79 01-06-95 


REPARIL GEL 


data prima registrazione specialità: 02-11-79 Codice Specialità 22283 Titolare AIC: MADAUS A.G. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
022283 016 1% 40G C 02-11-79 01-06-95 
022283 030 2% USO EST 40 G C 05-05-83 01-06-95 


REPTILASE RICHTER 


data prima registrazione specialità: 11-07-55 Codice Specialità: 10210 Titolare AIC: DIFA 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
010210 019 IM 2 FIALE 1 ML C 11-07-55 01-06-95 
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RESACTIL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 26079 


Titolare AIC: 


PHARMACIA 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


N. AIC 
026079 018 


RESERIL 


data prima registrazione specialità 23-06-95 


N. AIC 


028925 016 
028925 028 


RESET 


data prima registrazione specialità 07-07-93 


Confezione 
BARATTOLO POLVERE 500 G 


Codice Specialità: 28925 


Confezione 


28 COMPRESSE 100 MG 
28 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità 27829 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


MEAD JOHNSON 


BIOMEDICA FOSCAMA 


23-06-95 
23-06-95 


01-06-95 


Rinnovo 


N. AIC 


027829 011 
027829 023 
027829 035 


RESFOLIN 


data prima registrazione specialità 27-04-93 


Confezione 


20 COMPRESSE 750 MG 
20 BUSTINE 750 MG 
10 BUSTINE 1500 MG 


Codice Specialità 27979 


00AO 


Titolare AIC: VECCHI & C PIAM 


Data 
Recistazi 
07-07-93 
07-07-93 
07-07-93 


Rinnovo 


N. AIC 


027979 018 
027979 044 


RESPACAL 


data prima registrazione specialità 18-05-93 


Confezione 


10 COMPRESSE 15 MG 
1 FL LIOF. 50 MG + 1 F. SOLV. 5 ML 


Codice Specialità: 26058 


Data 
Registazione 
27-04-93 
27-04-93 


Rinnovo 


N. AIC 


026058 014 
026058 026 


RESPICUR 


data prima registrazione specialità 11-05-91 


Confezione 


30 COMPRESSE 2 MG 
FLACONE SCIROPPO 0,02% 200 ML 


Codice Specialità 27435 


Titolare AIC: 


BYK GULDEN LOMBERG 


Data 
Reoistazi 


18-05-93 
18-05-93 


Rinnovo 


N. AIC 


027435 078 
027435 080 
027435 092 
027435 104 
027435 116 


Confezione 


400 RETARD 30 CAPSULE 400 MG 
200 RETARD 30 CAPSULE 200 MG 
RETARD 20 CAPSULE 375 MG 
RETARD 50 CAPSULE 375 MG 
RETARD 100 CAPSULE 375 MG 
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eMoMelb dba 


Data 
Registazione 
22-03-93 
22-03-93 
13-03-93 
13-03-93 
13-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
027435 128 RETARD MINOR 20 CAPSULE 250 MG C 13-03-93 01-06-95 
027435 130 RETARD MINOR 50 CAPSULE 250 MG C 13-03-93 01-06-95 
027435 142 RETARD MINOR 100 CAPSULE 250 MG C 1 3-03-93 01-06-95 


RESPIRO 
data prima registrazione specialità: 28-07-81 Codice Specialità: 12321 Titolare AIC: BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
012321 028 FLACONE 20 ML C 28-12-95 01-06-95 
RESULIN I 
data prima registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialità: 28510 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO RENDE 
curi gir 1 0 crcirusltrdlioe io iii rose li sie 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
028510 016 30 COMPRESSE 100 MG A 66 05-03-93 
028510 028 30 BUSTINE 100 MG A 66 05-03-93 
028510 030 10 SUPPOSTE 200 MG C 05-03-93 


RESURMIDE 
data prima registrazione specialità 29-05-93 Codice Specialità: 29026 Titolare AIC: IBI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
029026 010 1 FIALA 3 MG H 29-05-93 


RESYL 
data prima registrazione specialità 24-01-66 Codice Specialità: 2418 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
02418 010 SCIROPPO G 200 2% C 24-01-66 01-06-95 


RESYL DM 
data prima registrazione specialità: 02-07-85 Codice Specialità: 25823 Titolare AIC: ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione Rinnovo 
025823 028 1 FLACONE SCIROPPO 100 ML C 18-06-90 01-06-95 
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RETALZEM 


data prima registrazione specialità 18-02-93 Codice Specialità: 28003 


Confezione 
16 CAPSULE 180 MG 


N. AIC 
028003 010 


RETICULOGEN 
Codice Specialità 1557 


data prima registrazione specialità: 31-03-65 


Sypplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: LUSO FARMACO 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C. 18-02-93 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


Confezione 
IM 6 FIALE 1 ML 


N. AIC 
01557 026 


RETICUS 


data prima registrazione specialità 29-11-72 


Codice Specialità: 22668 


Titolare AIC: LILLY 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 06-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
022668 026 CREMA 0,1% 30 G 
022668 040 LOZIONE 30 G 0,05% 
022668 127 ANTIMICOTICO CREMA 30 G 
RETIN A 


data prima registrazione specialità 19-01-83 Codice Specialità 23242 


N. AIC Confezione 
023242 011 CREMA 20 G 0,05% 
023242 023 LOZIONE 0,05% 15 ML 
023242 047 30 SWABS GARZE 0,05% 
023242 074 CREMA 20 G 0,025% 
023242 086 CREMA 20 G 0,010% 
023242 098 LOZIONE 15 ML 0,025% 
023242 100 LOZIONE 15 ML 0,010% 


RETINOL 
data prima registrazione specialità 30-05-73 


Codice Specialità: 22471 


N. AIC 
022471 015 


Confezione 
20 CAPSULE 


RETITOP 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità 28806 


Titolare AIC:-—FARMILA 
Fascia Data 
Sari a 
B 29-11-72 
B 29-11-72 
C 18-05-74 
Titolare AI: = CILAGAG 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione 
C 19-01-83 
C 19-01-83 
C 19-01-83 
C 03-08-90 
C 03-08-90 
C 03-08-90 
C 03-08-90 


Titolare AIC: INTES 


Registazione 
C 30-05-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
028806 014 


Confezione 
CREMA 20 G 
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Titolare AIC: ROCHE POSAY 
Fascia Data 
C 31-10-94 


1-2-1997 


RETROVIR 
data prima registrazione specialità 


N. AIC 
026697 019 


026697 021 
026697 058 
026697 072 
026697 084 
026697 096 


| REUCAM 


data prima registrazione specialità 01-08-84 


N. AIC 
025402 013 


025402 025 
025402 037 
025402 049 


data prima registrazione specialità 08-10-83 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


17-07-87 Codice Specialità: 26697 Titolare AIC: WELLCOME FOUNDATION 

Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 

100 CAPSULE 100 MG A 37 

40 CAPSULE 250 MG A 37 

1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 1% A 37 

IV 5 FLACONI 20 ML 200 MG 1% A 37 

42 COMPRESSE 200 MG A 37 

28 COMPRESSE 300 MG A 37 

Codice Specialità: 25402 Titolare AIC: CT 

Fascia 

Confezione. Rimborsabilità SSN 

30 CAPSULE 10 MG c 

30 CAPSULE 20 MG A 66 

10 SUPPOSTE 20 MG c 

CREMA 1% 50 G c 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione 


17-07-87 
17-07-87 
27-04-93 
02-05-95 
09-08-96 
09-08-96 


Data 
Registazione 
01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
025103 021 


025103 033 
025103 045 


REUFLOS 


data prima registrazione specialità: 06-06-81 


Codice Specialità 25103 Titotare AIC: —CHEMIOTERAPICO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CAPSULE 20 MG A 66 
10 SUPPOSTE 20 MG C 
GEL 50 G 1% C 


Data 
Registazione 


08-10-83 
08-10-83 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
024456 081 


REUMACORT 


data prima registrazione specialità 25-03-58 


Codice Specialità: 24456 Titolare AIC: ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 COMPRESSE 500 MG C 


Codice Specialità 13719 Titolare AIC: TEOFARMA 


Data 
Registazione 


27-05-83 


N. AIC 


013719 012 


Confezione 
POMATA 10 G C 
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Data 
Rinnovo 
01-06-95 


SEGUE NEL II VOLUME 
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Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma 


o : SI PUBBLICA TUTTI 
PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° febbraio 1997 I GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081 


N. 22 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1996. 


Elenco dei prodotti medicinali autorizzati all’immissione in 
commercio alla data del S novembre 1996. 


II VOLUME 


SEGUE DAL I VOLUME 


Serie generale - n. 26 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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| REUMACTIV BALSANO 


I data prima registrazione specialita. 20-05-91 Codice Specialta 28007 Titolare AIC SCHIAPPARELLI 


O REUPROFEN 
data prima registrazione specialità 08-04-82 Codice Specialità 24528 


A E 


N. AIC 
024528 019 
024528 022 
024528 034 
024528 046 


Confezione 


20 CAPSULE 50 MG 

20 CAPSULE 100 MG 

10 SUPPOSTE 75 MG 

IM 6 FL LIOF 50 MG + 6 F SOLV 


Titolare AIC TERAPEUTICO MR 


Fascìa 
Rimborsabilita SSN 
> 


O OO 


— 769 — 


Data 
Registrazione 


08-04-82 
06-04-£2 
01-09-82 
01-03-89 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
028007 019 POMATA 30 G C 20-05-91 01-06-95 
028007 021 POMATA 50 G C 20-05-91 01-06-95 
028007 045 SPRAY 30 ML C 20-05-91 01:06-95 
928007 058 SPRAY 60 ML C 20-05-91 01-06-95 
| REUMAGIL i 
a data prima registrazione specialità 07-06-84 Codice Speciantà 25262 Titorare AIC KB.R 
nali Aci a a e ll ez O 3 i pzif{\{u{{liii_i{{\3\:};} i __ cc i 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025262 027 30 CAPSULE 20 MG A 66 27-06-84 01-06-95 
025262 039 10 SUPPOSTE 20 MG C 07-06-84 0î-06-55 
025262 041 CREMA 1% 50 G C 02-08-91 01-06-95 
=  =—=TT_.._——___T_TTT_r_r_ 
|  REUMATEN 
data prima registrazione specialità 11-08-95 Codice Specia.tà 29208 Titolare AC ROTTAPHARM 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
029208 016 20 CAPSULE 30 MG C 11-03-95 
029208 028 20 CAPSULE 120 MG C 11-08-95 
029208 030 10 SUPPOSTE 80 MG Cc î11-08-95 
029208 042 10 SUPPOSTE 120 MG C 11-08-95 
REURNATOSIL I 
data prima registrazione specialità 98-07-61 Cod:ce Specialta 19060 Titolare AIC SABA 
iii è lic aisto» cliiocl iii © al cifra 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
019060 019 = AD 10 SUPPOSTE C 08-07-61 01-06-95 
019060 021 BB 10 SUPPOSTE C 08-07-61 01-06-95 


I 


nd 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


| REVE 
data prima registrazione soecialita 06-11-90 Codice Soecialità 27838 


NO AIC 
027838 010 


REVERIN 


data prima registrazione specialità 29-06-79 


N AIC 


015482 033 
015482 058 


Confezione 


FLACONE 30 CAPSULE 


Codice Specialità: 15482 


Confezione 


IVIFL275 MG+1F10ML 
IM 1 FL 150 MG+1F2ML 


Titolare AIC 


VAILLANT 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC. 


HOECHST AG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 
C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


06-11-90 


Data 
Registrazione 
29-06-79 
29-06-79 


— 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


REVITASE 


data prima registrazione specialità: 08-07-61 Codice Specialità: 1773 Titolare AIC. DERMALIFE I 


N. AIG 


01773011 
01773 035 
01773 047 


REVIVAN 


data prima registrazione specialità 12-02-73 


Confezione 


25 CAPSULE 100 MG 
25 CAPSULE 300 MG 
25 CAPSULE 100 MG 


Codice Specialità 22609 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


29-04-67 
09-03-87 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
022608 022 


REX 1000 


| data prima registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità 29481 


N. AIC 


029481 013 
029481 025 


RERALGAN 


data prima registrazione specialità 02-01-90 


N. AIC 


027379 015 
027379 027 
027379 039 
027379 041 
027379 054 
027379 066 
027379 078 


Confezione 
200 FLEBO 10 FIALE 5 ML 


Confezione 


30 COMPRESSE EFFERV. 1 G 
30 BUSTINE GRANULATO 1 G 


Codice Specialità 27379 


Confezione 


20 COMPRESSE 20 MG 

30 COMPRESSE 20 MG 

20 BUSTINE 20 MG 

10 SUPPOSTE 20 MG 

1 F. LIOF. 20 MG + 1 F. SOLV. 

2 F. LIOF. 20 MG + 2 F. SOLV.. 

6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE IM IV 


— 770 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC: 


Titolare AIC: 


SAMIL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


DOMPE' 


Fascia 


Rimborsatilità SSN 


POO0OPPO 


66 
66 


Data 
Registrazione 


23-09-81 


Data 
Registrazione 


19-05-95 
15-05-95 


Data 
Registrazione 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


— — 


e 
RERAN 
ala prima registrazione specialita 0706-93 


|A ZIA ZA DI ZA AA A 


Codice Soecaltà 


NOA 


028168 054 
C28468 066 
025468 078 
028468 030 
026468 692 


Confezione 


25 COMPRESSE 400 MG 

POMATA 5% 10 G 

POMATA 5% G 3 

1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 8% 100 ML 
800 25 COMPRESSE 600 MG 


Linn. nt eee n n 


pra IA 
dala nima registrazione specialità 23-12-75 Codice Specialità. 


1 
4 


NO AC Confezione 
021976 716 1FZMLOZMG 
021975 028 1F3ML093 MG 

presse 


RMGESUSARN BERNA 
data prima registrazione specialità. 37-11-70 


Codice Snecizlità. 


N AIC 


021975 014 
021075 026 
021975 038 


Confezione 


1 FLAC 2 ML 200 MCG IM 
1 FLACGNE 100 NCG 1 ML 
1 FLAC. 300 MCG 2 ML IM 


i BKINAAZIA 


Cedice Specianta 


| cata prima registrazione suecianta: 31-10-44 G 


Contezione 


SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 3,8% 


NO AIC 
028166 015 


i REINALYOGC 


data pilma registrazione specialità: 31-10-54 Codice Specialta 


L 


Confèzione 
30 COMPRESSE LIOFILIZZ 100 MG 


30 COMPRESSE L'OFILIZZ 375 MG 
30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 750 MG 


N AIC 
028486 013 


023486 925 
028486 037 


i BRINOCORT 
Codice Specialità 


| dara puma registrazione specialita 31-10-94 


N. AIC 
028935 017 


Confezione 
BOMBOLETTA SPRAY 5 ML 


Sunppiemento ordinario via GAZZETTA UFFICIALE 


ML 11T—@—ÈÈn—_@—6@€_"n@—m____r.—_t12+=T<ÒCTCTCTY—_r—r—r—r——rre.tttttcz Prw... 


TRA ATO Alrinirlago e NI SA 


Cei. i————m (i. :.-——’_—lli‘ [lc i frerte sbti 


Serie genere - n 26 
IE RI ne 


————____m__—@————@—€@m 


28468 Titolare AIC ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Daia 
Rimborsatilita SSN Registrazione Finnovo 
A 26-07-94 
C 26-07-94 
C 26-97-94 
A 14-10-95 
A 14-10-55 
21975 Titolare AIC CENTEON PiXRMA GMBH | 
Fascia Data Data 
Rimborsabllita SSN Registrazione Rinnovo 
C 23-12-75 07-06-95 
C 23-12-75 01-06-95 
21975 Titolare AIC BERNA 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Regisrraziune Rinnovo 
A 37 07-11-70 01-06-55 
C 24-02-82 01-06-95 
À 37 15-10-87 01-06-95 
25165 Titolare AIC ZAMBON 
Fascia Data Data 
Runborsabilità SSN Reg:istrarione Rinnovo 
3 31-10-94 
28486 Titolare AIC FARMALYOC i 
Fascia Data Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
C 31-19-54 
Ù 31-10-94 
Cc 31-10-94 
22935 Titolare A:C ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 31-10-94 


—_— 171 — 


1-2-1997 


—_ Suppiemento ordinario 3ila GAZZETTA UFFICIALE — 


e" 
| 


Serie generale - n. 26 


RIABAL 
| gala prima registrazione specialita 06-12-78 Codice Speciantà: 23544 Titolare AI {Hi 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabutà SSN Registrazione 
023544 012 MITE 6 FIALE 7,5 MG 1 ML C 02-11-79 
023544 024 6 FIALE 15 MG 2 ML C 24-02-82 
023544 036 30 CONFETTI 30 MG C 02-11-79 
023544 048 6 SUPPOSTE 60 ME C 02-11-79 


RIAGGN 


Codice Specialità 24780 Titolare AIC CHIESI 


data prima registrazione specialita: 23-09-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
024780 013 MITE 30 CAPSULE 10 MG C 23-09-82 
024780 025 30 CAPSULE 20 MG A 66 23-09-82 
024780 049 10 SUPPOSTE 20 MG C 08-02-84 
024780 052 CREMA G 50 1% C 20-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


RIBATRAR 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28065 Titolare AIC: MEDIOLANUM 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
028865 018 50 COMPRESSE 300 MG C 31-10-94 
028865 020 15 COMPRESSE 600 MG C 31-20-94 


Data 
Rinrovo 


| RIBELFAN 
data piuma registrazione specialita 21-09-79 Codice Specialità 17096 Titolare AIC PHARMACIA 


cio | curi [i 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
017096 076 10 COMPRESSE RIVESTITE C 09-06-84 
017096 088 AD 6 SUPPOSTE C 29-07-85 

RIBEX FLY 
| data prima registrazione spectalità: 21-05-90 Codice Specialità 27077 Titolare AIC 1RCAFARM 

Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione 
027677 018 10 COMPRESSE 25 MG C 21-05-90 


prrmane a 


RIBEX GOLA 
data prima registrazione specialita 19-10-92 Codice Speciantà = 28707 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
028707 014 MENTA 24 COMPRESSE. C 19-10-92 
023707 026 MIELE LIMONE 24 COMPRESSE C 19-10-92 


= 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


i ._.L9_ Lilly ‘ll 


Titolare AIC IRCAFARM O 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


N AIC 


028707 038 
028707 040 
028707 053 
028707 065 
028707 077 


RIBEX NASALE 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


N AIC 
016308 025 


RIBEX TOSSE 


Contezione 


BB ARANCIA 24 COMPRESSE 
BB FRAGOLA 24 COMPRESSE 
BB BANANA 24 COMPRESSE 
COLLUTTORIO 160 ML 
AD AGRUMI 24 COMPRESSE 1,5 MG 


Confezione 
SPRAY NASALE 15 ML 


data prima registrazione specialità: 31-12 84 


Codice Specialità: 


16308 


Codice Specialità 20875 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


“teo a e n 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0000AO 


Titolare AIC 


IRCAFARM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


IRCAFARM 


Data 
Registrazione 


19-10-92 
19-10-92 
19-10-92 
19-10-92 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


06-11-90 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


020875 086 
020875 098 
020875 100 
020875 124 
020875 136 
020875 148 


Confezione 


24 CARAMELLE 15 MG 

GOCCE ORALI 2% 15 ML 
GOCGE ORALI 2% 25 ML 
SCIROPPO 0,3% 160 ML 
SCIROPPO 0,3% 200 ML 
MENTA 24 COMPRESSE 


RIBEXEN CON ESPETTORANTE 
data prima registrazione specialità 31-12-84 


NO AIC 


020918 013 
020918 025 
020918 037 
020918 049 
020918 052 
020918 064 
020918 076 
020918 088 
020918 090 
020918 102 
020918 114 
020918 126 


RIBOCICLINA 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 


SCIROPPO 120 ML 
SCIROPPO 160 ML 
SCIROPPO 200 ML 
AD 10 SUPPOSTE 
BB 12 SUPPOSTE 
LATTANTI 12 SUPPOSTE 
SCIROPPO 120 ML 
SCIROPPO 160 ML 
SCIROPPO 200 ML 
AD 10 SUPPOSTE 
BB 12 SUPPOSTE 
LATTANTI 12 SUPPOSTE 


15-05-72 


Codice Specialità 20918 


Codice Specialita: 22492 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00000AO 


Titolare AIC 


IRCAFARM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O0O0O0NO0IVIV!0IV0I0LAIAO 


Titolare AIC 


PUROPHARMA 


Data 
Registrazione 


08-03-86 
06-04-85 
06-04-85 
06-04-85 
06-04-85 
08-08-96 


Data 
Registrazione 


31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
3î-12-84 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rismoavo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


022492 019 
022492 021 


Confezione 


5 CAPSULE 
8 CAPSULE 


eg e 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 
C 


Data 
Registrazione 
15-05-72 
15-05-72 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


}-2-1997 


Serre generale - n. 26 


Ci r———=€==nìkts——n1zzMk2hk2—=—_———È _—_—_—_—————————— ———— ———— —————— —. 


r- 


i RIBOMED 
| Udia prima regisitazione specialità 05-12-53 


Codice Speciaiià. 25107 


n 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare A!C SANOFI 


—_— ——— e — ___——_— — °° 


«-— — —— 


— 


Fascia Data Data 
NOAIG Confezione Rimborsabiuità SSN Registrazione Rinnovo 
025107 057 12 CAPSULE 250 MG Cc 27-07-95 01-06-95 
025107 069 12 BUST. MONODOSE 500 MG C 97-07-95 91-06-95 
025107 071 SCIRCPPO ESTEMP POLVERE €0 G GC 27-07-25 01-06-95 
press 
| data orima registrazione spevialità 24-02-75 Codice Specialità 23164 Titolare AÎU FARMIGEA 
Fascia Data Data 
MU AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnova 
025164 015 COLLIRIO 10 ML 0,3% A 24-02-75 01-06-95 
023164 027 POMATA OFTALMICA 5 G 0,3% A 24-02-75 01-06-95 
023164 039 5 UNITA’ MONODOSE COLLIRIO 3.5 ML A 16-12-81 01-95-05 
RI .--x.,renns= =. n —_———t.kkk___—mmaanr—————————__»n- Lietta SIE AZ TE 
RIBOSTAT 
data prima regsstrazione specialità 22-07-83 Codice Specialità: 25093 Titolare AIC. VALEAS 
luci Ir ie ie 
Fasc'a Data Data 
NU AIC Centezione Rimtorsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025095 028 12 BUSTE MONODOSE 500 MG C 25-02-85 01-06-95 
0250953 042 SCIROPPO ESTEMP POLVERE 50 G C 22-07-83 01-06-95 
iù i eni Di 1 
RIBOSTEN 
fiata prima registrazione specialità 18-09-84 Coo:ce Scecralità 20655 Titolare AIC IBP PAVESE 
dei = a ERI LEI RIE n 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnova 
020655 054 0S 10 FLAC. LIOF. + 10 FLAC SOLV C 04-07-89 01-06-95 
RIBOTREX 
data prima registrazione specialità 30-04-92 Codice Soecialita: 28177 Titola e AIC- PIERRE FABRE PHARMA 
Fascia Data Data 
M AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0628177 018 6 CAPSULE 250 MG C 30-04-92 
026177 020 1 FLAC. FOLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 36 ML 68 A 30-04-92 
028177 032 3 COMPRESSE CIVISIBILI 500 MG A 30-04-92 


RIDAURA 


data prima regisuazione specialià 18-62-84 Codice Soeciziita 


N. AIC 
025189 010 


Confezione 
30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG 


T__1UL—ei—e= a 


25189 Titolare AIC SM'THKLINE BEECHAM SPA: | 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
A 18-02-84 01-06-95 


— 774 — 


RIDUTOX 


data prima registrazione specialità: 


N AIC 
028373 013 
028373 025 


RIFACOL 


data prima registrazione specialità: 30-03-85 


N AIC 
025303 013 
025303 025 
025303 037 
025303 049 


RIFADIN 


data prima registrazione specialità 01-06-70 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18-05-93 


Confezione 
10 FL. LIOF 300 MG + 10 F. SOLV 
10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. 


Confezione 

12 COMPRESSE 100 MG 
12 COMPRESSE 200 MG 

1 FLACONE GOCCE 20 ML 


Codice Soecialita: 28372 


Codice Specialta 25303 


1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 60 ML 


Codice Specialità 21110 


Titolare AIC 


DEL SAZ 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 


Titolare AIC 


FORMENTI PRODOTTI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


A 
C 
A 


Titolare AIC: 


LEPETIT 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


18-05-93 
18-05-93 


Data 
Registrazione 


30-03-85 
30-03-85 
30-03-85 
30-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
021110 034 
021110 059 
021110 097 
021110 111 
021110 135. 
021110 200 


RIFANICOZIO 
data prima registrazione specialità: 


N AIC 
026025 015 


RIFAPIAGI 


data prima registrazione speciaittà. 


Confezione 

8 CAPSULE 300 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2% 
8 CONFETTI 459 MG 

8 CONFETTI 600 MG 

1 FIALQIDE FLEBO 600 MG 

8 CAPSULE 150 MG 


18-06-86 


Confezione 
8 COMPRESSE RICOPERTE 150 MG 


12-10-76 


Codice Specialita 26025 


Codice Specialità: 23464 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


A 


O » L P d» 


Titolare AIC 


Titolare AIC 


VECCHI & C PIAM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


VECCHI & C PIAM 


Data 
Registrazione 


23-09-72 
07-06-70 
20-11-78 
20-11-78 
20-11-78 
23-09-72 


Data 
Regrstrazione 


18-06-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
023464 011 
023464 023 
023464 035 
023464 047 


Confezione 

8 CAPSULE MG 150 

8 CAPSULE MG 300 

FLAC. GRAN. SOSPENSIONE ESTEMP. ML 60 
8 COMPRESSE MG 600 


— 113 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 


C 
Cc 
A 


Data 
Registrazione 


12-10-76 
12-10-76 
12-î0-76 
09-07-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


——@@@@T___nmt—mk= .ustrMnrm, aim, "--—mkÒnm_2txs-& uri .frfosns ——__— — vir ——__—É@npb2h__@Ò_—_——_—_—_—111__—6@ee@——=—eee——r—rrrrevere——M-remivII__T T_—\- Jrso__———£___—_—m=m——__________%@t@€€_@s 


Serie generale - n. 26 


RIFATER 
| data prima registrazione specialita 02-11-89 Corice Socciata 26981 Titolare AIC LEPETIT | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026981 011 40 CONFETTI C 02-11-89 01-06-95 
026981 023 100 CONFETTI C 14-10-95 01-96-95 
pr a VELA 
RIFINAR 
data prima registrazione specialità 01-08-34 Codice Specialita 25377 Titolare AIC LEPETIT 
Fascra Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabihtà SSN -Registrazione Rinnovo 
025377 019 150 8 CONFETTI C 01-08-84 01-06-95 
025377 021 300 8 CONFETTI C 01-08-84 01-06-95 
025377 033 300,24 CONFETTI C 04-06-87 01-06-95 
IE RAFA ESSA 
| RIFOCIN 
| data prima registrazione snecialita: 24-04-62 Codice Specialita 20009 Titolare AIC LEPETIT 
Fascia Data Cata 
N AIC Canfez.one Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020605 015 IN 1 F3 ML 2500 MG C 24-04-62 01-06-95 
020009 041 IV 1 FIALA 10 MU 250 ME C 15-02-65 01-06-95 
920009 C54 IV 1 FIALA 10 ML 500 MG C 15-02-65 01-06-95 
020009 080 LOCALE 1 FIALOINE 90 MG + 1 F DILUENTE C 29-04-96 01-06-95 
| ANTOSILVER 
data prima registrazione specialità 05-06-56 Codice Scerialtà 32815 Titolare AIC 3M 
Luiz I TTI) RT i it DR 
Fascia Data Data 
NOAIC Confezione, nimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
032815 019 POLVERE SPRAY BOMBOL ETTA 50 ML C 06-06-96 
032815 021 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 100 ML C 06-06-96 
032815 033 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 150 ML C 06-06-96 
032815 045 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 390 ML C 06-06-96 
ELE RIE 


PRILAPROST 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 


Cod.ce Specialità 27339 Titolare AIC GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027339 011 30 CAPSULE 160 MG C 28-04-93 
RILATFEN 
data prima registrazione soecialità. 14-10-81 Codice Spemalita: 23598 Titolare AIC GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023598 016 30 CONFETTI 10 MG C 14-10-81 01-06-95 
023598 030 IM IV 6 FIALE 20 MG C 09-07-82 01-06-95 
023598 042 6 SUPPOSTE 25 MG C 14-10-81 01-06-95 


106 


1-2.1997 


A mì 


RILUTERK 


data prima registrazione specialita 10-10-96 


NU AIC 
032887 010 


RIM 


data pnima registrazione specialità 01-04-50 


NO AIC 


02755 627 
02755 054 
02755 066 


RÎMACTAN 
data prima registrazione specialita: 19-08-70 


N AIC 


021624 022 


RIMIEVAXN 


N AIC 


025821 012 


RINANTIPICL 
data prima registrazione specialita 01-08-84 


Confezione 


data prima registrazione specialita 18-11-87 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 32887 Titolate AIC 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


56 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG H 


Titolare AIC BRACCO 


Codice Specialita 2755 


Fascia 

Confezione Rimborsabiita SSN 

4 DADI C 

12 CONFETTI 350 MG C 

12 DADI C 

Codice Soecialita 21624 Titolare AIC CIBA GEIGY 

Fascia 

Confezione Rimborsaniltà SSN 

8 CAPSULE 300 MG C 


Codice Speciatta 25821 Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Confezione 
1 FLACNO LIOF + 1 F SOLV 5 ML C 


Codice Specialità 13110 Titolare AIC CTTOLENGH! 


Fascia 
N AIC Confezione Rimporsabilità SSN 
013110 010 POMATA RINO G 15 G 
013110 022 LIQUIDO RINO 20 ML C 
013110 034 NEBULIZZATORE RINO 20 ML Cc 
RINAZINA 
data prima registrazione specialità: 30-12-80 Codice Specialità 590 Titolare AIC MAGGIONI 
Fascia 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0590 012 AD 10 ML 10 MG C 
0590 024 GOCCE 15 ML C 
0590 036 BB 10 Mi 2,5 MG o 
0590 048 BB 15 ML C 
0590 051 SPRAY NASALE 15 ML Cc 
0590 063 POMATA 15 G C 


— 7171 — 


Serie generale - n. 26 


vit 


RHONE POULENC RORER SA 


Dala 


Registrazione 


10-10-96 


Data 
Registrazione 
01-04-50 
09-03-87 
19-06-87 


Data 
Registrazione 


19-08-70 


SMITHKLINE BEECHAM SA 


Data 
Registrazione 


18-11-87 


Data 
Registrazione 


01-08-84 
01-08-84 
01-08-84 


Data 
Registrazione 


39-12-80 
30-12-80 
30-12-80 
30-72-80 
01-12-84 
02-04-32 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


——————-———#_—_——_—  ——————————__m—— __ TP tr———_—=—._—"®wr = mf fi nnt MlWra_——_é@tn@@@7—@—@—@14.+@#17<T__—r—m—224@———_———@zÉm@z®@@m@—@—@—@—@—@nx>s@@———@—@È@n1__———_—_—_—___————————@_————@@——————1#È—@——@— 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


N AIC Contezione 
018978 015 NEB. RINO *15 G 


RINEPTYL 
Codice Specialità: 4033 


data prima registrazione specialità 13-10-50 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 


C 06-06-61 


Titolare AIC BOUTY 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
04033 015 SOLUZIONE 20 ML 


RINO CALYPTOL 


data prima registrazione specialità: 18-02-93 Codice Specialità 28742 


N AIC Confezione 
028742 017 GOCCE NASALI FLACONE 15 ML 
028742 029 NEBULIZZINASALE FLACONE 15 ML 
028742 031 SPRAY NASALE FLACONE 15 Mi 
RINOCIBINA 


data prima registrazione specialità. 22-04-82 Codice Specialità 4347 


N AIC Confezione 
04347 011 GOCCE 15 ML 
RINCFLUIFILUCIL 


data prima registrazione specialità 09-11-79 Codice Specialita 21993 


N AIC Confezione 
021993 050 GOCCE RINOLOGICHE 10 ML 
021993 062 GOCCE RINOLOGICHE 25 ML 
RINOFRENAL 


data prima regisirazione specialità 03-11-78 Codice Specialità 23754 


N AIC Confezione 
023754 043 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML 


sus TIR 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 13-10-50 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Titolare AIC RHONE POULENC RORER | 


li i I N i i ii 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 18-02-93 
C 18-02-93 
C 18-02-93 


Titolare AIC VALEAS 


Fascia Data 
Rimborsabiltà SSN Registrazione 
C 22-04-82 


Titolare AIC ZAMBON 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 04-02-91 
C 04-02-91 

Titolare AIC MONSANTO ITALIANA S.P A. 

Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
Cc 04-04-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


e: 
— 


nn E‘ mmm, Elli —rrrrrrr_————m ————————_——————__—__—______—2#À#—2= y Y———_—_—&6 


RINOFTAL 
dala prima reg:strazione specialita. 25-02-65 Codice Specialità 2587 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 


fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
02587 018 RINO OFTALMICO GOCCE 10 ML C 25-02-85 01-06-95 
RINOGUIT 
data pruna registrazione specialità: 12-10-76 Codice Specialità 23547 Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
023547 019 SPRAY 10.ML C 12-10-76 01-06-95 
023547 058 CUCALIPTO SPRAY 15 ML C 18-03-96 01-06-95 
RINDGUTT ANVIALLERSIGCO 
data prima registrazione specialita 21-12-90 Codice Specialita 27910 Titolare AIC, BOFEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Dara 
NAIC® Confezione R:imbo, sabilita SSN Registrazione Rinnuvo 
027910 013 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML Cc 21-12-90 01-06-95 


m_———————_—_——__————@—@————_————————@@—@#————————————t—————————————111#—P@r@mm———@——@——tmt2tt@_—____@t_m—@_——@@@@er@i 
| RINOJET VALEAS 
data prima registrazione specialita 22-04-82 Codice Specialta 71996 Titolare AIC VALEAS 
Fascia Data Data 
M_AIU Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021990 039 SF AEROSOL DOSATO 290 SPRUZZI C 13-03-93 01-06-95 
021990 041 AEROSOL DOSATO 200 SPRUZZI C 13-03-93 Ci1-06-95 
TTT 
RINORILUCIL 
data prima fegistrazione specialita. 15-07-56 Codice Specialità 31591 Titolare AIC ZAMBON GROUP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimbarsabilità SSN Registrazione Rinnovu 
031591 011 10 ML FLACONE SPRAY NASALE C 15-07-96 
RIROBAIDBOLO 
data prima registrazione speciamaà. 31 08-73 Codice Specialità 12420 Titolare AiC DECA 
Fascia Data Data 
4 AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
012420 016 POMATA RINOLOGICA G 10 C 31-08-73 01-06-95 


MO, O 


1-2-1997 


| RINOPURILENE | 
| data prima registrazione specialita. 28-07-82 Codice Specialità. 489 Titolare AIC MONTEFARMACO 
lic cli 


ci ili iii lma iz 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0489 017 AD SPRAY 12,5 G C 28-07-82 01-06-95 
0489 029 B8 SPRAY 12,5 G C 28-07-82 01-06-95 


RINOS 
data prima registrazione spectalta 19-07-84 Codice Specialità: 13167 fitolare AIC. MOLTENI 
Fasc'a Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
013167 010 SPRAY FLAC. 10 ML C 19-07-84 01-06-95 
RINOSPRAY 
data prima registrazione specialità 05-12-68 Codice Specialità 12108 Titolare AIC. MAGGIONI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
012108 039 FLAC NEBULIZZ NASALE 15 ML C 10-07-95 01-06-95 
RINOSTIL 
data prima rea:strazione specialità 13-11-57 Codice Specialità. 11033 Titolare AIC DECA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
011033 014 GOCCE 30 ML C 13-11-57 01-06-95 
RINOTRICINA 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità: 23150 Titolare AIC SAT. 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023150 016 GOCCE 20 ML 0,025% C 12-02-85 01-06-95 
RINOVAGOS 
data prima regisuazione specialita 09-08-96 Codice Spectaltà 29509 Titolare AIC VALEAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029509 0Î5 1 FLAC EROGATORE 200 DOSI 0,02 MG/DOSE B 09-08-96 


— 780 — 


1-2-1997 


RINOVIT 
12-02-85 


data prima registrazione specialità 


Codice Speciahta 872 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC 


Serie generale - n. 26 


N AIC Confezione 
0872 010 GOCCE RINOLOGICHE 25 G 
0872 022 PAIDO LIQUIDO G 15 
0872 034 PAIDO LIQUIDO G 30 
0872 046 PAIDO POMATA G 8 
0872 059 POMATA RINOLOGICA 12 G 


(TS A i e AN I e AZ TL NOP e gr 


‘ 


RINOVIT NUDE 
data prima registrazione specialità 12-02-85 Codice Specialità 9042 Titolare AIC SIT 


N AIC Confezione 
09042 019 NEBULIZZATORE 20 ML 
RIGPAN 


data prima registrazione specralità 01-04-89 Codice Specialità: 27103 


N. AIC Confezione 
027103 023 40 COMPRESSE 800 MG 
027103 035 GEL OS 40 BUSTINE 10 ML 
027103 047 GEL 05 1 FLAC 250 ML 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Cc 


eMeMmenme 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC BYK GULDEN LOMBERG 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


A 
A 
A 


Data 
Registrazione 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Registrazione 


12-02-85 


Data 
Registrazione 
01-04-89 
01-04-89 
0î-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
G1-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Ririnova 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


RIPIX 
data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità. 288503 


Contezione 


COLLIRIO SOLUZ. OFTALM 10 ML 


N AIC 
028803 017 


RISCRIARIL 


12-04-84 Codice Speciahta 22414 


data prima registrazione specialita. 


Titolare AIC CIBA VISION 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC VECCHI & C PIAM 


Data 
Registrazione 


31-70-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
022414 015 10 FIALGIDI 15 ML 
022414 041 3000 10 FIALOIDI ORALI 15 ML 
RISOLTUSS 


data pnma registrazione specialità 04-05-93 Codice Specialità 27763 


Confezione 
1 FLACONE 200 NL 


N AIC 
027763 010 


— 781 — 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC MAGIS 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


12-04-84 
25-10-85 


Data 
Registrazione 


04-05-93 


Data 
Rinnova 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
e =_icrerl «1 RR: 
RISPERDAL | 
data prima registrazione specialità 27-06-95 Codice Suecialità. 28752 Uitolare AIG JANSSEN | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilifà SSN Registrazione Rinnovo 
0253752 018 20 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG C 27-06-95 
028752 920 20 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG 5 27-06-95 
028752 032 20 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG C 27-06-95 
028752 044 20 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG C 27-06-95 
028752 057 60 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG C 27-06-95 
028752 069 0 COMPRESSE 2 MG C 27-06-95 
028752 071 60 COMPREGSE 3 MG C 27-06-95 
028752 083 60 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG C 27-96-95 
o ’"__eorrrtfddtdtdied.@‘@‘’‘rr‘‘‘Q Qt ‘zz; QQ. i‘GGGGGEZ; Nite E I E AR Ora e i LL IVO eee e e VE I Co en a n OO nin ig 
| RITION 
data prima registrazione specialità: 09-03-91 Codice Specialita 27300 Titolare AIC VECCHI & C FIAM I 
Fascia Data Data 
AU AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
0627300 021 10 FIALE LIOF 200 MG + SOLV 3 ML C 09-03-91 1-06-95 
027300 045 10 FIALE LIOF 600 MG + SOLV 4 ML C. 09-03-91 N1-06-05 
RITMOCGR 
data prima registrazione spectalità 30-09-80 Codice Svecialita: 18075 Titolare AIC. MAI ESCI 
Fascia Dalia Data 
N AiC Confezione Rimborsabuita SSN Registrazione Rinnovo 
013075 010 30 COMPRESSE LACCATE 275 MG A 30-09-80 Ci-06-95 
018075 022 40 COMPRESSE LACCATE C 36-09-80 01-06-95 
fo ssi TRARRE E iaia 
RITUODAN | 
a ‘fata prima registrazione specialita: 12-06-70 Codice Specialità 21894 Titolare AIC ROUSSEL PHARMA | 
Fascia Data Data 
NM AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione fennovo 
021894 035 40 CAPSULE 100 MG A 12-06-70 01-05-95 
asd RETARO | 
data prima registrazione snecialtà = 29-09-8E Codice Speciantà 27218 Titeiare AIC ROUSSEL PHARMA 
Si iii vel 
Faccia Data Data 
NU AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027218 015 20 COMPRESSE 250 MG A 29-09-88 01-08-25 
Pncnini chi ferie ST] 
RITRO 
gata prima registrazione specialità 20-09-96 Codice Specialità 29156 Titolare AIC: EOURNIER | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsatibtà SSN Registrazione Rmnovo 
029156 015 8 COMPRESSE 275 MG A 20-09-96 


#04 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RIVOTRIL 


data prima registrazione specialità: 23-01-75 Codice Specialità 23159 Titolare AIC: ROCHE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023159 015 50 COMPRESSE 0,5 MG C 
023159 027 30 COMPRESSE 2 MG C 
023159 039 GOCCE 19 ML OS 0,25% A 54 
023159 041 5 FIALE 1 MG + S FIALE IM IV A 54 


RIZEN 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 25284 Titolare AIC PUROPHARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025284 011 40 COMPRESSE 5 MG C 
025284 023 30 COMPRESSE 10 MG C 
025284 035 GOCCE 1% 20 ML C 


ROACCUTAN 
Titolare AIC. ROCHE 


data prima registrazione specialità: 11-07-87 


Codice Specialità 26359 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
23-01-75 
23-01-75 
23-01-75 
23-01-75 


Data 
Regrstrazione 


31-12-84 
31-12-84 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026359 012 2,5 30 CAPSULE MOLLI 2,5 MG C 
026359 036 10 30 CAPSULE MOLLI 10 MG A 21 
026359 048 20 30 CAPSULE MOLLI 20 MG A 21 
ROBITUSSIN 
data prima registrazione specialità: 08-10-76 Codice Specialità 23424 Titolare AIC WHITEHALL 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023424 017 SCIROPPO 100 ML C 


Data 
Registrazione 
11-07-87 
11-07-87 
17-07-87 


Data 
Registrazione 


08-10-76 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ROBURIS 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità: 25600 Titolare AIC RIPARI GERO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025600 053 50 14 CAPSULE OPERCOLATE C 
025600 065 50 14 CAPSULE MOLLI Cc 
025600 089 50 10 FLACONCINI BEVIBILI C 


ROCALTROL 


Codice Specraiità: 24280 Titolare AIC ROCHE 


data prima registrazione specialità: 15-10-80 


Data 
Registrazione 


06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsalilità SSN 
024280 012 30 CAPSULE MOLLI 0,25 MCG A 
024280 024 30 CAPSULE MOLLI 0,50 MCG A 
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Data 
Registrazione 
15-10-80 
15-10-80 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFRICIALE 


data prima registrazione sperialta 03-03-84 Codice Specialità 25202 Titolare AIC ROCHE 
cette iaia tai i 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
025202 019 0,25 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 
025202 021 - 0,25 IM 3 FL-F+3F SOLV C 
025202 033 0,5 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 
025202 045 051M3FL-F+3F SOLV C 
025202 058 IM.1 FLAC 1G+1 FIALA 3,5 ML A 59 
025202 060 IM 3 FLAC. + 3 FIALE SOLV G 
025202 072 025EV1FL-F+1FSOLV H 
025202 084 05 EV1FL-F+1F SOLV H 
025202 096 1EV1FL-F+1FSOLV H 
025202 108 2 EV 1 FL- fF PERFUS RAP H 
RODANEX 
data prima registrazione specialità 23-11-73 Codice Specialità. 9550 Titolare AIC BERNA 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
09550 017 10 SUPPOSTE C 
09550 029 POMATA 40 G C 


ROFERON A 


data prima registrazione specralità: 10-02-87 Codice Specialità 25839 Titolare AIC ROCHE 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025839 010 1 FLAC 3.000000 UI 1 ML A 32 
025839 022 1 FLAC 9000000 YU] 1 ML A 32 
025839 034 FLAC INIETT. 18000000 UI. C 
025839 059 1 FLAC SOL 6000000 UI! A 32 


ROGE' PASTOR FARINA 
data prima registrazione specialita 02-10-56 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
011723 057 ARANCIO 10 BUSTINE 235, G C 
011723 069 ARANCIO POLVERE 200 G C 
011723 071 LIMONE 10 BUSTINE 23,5 G C 
011723 083 LIMONE POLVERE 200 G C 


ROGORIN 
data prima registrazione speciahtà 12-01-70 


Fascia 
Rimoorsabilità SEN 


50 CONFETTI C 


N. AIC Confezione 
021487 032 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 
03-03-84 


Data Data 


Registrazione 
23-11-73 
26-11-82 


Data 
Registrazione 
10-02-87 

[4 
10-02-87 
10-02-87 


21-10-96' 


Data 
Registrazione 


12-01-70 


CONTRE e] 


i 


vir i cu ili 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


nn 


Data. 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Cod:ce Specialità 11723 Titolare AIC PASTOR FARINA | 


Data Deta 
Registrazione Rinnovo 
14-09-92 01-06-95 
14-09-92 01-06-95 
14-09-92 01-06-95 
14-09-92 01-06-95 
—————— ——_—— 


Codice Specialià 21487 Titolare AIC DERMALIFE i 


Data 
Rinnuvo 


01-06-95 


1-2-1997 


memi nni 


ROIPNOL 


data prima registrazione specialita 17-07-80 Codice Spectalita 23328 


N AIC Confezione 
023328 014 10 COMPRESSE 2 MG 


022328 026 30 COMPRESSE 2 MG 


023328 065 10 COMPRESSE 1 ‘MG 


| RORKITAL 


data prima registrazione speciahtà 17-12-91 Corlice Speciaita 27501 


N AIC Confezione 
027501 016 12 COMPRESSE 400 ME 
027501 028 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP ‘48 G 10% 
eee e e e ee NZ / / 2° re 


ROMILAR EXPECGTORANS 


| data prima registrazione specialità 09-10-59 Codice Specialità 15953 


N. AIC Confezione 
015953 021 SCIROPPO 100 ML 


| RONDEC 


Codice Specialità 24426 


| data prima registrazione specialità 06-06-81 


N AIC Confezione 
024426 052 15 COMPRESSE 


024426 064 FLACONE SCIROPPO 100 ML 
024426 076 FLACONE GUCCE 20 ML 
024426 088 15 COMPRESSE MASTICABILI 


—-———____—_____ 


ROSACIN 
data prima registrazione specialita 17-03-84 Codice Scecianià. 25194 


N. AIC Confezione 
025194 010 4 CAPSULE 
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Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC ROCHE 


LL n [ETERNI Cette mira cinesi inten 


Serie generale - n. 26 


I 
Da 


Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 17-07-80 01-06-25 
C 12-07-80 01-06-95 
C 12-11-92 01-06-95 
Titotare AIC FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
A 17-12-91 
A 17-12-91 
Titolare AIC ROCHE 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 27-02-92 01-06-95 
Titolare AIC ABBOTT 
“—— louis au 
Fascia Dala Data 
Rimborsabilità SSN Reo:strazione Rmnovo 
C 27-04-91 01-06-95 
C 27-94-91 01-06-95 
C 27-04-91 01-06-95 
C 27-04-91 01-06-95 
Titolare AIC MASTER PHARMA 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registi azione Rinnovo 
È 17-93-84 01-05-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ROSAGIN 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 27264 Titolare IC == EDMOND 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027264 011 50 COMPRESSE 20 MG Cc 31-10-94 
027264 023 30 COMPRESSE 40 MG Cc 31-10-94 
ROSEOMIX 
data prima registrazione specialità 04-08-60 Codice Specialità: 17586 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
017586 037 COLLIRIO 1 FL LIOF + 1 FL 10 ML C 27-07-85 01-06-95 
017586 049 POMATA OFTALMICA 5 G C 27-07-85 01-06-95 


(PRE I ERI ERA RIA A SE e a 
ROSOL GAMMA 


data prima registrazione specialità: 13-10-82 Codice Specialità: 23555 Titolare AIC: FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabifità SSN Registrazione Rinnovo 
023555 016 1 FIALA 2 ML 160 MG/ML A 13-10-82 01-06-95 
023555 028 1 FIALA 5 ML 160 MG/ML A 13-10-82 01-06-95 
023555 030 1 FIALA 10 ML 160 MG/NL A 13-10-82 01-06-95 


ROSOVAX 
data prima registrazione specialità: 30-05-75 Codice Specialità: 22751 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022751 034 1 FLAC LIOF + 1 FLAC SOLV C 20-07-89 01-06-95 
ROSSEPAR 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specralità: 18309 Titolare AIC: K.B.R. 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018309 043 10 FLACONCINI ORALI C 13-06-92 01-06-95 


ROSSITROL 
data prima registrazione specialità: 01-07-89 Codice Specialità: 26922 Titolare AIC: CORVI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026922 017 12 COMPRESSE 150 MG A 01-07-89 01-06-95 
026922 037 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A 14-08-92 01-06-95 
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ROTILEN 
data prima registrazione specialità. 10-06-80 Codice Specialità 21166 Titolare AIC TERAPEUTICO MR 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021166 018 8 CAPSULE 300 MG C 10-06-80 01-06-95 
021166 020 GOCCE EST 10 ML C 10-06-80 01-06-95 
021166 032 SOSPENS. GRAN 60 ML C 10-06-80 01-06-95 
ROUVAX 
data prima registrazione specialità: 30-07-37 Codice Specialità 26526 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX MSD S.NC. 
Fascia Dara Data 
N AIC Confezione Rimborsabità SSN Registrazione Rinzovo 
026526 018 1 FLAC.NO LIOF + 1 SIRINGA C 30-07-87 01-06-95 


pe —- 
ROVAMICINA 
data prima registrazione specialità 25-05-83 Codice Specialità 12322 


Titotare AIC- RHONE POULENC RORER 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
012322 020 12 COMPRESSE 3000 000 UI A 13-07-85 01-06-95 


TA AA TA N TT rr =_= =rorvoraao — _———_@Ò@rr@————__@_k_Ò.+;t@@’’_ —@——_—__ ___—_——1_<<=<<À=<OPrrrrrr@r@@@@ 


ROVIGON 
data prima registrazione specialità 


16-04-75 Codice Speciahta 12812 Titolare AIC ROCHE 


Fascia Lata Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
012812 018 30 CONFETTI C 16-04-75 01-06-95 
“UT 
ROWACHOL 
data prima registrazione specialità: — 05-05-83 Codice Specialità 9495 Titolare AIC. ISTITUTO CHIMICO RENDE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsab:lità SSN Registrazione Rinnovo 
09495 019 1 FLACONE GOCCE 10 ML C 05-05-83 01-06-95 
ROWATIN ì 
data prima registrazione specialità: 05-05-83 Codice Specialità 2496 Titolare AIC, ISTITUTO CHIMICO RENDE 


ice 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
09496 011 FLACONE GOCCE 10 ML C 05-05-83 01-06-95 


1280 


1-2-1997 


Suppitemento oramurio alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ROXENE 


| data prima registrazione specialita 20-06-36 Codice Specialta 26076 Titolare AIC ITAL SUISSE | 


N AIC Confezione 


026076 012 30 CAPSULE 10 MG 
026076 024 30 CAPSULE 20 MG 
026076 048 CREMA 1% 50 G 


ROXENIL 
data prima registrazione specialità 20-12-84 


N AIC Confezione 


025496 047 10 SUPPOSTE 20 MG 
025496 062 CREMA 50 G 1% 
025496 074 30 CAPSULE 20 MG 


ROZIOEN 


data prima registrazione specraltà 10-06-83 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


A 66 
A 66 
C 


Codice Specialita 25496 Titolare AIC CABER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
A 66 


Codice Specialita. 25062 Titolare AIC PULITZER 


Data 
Registrazione 


20-06-86 
20-06-36 
30-07-87 


Data 
Registrazione 


23-10-86 
27-07-87 
01-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo - 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
025062 035 30 CAPSULE 20 MG 
025062 050 10 SUPP 20 MG 
025062 062 TUBO GEL 1% G 50 


ROZXIEI 


data prima registrazione specialità 01-06-88 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 66 


Data 
Registrazione 


10-06-83 
10-06-83 
06-08-85 


Data 
Rinno ‘0 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NO AIC Confezione 
026091 013 30 CAPSULE 20 MG 
026091 025 30 CAPSULE 10 MG 
026091 037 10 SUPPOSTE 20 MG 
ROXIT 


data prima registrazione specialita 17-12-91 


N AIC Confezione 


026774 012 
026774 024 


ROZEN 


N. AIC Contezione 


028809 022 GEL 0,75% 30 G 


28 COMPRESSE 75 MG 
14 COMPRESSE 150 MG 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialta 26091 Titolare AIC BERGAMON 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 01-06-88 
C 01-06-88 
C 01-06-88 
Codice Specialita 26774 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 48 
A 48 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
— 788 — 


Data 


Registrazione 


17-12-91 
17-12-91 


Data 
Registrazione 


27-11-95 


Data 
Rinnovo 


E 


Codice Specialta 23809 Titolare AIC GALDERMA | 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ROZICEL 


data prima registrazione specialita 23-06-95 


N AIC 
028696 019 
028696 021 
028696 033 
028696 045 


RUBEATEN 


data prima registrazione specialita 23-11-85 


N AIC 
025590 011 
025590 023 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 


Confezione 

12 COMPRESSE 250 MG 

8 COMPRESSE 500 MG 

POLVERE SOSPENSIONE 0S 125 MG/5 ML 
POLVERE SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 


Codice Specialita = 25590 


Confezione 
1 FL VACC LIOF + F SOLV 0,5 ML 
1 FL VACC LIOF + F SOLV IN SIRIN 


RUBEUMAN BERNA 


data prima registrazione specialità 25-01-80 


N AIC 
023733 013 


RUBSIDIONE 


data prima registrazione specialita 12-02-85 


N AIC 
015052 018 


N AIC 
017675 012 


RUBISTENOL 
data prima registrazione specialità 20-07-64 


N AIC 
08546 018 
08546 020 
08546 032 


RUBIDIOSIN 
data prima registrazione specialita 12-02-85 


Codice Specialità 23733 


Contezione 
î FLAC 30000 UI 5 ML 


Codice Specialita 15052 


Contezione 


COLLIRIO 10 ML 


Codice Specialita 17675 


Contezione 


COMP COLL 10 G 


Codice Specialità 8546 


Confezione 

1 FLAC. COLLIRIO 10 G 

1 FLAC COLLIRIO 20 G 
POMATA OFTALMICA 10 G 
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Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AiC BERNA 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC BERNA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC SIT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC SIT 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC FERMENTI 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


BRISTOL SUD 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


23-06-95 
23-06-95 
23-06-95 
23-06-95 


Data 
Registrazione 


23-11-85 
23-11-85 


Data 
Registrazione 


25-01-80 


Data 
Registrazione 


12-02-85 


Data 
Registrazione 


12-02-85 


Data 
Registrazione 


20-07-64 
25-06-81 
20-07-64 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


RUBIJONVIT | 


data pnma registrazione speciantà 0402-32 Codice Specialità 4259 itolare AIC SIFI 


Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
04259 014 COLLIRIO 10 ML C 04-02-82 01-06-95 
P o dlelcchi:l.;;ieeceeslu« a Air 
; RUBROCALCIUR 2000 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità 6733 Titolare AIC CABER 
Fascia D. a Data 
N AIC Confezione Pimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
06733 024 10 CONTENITORI SCIROPPO 10 NL C 13-05-89 01-06-95 


| RUBROGCICLINA 


! data prima registrazione specialità 10-06-80 Codice Specialità 19788 Titolare AI DMG. 
LuanmnY———mm— @€È.——T+<=<=——r———1-——_— «__——©=EOEOANmRiTIÀLÀ.T_Y—————.—<TE hh. 
Fasc Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
019788 013 8 CAPSULE C i0-05-80 01-03-95 
019788 025 SOSPENSIONE 60 ML C 10-06-80 01-08-95 
RUBROFERRINA 
data prima registrazione specialità 06-04-85 Codice Specialità: 18051 Titnlare AIC NCSN 
corsia ect) ce c‘coueluleo ala 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018051 058 20 BUSTINE POLVERE C 13-06-92 01-06-95 
RUDI ROUVAKX 
data prima registrazione specialità 17-12-91 Codice Specialità 26771 Titolare AIC* PASTEUR MERIEFUX MSD S.NLC. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026771 016 1 DOSE VACC. LIOF. + 1 F. SOLV. C 17-12-91 


| RUDIVAX 
| data prima registrazione specialità: 16-07-84 Codice Specialità. 22281 Titolara AIC PASTEUR MERIEUX IViISD SPA 


Fascia Data Data 
A AIC Confezione Rimbarsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023284 013 i DOSE C 16-07-84 01-06-95 
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AUFOL 


data prima registrazione specialità: 19-05-50 


Codice Specialità 3393 


Titolare AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ROUSSEL PHARMA 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
03398 017 20 COMPRESSE 100 MG 


RULICALEGIN 


data prima registrazione specialità: 01-02-91 Codice Specialità 27392 


N AIC Confezione 
027392 012 INIETTABILE 5 FIALE 50 LI 
027392 024 5 FIALE 100 UL 
027392 063 SPRAY NASALE 1,1 ML 100 Ul. 


RULID 


data prima registrazione specialità 01-04-89 


Codice Specialità: 26727 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC° 


ROUSSEL PHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC 


ROUSSEL PHARMA 


Data 
Registrazione 


19-05-50 


Data 
Registrazione 


01-02-91 
01-02-91 
23-02-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
026727 014 12 COMPRESSE 150 MG 
026727 038 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG 
RUSCORCID 


data prima registrazione specialità 09-03-87 Codice Specialità: 25825 


NO AIC Confezione 
025825 011 10 SUPPOSTE 
025825023 POMATA G 40 

RUTISAN 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità 5746 


N AIC Confezione 
05746 021 30 CONFETTI 


RYTRMONORN 


data prima registrazione specialità 15-12-82 


Codice Specialità 24862 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC 


INVERNI BEFFA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


CARLO ERBA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titotare AIC 


KNOLL AG (SVIZZERA) 


Data 
Registrazione 


01-04-89 
14-08-92 


Data 
Registrazione 


09-03-87 
09-03-87 


Data 
Registrazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
0iÎ-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Contezione 
024862 017 30 COMPRESSE 150 MG 
024862 029 30 COMPRESSE 300 MG 
024862 031 IV 5 FIALE 20 ML 70 MG 
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Fascia 


Rimborsatrità SSN 


Data 
Reg:strazione 


15-12-82 
15-12-82 
15-12-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


_.—1r———€È€È 


scusi ii ile 
| SABA | 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


t 
+49 e I 


| data prima registrazione specialità 04-05-93 Codice Specialità 206817 ritolase AiC LAMPUGNANI | 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026817 015 30 CAPSULE MOLLI 160 MG C 04-05-93 
026817 027 16 CAPSULE 329 MG C 22-07-96 


rasi ec EA _ e È 


| SABRIL 
| data prima registrazione specasta 17-01-92 Codice Specialità 27443 Titolare AiC LEPETIT 
Fascia Data Data 
NU AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
02/443 011 50 COMPRESSE 560 MG A 67 17-01-92 
027443 023 50 BUSTINE 500 MG A 67 26-04-96 
27443 035 24 BUSTINE 1 G A 67 26-04-96 
SACNEL 
data prima registrazione specralita. 13-02-52 Codice Specialità 7042 Titolare AiC TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
07042 017 LOZIONE DERMICA £ 120 C 13-09-52 01-06-95 


| SAP | 
finta prima regratrazione specialità 12-12-02 Codice Specialita 26164 Titolare AIC RAVIZZA 


_ a 921 To lil crt il 


a 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028164 046 IM MV 5 F_LIOF 15 MG+5f SCOLV C 07-02-95 
028164 059 IM 1Y 6 FL LIOF 50 MG + 6 F_SOLV C 07-02-95 
028104 061 39 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 15 MG C 07-02-95 


—_———rr—rrr_rr—r——-=m_.h "__————_—_—_____ SW fut «sm 


SAGAMIGINA 
daia prima registrazione speciainà: 18-02-93 Codice Specialità 26605 Titolare AIC AL LERGAN 
Fascia Data Data 
NO AIC Contazione Rimborsabiltà SSN Registrazione RINNOVO 
026605 016 COLURIO 0,3% 5 VIL A 18-02-93 
026605 028 POMATA 0.3% 5 G C 18-02-93 
SAGRADA LAN | 
data prima registrazione snecizità: 31-12-64 Codice Specialità 24536 Titolare AIC FALQUI | 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024536 029 20 CONFETTI C 31-12-34 01-06-55 


— 792 — 
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eu 
r—=r——@bsoctr@»m‘_—tismevquitc’———@@@t@<&@@—@€T€€mv’ospuiziti 


| SAIZEN 
| data prima registrazione specialita 08-08-88 Codice Specialità 26863 Titolare AIC SERONO 


—— nl 
Fascia Data Data 
N AIC Confez'one Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnova 
026863 011 1 FLAC LIOF 4UI + 1 FIALA 1 ML A 39 08-08-88 01-06-95 
026863 035 FLAC LIOF 10 Uil + SOLV 5 ML C 04-03-96 01-06-95 
926363 047 FLAC. LIOF 2 UI + F SOLV 1 ML C 31-10-64 01-06-95 
pr — —_———_y——_—_——_— —__———_————_——r—————_—_——————————_—_—_——————_————_—————————————ttt@t—1—@—@—@—@—@—@—@—@ 
SALAZOPYRIN EN 
data prima registrazione soecialta 17-03-84 Codice Specialità 12048 Titolare AIC PHARMACIA AB 
laolso gloria inci se ila ni ll ini 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rirmborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
012048 031 100 COMPRESSE GASTROPROTETTE 500 MG A 02-05-89 01-06-95 


SALBUFAX | 


data prima registrazione specialita 22-03-93 Codice Specialita 28378 Titolare AiC MASTER PHARMA 
uu n Lee n ni 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsatilità SSN Registrazione Rinnovo 
028378 014 AEROSOL 200 DOSI C 22-03-93 
023378 026 AUTOHALER 400 DOS: 100 MCG/DOSE À 19-01-95 


re e e e ee e eee ener 
SALBUTARD 
data prima registrazione specialità 02-04-90 Codice Specialta 26912 Titolare AIC LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026912 016 30 COMPRESSE 4 MG Cc 02-04-90 01-06-95 
026912 028 30 COMPRESSE 8 MG ® 02-04-90 01-06-95 
SCREEN 
| SALFASODA | 
| data prima registrazione specialità 14-12-65 Codice Specianta 485 Titolare AIC GIUL:ANI | 
Cascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
0485 019 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 14-12-65 01-06-95 
0485 021 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI c 14-12-65 01-06-95 
SALFPAS 
data prima registrazione soecialita 21-10-61 Codice Specialita: 19300 Titolare AIC SÀLF 
[IRR e _————————————————_—_— er 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Regisirazione \Rinnevo 
019300 019 FL X FI.EB 250 ML H 21-10-61 01-06-95 
019300 021 FL X FLES 500 ML H 21-10-61 01-08-95 


Ren (FE 
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SALI ANDREWS 


data prima registrazione specialità: 29-03-84 Codice Specialità: 4994 Titolare AIC MAGGIONI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
04984 011 1 BARATTOLO G 226 C 29-03-84 01-06-95 
04984 023° 1 BARATTOLO G 113 C 29-03-84 01-06-95 
04984 035 BUSTINA G 5 C 29-03-84 01-06-95 
SAL! DI FRUTTA 
data prima registrazione specialità: 25-02-85 Codice Specialità: 10858 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010858 025 20 BUSTINE 6 G C 02-01-87 01-06-95 
SALI LASSATIVI DI CHIANCIANO 
data prima registrazione specialità: 05-04-86 Codice Specialità 26412 Titolare AIC: TERME CHIANCIANO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsab:liità SSN Registrazione Rinnovo 
026412 027 FLACONE 90 G Cc 18-06-91 01-06-95 


SALI SALSOMAGGIORE 


data prima registrazione specialità: 07-03-79 Codice Specraiità: 5173 Titolare AIC TERME SALSOMAGGIORE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsab:lità SSN Registrazione Rinnovo 
05173 012 IRRIG. 15 CAPSULE 3 BAUME C 07-03-79 01-06-95 
05173 024 15 BUSTINE 30 G PER IRRIGAZIONE C 31-10-94 01-06-95 
05521 012 INALAZ. 10 COMPRESSE G 30 3 BAUME C 07-08-64 01-06-95 


SALISULE 


data prima registrazione specialità: 12-10-84 


Cadice Specialità: 5047 


Titolare AIC GIULIANI 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
05047 030 50 COMPRESSE 500 MG C 12-10-84 01-05-95 
05047 042 100 COMPRESSE 500 MG C 12-10-84 01-06-95 
05047 079 50 COMPRESSE C 12-10-84 0i-06-95 
05047 081 100 COMPRESSE Cc 12-10-84 01-06-95 
SALMETEDUR 
data prima registrazione specialità 13-01-92 Codice Specialità: 27892 Titolare AIC MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027892 049 DISK 7 ROTADISKS 4 DOSI/DISK A 13-01-92 
027892 102 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A 13-01-92 


=" 
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rc 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SALMOCALGIN 


data prima registrazione specialità. 15-12-90 Codire Specialità: 27580 Titolare AIC RIPARI GERO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
027580 012 5 FIALE 50 UI 1 ML A 41 
027580 024 5 FIALE 100 Uli 1 ML A 41 
027580 036 SPRAY NASALE 1 FLAC NU 2 ML C 


Sene generale - n. 26 


e ii 
Data Data 
Registrazione Rinnovo 
15-12-90 01-06-95 
15-12-90 01-06-95 
22-02-91 01-06-95 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


SALMOFAR 
data prima registrazione speciahta 31-10-94 Codice Speciahta: 28586 Titolare AIC LAFARE 
ii Lei ie e dile scolo ca Date eli ii ie 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
028586 016 5 FIALE 50 UI C 
028586 028 5 FIALE 100 UL C 


SALOFALK 


| data prima registrazione specialità 01-02-90 Codice Specialità. 27357 Titciare AIC KNOLL 
Fascia 

N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
027357 072 50 COMPRESSE 500 MG A 
27357 084 30 COMPRESSE 500 MG C 
027357 096 10 SUPPOSTE 500 MG A 
027357 108 7 CLISMI 2 G A 
027357 110 7 CLISMI 4 G 60 ML A 


SALONPAS 


31-10-94 


Data 
Registrazione 
09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 


Data 
Registrazione 
06-11-87 
06-11-87 
06-11-87 
06-11-87 
06-11-87 
06-11-87 
13-07-92 
13-07-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-55 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


—=rce<re @ ’_Prrrr-———ro—_—_-_ 


data prima registrazione specialità 25-06-81 Codice Specialità. 22511 Titolare AIC FARMILA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
022511 063 10 CEROTTI MEDICATI C 
022511 099 LINIMENTO 30 ML C 
022511 101 E CEROTTO MEDICATO Cc 
022511 113 BOMBOLETTA SPRAY 250 ML Cc 
022511 125 LINIMENTO 70 ML G 
022511 137 E 2 CEROTTI MEDICATI G 
022511 176 BOMBOLETTA SPRAY 80 ML C 
022511 188 BOMBOLETTA SPRAY 120 ML Cc 
SALUBEHR 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialità 28532 Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
028532 012 14 COMPRESSE 2,5 + 12,5 MG Cc 
028532 024 14 COMPRESSE 5 +25 MG C 


— 795 — 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


}-2-1997 


O SALUBOPIN 


data prima registrazione specialita 31-12-81 


N AIC 
023170 020 


SALVIYUSS 


data prima registrazione specialita 05-03-93 


N AIC 


027661 014 
027661 026 


SARMILSTIN 


data prima registrazione specialita 02-05-89 


N AIC 


027284 052 
027284 064 
027284 076 
027284 088 
027284 090 
027284 102 
027284 114 


| SANYR 


i data prima registrazione speciata 16-12-83 


N AIC 


022865 149 
022865 152 
022865 164 
022865 176 
022865 188 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Speciata 23170 


Confezione 
50 CONFETTI 


Codice Specialita 27661 


Confezione 


1 FLAC SCIROPPO 200 ML 0,6% 
GOCCE 30 ML 6% 


Codice Specialita 27284 


OI 


Confezione 

5 FIALE 1 ML (MG 0,05/ML) SC IV 

5 FIALE 1 MI (MG 0,1/ML) SC IV 

3 FIALE 1 ML (MG 0,5/ML) SC IV 

1 FLAC MULTIDOSE 5 ML (MG 0 2/ML) 
LAR FLACONE 10 MG 

LAR FLACONE 20 MG 

LAR FLACONE 30 MG 


Codice Specialita 22865 


Contezione 


IM IV 5 F_LIOF + 5 F 100 MG 

IM IV 5 FL LIOF 200 MG + 5 FIALE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
IM IV 5 F_LIOF 400 MG + 5F_ SOLV 
20 COMPRESSE GASTRORES 400 MG 


| SAN 


data prima registrazione specialita 15-04-96 


N AIC 


032763 017 
032763 029 
032763 031 
032763 043 
032763 056 


Codice Specialta 32763 


Confezione 


COLLIRIO FLACONE 10 ML 
COLLIRIO 50 STRIPS MONODOSE 
COLLIRIO 100 STRIPS MONODOSE 
COLLIRIO FLACONE 15 ML 
COLLIRIO FLACONE 20 ML 
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Titolare AIC 


SIT 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC 


FIRMA 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


A 
A 


Titolare AIC 


31 
31 


LPB 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


O 00 d» dP >» 


Titolare AIC 


Titolare AIC 


40 
40 
40 
40 


KNOLL 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 
C 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


eMeMele; 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-12-81 


Data 
Registrazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Registrazione 


20-07-89 
20-07-89 
20-07-89 
20-07-89 
19-09-95 
19-09-95 
19-09-95 


Data 
Registrazione 


09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 
09-03-95 


Data 
Registrazione 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 


| 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SANABRONCHIOL 


data prima registrazione specialita 28-12-82 


N AIC 
019693 023 


SANAPRAV 


data prima registrazione specialità 30-08-95 


Codice Specialita 19693 


Confezione 
FLACONE SCIROPPO 100 ML 


Codice Speciahtà: 29371 


Titotare AIC FALQUI 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC LUITPOLD 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


01-03-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
029371 010 
029371 022 


SANDIMMUN 
data prima registrazione specialita 06-07-84 


N AIC 
025306 010 
025306 022 
025306 034 
025306 046 
025306 059 


Confezione 
10 20 COMPRESSE 10 MG 


20 10 COMPRESSE 20 MG 


Codice Specialità 25306 


Confezione 
1 FLAC. 50 ML SOLUZIONE 0S 100 MG/ML 


EV 10 FIALE 5 ML 50 MG/ML 
50 CAPSULE SOFT 25 MG 

50 CAPSULE SOFT 50 MG 

30 CAPSULE SOFT 100 MG 


SANBIMMUN NEORAL 


data prima registrazione speciahta 31-08-95 


Cogice Specialita 29453 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 13 
A 13 


Data 
Registrazione 


30-08-95 
30-08-95 


Titolare AIC SANDOZ WANDER PHARMA AG 
Fascia Data 

Rimborsabilità SSN Registrazione 
A 06-07-84 
A 06-07-84 
A 27-04-91 
A 27-04-91 
A 27-04-91 


Titolare AIC 


SANDOZ WANDER PHARMA A.G 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data Prima registrazione specialita 


N AIC 
025199 011 
025199 023 
025199 035 
025199 047 


N AIC Contezione 
029453 014 50 CAPSULE SOFT 25 MG 
029453 026 50 CAPSULE SOFT 50 MG 
029453 038 30 CAPSULE SOFT 100 MG 
029453 040 1 FLAC. SOLUZIONE 0S 50 ML 100 MG/ML 
SANDOGLOBULINA 


17-03-84 Codice Specialta 25199 


Confezione 
IVFL LIOF 1G+FL SOLV + SET 


IV FL. LIOF 3 G + FL. SOLV + SET 
IV FL. LIOF 6 G + FL. SOLV + SET 
ENDOV FLAC LIOF. 12 G 


i 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


A 


A 
A 
A 


Titolare AIC SANDOZ PHARMA AG 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


H 


H 
H 
C 


Data 
Registrazione 


31-08-95 
31-08-95 
31-08-95 
31-08-95 


Data 
Registrazione 


17-03-84 
17-03-84 
17-03-84 
29-03-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
SARDOMIGRAN 
data pnma registrazione specialita 29-12-83 Codice Specialità 22437 Titolare AIC SANDOZ 
bo cc chili rante iti lie li iii: dZZi 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsateita SSN Registrazione Rinnovo 
022437 014 20 CONFETTI 0,50 MG B 29-12-83 01-06-95 


SANDOPART 
data prima registrazione specialità 29-12-83 Codice Specialità 23286 Titolare AIC SANDOZ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimoorsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023286 026 10 COMPRESSE SUBLINGUALI H 23-03-95 01-06-95 
SANDBDOSTATINA 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità: 27083 Titolare AIC SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimporsabiita SSN Registrazione Rinnovo 
027083 017 5 FIALE 1 Mi 0,05 MG/ML SC IV A 40 02-05-89 01-06-95 
027083 029 5 FIALE 1 ML 0,1 MG/ML SC IV A 40 02-05-89 01-06-95 
027083 031 3 FIALE 1 ML 0,5 MG/ML SC IV A 40 02-05-89 0î-06-95 
027083 043 î FLAC. MULTIDOSE 1 MG 5 ML A 40 02-05-89 01-06-95 
027083 056 LAR FLACONE 10 MG C 19-09-95 01-06-95 
027083 068 LAR FLACONE 20 MG C 19-09-95 07-06-95 
027083 070 LAR FLACONE 30 MG GC 19-09-95 O0î-06-95 
SANIFER 
data prima registrazione specialità: 17-10-96 Codice Specialità 32130 Titolare AIC. ESSETI 
Fasc Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabità SSN Registrazione Rinnovo 
032130 015 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 17-10-96 


SANIELOR 
data prima registrazione specialità: 22-12-89 Codice Specialità: 27705 Titolare AIC* ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabidità SSN Registrazione Rinnovo 
027705 058 FLACONE COLLUTTORIO 120 ML C 08-03-90 01-06-95 
027705 060 VENA GEL TUBO 50 G C 08-03-90 01-06-95 
027705 072 DENTIFRICIO 80 G Cc 08-03-90 01-06-95 
027705 084 DENTIFRICIO 120 G C 08-03-90 01-06-95 
SANIFOLIR 
data prima registrazione specizità 09-03-91 Codice Specialità: 27683 Titolare AIC ESSETI 
Fasco Data Data 
N AIC Confezione Rimborsatzità SSN Registrazione Rinnovo 
027683 010 10 COMPRESSE 15 MG Cc 09-03-91 01-06-95 
027683 022 10 FL BEV. + TAPPO CONTENIT 15 MG C 09-03-91 01-06-95 
027683 934 10 FIALE LIOF. 15 MG + 10 FIALE IM A 11 09-03-91 01-06-95 
027683 046 1 FLAC. 50 MG IM IV A Î1 09-03-91 01-06-95 


00 


1-2-1997 


SANIPIRINA 


data prima registrazione specialità 28-07-83 


Codice Specialità: 25038 


Titolare AIC. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BAYER 


Serie generale - n. 26 


r————11À1_ Er  sssuuttti 


N. AIC Confezione 
025038 098 30 COMPRESSE 500 MG 
025038 100 10 COMPRESSE EFFERVESC. 500 MG 
025038 112 BB SCIROPPO 100 NL 
025038 124 AD 10 SUPPOSTE 600 MG 
025038 136 BB 10 SUPPOSTE 300 MG 


025038 148 LATT. 10 SUPPOSTE 150 MG 


SANORAL 


data prima registrazione specialità 29-11-95 


Codice Specialità: 32111 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00O000090AO 


Titolare AIC. 


BIOPRCOGRESS 


Data 
Registrazione 


04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
032111 015 20 CAPSULE OROSOLUBILE 


SANTENOL 


data prima registrazione specialità. 27-02-79 


Codice Specialità: 23900 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


COFA FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
023900 020 12 CONFETTI 50 MG 
023900 032 4 SUPPOSTE 50 MG 
023900 044 5 FIALE 3 ML 60.MG 


SAPEC 
Codice Specalità: 28435 


data prima registrazione specialità: 12-11-92 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titotare AIC' 


GAZZONI 1907 


Data 
Registrazione 
27-02-79 
27-02-79 
27-02-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 


028435 016 25 COMPRESSE RICOPERTE 300 MG 
028435 028 50 COMPRESSE RICOPERTE 300 MG 


SAQUAT 
Codice Specialità: 32275 


data prima registrazione specialità: 18-03-96 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


RAMINI 


Data 
Registrazione 
12-11-92 
12-11-92 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 


032275 012 SOLUZIONE FLAC 250 ML 
032275 024 SOLUZIONE FLAC 1000 ML 


SARGENOR 
Codice Specialità: 21845 


data prima registrazione specialità 30-07-71 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


ASTA MEDICA 


Data 
Registrazione 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 
021845 033 20 FIALE ORALI 5 ML 


— 799 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


09-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
fo (AMM. a _&©&Ò&è 
I SARIDON 
data pnma remstrazione specizlita 02-01-51 Codice Specialità 4336 Titolare AIC ROCHE 
torti siicuici@dee nisi ieri a 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
04336 044 10 COMPRESSE C 13-05-85 01-06-95 
04336 071 SENZA CAFFEINA 10 COMPRESSE G 09-03-87 01-06-95 
04336 083 5 COMPRESSE C 20-07-89 01-06-95 
04336 055 SENZA CAFFEINA 5 COMPRESSE o 20-07-89 01-06-95 
SARONIL 
data prima registrazione specialità: 19-09-95 Codice Specialità 28490 Titolare AIC SAMIL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028490 911 CREMA 1% 30 G C 19-09-95 
028490 023 GEL 1% 30 G C 19-09-95 
028490 035 SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML Cc 19-09-95 
028490'047 SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT. 30 ML C 19-09-95 
| SASPEROS 
lb. data orima registrazione specialità 21-07-84 Codice Specialita 22790 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 
Fascia Data vata 
NM AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022790 012 8 COMPRESSE-1 G C 21-07-84 01-06-95 
022790 024 SOSPENSIONE OS 100 ML G 21-07-84 01-06-95 
SCANDINE 
data prima registrazione specialità: 18-09-84 Codice Specialità 25259 Titolare AIC ZAMBON 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025259 019 50 40 COMPRESSE 50 MG C 18-09-84 01-06-95 
025259 021 109 40 COMPRESSE 100 MG C ‘18-09-84 01-06-95 
025259 033 200 20 COMPRESSE 200 MG C 18-09-84 01-06-95 


SCAYENGER 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


N AIC 
028814 010 
0288î4 022 


Confezione 
10 FLAG. LIOF 300 MG + SOLY. 


10 FLAC LIOF. 600 MG. + SOLV. 


— 800 — 


Fascia 
Rimhorsabilità SSN 


Codice Soecialita 28814 Titolare AIC- AESCULAPIUS 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


ps 


Data 
Rinnovo 


Serie generale - n. 26 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1-2-1997 
| SEHEROGEL 
Codice Specialità. 32226 Titolare AIC SCHERING 


| data puma registrazione specialità 27-01-96 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilià SSN Regrstrazione Rinnovo 
C 27-01-96 


032226 019 10% GEL TUBO 30 G 
27-02-96 


C 


032226 021 -5% GEL TUBO 30 G 


Titolare AIC BERTA 


| SCIROPPO BERTA 
| Gata prima registrazione specialità 29-05-79 Codice Specialità 4532 
so -_6T_T__—Ty_—_—_—_—_—m_6_____ÉÉ____È___m__ Ty TTm1k181@@©@"7@_—@—@—@@P@@"@(@>291@P@»e«(’’n’ 
Fascia Data Data 
Registrazione Rinnovo 


N AIC Confezione Rimbursabiltà SSN 
Cc 07-11-85. 01-06-95 


04532 026 SCIROPPO 130 G 


———— 
SCIROPPO BOTT. FENOGLIO 
data prima registrazione specialità: 25-06-52 Codice Specialità: 6663 Titotare AIC AFOM 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiita SSN Registrazione Rinnovo 
06663 037 FLACONE SCIROPPO G 200 C 25-06-90 01-06-95 
06663 049 FLACONE SCIROPPO G 600 C 25-06-90 01-06-95 
SCIROPPO FANEL 
| data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità: 6427 Titolare AIC OPTREX LIMITED 
Fascia Data Data 
N AIC Cenfezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
C 01-12-84 01-06-95 


06427 033 SCIROPPO 200 ML 


SCIROPPO MER EFETON. 
| data pnma registrazione specialità: 15-09-53 Codice Specialità 8086 Titolare AIC BRACCO 
Data Data 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
08086 023 SCIROPPO 145 ML C 30-07-87 01-06-95 
SELERARIN 
data prima registrazione specialità: 20-08-85 Cogice Specialità 25828 Titolare AIC. iBIRN 
| —’‘’@@/1s*DGIGG_ € Tr rr _______ Tr rr rr ‘r:{:{_j31l’ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025828 017 50 CAPSULE MG 26,68 C 20-08-85 01-05-95 


— 801 — 


1-2-1997 


SPAGOR 


data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Specialità 27616 


NM. AIC Confezione 
027616 010 30 CAPSULE 500 MG 
027616 022 20 CAPSULE 1 G 
SEBGRCIM 


data prima registrazione specialità: 09-05-83 Codice Specialità: 24997 


N. AIC Confezione 
024997 013 14 COMPRESSE 200 MG 
024997 025 14 COMPRESSE 400 MG 
SGEREOTIL 


data prima registrazione specialità: 22-11-83 Codice Specialità. 25025 


N. AIC Confezione 
025025 026 30 COMPRESSE 30 MG 
025025 038 20 ZUSTINE GRANULARE 15 MG 
025025 053 FLACONE SCIROPPO 200 ML 
025025 085 SOLUZIONE INALAZIONI 100 ML 
025025 077 6 F 2 ML 15 MG 
025025 089 20 BUSTINE 60 MG 
025025 091 30 BUSTINE 60 MG 


SGETAM 


data prima registrazione specialità: 30-10-84 


Codice Specialità: 25431 


i Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC: SPA 
Fascia Data 
Rimborsabiità SSN Registrazione 
C 12-09-91 
C 12-09-91 
Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 09-05-83 
A 09-05-83 
Titolare AIC: CABER 
Fascia Data 
Rimborsabifità SSN Registrazione 
C 22-11-83 
C 22-11-83 
C 22-11-83 
C 22-11-83 
C 22-11-83 
C 31-10-94 
C 31-10-94 


Titolare AIC. 


LOCATELLI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
0Î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NM. AIC Confezione 
025431 014 IM 1 FLAC. G 1 + 1 FLAC. SOLV 
025431 026 IV FLAC.G 2 +1 F_SOLV 20 ML 
SGETOPAR 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28503 


N. AIC Confezione 
028503 011 30 CAPSULE 300 MG 
i SGETRAL 
data pnma registrazione specialità: 27-12-80 Codice Specialità: 24155 
N. AIC Confezione 
024155 057 30 COMPRESSE 400 MG 
024155 071 6 FIALE 25 MG 


— 802 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN‘ 


H 
H 


Titolare AIC: 


DOROM 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 


Titolare AIC. 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 
C 


Data 
Registrazione 


30-10-84 
30-10-84 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Registrazione 
10-06-83 
10-06-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0î-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 | REIT Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


n"r————————t——————1m1@@mtmmTrr “eco 


Serie generale - n. 26 


ua cerca 


SECURGIN 
data prima registrazione specialità 01-04-89 Codice Specialità: 27436 Titolare AIC MENARINI 
Fascia Data Data 
NO AIC Cunfezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027436 017 21 COMPRESSE C 01-04-89 01-06-95 
i A OA 
SECUROPEN 
dava prima registrazione specialità: = 30-03-85 Codice Specialita 25569 Titolare AiC BAYER AG 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025569 017 1 FLACINF G5+ 1 FLAC 50 ML H 30-03-85 01-06-95 
025569 029 1 FLAC INF G2+1 FALA 20 ML H 20-03-85 01-06-95 
025569 031 1 FLACINF G1 +1 FIALA 10 ML H 30-03-35 01-06-95 


SECUAPRES 
data prima registrazione specialità: 23-03-84 Codice Specialità: 24499 Titolare AIC' POL! 


Fascia Data Data 


N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
024499 081 48 COMPRESSE 60 MG A 14-11-85 01-06-95 
SEDALPAN 
data prima registrazione specralita: 09-06-76 Codice Specialità 7271 Titolare AIC TEOFARMA 


Fascia Data Data 
AU AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
07271 024 GEL 40 G C 04-07-87 01-06-95 


TT] 


SEDANS 
data prima registrazione specialità 18-03-72 Codice Specialità 22497 Titolare AIC GANASSINI | 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022497 010 20 CONFETTI C 18-03-72 01-06-95 


SEDATOL 
data prima registrazione specralità 23-09-81 Codîce Specialità 8081 Titolare AIC: BONOMELLI 
Fascia Dalia Data 
N. AIC Confezione Rumborsabtà SSN Regstraziono Rinnovo 
08081 034 SCIROPPO 150 G 9: 01-12-86 01-06-95 


— 303 — 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
SEDOBEX 
data prima registrazione specialita 29-07-85 Codice Specialità: 19942 Titolare AIC ECOBI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
019942 010 SCIROPPO 200 G C 29-07-85 01-06-95 


SEBOCALG!O 


data prima registrazione specialità 15-12-84 


Codice Specialità 11073 Titolare AIC DECA 


N AIC Confezione 
011073 020 SOLUZIONE 100 G 
SEDOL 


data prima registrazione specialità 28-02-90 


N AIC Confezione 
026807 014 AD 10 SUPPOSTE 2,5 G 


026807 026 BB 10 SUPPOSTE 1,5 G 


SEDOPUER E 


data prima registrazione specialità. 12-02-85 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Codice Specialita 26807 Titolare AIC OFF 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 


Codice Specialita 8769 Titolare AIC SIT 


Data 
Registrazione 


02-08-91 


Data 
Registrazione 


28-02-90 


28-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


0i-06-95 


N AIC Confezione 
08769 022 


SEDOTUS VALBDA 
data prima registrazione specialità 13-11-63 


N AIC Confezione 
019771 029 


019771 031 FLACONE GOCCE 20 ML 


SEFRALAX RISCELA TISANA 
data prima registrazione specialita 15-06-71 


FLACONE SCIROPPO G 100 


FLACONE SCIROPPO G 150 


Codice Specialta 11095 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


Codice Specialità 19771 Titolare AIC VALDA 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


C 


Titolare AÎIC CORVI 


Data 
Registrazione 


06-04-85 


Data 
Registrazione 


18-05-85 


08-07-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


N AIC Confezione 
011095 027 TISANA 30 BUSTINE 4 G 


Fascia 
Rimborsabilta SSN 


C 


— 804 — 


Data 


Registrazione 


30-04-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


[-2-1997 


SEGLOR 


data prima registrazione specialita 07-07-82 


N AIC 
024624 013 


SERKI 


data prima registrazione specialita: 25-06-81 


N AIC 
024427 015 


024427 027 
024427 039 
024427 041 
024427 054 


SELECTIN 


data prima registrazione specialita: 


data prima registrazione specialita 21-06-79 


N AIC 
023878 109 


023878 123 
023878 135 
023878 147 
023878 150 
023878 162 


SELEDAT 


data prima registrazione specialita 31-12-92 


N AIC 
027853 011 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialita 24624 


Contezione 
30 CAPSULE 5 MG 


Codice Specialità. 24427 


Confezione 
20 CONFETTI 10 MG 


BB 20 TAV MASTIC. 4,4 MG 

BB 60 TAVOLETTE MASTIC 4,4 MG 
SCIROPPO 200 ML 

GOCCE FLAC 25 ML SOSPENSIONE 


15-02-90 Codice Specialità 27297 


N AIC Confezione 
027297 011 10 COMPRESSE 20 MG 
027297 023 20 COMPRESSE 10° MG 
SELECTOGRAFIN 


Codice Specialita 23878 


Confezione 


70% IV 1 FIALA 25 ML 

70% IV 1 FLACONE 50 ML 
70% IV 1 FLACONE 100 ML 
70% INF 1 FLACONE 130 ML 
70% 1 FLACONE 250 ML 
35% IV 1 FLACONE 250 ML 


Codice Specialità 27853 


Confezione 
30 COMPRESSE 10 MG 
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Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registrazione 
B 07-07-82 


Titolare AIC ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 25-06-81 
C 25-06-81 
C 25-06-81 
C 25-06-81 
C 15-06-84 
Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registrazione 
A 13 15-02-90 
C 15-02-90 
Titofare AIC SCHERING 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
H 13-02-93 
H 13-02-93 
H 15-02-93 
H 13-02-93 
H 13-02-93 
H 13-02-93 
Titolare AIC MASTER PHARMA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 31-12-92 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Serie generale - n. 26 


i SELENAG 
data prima registrazione specialità 25-08-62 Codice Specialità 20083 Titolare AIC WYETH 
ciclo ele die SL le ll lille 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


N AIC 


025018 019 
025018 021 
025018 033 
025018 045 
025018 058 
025018 060 
025018 084 
025013 096 


i SELG 
data prima registrazione spocialità 05-02-93 


N. AC 


028877 013 
028877 025 


Confezione 


30 COMPRESSE 500 MG 

30 COMPRESSE 750 MG 
FLACONE GOCCE 20 ML 40% 

10 NIPIOSUPPOSTE 100 MG 

10 SUPPOSTE 500 MG 

10 SUPPOSTE 750 MG 

GEL 50 G 5% 

15 BUSTINE MONODOSE 1000 MG 


Confezione 


POLVERE 4 BUSTE 70 G 
POLVERE 16 BUSTINE 17,5 G 


Codice Specialità: 28877 
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Titolare AIC. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 


PROMEFARM 


Fascia 


Rimborsabita SSN 


Cc 
C 


Data 
Registrazione 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 
01-09-88 


Data 
Registrazione 
05-02-93 
05-02-93 


Lari 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabuità SSN Registrazione Rinnovo 
020083 059 30 COMPRESSE C 07-12-85 01-06-95 
020083 L6i 30 COMPRESSE MASTICABILI Cc 07-12-85 01-06-95 
020083 073 FLACONE SOSPENSIONE 120 ML GC 07-12-85 01-06-95 
SELEPARINA 
data prima registrazione specialità 01-02-93 Codice Specialità 26738 Titolare AIC ITALFARMACO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026738 017 6 F_SIR. 3075 UI AXA/0,3 ML C 01-02-93 
026738 056 6 FIALE-SIRINGA 0,4 ML C 01-02-93 
026738 C68 6 F. SIR. 0,6 ML 6150 UI AXA C 30-06-95 
026738 070 10 F_SIR 0,6 ML 6150 UI AXA G 30-06-95 
026738 082 6 F. SIR. 0,8 ML 8200 UI AXA C 30-06-95 
026738 094 10 F_SIR. 0,8 Mi 8200 UI AXA C 30-06-95 
026738 106 6 F_SIR 1 ML 10250 UI AXA C 30-06-95 
026738 118 10 F SIR. 1 ML 25000 UI AXA C 30-06-95 
SELES BETA 
data prima registrazione specialita 27-12-80 Codice Specialità: 24325 Titolare AIC SCHWARZ 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
024325 045 50 COMPRESSE 100 MG A 29-11-95 DÎ-06-95 
SELEZEN 
data prima registrazione specialita 04-06-83 Codice Specialta. 25018 Titolare AIC ITALFARMACO 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
Diî-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rmnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
SELE ESSE 
data pruma registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 29121 Titolare AIC PROMEFARM 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029121 011 1000 4 BUSTE 70 G C 
029121 023 250 16 BUSTE 17,5 G C 
029127 035 250 8 BUSTE 17,5 G C 
SELOFBEN 
data prima registrazione specialità: 23-08-78 Codice Specialità 23616 Titolare AIC. ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023616 028 50 COMPRESSE 100 MG A 
023616 042 RETARD 28 COMPRESSE 200 MG A 
023616 055 IV 5 FIALE 5 ML 5 MG H 
SCLOZIDE 
data prima registrazione specialità 04-08-82 Codice Specialità: 24746 Titolare AIC ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024746 012 30 COMPRESSE A 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
29-11-95 


Data 
Registrazione 


23-08-78 
24-08-82 
24-08-82 


Data 
Registrazione 


04-08-82 


SI 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


SCLPEAR 
data prima registrazione specialità 29-11-95 Codice Specialità: 28340 Titolare AIC FULTON 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028340 014 50 COMPRESSE 5 MG Cc 


SELYITUSS 


Codice Specialità: 28860 Titolare AIC POLI 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Data 
Registrazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028860 029 200 ML FLACONE SOSPENSIONE 0S C 
SFELYJGON 
data prima registrazione specialità: 12-05-79 Codice Speczaltà: 18129 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018129 080 GOCCE 25 ML Cc 
018729 092 BB 10 SUPPOSTE C 
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Data 


Registrazione 


04-03-96 


Data 


Registrazione 


10-04-90 
10-04-90 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
07-08-95 


"i —__——————————————————___——————————_———————n_r_r_r_t__T___————_————._—T—_r_—_rr——rr———_——_——_——1_——— —— 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| SERPRERX | 
date prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialità 27324 Titolare AIC WFLLCOMF FOUNDATION 
e _ i da aÙoa rweoOEeOa&®\x le sul 
Fasc'a Data Data 
N AIC Confezione Rimbarsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
027324 019 42 CAPSULE 8 MG B 31-10-94 
027324 021 100 Mi SCIROPPO 8 MG/10 ML G 31-10-94 
SENOBIN AN 
data prima registrazione specialità: 09-05-59 Codice Specialità 8143 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 


Fascia Data Data 
NU AIC Contezione Rimborsabuità SSN Registrazione Rinnovo 
08143 024 SCIROPPO 200 ML C 10-02-99 01-06-95 


| SENSIFLUOR | 
I data prima registrazione specialità. 17-06-96 Codice Specizità 32018 Titoiare AC ==—WARNER LAMBERT | 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032018 018 GEL FLACONE 500 ML C 17-05-96 
032018 020 GEL FLACONE 250 ML C 17-06-96 
SENSIT F | 
data prima registrazione specialità. 30-12-80 Codice Specialità 24295 Titolare AIC ORGANON ITALIA | 


Fascia Data Data 
NMUOAIC Confezione Rimborsabilità SSN Reg:sirazione Rinnovo 
024295 026 50 CONFETTI 50 MG C 30-12-80 01-06-95 
SEPTANEST | 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Speciaita 286525 T'tolare AIC SEPTODONT I 
Fascia Data Data 
NOAIC Confezione Rimborsabihtà SSN Registrazione Rinnovo 
028625 910 50 TUBOFIALE 1,7 ML ADREN 1/100000 C 31-10-94 
028625 022 50 TUBCFIALE 1,7 ML ADREN 1/200000 C 31-10-94 
SEPTONANDOLO 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26134 Titolare AIC. IPA 
laici i RR enne lilla 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026134 039 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 27-07-87 01-06-95 
026134 054 IV 1 FLAC 1000 MG +1FSOLV10 ML C 27-07-87 01-06-95 


— 808 — 


1-2-1997 Supplemento ordinarie alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
1 rouaaeoeo@oeERvvve e ———————_Émtm—_—_—_@—@—@@r@@oi 


——_=- =21À4KTÌK rt k__@=="—n11nR"kquum ptt i ame ag CARA E LIA I I N I TE IA 


SEPTOPRAL 
| data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specialità 27014 Titolare AIC BRACCO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SEN Registrazione Rinnovo 
027614 012 10 SFERE SU FILO CHIRURGICO H 12-12-92 
027014 024 30 SFERE SU FILO CHIRURGICO H 12-12-92 
027014 036 60 SFERE SU FILO CHIRURGICO H 12-12-92 
SEQUILANT GIORNO 
dala prima registrazione specialita 12-11-92 Codice Specialità 25629 Titolare AIC MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data Data 
N AIC Cénfezione Rimborsahilità SSN Registrazione Rinnovo 
025629 015 20 CAPSULE C 12-11-92 


SEQUILANT NOTTE 
data prima registrazione speciaitàa: 12-11-92 Codice Specialità: 25630 Titolare AIC MANETTI E ROBERTS 


Cr _mii©-.«l——_  __ hÒÙi E el-ÈebéEEllMlicillctr——11X_rnÎXÎÉ_ tecni -rrrrWw”we=wLWWéwwè.i.x. wntntch-Aicni tini ninni tricicli nici inni niente in ib eta 


Fascia Data Data 
M AIC Corfezione Rimborsabil.tà SSN Registrazione Rinnovo 
025630 017 FLACONE 100 ML C 12-11-92 


SERAD 
data prima fegistrazione specialità 17-04-93 Codice Specialità: 27755 Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIN SPA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027755 014 15 CAPSULE 50 MG G 17-04-93 
SERE MIT 
data prima registrazione specialità 14-10-96 Codice Specialta 28526 Titolare AIC MITIM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028526 010 30 CAPSULE GELATINA 160 MG C 14-10-96 
SEREN VITA 
data prima registrazione specialità: 14-12-60 Codice Specidità 18067 Titolare AIC* SYNTHELA80 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimbarsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018067 013 20 CAPSULE 10 MG C 14-12-60 01-06-95 


— 809 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


SERCNASE 


dala puma registrazion 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016805 018 IM IV 5 FIALE 2 ML 2 MG A 
016805 020 INIETT 5 FIALE 5 MG/2 ML H 
016805 032 20 COMPRESSE 1 MG C 
016805 044 20 COMPRESSE 5 MG: H 
016805 057 20 COMPRESSE 10 MG H 
016805 095 SOLUZIONE ORALE 15 ML 0,2% C 
016805 107 SOLUZIONE ORALE 15 ML 1% H 


SUREPRESS 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità 25981 Titolare AIC FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025987 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG C 
025981 022 IVI NY 5 FIALE 10 MG/2 ML C 
025981 034 li IV 5 FIALE 50 MG/10 ML C 


SERBPRILC 
data prima registrazione specialità 30-09-76 Codice Specialità: 23402 Titolare AIC. SYNTHELABO 
Fascia 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023402 011 20 COMPRESSE 100 MG B 
023402 023 IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG B 
SEURGUPIN 


data prima registrazione specialità 01-02-93 Codice Specialità 27965 Titolare AIC: RAVIZZA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027965 019 12 COMPRESSE 20 MG Cc 


SCRCVENT 
data prima registrazione specialità 13-01-92 Codice Spscralità: 27890 Titolare AIC' GIAXO WELLCOME 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027890 045 DISK 7 ROTADISKS 4 DOSI/DISK A 
027890 108 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A 
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Data 
Registrazione 


02-11-79 
13-04-83 
10-02-87 
13-04-83 
13-04-83 
13-02-86 
13-02-86 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Registrazione 


30-09-76 
30-09-76 


Data 
Registrazione 


01-02-93 


Data 
Registrazione 
13-01-92 
13-01-92 


| specialità 02-11 79 Codice Specialità 16805 Titolare AIC LUSO FARMACO | 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-05-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


—_—_—_—_—m 


SERFORNINE 


| data prima registrazione specialità: 23-08-78 fodice Specialità 23680 Titulare AIC 


NO AIG 


023680 022 
023680 048 


no 


SERIFON 


data prima registrazione specialità 27-04-93 


FOOT ZI ST EL RL GLI VI SICA ZAN SI IA ZO AI TTT ie AZ AT ETA STI i i TOPO SI pipi PAIR into DPI ELLI O 


N AIC 


028699 066 
028699 078 
028599 080 
028699 092 
028699 104 


SERIGLUTAN RC2 
data prima registrazione specialità 21-12-61 


N AIC 
019173 032 


SERMION 
data prima registrazione specialità 21-09-79 


N AIC 


022460 036 
022460 063 
022460 087 
022460 099 
022460 101 
022460 113 
022460 125 
022460 137 
022460 149 
022460 152 


SIERO 


N AIC 


028698 064 
028598 076 
028598 088 
028698 090 
028698 102 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 


Confezione 


30 COMPRESSE 300 MG 
6 FIALE 150 MG 3 ML 


Codice Specialita 268699 


Confezione 


3 FL LIOF. 1000000 UI 
1 FI. LIOF. 3090900 VI 
3 FL LIOF 3000000 UI 
COLL. 3 F_LIOF 600000 
POMATA 100.00) (51/G 5 G 


Codice Specialità 19173 


Confezione 
OS 10 FL4+ 10FL 


FILE ELLI AIIP VII Api rlarblzti LR Lr On NN IONI TELA RAIN EVO Litio SVIFIOINE (VP NTE ie  iSEN AA T na 


Codice Spectalta 22460 


Confezione 


GTT OS FL + FL SOLV 

IM 4 FL LIOF 4 MG + 4F 

30 CONFETTI 

30 CONFETTI 10 MG 

90 CONFETTI 10 ME 

5 FIALE LIOF + 5 F_SOLV 

INIETT. 10 F_LIOF. 4 MG + 10 F_ SOL 
30 COMPRESSE 30 MG 

50 COMPRESSE 30 MG 

30 COMPRESSE SOLUBILI 30 MG 


Codice Specialità: 28698 


Confezione 


3 FL LIOF. i 050.000 UI 

1 FL LIOF. 3.000.000 Uli. 

3 FLACONI LICF. 3.000.000 Uli. 
COLL. 3 F. LIOF. 600.000 U.. 
POMATA 100.000 U.1/G 5 G 
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Supplemento orumario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DOROM 


Fascra 


Rimborsab-lita SSN 


C 
C 


fitolare AÎC 


BAKER 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


ogezeozene 


Titolare AIC 


SERPERO 


TT CT 


Fascia 


Rimborcabilità SSN 


C 


Titolare AIC. 


PHARIFACIA 


Fascia 


Rimborcabilità SSN 


O0000I00LI0OAO0AO 


Titotare AIC 


SERONO PHARMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


OO POO 


33 


Serie generale - n. 26 


Data Data” 
Registrazione Rinnovo 
23-08-78 01-06-95 
23-08-78 01-06-95 

Data Data 
Regisirazione Rinnovo 
05-08-94 
05-08-94 
05-08-94 
05-08-94 
05-98-94 

Data Data 
Regisirazione Rinnovo 
21-12-61 01-06-95 

Data Data 
Reg'strazione Rinnovo 
18-06-81 OÎ-06-95 
21-09-79 01-05-95 
21-09-79 01-06-95 
18-05-81 01-06-95 
18-06-81 01-06-95 
18-06-81 01-06-95 

18-06-81 01-06-95 
30-07-87 01-06-95 
30-97-87 01-05-95 
27-04-91 01-06-95 
aerei 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
06-08-94 
05-08-94 
05-08-94 
05-08-94 
05-08-94 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


SEROCGRYPTIN | 
data prima registrazione speciamà 23-0i-85 Codice Specialità 25523 Titolare AIC SERONO 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025523 034 30 COMPRESSE 2,5 MG C 16-07-88 01-06-95 
025523 046 20 CAPSULE 10 MG C 16-07-88 01-06-95 
SGROUEN 
data prima reg:strazione specialità 09-03-92 Codice Specialità 26972 Titolare AIC SERONO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026972 012 30 COMPRESSE 50 MG A 09-03-92 


| SEROPRAM | 
| data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28759 Titolare AIC LUNDBECK | 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
928759 013 28 COMPRESSE 20 MG C 31-10-94 
028759 025 14 COMPRESSE 40 MG C 31-10-94 


SEROTONYL 
data prima registrazione specialità 13-03-84 Codice Specialità. 25175 Titolare AIC CHIESI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025175 011 30 CAPSULE 50 MG C 13-03-84 01-06-95 
025175 023 20 CAPSULE 100 MG C 13-03-84 01-06-95 
SEROZAT 
data prima registrazione specialità 31-12-92 Codice Specialità. 27963 Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM SPA. 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027963 014 12 COMPRESSE 20 MG C 31-12-92 
O SERPAR 
data prima registrazione specialità: 27-02-67 Codice Specialità 20835 Titolare AIC WYETH 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsaniltà SSN Registrazione Rinnovo 
020835 031 20 COMPRESSE 15 MG C 12-12-92 01-06-95 
020835 043 20 COMPRESSE 30 MG C 12-12-92 01-06-95 
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SERPENS 
data prima registrazione specialità 04-05-93 Codice Specialità 27313 Titolare AIC LISAPHARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027313 016 30 CAPSULE C 04-05-93 
027313 028 16 CAPSULE GELATINA 320 MG C 22-07-96 


SETRICON SHALMIPOSG 


data pnima registrazione specialità 09-08-84 


N. AIC Confezione 
09619 038 SOSPENSIONE 140 G 


SETRILAN 


data pnima registrazione specialità 31-08-95 


Codice Specialità 9619 Titolare AIC' HOME PRODUCTS 
Fascia Data Data 
Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
C 18-11-89 01-06-95 


N. AIC Confezione 
028583 019 


14 COMPRESSE 6 MG 


Codice Specialità: 28583 Titotare AiC: ESSEX 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 31-08-95 


SF RI IDA 
data prima registrazione specialita 05-03-93 Codice Specialità 27915 Titolare AIC DE ANGELI PH 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsab:lità SSN Registrazione Rinnovo 
027915 014 SOSPENSIONE FLACONCINO 1,2 ML H 05-03-93 
SGUARD! 
data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialta 32041 Titolare AIC. FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032041 016 COLLIRIO FLAC 10 ML C 28-10-95 


SI-CLISS 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC Contezione 
028793 014 6 MICROCLISMI 5 ML 


Codice Specialità: 28793 Titolare AIC SIFRA 


Registrazione 
C 31-10-94 


Rinnovo 
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Supplemento ordinano alla GAZZETTA UFFICIALE © _ 


| SIBELIUEI | 


dala prima regisirazione specialità 04-06-83 Codice Specialità 24796 Titolare AIC JANSSEN | 
Fascia Data Data 
NO AIC Contezione Rimborsab:stà SSN Registrazione Rinnovo 
024396 020 50 CAPSULE 5 MG C 04-06-83 01-06-95 
924596 032 30 COMPRESSE 10 MG C 18-10-83 01-06-95 
024396 040 50 COMPRESSE 10 MG C 18-10-83 01-00-95 


SIGAL 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28167 Titolare AIC: ROTTAPHARM 
Fascia Data Data 
AUAIC Confezione Rimborsatilità SSN Regisirazione Rinnovo 
028167 017 INIETT. 5 FIALE 50 VI C 31-10-94 
028157 029 INIETT 5 FIALE 100 UI C 31-10-94 
SIGER 
data prima registrazione speciziità: 17-03-84 Codrce Specralità 24127 Titolare AIC: ITAL SUISSE 
Fasc'a Data Data 
AL AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
024127 Di9 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 17-03-84 01-06-95 
SICORTEN 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 26248 Titolare AIC. ZYMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026248 017 CREMA 30 G C 31-10-94 
026248 029 UNGUENTO 30 G C 31-10-94 
SICORTEN PLUS 
data pimma registrazione specialità. 12-08-96 Codice Specialità: 28379 Titolare AIC ZYMA 
Fascia Data Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028879 D17 CREMA DERMATOLOGICA 30 G C 12-06-96 
SIDBEROGLOBZINA 
data prima registrazione specialita 08-06-85 Codice Specialità 25785 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N. AG Confezione Rimborsabistà SSN Registrazione Rinnovo 
025785 092 10 FLACONCINI ORALI 40 MG C 18-02-93 01-06-95 
025785 104 29 CAPSULE 40 MG C 18-02-93 0î-06-95 
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ttt RNA è ner en n 


SIBDEROS 
data prima registrazione specialità. 24-08-83 Codice Specialità: 25040 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsabiltà SSN 
025040 039 20 BUSTINE C 
025040 041 10 FLACONCINI C 


SIERO ANTICARBONCHIOSO SCELAVO 


Data 
Reostrazione 
13-07-92 
13-07-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


tiata prima registrazione speciaità: 28-11-83 Codice Specialità 13362 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013362 013 1 FIALA 10 ML H 


SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO 


data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità 11198 Titolare AIC: SCLAVO 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsani tà SSN 
011198 073 10000 UI 1 FL 10 ML H 
071î98 025 20000 UI 1 FL 10 ML n 
011198 037 40000 Ui 1 FL 10 ML H 
SIERO ANTIOFIDICO SCLAVO 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 4470 Titotere AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04410 015 1 FIALA 10 ML Cc 
04410 027 1 F 10 ML + SIRINGA C 
SIERO ANTIRABZBISCO SELAVO 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità 6460 Titotare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
06460 072 5000 UI 1 FLACONE 10 ML H 
06460 036 1000 Ul 1 FLACONE 8 ML DE 
SIERO ANTITETANICO SELAVO 
data prima registrazione speciziità: 28-11-83. Codice Speciziità: 10009 Titolare AIC: SCLAVO 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimterszbiità SSN 
010009 013 CAV 5000 UI 1 FL 2 ML H 
010009 025 CAV 25000 UI 1 FL 10 ML H 
010009 037 CAV 1500 LUI i FL 1 ML ln 
010009 049 CAV 3000 Ul 1 FL 1,5 ML Hi 
010009 052 CAV 10000 Ul 1 FL 5 ML H 
010009 064 CAV 20000 UI 1 FL 10 ML Fi 
010009 076 CAV 50000 UÎ 1 FL LIOF +1 a 
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Data 
Regstezion 
28-91-83 
28-11-83 
20-11-83 


Dea 
Registrazione 
28-11-83 
28-17-63 


Data 
Registrazione 


28-77-83 
28-11-83 


Poeta 


hd Sii 


28-? î-83 
28-11-83 
28-21-29 
28-11-83 
28-11-83 
28-91-89 
28-11-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
07-06-25 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
G*-06-95 
01-03-95 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 
07-06-95 


Data 
AAIMIVO 


C1-06-95 
07-03-95 
07-93-23 
01-06-95 
03-06-95 
01-00-95 
01-06-95 
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TRAI TTI me o _liri_——_——nn_vp_—_r——————————ÉÉ——_É_—_————— h_———— -bMro02m2_2t_—— ——_——_—_—_—_————————_—xnF_— —_—_—_—_——_TrTT—r _—_n—»m»m—————_—_r__—_—___r_Tr____——————————___nnmptoogo-, rr C/o cime 


è ai 
SIERO ANTIVIPERA PURIFICATO | 
| gara prima regisirazione specizità: 24-07-75 Codice Specialità 22701 Titolare AIC' NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022701 015 TETRAVALENTE 1 FIALA 10 ML C 24-07-75 01-06-95 
022701 027 TETRAVALENTE 1 F. 10 ML + SET C 24-07-75 01-06-95 
SIERO CONTRO GANGRENA SELAVO 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Sneciattà 10510 Titolare AIC SCLAVO 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimbo: sabilità SSN Reoistrazione Rinnovo 
010510 016 25000 UI 1 FL 10 ML H 28-11-83 01-06-95 


| SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSO 


data prima registrazione Specialità. 30-05-68 Codice Specialità 5750 Titolare AIC: BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSV Registrazione Rinnovo 
05750 017 1 FLACONE 10 ML H 30-05-68 01-06-95 


| SIE X2 4 
| data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 25818 Titolare AIC CHEMIL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbersabilità SSN Regrstrazione Rinnovo 

025818 016 40) CAPSULE 10 MG 6 31-10-94 

025818 028 14 CAPSULE 50 MG C 31-10-94 

025818 042 10 FLACONCINI MONODOSE 50 IMG Cc 31-10-94 

SIFANIGE | 
data prima registrazione specialità: 15-06-25 Codice Specialità: 25685 Titolare AC. SF, 


usi 


Fascia Data Data 
N. AIC Conteziona Rimborsabilita SSN Kecistrazione Rinnovo 
025685 013 1 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 15-06-85 01-06-95 
= ni cllelui. 
SIFIGLTIRNA 
data prima regsstrazione specialità 28-08-01 Codice Speciattà 12336 Titolare AIC. S4AFI | 
Fascia Data Dara 
N. ALE Costezione Rimborsabiltà SSN Reoisirazione Rinnnvo 
012336 020 POMATA OFTALMICA 5 G 1% A 28-08-61 01-06-55 
012336 232 COLLIRIO 5 ML 0,4% A 30-06-83 01-03-95 
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TT dn —___————€———_È_————È———__—_—————T—  —————————————————————————____——————_————ramz©uo--num&unn@@<—z=——— 
| SIFLERORI 
| data prima registrazione specialità: 06-08-85 Cotice Specialità 26052 Titolare AIC SIFI 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026052 011 COLLIRIO 10 ML 4% B 06-08-85 01-06-95 


SIFIVIRAL 


data prima registrazione specialità: 06-08-85 Cource Specralità 26059 Titolare AIC SIFI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026059 016 POMATA OFTALMICA 3% 5 G A 06-08-85 01-06-95 


SIFRAMIN 
data prima regsstrazione specialità 31-10-94 Codice Speczalttà. 29165 Titolare AIC SIFRA 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsalilità SSN Registrazione Rinnovo 
029165 014 FLEBO FL SOLUZIONE 4% 100 ML C 31-10-94 
029165 026 FLEBO FL SOLUZIONE 4% 250 ML C 31-10-94 
029165 038 FLEBO FL SOLUZIONE 4% 500 ML C 31?-10-94 
029165 040 FLEBO Fi. SOLUZIONE 4% 1000 IVIL H 31-10-94 


SIGRAFON 
data prima registrazione specialtà 27-12-83 Codice Specialità: 20170 Titolare AIC LAFARE 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazsona Rinnovo 
020170 015 50 COMPRESSE Cc 27-12-83 01-06-95 


SILEPAR 
data prima registrazione specialità 18-02-82 Codice Specraltà 24591 Titolare AIC IBIRN 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiistà SSN Regisirazione Rinnavo 
024591 036 30 CAPSULE 200 MG C 27-12-84 01-06-95 
024591 048 30 BUSTINE 200 MG C 09-03-91 01-05-95 


S'LIBIOS 
data prima recestrazione specialità: 31-10-94 Cod:ce Specclità: 27262 Titolare AIC: BKF 
«e ___==@x }}@=—— = =—_——_—_——1#12%X1 ___—_—_—__7+—__—____F_+——_=E8_________—____r_r_Tr_—r———_—_—_—#——_—_—————_—_—_———-—»—ee———»—» 
rascia Data Data 
N. AIC Confezione Rinborsabilità SSN Registrazione Ninna 
027262 017 30 COMPRESSE LACCATE 200 MG C 31-20-84 
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SILICOGTHERPS 
| data pnma registrazione specialità: 12-01-61 Codice Spec:alità: 10655 Titolare AIC: DERMALIFE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010655 025 POMATA DERMATOLOGICA 50 G C 29-11-95 01-06-95 
SELIEY 


data pnima registrazione specialità 27-04-93 Codice Spectalità 28280 Titolare AIC: IBN 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028280 016 30 BUSTINE 200 MG C 27-04-93 
028280 028 30 CAPSULE 200 MG C 27-04-93 
SILIMARIN 


data prima reg:strazione specialità 28-11-83 Cod're Spocralità 23774 


N. AIC Confezione 
023774 033 30 COMPRESSE 200 MG 
SILIRGX 


deta prima registrazione specizità 26-03-79 Codice Specialità 23795 


N. AIC Confezione 
023795 014 30 CAPSULE 140 MG 
023795 026 SOSPENSIONE 05 760 G 2% 
023795 038 30 BUSTINE 140 MG 
023795 053 30 BUSTINE 200 MG 
023795 065 30 CAPSULE 200 MG 


SILISAN 


data prima registrazione specialità 16-01-69 


Codice Specialità: 20443 


N. AIC Confezione 
020443 014 24 COMPRESSE 
SILLIVER 


data prima registrazione specizlità 24-02-75 


frena ner —P cecina? © se a na 


Codice Specialità: 23192 


N. AIC Confezione 
023192 014 40 COMPRESSE 100 MG 
023192 025 30 COMPRESSE 200 MG 
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Titolare AIC: BENEDETTI | 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


LAMPUGNANI 


Fascia 


Rimborsabuità SSN 


O ooo 


Titolare AIC 


LIPHA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titotare AIC: 


ABBOTT 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 
29-05-93 


Data 
Registrazione 
26-03-79 
26-03-79 
26-03-79 
21-09-92 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


16-01-69 


09-02-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-08-95 


1-2-1997 


ve 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 
mea ent 


CETTE SE 


SILEGAR È 
data prima registrazione specialità, 02-11-89 Codice Specialita 27171 Titolare AIC ERREKAP°A 
a sl Siria 
Fascia Data Data 
NO AIC Contezione Pimborsatilita SSN Registrazione Rinnovo 
027171 014 30 BUSTINE 200 MG C 02-11-89 01-06-95 
027171 026 30 CAPSHLT 220 NG C 02-11-69 01-06-95 
ila Lirio suolo lle dellla i alle lesi rat 
| SILOESAY 
LL deta prima registrazione specialià 27-09-72 Codice Specialità: 13344 Titolare A:C BCEARINGER INGELHEIM 
Fascia ata Data 
N AIC confezione Rimnorsabilità SSN Registrazione Rinrovo 
013344 015 20 CONFETTI 49 MG C 27-99-72 01-05-95 
013344 027 tà IN SOTTOCUTE 5 FIALE 2 ML C 27-09-72 0î-06-95 
013344 041 SOLUZIONE ORALE 15 ML 6% C 27 09-77 0i-05-S5 
013344 054 SCIROPPO 200 ML 0,4% C 20-07-95 01-05-95 
| SIBRONIA ; 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codise Spectaltà 23911 Titolare AIG VIRGINIA 
Fascia Data Data 
NO AIT Confez:ona Pimborsabilita SSN Pagistrazione Rirrovo 
022911 035 12 CAPSULE 500 MG A 29-11-95 01-06-95 
SEB sa dini uan! "e+##-#- 
SIMP 80 
data prima registrazione specialità: 10-06-96 Ced.ce Speciantà 32318 Titolare AIC ESOFORM o 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione rim.bor sabilità SSN Registrazione Fimnovo 
032318 014 SOLUZIONE FLACONE 100 ML C 10-06-96 
G32318 026 SOLUZIONE FLACONE 200 ML C 19-06-96 
032318 038 SOLUZIONE FLACONE 250 NL Cc 10-05-96 
032318 040 SOLUZIONE FLACONE 300 ML O 10-06-96 
032318 053 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Ù 19-06-95 
032318 055 SOLUZIONE FLACONE 1090 ML C 10-06-95 
032318 077 SOLUZIONE TANICA 5 LT C 10-06-96 
pr scesi Lucie 
SIMPLAMON 
L data prima registraziune specialità. 30-03-78 Codice Spec'alta 23300 Titofsre A!C IODOSAN 
Caccia Data Uata 
N AIC Confezione R nborsabilità SSN eristraziona Rinnovo 
023300 015 0S SOSPENSIONE 50 ML2,5% G 30-09-78 DI-06-95 
923309 054 IV1FLAC.1 G+1 FIALA4MI A 195-0C-79 01-06-95 
0232300 065 IN IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML sà 25-00-81 01-05-95 
(22300 078 12 COMF RESSE 750 NG A 25-96 81 Ci-C5-95 
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SINARTROL 
data prima registrazione specialta: 27-07-87 


N. AIC Confezione 
026396 010 30 COMPRESSE 15 MG 
026396 022 10 SUPPOSTE 30 MG 
026396 034 CREMA 1,5% 50 G 
026355 046 20 COMPRESSE 30 MG 
026396 059 CREMA 30 G 1,5% 


SINEC0D BOSCA 
data prima registrazione specialità 02-08-91 


N. AIC Confezione 
027610 017 24 COMPRESSE 1 MG 
027610 029 24 PERLE 1 MG 
027610 031 SOLUZIONE SPRAY 0,2% 30 ML 


027610 043 


SINEEOD TOSSE 
data prima registrazione specialità: 17-02-82 


N AIC Confezione 
021483 045 29 CONFETTI 5 MG 
021483 058 FL SOLUZ CONTAGOCCE 15 ML 0,2% 
021483 060 FLAC. SCIROPPO 125 ML 0,0345% 


SINEGCOD TOSSE LLU[DIFISANTE 
data prima registrazione specialità: 28-12-83 


N AIC Confezione 
025165 010 AD SCIROPPO 200 G 
025165 022 BB SCIROPPO 200 G 
025165 046 30 BUSTINE 5 G 


| SINEDOL 
data prima registrazione specialità: 16-03-83 
e ee 


RT I 


N. AIC Confezione 
03955 010 20 COMPRESSE 
03955 022 10 COMPRESSE 
03955 034 4 COMPRESSE 


SOLUZ. COLLUTTORIO 0,05% 200ML 


Codice Specialità: 26396 


Codice Specialità: 27610 


Codice Specialità: 21483 


Codice Specialità: 25165 


Codice Specialità 3955 
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Titolare AIC 


ceo 


SPA 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


C 
C 
A 
C 


Titotare AIC. 


66 


Titotere AIC ZYMA SA 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 
Cc 
Titolare AIC ZYMA 
Fascia 
Rimborsabrità SSN 
C 
C 
C 
Titolare AIC. ZYMA 
Fascia 
Rimborsaniltà SSN 
Cc 
C 
GC 


CORVI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
21-07-87 
02-11-89 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


02-08-91 
02-08-9ì 
02-08-91 
02-08-97 


Data 
Registrazione 


13-12-93 
13-12-93 
13-12-93 


Data. 
Registrazione 


28-12-83 
28-12-83 
20-10-86 


Data 
Registrazione 


16-03-83 
16-03-83 
16-03-63 


Serie generale - n. 26 


E 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
Ù 1-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


1-2-1997 


SINEMET 
data prima registrazione specialità. 27-04-74 


Supptemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | 


Codice Specialità 23145 


Titolare AIC. 


DU PONT PHARMA 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 
023145 016 


Confezione 
50 COMPRESSE 


SINEMET CR 
12-12-92 


data onma registrazione specialità: 


Codice Specialità: 27962 


Titolare AIC. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


DU PONT PHARMA 


Data 
Registrazione 


27-04-74 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 


N AIC Confezione 
027962 012 
027962 024 50 COMPRESSE 125 MG 
SINEVRILE 


data pnma registrazione specialità: 11-08-67 


N. AIC Confezione 
020808 036 IM 5 F LIOF +- 5 FSOLV 
020809 048 IM 10 F LIOF + 10 F SOLV 
SINCETORL 


data prinia registrazione specialità: 19-11-79 


N AIC Confezione 
023505 023 30 CAPSULE 100 MG 
023505 050 TO SUPPOSTE 100 MG 
SINIROPBI 


data pnma registrazione specialità: 19-03-80 


30 COMPRESSE A RILASCIO CONTROLLATO 


Codice Specialità: 20809 


Codice Specialità: 23505 


Codice Specialità 24052 


N AIC Contezione 
024052 019 INIETT. 3 FIALE 500 MG 4 ML 
024052 021 IMIETT. 5 FIALE 500 MG 4 ML 
024052 058 INIETT. 1 FIALA 1000 MG 4 ML 
024052 060 INIETT. 2 FIALE 1000 MG 4 ML 
024052 072 INIETT 3 FIALE 1000 MG 4 ML 
SINSURRENE 


data pnma registrazione specialità 26-01-81 


N. AIC Confeziona 
023701 042 FORTE 3 F LIOF +3 F 
023707 055 FORTE 5 F LIOF + SF 


Codice Specialità 23701 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC: SERPERO 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 
C 


Titolare AIC' LOCATELLI 


Fascia 
Rimborsab:lità SSN 


A 66 
C 


Titolare AIC RIPARI GERO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


eNozezene 


Titolare AIC PARKE DAVIS 


Fascia 
Rimbersab.ità SSN 


Data 
Registrazione 
12-12-92 
27-11-95 


Data 
Registrazione 
30-06-88 
30-06-88 


Data 
Registrazione 
18-11-79 
19-11-79 


Data 
Registrazione 
19-03-80 
19-03-80 
11-02-82 
11-02-82 
11-02-82 


Data 
Registrazione 
26-01-81 
26-01-81 


Data 
Rennovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-05-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
07-05-95 


1-2-1997 


—- —1=n<@—@ 


i SINTAMIDN 


Confezione 
FLEZC FLSOLUZIONE 19% 120 ML 


N. AIC 
029169 012 


FLESO FL SOLUZIONE 10% 250 MI 
FIERO FL.SOLUZIONE 10% 500 ML 
FLACONE 1000 ML 10% 


629159 024 
029155 036 
025169 048 


7 tia lia alli 
SINTISONE 
data prima regîsirazione specialità: 21-05-79 


N. AIC Confezione 
020692 012 10 COMPRESSE 6,65 MG 
020692 024 20 COMPRESSE 


20692 051 GOCCE URALI 1,33% 10 ML 


i a Tie i a 


SINTOBIL 
data prima registrazione specialità: 02-07-80 


N. AIC. Confezione 
018478 040 Zz0 CAPSULE 
018478 053 30 CAPSULE 


018478 085 SCIROPPO 200 ML 


SINTOGALGIN 
data prna registrazione specialità: 


18-05-93 


ai io IE E e I 


—_— 


N. AIC 
928572 016 


Confezione 
5 FL. LIDF. 100 Ul + 5 F. SOLV 1 ML 


028572 028 5 FL LIOF. 59 Ul + 5 F. SOLV. 1 ML 


-—— =—u—_————_—_—P—mm@-_v «novo. ————= n ——_ ———_—————— 


SENTOCEF 
data prima registrazione specialità. 29-10-94 


tr 


N. AIC 
028893 016 


028893 028 
028893 030 


Confezione 
IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV 2 MI 


IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 2,5 ML 
IV 1 FLAC. 1000 MG + SOL 2,5 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 20692 


Cocice Specialità: 18478 


Codice Specialità: 28572 


Codice Specialità: 28893 


Serie generale - n. 26 


— ridi 


Titolare AIC: SIFRA 


| 
I 
| 
si 


Fascia Data Data 
Rimbersabilità SSN Registrazione Rinnove 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
H 31-11-94. 
Titolare AIC: PHARMACIA | 
Fascia Data Data 
Rirnborsabilità SSN - Registrazione Rinnovo 
C 21-09-79 01-06-95 
EC 21-09-79 01-06-95 
5 21-09-79 0i-05-95 
Titolare AIC: = MOLTENIO | 
Fascia Data Data 
Rimborsabilita SSN Regisli azione Rinnovo 
C. 07-07-86 01-06-95 
C 07-07-86 01-05-95 
C ‘ 07-07-86 01-06-95 
Titolare AID; FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
U 18-U5-93 
C 18-05-93 
Tito'are AIC. PULITZER 
Fascia Data Data . 
Simborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 29-10-94 
A 55 29-10-94 
H 29-10-94 


— 822 — 


1-2-1997 


SINTOGLAR 


data pnma registrazione specialità 04-02-82 Codice Specialità 24563 


N AIC Confezione 
024563 076 500 IM IV 3 F 3 ML 
024563 088 500 IM IV 5 F 3 ML 
024563 090 IM IV 1 FL 4 ML 
024563 114 1000 IM IV 3 FL 4 ML 


SINTODIARN 
data pnma registrazione specialità: 21-09-79 


Cod:ce Specianta 20397 


N AIC Confezione 
020397 016 IM iV FIALOIDE 10 ML 2,5 MG/ML 


SINTOLATT 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 29114 


N AIC Confezione 
029114 076 SCIROPPO 200 ML 


SINTOLATT UPS 


data prima registrazione specialità. 31-10-94 Codice Specialità 27249 


| Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE _ 


Titolare AIC PULITZER 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC. PHARMACIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN, 


H 


Titolare AIC LAMPUGNANI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Cc 


Titolare AIC LAMPUGNANI 


Data 
Registrazione 


04-02-82 
04-02-82 
04-02-82 
10-06-83 


Data 
Registrazione 


27-09-79 


Data 
Registrazione 


3î1-10-94 


Serie generale - n 26 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
027249 010 30 BUSTINE 5 G 
027249 022 20 BUSTINE 10 G 

SINTOMODULINA 


data prima registrazione specialità 01-08-84 Codice Specialità 25386 


N AIC Confezione 
025386 018 1 FIALA 50 MG/1 ML 
025386 020 1 FLAC MULTIDOSE 5 ML 10 MG/ML 


SINTOPEN 
Codice Specialità 23053 


data pnma registrazione specialità 13-10-84 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC ITALFARMACO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC MAGIS 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


01-08-84 
01-08-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
023053 147 12 CAPSULE 500 MG 
023053 150 1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 250 MG 5% 


— 823 — 


Fascia 
Rimborsab'ità SSN 
C 
A 


Data 
Registrazione 


02-11-95 
02-11-95 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 
01-05-95 


1-2-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
SINTOTRAT 
| data prima registrazione specianta. d1-04-87 Couce Specialta. 25/53 Titolare AIC BRACCO | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbersabilita SSN Registrazione Rinnevo 
025753 017 CREMA G 20 Cc 01-04-87 01-06-05 
SINTRO 
data prima registrazione specialità 30-11-79 Codice Soecialita 11752 Titolare AC CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
011782 012 20 COMPRESSE 4 MG A 30-11-79 01-06-95 
011782 024 20 COMPRESSE 1 MG A 31-10-94 01-06-95 
SINVACOR 
data pnma registrazione specialità. 01-04-39 Codice Specialità 27209 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
NOAIC Confezione Rimborsabiltà SSN Rea:straziane Rinnovo 
027209 016 20 COMPRESSE 10 MG C 01-04-89 01-06-95 
027209 028 10 COMPRESSE 20 MG A 13 01-04-89 01-06-95 
SIRDALUD 
data prima registrazione specialità 18-06-93 Codice Specialita 25852 Fitolare AIC LPB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025252 029 30 COMPRESSE 4 MG C 18-06-93 
025852 031 320 COMPRESSE 8 MG C 18-05-93 
025852 056 15 COMPRESSE 2 MG C 29-11-95 


SIRISEN 
data prima registrazione specialità 18-03-96 


Codice Specialità 29617 Titolare AIC ADIVAR 


Fascia 
M AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
929617 014 SOLUZIONE FLAC 200 ML C 
029617 026 SOLUZIONE FLAC 230 ML C 
029617 038 SOLUZIONE FLAC 1 LT C 
029617 040 SOLUZIONE FLAC 5 LT C 
SIFUALIN 
data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Soecialita 22927 Titolare AIC PUROPHARMA 
(i ciicoelolo cool. gelosie cià 
Fascia 
N AI Contezione Rimborsabilità SSN 
022927 053 CREMA 20 G C 
022927 065 CREMA 30 G C 
022927 089 LOZIONE 30 G C 


= RI4 e 


Data 
Registrazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Registrazione 


20-12-84 
20-72-84 
20-12-84 


SIETE: 


Data 
Rinnovo 


Lr ———@—@—@—@€—@@=—=— em mirmemHin nizza nrnintrinnieani 


— 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


rr ——12214z4<y_zqz=z__m_——m—————_— 


i TI 


| SITUALIN ANTIBIETICO 
| data prima registrazione specialita 20-12-84 Codice Specialita 23071 Titolare AIC PUROPHARMA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023071 018 CREMA G 20 C 20-12-84 01-06-95 


re 
SIVASTIN 
data prima registrazione specialità. 01-04-89 Codice Spectalita 27208 Titolare AIC SIGMATAU 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
027208 014 20 COMPRESSE 10 MG C 01-04-89 91-06-95 
027208 026 10 COMPRESSE 20 MG A 13 01-04-89 01-06-95 


SKELID | 


data prima registrazione specialtà 11-07-96 Codice Specialita. 31966 Titolare AIC SANOFI | 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
031966 017 / M 28 COMPRESSE C 11-07-96 


I SKF AVI 200 
| data prima registrazione specialità. 25-10-95 Codice Specialta 28979 Titolare AIC IODOSAN 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028979 019 POMATA 15 G 2% Cc 25-10-95 
CRETA TT RE EE RATE 
SKEF AWI 20° 
| data prima registrazione specialità: 27-11-95 Codice Snecialita 23986 Titolare AIC- JODOSAN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028986 014 POMATA 3 G 2% C 27-11-98 


SKF AWI 300 A] 
| data prima registrazione specialità: 01-06-95 Codice Specialità 29173 Titolare AIC—IODOSAN 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029173 010 21 COMPRESSE 250 MG Cc 01-05-95 
029173 022 12 COMPRESSE 250 MG C 07-08-95 


— 825 — 


1-2-1997 


SKEF G 02 


data prima registrazione specialita 31-10-94 


N AIC 


027591 015 
027591 027 
027591 039 
02/591 04i 
027591 054 


SKILAR 


data prima registrazione specialità 01-12-84 


N AIC 


023606 104 
023606 116 
023606 128 


SKINAY 


data prima registrazione specialità 17-02-92 


N AIC 


028186 017 
028186 029 


SKINOREN 


data prima registrazione specialità 13-05-89 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 27591 


Confezione 


IM FLAC 500 MG + F_SOLV 2 ML 
IV FLAC 500 MG + F_SOLV 10 ML 
IM FLAC 1G+F SOLV. 3 ML 

IV FLAC. 1 G + F SOLV. 20 ML 

IV FLACONE 2 G 


Codice Specialità 23606 


Confezione 


POLVERE ASPERSORIA 30 G 
FOMATA DERMATOLOGICA 30 G 
LATTE DERMATOLOGICO 30 G 1% 


Codice Specialità 28186 


Confezione 


3 TAVOLETTE 250 MG 
50 TAVOLETTE 10 MG 


Codice Specialità 25915 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


a gf ogg valina Rag 


Titolare AIC CILAG FARMACEUTICI 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Cc 
Cc 
:C 


Titolare AIC ZYMA 


Fascia 
Rimborsab:lità SSN 


C 
C 


Titolare AIC SCHERING 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC {ODOSAN 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


22-04-95 
22-04-95 
22-04-95 


Data 
Registrazione 
17-02-92 
17-02-92 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


0Î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
025915 012 


SUIMLINEA 


data pnma registrazione specialità 31-10-24 


N AIC 
025974 015 


SLO PHYLLIN 
data prima registrazione specialità 28-05-85 


NO AIC 


025720 018 
025720 020 
025720 032 


Confezione 
CREMA 30 G 


Codice Specialità 25974 


Confezione 
45 CONFETTI 


Codice Specialità: 25720 


Confezione 


RETARD 30 CAPSULE 100 MG 
RETARD 30 CAPSULE 200 MG 
RETARD 30 CAPSULE 300 MG 


— 826 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC NOVA ARGENTIA 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


C 


Titolare AIC RHONE POULENC RORER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 


13-05-89 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Registrazione 


28-05-85 
28-05-85 
28-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


{-2-3997 


ttt 


SOBREPIN 


N AIC 
021481 195 
9021481 205 
0214851 217 
021481 229 
021421 231 
021481 243 
021481 256 
021451! 268 
021481 270 
021481 282 
(21481 204 
021431 306 


riti SLI EE 


I SOFARGEN 


data prima registrazione specialità: 16-07-85 


E AIA DTA BETTI I SOIA ZA fi eczema zine 


NO AIC 
025561 010 
025561 022 


—- 


| SOFRA TULLE 
I © data prima registrazione specialita 2204-82 
ciale dii alano 


N. AIC 
024623 048 
024633 051 
024633 063 


SOL J9D 


data prima registrazione specialita. 07-11-51 


ba di PT 


N. AIC 
05537 028 


dato pama registrazione srecianta 28-07-69 


PTT PARI O TEZZE FI n E NN et II PN AI AI II N FETI ip ge VATI I Ae I LI 


LITTA A E I 


A RA E DI A e ee 


Cogice Soaciate 71481 


Contezione 

AD IM 10 FIALE 4 ML 

38 IM 10 FIALF 2 ML 

10 SUPPOSTE 200 MG 

3B 10 SUPPOSTE 100 MG 
LATTANTI 10 SUPPOSTE 2U MG 
AEROSOL 10 FIALE 2 ML 
FLACONE SCIROPPO 200 ML 
20 GAPSULE 200 MG 

4 BUSTINE GRANUL. 100 MG 
60 BUSTINE 300 ME 
FLACUNE GOCCE 25 ML 
FIACONE CCSCE 46 ML 


p__—_—___— —m_m—me.e.—_@—_ mm. 1 _y .< 


Codice Sheciaità 25551 


Contezione 


CREMA G 30 1% 
CREMA G 50 1% 


at—_—#—€€ ———  ——— ae ntenii 


Confezione 

10 GARZE 16 X 10 
10 GARZE 10 X 30 
50 GARZE 10 X 10 


cp nn fenice Pere 


Codice Specialità — 5537 


-—=—— a s/n e 


Confezione 


FLACONE 30 SG 


SOLAGY 
data prima registrazione specialità. 31-12-92 


N AIC 
027900 012 


Confezione 
45 CAPSULE 


Suppiemerto orumario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Snecighta. 24632 


nt AA TE Tm dir 


Codice Specialità: 27900 


Titolare AIC ECOSI 


FASCIA Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
Cc 27-08-90 


Titolare AIC GIULIANI 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
[O 31-12-92 


— 827 — 


Conieimatzz ai srte cene i ini 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
91-06-95 
01-96-95 
01-G6-95 
C1-06-95 
01-06-25 


VISTE | 


vata 
Rinnovo 


G1-06-95 
01-06-95 


Dsia 
Kinnovo 


07-06-35 
01-06-95 
01-06-95 


litolare AIC ROCHE 
Fascia Data 
Rimborsabiktà SSN Registrazione 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 28 12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 23-12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
C 28-12-95 
ORRORE CREA 
Titolare AIC sOFAR 
rASCIA Data 
Rimborsabintà SEN Reg'strazione 
A 16-02-85 
C 15-22-85 
Titotare AIC ROUSSEL PHARMA 
rascia Data 
Rimborsabintà SSN Registrazione 
C 28-05-90 
U 28-05-90 
C 28-05-30 


| 


slsza ai 


Data 
Rinnovo 


01-08-95 


Rinnuvo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UF FICIALE 


| SOLANMIN 
data prima registrazione specialità 06-11-74 Codice Specialita: 23081 Titolare AIC' PHARMACIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
023081 019 IN 1 FLACONE 250 ML 5% C 
023081 021 I 1 FLACONE 500 ML 5% C 
023081 033 IV 1 FLACONE 1000 ML 5% C 
023081 045 FORTE IV 1 FLAC. 250 ML 7,5% Cc 
023081 058 FORTE IV 1 FLAC. 500 ML 7,5% G 
023081 060 FORTE IV 1 FLAC. 1000 ML 7,5% C 
SOLART 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26226 Titolare AIC BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026226 047 FORTE 30 CAPSULE 60 MG A 66 
SOLCOSERYL 
data prima registrazione specialià. 08-02-58 Codice Specialità: 13528 Titolare AIC. SOLCO BASEL 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013528 017 6F2ML C 
013528 029 GELEE 20% 20 G C 
013528 0317 POMATA 5% 20 G C 


Data 
Registrazione 


06-11-74 
06-11-74 
06-11-74 
06-11-74 
06-11-74 
06-11-74 


Data 
Registrazione 


20-12-88 


Data 
Registrazione 


08-02-58 
27-10-62 
27-10-62 


| SOLDESAT 
| data pnma registrazione specialità: 17-06-82 Codice Specalità 19499 Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
019499 0i9 IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG A 17-06-82 
019499 021 FORTE 1 FIALA 2 ML 8 MG A 13-10-82 
019499 060 POMATA DERMATOLOGICA 30 G 0,2% B 17-06-82 
019499 072 GOCCE 08 10 ML 0,2% A 17-06-82 
SOLFONUCIL 


data prima registrazione specialità: 07-07-82 


Ai A ii e tin 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Codice Specialità: 24685 Titolare AIC LOCATELLI o 


pec 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024685 012 SCIROPPO 200 ML 5% C 
024685 026 20 BUSTINE 1,5 G C 


— 828 — 


Data 


Registrazione 


07-07-82 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


SOLPAUCOL 


data drima registrazione specialita 31-10-94 


Codice Specialita 29311 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE re: 


Titolare AIC FIDIA 


Sene generale - n. 26 


È 9 DO 


NOAIC 
023311 013 
028311 025 
028311 037 
028311 049 


SOLP_EX 


data prima registrazione specialità: 03-10-83 


Confezione 

24 COMPRESSE 100 MG 
10 BUSTINE 100 MG 

30 BUSTINE 200 MG 

30 BUSTINE 400 MG 


Codice Specialità: 24972 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
Cc 
C 


Titotare AIC SIFRA 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
024972 010 
024972 022 
024973 012 
024973 024 


SOLPRENE 


data prima registrazione specialità 01-02-60 


N AIC 
016026 015 


SOLU GCORTEE 
data prima regisirazione specialità: 31-12-84 


NO AIC 
013469 010 
‘013469 022 
013469 034 


SOLU MEDROL 
data prima registrazione specialità 17-03-82 


N AIC 
023202 017 
023202 043 
023202 056 
023202 068 


023202 070 


Confezione 

40 FL SOL FIS 500 ML 

40 FI SOL FIS 500 ML GLUC 
70 FL SOL FIS 500 MI 6% 
70 FL SOL FIS 500 ML GLUC 


Codice Specialità 16026 


Confezione 
COLLIRIO 5 ML 


Codice Specialità: 13469 


Confezione 


IM IV 1 F 2 ML 100 MG 
IM IV 1 F 2 ML 250 MG 
IM IV 1 F 4 ML 500 MG 


Codice Specialità 23202 


Confezione 

IM IV 1 F1 ML 40 MG 

IM IV 1 F 2 ML 125 MG 

IM IV 1F+F 8 ML 500 MG 

IM IV 1F+F16 ML 1009 MG 

1 FLAG. 2 G + 1 FLAC. 32 ML IM IV 


— 829 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Titolare AIC. FARMIGEA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 


Titolare AIC* NV UPJOHN S.A. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 


Titolare AIC: NV UPJOHN SA. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 
A 


Data 
Registrazione 


06-10-83 
03-10-83 
01-07-83 
07-07-83 


Data 
Registrazione 


01-02-60 


Data 
Registrazione 


51-12-84 
31-12-84 
31-12-84 


Data 
Registrazione 


31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
31-12-84 
17-03-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-03-95 
01-06-95 
0Î-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario sli GAZZETTA UFFICIAL Serie generale - n. 26 


ii er VA POETI 7 AIR 
priva prin 


I SOLUCIS | 
g data crima registrazione snecialità: 07-09-85 Codice Snecialita: 25979 Titolare AIC: AESCULAPIUS I 
Fascia Data Data 
N. AIU Confezione Rirmbersabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025979 018 20 BUSTINE 5 G C 07-09-85 01-06-95 
025979 028 30 BUSTINE 5 G C “97-59-85 91-06-95 
UZsI79 030 SCIROPPO 2U0 ML C A7. N9-B5 11-03-95 
025979 055 FORTE SCIROPPO 10 G 2590 MI C 20-97-92 01-06-95 
025979 079 10 20 BUST= 1,5 G (OI 31-10-94 01-06-95 
SOLUDACORTIN | 
data prima regisirazione specizlità 20-08-59 Codice Specialità 15431 Titoiare AIC: BRACCO 
E n altri dl hi lie le ini 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimbersabilità SSN Registrazione Rinnovo 
015431 024 IV 3 FIALE 10 MG+3F.SCW. C 20-08-53 )1-06.95 
015431 048 IV 5 FIALE 25 MG + 3 FIALE . A 20-98-53 01-06-95 
| SOLUMAS 
| data pnma registrazione specialità; 13-05-92 Codice Specialità: 28057 Titolare AiC: GEYMONAT 
Fascia , lata Data 
N AIC Contazione Rimborsabilità SSN Recistrazione Rinnovo 
028957 014 20 FLACONCINI 0 ML C 13-03-92 
0280957 026 20 BUSTE POLVERE MONOD. 2,25 G C 21-10-94 
| SOf.LIPIERSIO I 
| data nina recistrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità: 24212 Titolare AIC: RECCGRDATI } 
feci VORRAI lola i ei i iii ra 
Fascia Data Data 
Hi. AIC Confezione Rimborsabuità SSIN Aegistrazione Rinnovo 
024212 047 20 BUSTINE 409 MG C 27-07-85 01-06-95 
e nrcane irorinc— e LMTMITTE © PIA LLIAZI DAI DIZIONE FITTI AMIN ILA LIFZZZNI SPV IILILI SI RE ira] 
SQLUVIT 
data mruma registrazione specizlità: 15-09-95 Codire Specialità 27984 Titolare AIC: PIEPREL 
msn alii ie ie IA a ig na VERRINE SERIES ER ln OL i iz a ni 
Fascia Data Data 
4. AIC Confezione Rimborsabilità SSN hegistrezione Rinnovo 
G27984 018 10 FIALE 10 ML HH 15-09-95 
pe dlssli oriialiiioli a ee aae le ell mt nm Amico 
SOLUZIONE BARROW i I 
data vruna renistrazione specialità: 28-03-55 Codica Specialità 9860 Titolare AIC: DIACO 
Fascia Data Data 
RI AIS Cenfezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
09860 014 1 FLAG. IM IV 500 Mi A 28-03-55 01-06-95 
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SOLUZIONE SCHOUM 


data prima registrazione specialità: 27-12-80 


Codice Specialità: 4975 


Titolare AIC 


RHONE POULENC RORER 


N AIC Confezione 
04975 013 FLACONE 550 G 
04975 025 FORTE 250 G 

SOLVOBIL 


data prima registrazione specialità 24-03-49 Codice Specialta 1861 


N. AIC Confezione 
01861 020 SCIROPPO FLACONE 200 NVIL 
01861 044 30 PILLOLE 


SOMA COMPLEX 


data prima registrazione spectalità: 14-10-81 Codice Specialità: 16139 


N. AIC Confezione 
016139 038 30 CONFETTI 
016139 040 10 SUPPOSTE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC RECORDATI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Tiiclare AIC TEOFARMA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 


Data 
Registrazione 


27-12-80 
27-12-80 


Data 
Registrazione 


24-03-49 
15-03-50 


Data 
Registrazione 


20-08-89 
20-06-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 


SOMATOLINE 
data prima registrazione specialità: 23-11-73 Codice Specialità: 22816 Titolare AIC MANETTI E ROBERTS 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione 
022816 019 10 BUSTINE 10 G C 23-11-73 
022816 021 30 BUSTINE 10 G C 0î-12-84 
| SOMATOSTATINA UCE 
data pnima registrazione specialità: 02-05-89 Codice Specialità: 27335 Titolare AIC. UCB SA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
027335 013 IV 1 FIALA 250 MCG + 1 F SOLV H 02-05-89 
027335 025 IV 1 FIALA 3 MG + 1 F SOLV H 02-05-89 


SOMATYL 


data prima registrazione specialità 04-02-72 


Codice Specialità 21858 


Titolare AIC 


TEOFARMA 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021858 030 10 FIALE ORALI 10 ML 


— 831 — 


Fascia 
Rimborsatilità SSN 
C 


Data 
Registrazione 
02-01-90 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 


1-2-1997 


| SOMOFILLINA 
data prima registrazione specialtà 20-03-84 Codice Scecialità 25085 


Vl id dA ade LES i Lia 


N AIC 


025095 022 
025085 034 


for n “ut —= 


SONGAR 


data prima registrazione specialità 26-06-82 


su de 


Confezione 


RITARDO 30 CAPSULE 100 MG 
RITARDO 30 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità 24731 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FISONS ITALCHIMICI 


Triolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Serie generale. - n. 26 


ici 
Data Data 
Registrazione Rinnovo 
29-03-84 01-06-95 
29-03-84 01-06-95 


N AIC 


024731 073 
024731 085 


o SOPIVAN 
data prima registrazione specialità 11-05-89 
leer sr isso let 


N. AIC Confezione 
025625 031 20 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG 
i SOPULLUN 
data prima registrazione specialita 13-07-85 Codice Specialità 25533 
orti srl ieri 
NO AIC Confezione 
025533 151 SCIROPPO 200 MIL 
025533 163 60 BUSTINE 300 MG 
025533 175 AD 10 SUPPOSTE 


025533 187 
025533 199 
025935 201 
025533 213 


Confezione 


10 CAPSULE 0,25 MG 
10 CAPSULE 0,125 MG 


BB 10 SUPPOSTE 

LATTANTI 10 SUPPOSTE 

IM AD 10 FIALE 60 MG 4 ML 
AEROSOL 10 FIALE 3 ML 


————————t—__ 


SORSIGLIS 
i data prima registrazione specialia 23-03-76 


N. AIC 


011825 015 
011825 027 


Todice Specialità 11825 


Confezione 


AD GLISTERE 120 ML 
8B CLISTERE 120 ML 


dire n, = 4 - —nienedggi, —, villain 


SORBDILANDE 


data prima retistrazione specialità 14-06-68 


cri i i 


N AIC 
021023 CÎ5 


Codice Specialita 21023 


Confezione 
20 BUSTINE 5 G 
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Titolare AIC VALEAS 
Fascia Data Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
C 28-03-97 01-06-95 
C 07-08-92 01-06-95 
Titolare A'C FORMENTI PRODOTTI 
t 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 18-02-93 01-06-95 
Titolare AIC LA FARMOCHIMICA 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Regrsirazione Rinnovo 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
C 02-05-94 01-06-95 
Titolare AIC SIT 
Fascia Data Data 
Rimpursabilita SSN Registrazione Rinnovo 
C 23-03-76 01-06-95 
C 23-03-76 01-06-95 
Titofare AIC DELALANDE ISNARDI I 
Fascia Data Daia 
Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnova 
C 14-06-68 01-06-95 
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Supplemento oramnario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n 26 


SORDINOL 
data prima registrazione specialita 10-07-67 Codice Specialità 20885 Titolare AIC LUNDBECK 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020885 075 50 CONFETTI 5 MG A 10-07-95 01-06-95 
020885 087 50 CONFETTI 10 MG A 10-07-95 01-06-95 
020885 099 50 CONFETTI 25 MG A 10-07-95 01-06-95 
SORMODREN 
data prima registrazione specialità 25-06-81 Codice Specialità. 24264 Titolare AIC RAVIZZA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
024264 018 50 COMPRESSE 4 MG A 25-06-81 01-06-95 
SOTAREKXAL 


Codice Specialità: 29517 Titolare AIC HEXAL AG 


data prima registrazione specialità 30-10-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029517 012 MITE 40 COMPRESSE 80 MG A 
029517 024 40 COMPRESSE 160 MG A 
SOTALEX 
data prima registrazione speciaità 99-10-75 Codice Specialità: 23245 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023245 020 40 COMPRESSE 80 MG A 


Data 
Registrazione 


30-10-95 
30-10-95 


Data 
Registrazione 


09-10-75 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


SOYACAL 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26375 Titolare AIC ALPHA THERAPEUTIC 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
026375 030 IV 1 FLAC EMULSIONE 500 ML 10% C 
SPAGIGCLINA 
data prima registrazione specialità 19-12-56 Codice Specialità 12010 Titolare AIC SPA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
012010 017 8 CAPSULE 250 MG C 
012010 029 16 COMPRESSE FILVATE C 
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Data 
Registrazione 


22-04-95 


Data 
Registrazione 


19-12-56 
01-06-70 


Data 
Rinnovo 


01-00-95 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento oranario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


SPAI 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Speciantà: 29176 Titdiare AIC INTES 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029176 017 IRR. INTRAOCUL EXTRAOCUL. 250 ML C 31-10-94 
029176 029 IRR. INTRAOCUL EXTRAOCUL. 500 ML C 31-10-94 
029176 031 IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL 15 ML C 31-10-94 
029176 043 IRR. INTRAOCUL EXTRAOCUL. 30 ML C 31-10-94 


SPALGIN 


Codice Spectalità 29108 Titolare AIC SPA 


data prima registrazione specialità 10-06-96 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029108 014 30 CONFETTI 10 MG C 10-06-96 
029108 026 30 CONFETTI 20 MG C 10-06-96 
029108 038 6 FIALE 10 MG A 10-06-96 
029108 040 6 SUPPOSTE 60 MG C 10-06-96 


SPASEN 


data prima registrazione specialità 02-11-89 


Codice Specialità: 27172 Titolare AIC: FIRMA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027172 016 6 SUPPOSTE 20 MG Cc 02-11-89 01-06-95 
027172 030 30 COMPRESSE 40 IVIG Cc 02-11-89 01-06-95 


SPASEN SOMATICO 
Titolare AIC: FIRMA 


data pnima registrazione specialità 01-06-90 


Codice Specialità: 27256 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027256 015 30 CONFETTI 20 MG Cc 01-06-90 01-06-95 
027256 027 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG C 01-06-90 01-06-95 
SPASMERIDAN 
data prima registrazione specialita: 04-10-80 Codice Speciaht& 21181 Titolare AIC. UCB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021181 019 30 CONFETTI C 04-10-80 01-06-95 


SPASMEX 
data prima registrazione specialità: 28-07-67 Codice Specialità 20851 Titolare AIC: LA FARMOCHIMICA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020851 022 6 SUPPOSTE Cc 28-07-67 01-06-95 
020851 034 IM IV 10 FIALE 40 MG 4 ML C 14-10-85 01-06-95 
020851 046 20 COMPRESSE C 14-05-92 01-06-95 
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SPASMOCIBALGINA 
data prima registrazione specialita: 20-01-67 Codice Specialta 2518 Titolare AIC CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsat:lita SSN Registrazione Rinnovo 
02518 025 AD 5 SUPPOSTE C 12-03-86 01-06-95 
SPASMONIL 
data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialta 23580 Titolare AIC CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
028580 013 30 CONFETTI 20 MG C 31-10-94 
028580 025 30 CONFETTI 10 MG O 31-10-94 
028580 037 6 FIALE 1 ML EV IM A 31-10-94 
028580 049 6 SUPPOSTE 6C MG C 31-10-94 
SPASMOMEN 
data prima registrazione specialità 03-10-76 Codice Specialta 23418 Titolare AIC MENARINI 
Î 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnavo 
023418 015 30 CONFETTI 20 MG C 08-10-76 01-06-95 
023418 039 30 CONFETTI 40 MG C 16-03-83 01-06-95 
023418 041 6 SUPPOSTE 20 MG C 08-10-76 01-06-95 
023418 092 FL. POLVERE 150 MG + FIALA SOLV C 03-03-90 01-06-95 
023418 104 10 FL POLVERE 150 MG + F_SOLV Cc 18-06-90 01-06-95 
SPASMOMEN SOMATICO 
data prima registrazione specialita 31-03-31 Codice Speciata 24350 Titolare AIC MENARINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
024350 011 0 CONFETTI C 31-03-81 01-06-95 
024350 023 49 30 COMPRESSE RIVESTITE C 20-12-84 01-06-95 


o 
SPASRMOPLUS 


| data prima registrazione specialità: 09-08-84 Codice Specialita 20617 Titolare AIC CIBA GEIGY | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020617 027 AD 5 SUPPOSTE C 02-04-90 01-06-95 


SPASMOPRIV 
data prima registrazione specialità 23-04-85 Codice Specialita. 25323 Titolare AIC LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025323 015 30 CAPSULE 100 MG C 23-04-85 01-06-95 
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| SPASMOSTOP® | 
data prima registrazione specialità. 28-05-92 Codice Specianta 27458 Ttorare AC LUSO FARMACO 


N AIC 
027458 013 


Confezione 
30 COMPRESSE 40 MG 


SPASMOSTOP SOMATICO 


data prima registrazione speciahtà. 03-03-91 


Codice Specialita: 27459 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


LUSO FARMACO 


Data 
Registrazione 


28-05-92 


Data 
Rinnovo 


NOAIC 


027459 015 
027459 027 


SPECTRUM 


Confezione 


30 CONFETTI 20 MG 
30 COMPRESSE 40 MG 


data orima registrazione specialità 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Data 
Registrazione 
99-03-91 

)9-03-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


p 10-03-84 Codice Specialità: 25222 Titolare AIC SIGMATAU i 


N AIC 


025222 011 
125222 023 
025222 035 
025222 047 
025222 050 


SPERTI 


data prima registrazione specialita 29-11-95 


N AIC 


031847 015 
031847 027 


SPIDIFEN 


data Dima registrazione speciahtà 31-10-94 


NO AIC 


028761 017 
028761 029 


SPIRAXZIN 


data prima registrazione specialità: 17-02-92 


NM. AIG 


026740 023 


Confezione 


IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML 
IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 

INI FL1G+1FSOLV ML 10 
IV1FL26G 


Fascia 
Rimborsabiita SSN 


A sto) 
59 
55 


A 
A 
H 
H 


Data 
Registrazione 
10-03-84 
10-03-84 
10-03-84 
10-03-84 
10-03-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Cod':ce Specialità: 31847 


ii ARA ATA] _______————————__—t_ 


Confezione 


POMATA TUBO 51 GR 
12 SUPPOSTE 


Codice Specialta 28761 


Confezione 


30 BUSTINE 400 MG 
30 BUSTINE 600 MG 


Codice Specialità 26740 


Confezione 
CREMA 5% 30 G 
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Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
Cc 


Titolare AIC FIRMA 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


C 
C 


HOME PRODUCTS 


Data 
Registrazione 


29-11-95 
29-11-95 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnuvo 


Data 
Rinnovo 


Titolare AIC* SCHIAPPARELLI | 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


06-05-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SPIRIDAZIODE 


data prima registrazione specialità: 06-07-72 Codice Specialità: 22447 Titolare AIC SIT 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborszbilità SSN 
022447 015 20 CAPSULE A 
SPIROCORT 


data prima registrazione specialità 15-09-95 Codice Specialità 29330 Fitolare AIC ZAMBON 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029330 026 TURBOHALER 200 POLVERE INALAT 200 MCG/DOSE 100 DOSI A 
029330 038 TURBOHALER 400 POLVERE INALAT 400 MCG/DOSE 50 DOSI A 


SPIRODERM 


data prima registrazione specialità 17-02-92 Codice Specialità 26145 


Fascia 
N AIC Confezione Runborsabilità SSN 
026145 021 CREMA 5% 30 G C 
026145 033 CREMA 30 G 2% C 


SPIROFUR 
data prima registrazione specialità 23-07-81 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


50 10 CAPSULE 50 MG A 


N AIC Confezione 
023749 017 


SPIROLANG 


data prima registrazione specialità 09-01-63 Codice Specialta 19913 Titolare AIC SIT 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019913 019 16 CAPSULE 25 MG A 
019913 021 10 CAPSULE 50 MG A 
019913 033 10 CAPSULE 100 MG A 
019913 045 20 CAPSULE 100 MG C 


SPIROPENT 
data prima registrazione specialità 30-09-80 Codice Specialità 24219 Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
024219 014 30 COMPRESSE 0,92 MG C 
024219 038 SCIROPPO 200 ML Cc 
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Data 
Registrazione 


06-07-72 


Data 
Registrazione 


19-09-95 
15-09-95 


Data 
Registrazione 


17-02-92 
19-09-96 


Data 
Registrazione 


23-07-81 


Data 
Registrazione 


09-01-63 
27-03-70 
26-02-79 
25-09-73 


Data 
Registraziona 


30-09-80 
07-07-82 


Data 
Rinnovo” 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1 


Titolare AIC MONSANTO ITALIANA SP A. i 


Data 
Rinnovo 


Codice Specialità 23749 Titotare AIC LEPETIT | 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


i Ae 
| SPORANOX 


data prima registrazione speciaitta 19-10-92 Codice Specialita 27803 Titolare AIC JANSSEN | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
027808 017 8 CAPSULE 100 MG A 19-10-92 


r 


SPORIDYN I 
i data prima legistrazione specialità. 25-10-85 Codice Specialità: 25816 Titolare AIC ZOJA | 


| 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Regiz azione Rinnovo 
025816 012 IM 1FLAC1G+F3ML C 25-10-85 01-06-95 
025816 036 IM 1 FLAC 500 MG+F3ML Cc 25-10-85 01-06-95 
025816 048 IV 1 FLACG1+F10 ML C 25-10-85 01-06-95 
025816 063 IV 1 FLAC 500 MG+F 5 ML C 25-10-85 01-06-95 


| srarr 
data prima registrazione specialità: 11-02-76 Codice Specialità 23340 Titolare AIC ANGELINI 
e ili diodi celiaci 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023340 033 FLACONE GOCCE 30 ML 5% C 29-11-80 01-06-95 
023340 045 30 COMPRESSE 25 MG C 20-07-91 01-06-95 
023340 058 20 COMPRESSE 50 MG C 20-07-91 01-06-95 
STAFICYN 
| data prima registrazione specianta 16-06-62 Codice Specialità 17999 Titolare AIC FIRMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
017999 018 IM 1FL+1F25 ML H 16-06-62 01-06-95 


STAFUSID 
| data prima registrazione spectalità 18-05-84 Codice Specialtà 25214 Titolare AIC FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025214 014 BLISTER 8 CONFETTI 250 MG C 18-05-84 01-06-95 
STALCIN 5 
data prima registrazione specialità: 01-06-90 Codice Specialità 27472 Titolare AIC LOCATELLI | 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rirnborsahilità SSN Registrazione Rinnovo 
027472 0936 6 FIALE LIOF 50 Ul + 6 FIALE A 41 17-10-90 01-06-95 
027472 048 5 FIALE iIOF 100 Ui + 5 FIALE A 41 17-10-90 01-06-95 


| 
120 
IN 
[p.°) 
| 
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STAMARIL PASTEUR 


data prima registrazione specialita 27-07-92 


Serie generale - n. 26 


N AIC 
026970 018 


STAPHYPAN BERNA 


data prima registrazione specialita: 26-11-55 


Data 
Registrazione 


Codice Specialità: 26970 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
F_VACC. LIOF. + SIR 05 ML DIL C 


27-07-92 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
07509 019 


STAPOROS 


data prima registrazione specialita. 31-12-84 


Codice Specialtà 7509 Titolare AIC BERNA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
6 FIALE 1 ML 6 


Data 
Registrazione 


26-11-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 


023619 012 
023619 024 
023619 048 


STARGCEF 


data prima registrazione specialita 06-07-85 


Codice Specralita 23619 Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilta SSN 
IM 6 F LIOF 1 UMRC + 6 F SOLV C 
IM 6 F LIOF 5 UMRC + 6 F SOLV C 
25 6 FIALE LIOF 25 UMRC + 6 FIALE A 41 


Codice Specialita 25859 Titolare AiC FIRMA 


Data 
Registrazione 
31-12-84 
31-12-84 
02-09-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


025859 012 
025859 024 
025859 036 


STARSET 


data prima registrazione specialita 15-04-96 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A 55 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 
IM 1 FLAC 1G+1 FIALA 3 ML A 55 


Codice Specialità 32225 Titolare AIC FIRMA 


Data 
Registrazione 
06-07-85 
06-07-85 
06-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


032225 017 
032225 029 
032225 031 
032225 043 
032225 056 


STERLAMICINA 


data prima registrazione specialità 25-11-59 


Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


COLLUTTORIO FLAC 50 ML 
COLLUTTORIO FLAC 30 ML 
SOLUZIONE 20 FAZZOLETTI IMBEVUTI 
SOLUZIONE 30 FAZZOLETTI IMBEVUTI 
SOLUZIONE 50 FAZZOLETTI IMBEVUTI 


0000 O 


Data 
Registrazione 


15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 
15-04-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


016131 017 
016131 029 
016131 070 


Codice Specialità 16131 Titolare AIC PIERREL 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 CAPSULE 250 MG C 
16 CAPSULE 250 MG Cc 
SOSPENSIONE 60 ML 2,5% C 


— 839 — 


Data 
Registrazione 
25-11-59 
25-11-59 
07-03-60 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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STEMETIL 
data prima registrazione specialita 21-09-79 Codice Specialità 14284 Titolare AIC RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
014284 018 20 COMPRESSE 5 MG B 21-09-79 01-06-95 
014284 020 5 SUPPOSTE 10 MG B 21-09-79 01-06-95 
014284 032 IM 5 FIALE 2 ML 10 MG C 21-09-79 01-06-95 


STENOBRONEMNIAL 
data prima registrazione specialità: 13-05-89 Codice Specialità 1235 Titolare AIC GIOVANARDI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01235 011 FLACONE SCIROPPO 200 G C 13-05-89 01-06-95 
STENODILATE 
data prima registrazione specialità: 16-04-84 Codice Specialità: 22054 Titolare AIC SCHWARZ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022054 023 40 CAPSULE C 16-04-84 01-06-95 


STEOCIN 
data prima registrazione specialità: 01-06-90 


Codice Specialità. 27455 Titolare AIC CROSARA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027455 031 6 FIAL F LIOFILIZZATO 50 Ul + 6 FIALE A 41 12-10-90 01-06-95 
027455 043 5 FIALE LIOFILIZZATO 100 Ul + 5 FIALE A 41 12-10-90 01-06-95 
SYEP 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28783 Titolare AIC SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028783 013 30 COMPRESSE 500 MG C 31-10-94 
028783 025 INIETT. 5 FLAC LIOF + 5 F. SOLV. C 31-10-94 
0287823 037 INIETT. 10 FL LIOF + 10 F. SOLV. C 31-10-94 


STERAMIN 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità: 32240 Titolare AIC FORMENTI PRODOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione. Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032240 018 SOLUZIONE FLAC 50 ML Cc 18-03-96 
032240 020 SOLUZIONE FLAC 200 ML C 18-03-96 


— 840 — 
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STERARABOL RIT. 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialita. 16523 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
016523 019 IM 2 FIALE 25 MG C 


STERAVOL 
Titolare AIC IRCAFARM 


data prima registrazione specialità 04-04-96 


Codice Specialità 32221 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


21-09-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
032221 018 SOLUZ SPRAY 002% FLAC 50 ML C 
STEREOGIDIN 


data pmima registrazione specialità 15-06-84 Codice Specialità 23693 Titolare AIC FOURNIER 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023693 031 IM AEROSOL 1 F 3 ML 300 MG C 
023693 056 IM AEROSOL 1 F 1 ML 100 MG C 
SFERICOLLIR 


data prima registrazione specialità 24-04-96 Codice Specialità 32766 Titolare AIC GERMO 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltta SSN 
032766 014 COLLIRIO FLACONE 20 ML C 
STFERIDROLO 


data prima registrazione specialita. 28-10-95 Codice Specialita 32049 Titolare AÎC MOLTENI 


Fascia 
N_AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032049 013 POLVERE 6 BUSTE 5 G GC 
032049 025 POLVERE 10 BUSTE 5 G C 
STEREILENE 


data prima registrazione specialità 25-04-96 Codice Specialita 32255 Titolare AÎC AMSA 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsab:lita SSN 


032255 022 SOLUZIONE 5 FLACONI 30 ML C 


— 841 — 


Data 
Registrazione 


04-04-96 


Data 
Registrazione 


15-06-84 


15-06-84 


Data 
Registrazione 


24-04-96 


Data 
Registrazione 


28-10-95 


28-10-95 


Data 
Registrazione 


26-04-96 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
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STERILIX 
| data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità 32222 Titolare AIC IRCAFARM 


ur (esi r ot. (1 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032222 010 SOLUZIONE FLAC 200 ML C 18-03-96 
032222 022 FAZZOLETTINI 5 BUSTINE C 18-03-96 
032222 034 FAZZOLETTINI 10 BUSTINE C 18-03-96 


STERINOR 
data prima registrazione specialità: 19-03-84 Codice Specialità: 25013 Titolare AIC CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025013 018 20 COMPRESSE C 19-03-84 01-06-95 
025013 020 0S SOSPENSIONE 100 ML C 18-05-85 01-06-95 
025013 032 SOSPENS. PEDIATRICA 100 ML C 30-07-87 01-06-95 


STERIXIDINA 
data prima registrazione specialità: 18-03-96 Codice Specialità 32569 Titotare AIC GERMO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032569 016 SOLUZIONE FLACONE 200 ML C 18-03-96 
032569 028 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 18-03-96 


STERODELTA 
data prima registrazione specialita 06-08-85 Codice Specialita 25929 Titolare AIC METAPHARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025929 023 CREMA 30 G 0,05% B 06-08-85 01-06-95 
STEROFORMIO 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità: 32306 Titolare AIC LIFEGROUP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032306 019 LIQUIDO FLAC 250 ML C 18-03-96 


STEROLONE 
data prima registrazione specialità 01-03-71 Codice Specialità 22107 Titolare AIC FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Regsstrazione Rinnovo 
022107 015 POMATA DERMATOLOGICA 15 G C 0Î-03-71 01-06-95 
022107 027 POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 02-10-72 01-06-95 
022107 039 POMATA DERMATOLOGICA 50 G C 02-10-72 07-06-95 


ia840 
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Serie generale - n 26 


STEROSAN 
data prima registrazione specialità 22-07-96 Codice Specialta. 32287 Titolare AIC LACHIFARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

032287 017 SOLUZIONE FLACONE 250 ML 

032287 029 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML C 

032287 031 SOLUZIONE FLACONE 500 ML C 

032287 043 SAPONE LIQUIDO 250 ML C 

032287 056 SAPONE LIQUIDO 1000 ML C 


Data 
Registrazione 


22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


Data 
Rinnovo 


STEROM 
data prima registrazione specialita: 24-03-75 Codice Soecialna: 14621 Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
014621 027 20 COMPRESSE C 


Data 
Registrazione 


08-11-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


STILALSIIN 
data prima registrazione specialita. 09-12-82 Codice Specialita 24724 Titolare AIC SERONO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsab:lità SSN 
024724 D15 IV 1 FIALA 250 MCG + 1 F SOLV H 
024724 027 IV 1 FLIOF 3 MG+1FSOLV H 
024724 039 1 FIALA 750 MCG + F SOLV 2 ML H 


STILLA BECONGESTIONANTE 


data prima registrazione specialita 27-05-83 Codice Specialità 15001 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN 
015001 011 COLLIRIO GOCCE 5 ML C 
015001 023 COLLIRIO 8 ML C 
015001 035 AR FLACONE COLLIRIO 5 ML C 
015001 047 AR FLACONE COLLIRIO 8 ML Cc 
015001 050 AR. 30 AMPOLL. UNIDOSE COLL Cc 
015001 074 20 AMPOL UNIDOSE COLL 0,3 ML C 


STILLA DELICATO 


data prima registrazione specialita 29-11-95 Codice Specialità 32139 Titoiare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032139 014 COLLIRIO FLAC 10 ML C 


"898.1 


Data 
Registrazione 


09-12-82 
25-10-85 
17-10-96 


Data 
Registrazione 


27-05-83 
27-05-83 
04-07-87 
04-07-87 
07-02-89 
16-05-90 


Data 
Registrazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


-——_eecr@cnrre@*.’@_roemtt1__———_tttt1@@l@@+ {= 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
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STILNOX | 
data prima registrazione specialita 05-12-89 Codice Specialita 26695 Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026695 015 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 05-12-89 01-06-95 


STIRITES 
Codice Specialità! — 27205 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Titolare AIC ULLY 


N AIC Confezione 
027205 018 3 TAVOLETTE 5 X 5 250 MG 
027205 032 50 TAVOLETTE 1 X 110 MG 


STIMUZIO 


VITTI A I II iii 


N. AIC Confezione 
025495 045 40 COMPRESSE 500 MG 
025495 058 FLACONE SCIROPPO 120 ML 
025495 060 COLLUTTORIO FLACONE 100 ML 
025495 072 LAVANDA VAG. 10 BUSTINE 8 G 
025495 084 12 OVULI 3 G 


STINAGOL 
Codice Soecialita 21084 


data prima registrazione specialità 09-12-82 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Fascia 
Rimborsab:lità SSN 


C 


C 
C 
C 
C 


Titolare AIC SERONO 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


30-04-92 
30-04-92 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità 12-03-85 Codice Specialita 25495 Titolare AIC BKF | 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


MU AIC Confezione 
021084 013 ELIXIR FLACONE 140 G 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


STOMGY 


data prima registrazione specialita 27-07-85 Codice Specialità 24853 


N AIC Confezione 
024853 069 50 COMPRESSE SOLUBILI 200 MG 


STRAMINOL 


data prima registrazione specialità. 28-03-55 Codice Soecialita 9846 


N. AIC Contezione 
09846 027 COLLUTTORIO 4% 20 ML 
09846 041 30 COMPRESSE 1 MG 


— 844 — 


Titolare AIC SARK 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AIC BRACCO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 


09-12-82 


Data 
Registrazione 


22-04-89 


Data 
Registrazione 


06-17-57 
10-05-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


STRANOVAL 


data prima registrazione specialità 


N AIC 
023396 017 


STRATENE 


data prima registrazione specialità 23-01-75 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


10-11-81 Codice Specialta 23396 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N_AIC 
023215 027 


STRATOFER 


data prima registrazione specialità. 10-05-93 


“Codice Specialità 23215 Titolare AIC SIGMATAU 
Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 
30 CAPSULE 100 MG C 


Data 
Registrazione 


23-01-75 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NOAIC 
028128 015 
028128 027 
028128 039 


STREPTASE 


data pnma registrazione specialità 23-12-75 


Codice Specialità 28128 Titolare AC ITALFARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
10 FLAC.NI ORALI 1200 MG C 
10 BUST.NE ORALI 1200 MG C 
10 COMPRESSE 1200 MG C 


Data 
Registrazione 


10-05-93 
10-05-93 
10-05-93 


Da a 
Rinnovo 


N AIC 
020668 051 
020668 063 
020668 075 


Codice Specialita: 20568 Titolare AIC ISTITUTO BEHRING 
Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 
1 FLAC LIOF 250000 UI H 
1 FLAC LIOF 750000 Ul H 
1 FLAC LIOF 1500000 UI H 


Data 
Registrazione 


12-02-86 
12-02-86 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


STREPTO-PLUS 
data onma registrazione specialita 02-07-80 


N AIC 
022384 010 
022384 022 


STREPTOCOL 


data pnma registrazione specialita. 08-02-80 


NO AIC 
05166 018 
05166 020 


Codice Specialità 22384 Titolare AIC MOLTENI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
BB 0S SOSPENSIONE 100 ML C 
20 COMPRESSE G 
Codice Speciaiià 5166 Titolare AIC MOLTENI 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE C 
OS SOSPENSIONE 80 G C 


— #40 


Data 
Registrazione 


02-07-80 
02-07-80 


Data 
Registrazione 


08-02-80 
08-02-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
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STREPTOMAGMA 
data prima registrazione specialita 30-03-56 Codice Soecialità ‘11068 Titolare AIC WYETH 
bikcccli0lmm_ ‘“1#Tr_r_ru rl. [ig lle ciccio 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
011068 032 SOSPENSIONE 0S 90 ML Cc 15-12-87 01-06-95 
011068 044 12 COMPRESSE Cc 15-12-87 01-06-95 
011068 057 6 BUSTINE SOSPENSIONE MONODOSE 10 Mi C 26-09-96 01-06-95 


STREPTOMICINA SOLF.$SQ0U138 


data prima registrazione specialità: 03-06-54 Codice Soecialita 2992 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
02992 016 1 FIALA 1G A 03-06-54 01-06-95 
SYREPTOMICINA SOLFATO MENARINI 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26034 Titolare AIC. MENARINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026034 913 IM 1 FLAC.NO + 1 F SOLV C 30-07-87 01-06-95 


STREPTOSIL NEOMICINA 
data pnima registrazione specialità 11-02-78 Codice Specialità: 23589 


LITTA AAT TA TT ATA ZZZ EAT ZE n 


Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023589 031 POLVERE 10 G C 13-05-89 01-06-95 
023589 043 = POMATA20G C 13-05-89 01-06-95 


STRESSEN 
data prima registrazione specialità: 28-02-74 Codice Specialità 22960 Titolare AIC MEDOSAN 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022960 037 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 29-12-92 01-06-95 


STRYCIN 
data prima registrazione specialita: 29-04-67 Codice Specialità 5012 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
06012 013 SCIROPPO 5% 60 ML Cc 29-04-67 01-06-95 


— 846 — 
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STUGERON 


data prima registrazione specialità: 04-06-83 


Codice Specialta 21688 Titolare AIC. JANSSEN 


Serie generale - n. 26 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021688 015 50 COMPRESSE 25 MG C 
021688 027 FORTE 20 CAPSULE 75 MG C 
021688 054 GOCCE ORALI 75 MG/ML 30 ML C 


Data 
Registrazione 


04-06-83 
04-06-83 
04-06-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


SUCRAGER 
data prima registrazione specialità: 05-09-96 Codice Specialità 31811 Titolare AIC- RIPARI GERO 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
031811 019 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% À 
031811 021 30 BUSTINE SOSPENSIONE OS 5 ML/1 G A 


Data 
Registrazione 
05-09-96 
05-09-96 


Data 
Rinnovo 


SUCRALFIN 
data prima registrazione specialità 01-10-85 Codice Specialità 25822 Titolare AIC INVERNI BEFFA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
025822 014 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 
025822 026 40 COMPRESSE 1 G A 
025822 040 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 200 ML 20% A 
025822 053 30 BUSTINE GRANULATO 2 G A 


SUCRAMAL 


Codice Specialità 25724 Titolare AIC SANOFI 


data prima registrazione specialita: 20-06-85 


Data 
Registrazione 


01-10-85 
01-10-85 
11-05-91 
22-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
025724 030 GRANULATO 30 BUSTINE 1 G A 
025724 042 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A 


Data 
Registrazione 
30-03-95 
30-03-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


SUCRATE 
data prima registrazione specialita: 30-07-87 Codice Specralità: 25652 Titolare AIC LISAPHARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025652 013 30 COMPRESSE 1 G A 
025652 037 OS 30 BUSTINE 1 G A 
025652 049 GEL OS 30 BUSTINE 5 ML 1 G A 


Data 
Registrazione 


30-07-87 
30-07-87 
28-05-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


SUDAFED CO 
data prima registrazione specialità 28-05-92 Codice Specialità 27994 Titolare AIC GLAXO WELLCOME 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027994 019 10 COMPRESSE C 


RES Joe 


Data 
Registrazione 


28-05-92 


Data 
Rinnovo 
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| SUDAFED RAFEREDDORE 


data prima registrazione specialità 20-12-84 Codice Specialità 25527 Titolare AIC WARNER LAMBERT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025527 058 20 COMPRESSE 30 MG C 10-04-95 01-06-95 
025527 060 SCIROPPO 100 ML 600 MG C 10-04-95 01-06-95 
SUFENTA 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28744 Titolare AIC: JANSSEN 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsab:lità SSN Registrazione Rinnovo 
028744 011 EV 5 FIALE 5 ML 50 MCG/ML H 31-10-94 
SUFREXAL 
| data pimma registrazione specialità. 30-07-87 Codice Specialità 25958 Titolare AIC JANSSEN PHARMACEUTICA NV. 


N AIC 
025958 012 


SUGAST 


data pnma registrazione specialità 16-07-85 Codice Specialta 25762 


Confezione 
30 COMPRESSE 40 MG 


Rimborsab:ità SSN 


C 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


30-07-87 


Data 
Rinnavo 


01-06-95 


N AIC 
025762 079 
025762 081 
025762 093 
025762 105 
025762 117 


SUGUAN 


data pnma registrazione specialità 23-08-72 


Confezione 

30 BUSTINE 0S 1 G 

90 COMPRESSE 500 MG 

40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G 

1 FLAC SOSPENSIONE 05 200 ML 20% 
30 BUSTINE GRANULATO 2 G 


Codice Specialità 22652 


Rimborsabilità SSN 


A 


> Db PL» » 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NO AIC 
022652 010 


SUGUAN CA 


| © data onma registrazione specialità 18-06-93 


N AIC 
027174 010 


Confezione 
40 COMPRESSE 25 + 25 MG 


Confezione 
40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 25 MG 


Codice Specialità 27174 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC. 


Rimborsabiltà SSN 
À 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Registrazione 


23-08-72 


Data 


Registrazione 


18-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
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SULAMID 
data prima registrazione specialita 05-03-93 


Codice Specialita 27547 


N AIC Confezione 
027547 013 12 COMPRESSE 50 MG 


SULARTRENE 


data pnma registrazione specialità 04-08-84 Codice Specialita 25390 


NO AIC Confezione 
025390 016 20 COMPRESSE MG 100 


025390 028 30 COMPRESSE MG 100 


SULDEX 
Codice Specialta 27188 


data prima registrazione specialita 01-12-89 


Titolare AIC BALDACCI 


Fascia 
Rimborsabilta SSN 


B 


Titolare AIC NCOSN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC ERREKAPPA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


05-03-93 


Data 
Registrazione 


04-08-84 
04-08-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
0i-06-95 


AL AIC Confezione 
027188 010 50 CAPSULE 150 ULS 
027188 022 IM 10 FIALE 300 ULS 
SULEN 


data pnma registrazione specialità 31-10-80 Codice Specialita 24107 


N AIC Contezione 
024107 029 20 COMPRESSE 200 MG 


SULFILE 
Codice Specialità 23588 


data prima registrazione specialita. 11-02-78 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 
Cc 


Data 
Registrazione 


01-12-89 
01-12-89 


Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC POLI 


Data 
Registrazione 


31-10-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
023588 015 30 COMPRESSE 400 MG 
023588 027 10 F LIOF 200 MG + 10 F SOLV 
SULIC 


data prima registrazione specialita 28-04-82 Codice Specialità 24630 


N. AIC Confezione 
024680 062 30 COMPRESSE 200 MG 


024680 074 10 SUPPOSTE 200 KG 
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Fascia 
Rimborsabilta SSN 


C 
C 


Titolare AIC CROSARA 


Fascia 
Rimborsab.ita SSN 


Data 
Registrazione 


11-02-78 
07-06-84 


Data 
Registrazione 


28-04-82 
30-03-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


SULIDE 


data prima registrazione specialità: 26-04-96 


N AIC 
029125 010 


029125 022 
029125 034 


SULINOL 


data prima registrazione specialità: 04-11-82 


Codice Specialità 29125 


Confezione 
30 COMPRESSE 100 MG 


30 BUSTINE 100 MG 
10 SUPPOSTE 200 MG 


Codice Specialità: 24184 


Titolare AIC* 


VIRGINIA 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 66 
A 66 


Data 
Registrazione 


26-04-96 
26-04-96 
26-04-96 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
024184 018 


SWLMEN 


data prima registrazione specialità: 17-06-82 


N 'AIC 
024687 016 


024687 028 
024687 030 


SULOVES 


N AIC 
026656 037 


026656 049 
026656 052 
026656 064 


SULPERAZONE 
data onma registrazione specialità: 20-09-96 


N AIC 
028409 011 


028409 023 
028409 035 
028409 047 


data prima registrazione specialità: 12-09-88 


Confezione 
30 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 24687 


Confezione 
AD 20 COMPRESSE 


BB 20 COMPRESSE 
FLACONE SCIROPPO 100 ML 


Codice Specialità 26656 


Confezione 
50 CAPSULE 150 ULS 


IM IV 10 FIALE 300 ULS 
50 CAPSULE 250 ULS 
IM IV 10 FIALE 600 ULS 


Codice Specialità: 28409 


Confezione 
INIETT. FLACINO 1 G 


INIETT. FLACNO 1,5 G 
INIETT. FLAC.NO 2 G 
INIETT. FLAC.NO 3 G 
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Titolare AIC ISTITUTO CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 04-11-82 
Titolare AIC. MENARINI 
Fascia Data 
Rimborsabuità SSN Registrazione 
C 17-06-82 
C 17-06-82 
C 17-06-82 
Titolare AIC LAMPUGNANI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
Cc 
C 


Titolare AIC PFIZER 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


C 
C 
C 


Data 
Registrazione 


17-02-89 
17-02-89 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


20-09-96 
20-09-96 
20-09-96 
20-09-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnovo 


1-2-1997 


SULREUMA 
data prima registrazione specialita 15-04-83 


Codice Specianta. 24980 


N AIC Confezione 
024980 031 30 COMPRESSE 200 MG 
024980 043 10 SUPPOSTE 200 MG 
SULTON 


data prima registrazione specialità 22-04-89 Codice Specialita 27164 
N AIC Confezione 
027164 110 10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV 


027164 122 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 


027164 134 10 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG 
027164 134 10 FILACONCINI ORALI 10 ML 
SUMADOL 


data prima registrazione specialità 28-11-91 Codice Specialità 27977 


N AIC Confezione 
027977 091 2 SIR. 6 MG SENZA AUTOINIETTORE 
027977 103 4 COMPRESSE 100 MG 
027977 115 2 SIR 6 MG/AUTOINIETT PENKIT 
SUMESTIL 


data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialita 28522 


N AIC Confezione 
028522 011 1 F. LIOF 250 MCG + F_SOLV 2 ML 
028522 023 1F LIOF 3 MG+1F SOLV 2 ML 
028522 035 1 FIALA 750 MCG + F SOLV 2 ML 


—___—____ 


SUMIGRENE 
data prima registrazione specialità 28-11-91 Codice Specialità 27987 


N AIC Confezione 
027987 039 2 SIR. PRE-RIEMP 6 MG SENZA AUT 
027987 054 4 COMPRESSE 100 MG 
027987 066 2 SIRINGHE PRONTE C/AUTOINIETT. PENKIT 6 MG 


— 851 — 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA L'FFICIALE 


Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC GEYMONAT 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC DUNCAN 


Fascia 
Rimborsabilta SSN 


C 
Cc 
C 


Titolare AIC BAKER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 
H 
Titolare AIC. SIGMATAU 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
B 
B 


FINMEDICAL SRL. 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


15-04-83 
20-12-84 


Data 
Registrazione 


09-11-95 
09-11-95 
09-11-95 
09-11-95 


Data 
Registrazione 


28-12-95 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
17-10-96 


Data 
Registrazione 


28-11-91 
28-11-91 
06-10-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


SURMMNAIR 
data pnima registrazione specialità 17089 pecialtà. 27684 Titolare AIC ZANIBON GROUP 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
027684 012 30 COMPRESSE EFFERV 0,25 MG C 
027684 024 30 COMPRESSE EFFERY 0,50 MG C 
027684 063 AREOSOL DOSATO 40 MG/0 2 MG GC 
SUCACIAMIT 
data prima registrazione speciaiità: 18-02-67 Codice Specialità 9931 Titolare AIC BIOPROGRESS 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
09931 D15 RAFFORZATO 40 CAPSULE MAST C 
SUPERNO 


data prima registrazione specialità: 27-03-81 


Cogice Specialità 24339 Titolare AIC LIFEPHARMA 


Data 


Registrazione 


17-08-94 
17-08-94 
17-08-94 


Data 
Registrazione 


18-02-67 


Data 
Rinnovo 


vata 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione R'mborsabilità SSN 
024339 018 IM FL 500 MG + F 2 ML C 
0243282 020 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 
024339 044 IM FL 750 MG+F3 ML C 
024339 057 VENA 1 FL 1G+F 10 ML C 


Data 
Registrazione 
27-03-81 
27-03-81 
27-03-81 
27-03-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 
07-06-95 
0Î-06-95 


SUSERTRHICL 
data nrima registrazione specialità. 05-00-81 Codice Specialità 23305 Tiolare AIS. FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
023805 017 SCIROPPO 150 ML C 
023805 029 AD 30 BUSTINE G 5 C 
023805 031 BB 30 BUSTINE G 5 C 


SUPPOSTE DI GLICCRINA VITI 


data prima registrazione specialità 27-06-91 Codice Specialità 27880 Titolare AIC BOOTS 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0278830 018 AD 6 SUPPOSTE 2,5 G C 
027880 020 AD 12 SUPPOSTE 2,5 G C 
027880 032 AD 18 SUPPOSTE 2,5 G C 


SUPPOSTE SLIGER.S.PELLEGRIMO 
data prima registrazione specialità: 30-09-91 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028181 016 AD 18 SUPPOSTE C 
028181 028 BB 18 SUPPOSTE Cc 
028181 030 LATTANTI 12 SUPPOSTE C 
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Codice Surcialità: 28181 Titolare AIC SYNTHELABO 
iaia nil c-_————@Ò_ iso’ iui 


Data 
Registrazione 
05-05-81 
29-04-85 
29-04-85 


Data 
Registrazione 
27-06-91 
27-06-91 
27-06-91 


Data 
Regsstrazione 
30-09-91 
30-09-97 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0Î-06-95 
01-06-95 


Data 
‘Rinnovo 
07-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


1-2-1997 


Supplemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SUPFOSTE GLICERINA 6 ERBA 
data prima registrazione specialtà 21-09-79 


NUO AIC 
05858 016 


05858 028 
05858 030 
05858 042 
05858 055 


Confezione 
AD 12 SUPPOSTE 


AD 18 SUPPOSTE 
BB 12 SUPPOSTE 
BB 18 SUPPOSTE 
LATTANTI 12 SUPPOSTE 


SUPPOSTE GLIGERINA GIULIANI 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità 5858 


Codice Specialità. 28838 


Titolare AIC 


CARLO ERBA 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 


(© ig o a So 


Titolare AiC 


GIULIANI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
13-05-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


A. AIC 
028838 011 


028838 023 
028838 035 


Confezione 
AD 18 SUPPOSTE 


BB 18 SUPPOSTE 
LATTANTI 12 SUPPOSTE 


SUPPOSTE MIDY 


data prima registrazione specialità 27-07-84 


Codice Spectahtà 8453 


Fascia 


Rimborsab.lita SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


MAGGIONI 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
37-20-94 


Data 
Rinnovo 


N AIG 
08453 033 


08453 045 


SUPRASEF 


data prima registrazione specialità 29-10-94 


Confezione 
10 SUPPOSTE 


POMATA 40 G 


Codice Specialità 28855 


Fascia 


Rimporsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


IRBI 


Data 
Registrazione 


10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


NU AIC 
028855 017 


028855 029 


SUPRADYVN 


data prima registrazione specialità 07-03-61 


Confezione 
5 COMPRESSE 400 MG 


GRAN. SOSPENSIONE 05 100 MG/5 ML 


Codice Specialità. 


18622 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titotare AIC 


ROCHE 


Data 
Registrazione 


29-10-94 
29-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
018622 074 
018622 086 
018622 098 


Confezione 
10 CONFETTI 


30 CONFETTI 
10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 


— 853 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


G 


Data 
Registrazione 


15-07-91 
15-07-91 
15-07-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029288 014 FLACONE 240 ML H 17-11-95 
SUPRAX 
data prima registrazione specialità 17-04-90 Codice Specialta 27127 Titolare AIC CYANAMID 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Regis. azione Rinnovo 
027127 012 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 17-04-90 01-06-95 
027127 036 5 COMPRESSE 400 MG A 28-03-92 01-06-95 
027127 051 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 2% 100 ML A 28-03-92 01-06-95 
SUPRECUR | 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28243 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
028243 018 1 FLACONE 10 G + EROGATORE C 31-10-94 


SUPREFACT 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità: 25540 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025540 016 SC 1 FLAC. 5,5 ML 1 MG A 06-08-85 01-06-95 
025540 028 NASALE 1 FLAC. 10 MG/DOSE 100 EROGAZIONI + EROGATORE A 06-08-85 01-06-95 
025540 030 DEPOT 1 SIRINGA MONOUSO A 28-04-93 01-06-95 


SURALGAN 


data pmma registrazione specialità. 20-08-85 Codice Specialità 25996 Titolare AIC POLI 


Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025996 063 30 COMPRESSE 300 MG A 66 24-10-87 01-06-95 
025996 087 30 BUSTINE 300 MG A 66 24-10-87 01-06-95 
025996 101 10 SUPPOSTE 300 MG C 24-10-87 01-06-95 
SEE ERRE EEA 
SURFACTAL 
| data prima registrazione specialità: 01-07-87 Codice Specialità 26751 Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026751 02€ IV FLACONE 50 ML C 05-05-88 01-06-95 


— 854 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario “alla GAZZETTA UFFICIALE 


SURFOLASE 


data prima registrazione specialità 19-06-92 


Codice Specialità 27044 


Titolare AIC 


POLI 


Serie generale - n. 26 


NUAIC Confezione 
027044 015 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG 
027044 027 AD 30 BUSTINE 100 MG 
027044 039 30 CAPSULE 100 MG 
027044 041 FLACONE SCIROPPO 1% 200 ML 
SURGAMYL 


data prima registrazione specialità: 25-02-84 Codice Specialità: 25195 


N. AIC Confezione 
025195 025 30 COMPRESSE 300 MG 
025195 037 10 SUPPOSTE 300 MG 
025195 052 30 BUSTINE GRANULATO 300 MG 
025195 064 IM 6 F_LIOF 200 MG + 6 F. SOLV 
SURNMONTIE 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità 20118 


N AIC Confezione 
020118 016 50 COMPRESSE 25 MG 
920118 028 20 COMPRESSE 100 MG 
020118 030 GOCCE OS 20 ML 4% 
SURVEGETOR 


data prima registrazione specialità. 16-03-83 Codice Specianta: 24792 


N AIC Confezione 
024792 018 100 20 COMPRESSE 100 MG 


SUSGAGRD 
Codice Specialita 25248 


data prima registrazione specialità 17-03-84 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


eMeMeMme; 


Titolare AIC 


CORVI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


OPOPDd 


Titolare AIC 


Rimborsabiita SSN 


A 
A 
A 


Titolare AIC 


Rimborsabilta SSN 


A 


Titolare AIC 


66 


66 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


EUTHERAPIE 


Data 
Registrazione 
19-06-92 
19-06-92 
19-06-92 
19-06-92 


Data 
Registrazione 
18-03-85 
02-07-85 
02-07-85 
17-12-87 


Data 
Registrazione 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-08-95 
01-06-95 
01-06-95 


TIT AAA ZA TTT Zi _nn] 


Fascia 


PIERREL 


Data 
Registrazione 


16-03-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


AUAIC Confezione 
025248 016 50 COMPRESSE MG 2,5 


SUSTANOR 


data prima registrazione specialita 01-12-59 Codice Specialità 16094 


NM. AIC Confezione 
016094 017 IM 1 F1 ML 
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Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


Rimborsabiltà SSN 


C 


Fascia 


ORGANON (OLANDA) 


Fascia 


Data 
Registrazione 


17-03-84 


Data 
Registrazione 


01-12-59 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


SUSTEMIAL i 
data prima registrazione specialita 04-05-93 Codice Specialità 26688. Titolare AIC MALESCI 
elica e ola, i Culo di0 cc »’Q—oui comò ri 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026688 010 10 FLACONCINI MONODOSE 300 MG C 04-05-93 


SUSTERNIULG 
data prima registrazione specialita 19-11-82 Codice Specralita 24118 Titolare AIC: MALESCI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024118 059 OS 10 FL TAPPO SERBATOIO 500 MG C 18-06-93 01-06-95 
SWEEYLY 
data prima registrazione specialità 24-04-96 Codice Specialità 32653 Titolare AIC GERMO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032653 014 COLLIRIO FLACONE 20 ML C 24-04-96 
SYLLAMALY 
data pmma registrazione specialità 04-10-80 Codice Specialità. 23275 Titolare AIC BOUTY 
olii rl 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
023275 050 POLVERE 250 G C 27-07-93 01-06-95 
023275 062 POLVERE 100 G C 27-07-93 01-06-95 
| SYMPATOL 
data prima registrazione specialità 23-08-72 Codice Specialità 3268 Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
03268 012 ORALE SOLUZIONE 10 G 10% C 23-08-72 01-06-95 
03268 024 ORALE SOLUZIONE 25 G 10% C 23-08-72 01-06-95 
03268 051 SC IM IV 6 FIALE 1 ML 0,06 G C 23-08-72 01-06-95 
SYNAGCYKEN 
data prima registrazione specialità 18-02-67 Codice Specialità 20780 Titolare AIC CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnove 
020780 019 IM IV 1 FIALA 0,25 MG B 49 16-02-67 01-06-95 
020780 021 DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 1 MG C 27-09-68 01-06-95 
020780 033 DEPOT IM 1 FLAC. 2 ML 2 MG B 49 27-09-68 01-06-95 


— 856 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SYNALGO 


data prima registrazione specialita 15-09-84 Codice Specialità 25082 


N AIC Confezione 
025082 052 340 30 COMPRESSE 
025082 064 AD 10 SUPPOSTE 
025082 076 BB 10 SUPPOSTE 
025082 088 500 30 COMPRESSE 680 MG 
SYNAREL 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28011 


N AIC Confezione 
028011 017 SOLUZ ENDONAS 2 MG/ML FLAC 10 ML 


SYNCHRODYN 1-17 


data prima registrazione specialità 17-10-80 Codice Specialità 24277 


N AIC Confezione 
024277 016 2F0,1 MG 1 ML 
024277 042 2 FIALE 1 ML/10 MCG 


SYNPLEX 
Codice Specialità. 24722 


data prima registrazione specialita 17-06-82 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC GEYMONAT 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 29-05-93 
C 29-05-93 
C 29-95-93 
A 66 29-05-93 
Titolare AIC RECORDATI 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 31-10-94 
‘Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 04-02-82 
C 01-03-89 


Titolare AIC 


RECORDATI 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


NU AIC Confezione 
024722 011 30 CAPSULE 275 MG 
024722 023 FORTE 550 10 SUPPOSTE 550 MG 
024722 035 10 SUPPOSTE 275 MG 
024722 047 FORTE 30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG 
024722 086 FORTE 30 BUSTINE GRANULATO 550 MG 
024722 098 FORTE 550 IM 6 FIALE 550 MG 


SYNTAR!S 


data prima registrazione specialita 06-03-85 Codice Specralta 24721 


N. AIC Confezione 
024721 021 SPRAY NASALE 24 ML 0,025% 200 DOSI 


024721 033 BRONCHIALE 1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML 


ee 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


O » _ pa O O 


Titolare AIC 


66 
66 


RECORDATI 


Fascia 


Rimbersabilità SSN 


B 
A 


Data 
Registrazione 


17-06-82 
17-06-82 
20-12-84 
20-12-84 
27-04-91 
27-04-91 


Data 
Registrazione 


06-03-85 
31-10-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


SYNTOCINON 


data prima registrazione specialita 29-12-83 Codice Specialità 14684 


N. AIC Confezione 
014684 029 IM IV 6 FIALE 1 ML SUI 


SYSCOR 
Codice Specialità 26667 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC SANDOZ WANDER PHARMA AG 


Lic ice. cir lai 1 19 9 9..i;i. r(‘r@0ccIil gi 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC BAYER 


Data 
Registrazione 


29-12-83 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NO AIC Confezione 
026667 028 24 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registrazione 


15-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


SYSTEM 
data prima registrazione specialità 15-04-72 Codice Speciahtà: 22474 Titolare AIC CHIESI 


N. AIC Contezione 
022474 011 AD 20 COMPRESSE 
022474 035 OS SOSPENSIONE 100 ML 
SYSTEN 


data prima registrazione specialita: 01-06-95 Codice Specialità: 28648 


N AIC Confezione 
028648 018 6 SISTEMI TRANSDERMICI 50 MCG/DIE 


T SED 100 


data prima registrazione specialita 08-03-84 Codice Specialità. 10519 


N AIC Confezione 
010519 054 20 CAPSULE OROSOLUBILI MENTA 
010519 066 20 CAPSULE OROSOLUBILI LIQUIRIZIA 
010519 078 FLACONE SCIROPPO 180 G 


TAC ESOFAGO 


data pruma registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità: 28560 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC JANSSEN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


À 


Titolare AIC FOLI 


Fascia 
Amborsabilita SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC BRACCO 


Data 
Registrazione 


15-04-72 


19-04-72 


Data 
Registrazione 


01-06-95 


Data 
Registrazione 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


ii I TTT I II IT Iii in 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028560 011 BARATTOLO 30 G 


— 858 — 


Fascia 
Rimborsabillità SSN 


H 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TACHIPIRINA 
data prima registrazione specialita 05-06-81 Codice Specialità. 12745 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
012745 016 FLACONE SCIROPPO 120 ML 2,4% C 
012745 028 10 COMPRESSE 500 MG C 
012745 042 10 SUPPOSTE 250 MG C 
012745 055 10 SUPPOSTE 500 MG C 
012745 067 10 SUPPOSTE 1 G C 
012745 079 10 MICROSUPPOSTE 125 MG C 
012745 081 GOCCE ORALI 30 ML 10% C 
012745 093 20 COMPRESSE 500 MG C 
012745 105 30 BUSTINE GRAN. EFFERV 500 MG C 
012745 129 20 BUSTINE GRAN EFFERV. 125 MG C 
012745 131 20 BUSTINE GRAN EFFERV 500 MG C 
TACHIPIRINA € 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 .Codice Specialta 28818 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028818 019 20 BUSTINE GRAN EFFERV C 
028818 021 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 


TAD 
data prima registrazione specialita 02-11-89 Codice Specialità 27154 Titolare AIC BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027154 018 300 5 FL. LIOF +5 F SOLV 3 ML C 
027154 020 300 10 FL LIOF + 10 F_SOLV 3 ML C 
027154 032 600 5 FL LIOF + 5 F. SOLV 4 ML C 
027154 044 600 10 FL LIOF + 10 F_ SOLV 4 ML C 
027154 057 FL LIOF 25G + FL SOLV 25 ML H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
05-06-81 
05-06-81 
11-04-86 
31-12-92 
14-10-95 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
27-11-95 


Data 
Registrazione 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
02-11-89 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


TADENRAN 
data prima registrazione specialita 15-05-72 Codice Specialità: 22578 Titolare AIC FOURNIER 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022578 037 30 CAPSULE 50 MG C 


Data 
Registrazione 


06-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TAG-TISH 
data prima registrazione specialita 28-10-95 Codice Specralita 32037 Titolare AIC FALQUI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
032037 018 TAMPONCINO DISINFETTANTE C 


-— 859 — 


Data 
Registrazione 


28-10-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


N AIC Confezione 

023572 023 200 IM 12 FIALE 2 ML 200 MG 
023572 047 200 59 COMPRESSE 200 MG 
023572 062 400 50 COMPRESSE 400 MG 
023572 074 200 30 BUSTINE 200 VG 
023572 086 200 40 BUSTINE 200 MG 
023572 098 200 50 BUSTINE 200 MG 
023572 100 400 30 BUSTINE 400 MG 
023572 112 400 40 BUSTINE 400 MG 
023572 124 800 30 COMPRESSE 800 MG 
023572 136 800 30 BUSTINE 800 MG 
023572 148 400 50 BUSTINE 400 MG 


TAKA DIASTASE 


| data prima registrazione specialita 17-02-56 


Codice Specianta 10178 


Titolare AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 48 
C 
A 48 
C 
C 
C 
C 
C 
A 48 
A 48 
A 48 
WARNER LAMBERT 


Serie generale - n. 26 


TAGAMET 
data prima registrazione specialita 12-01-78 Codice Specialità 23572 Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM S PA | 


Data 
Registrazione 
12-01-78 
12-01-78 
11-02-82 
11-02-82 
17-02-82 
11-02-82 
11-02-82 
11-02-82 
02-07-85 
02-07-85 
16-10-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


A AIC Confezione 
010178 073 25 CONFETTI PEPSINA + PANCREATINA 


TAREMIONALI 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialita 28692 


C 


Titolare AIC 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


DIBRA 


Data 
Registrazione 


20-04-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NO AIC Confezione 
028692 010 IM 1 FLAC.05G+F SOLV 
028692 022 IM 1 FLAG <G+ F SOLV 
028692 034 IV 1 FLAC 05G+F SOLV 
028692 046 IV 1 FLAC 1G+F SOLV 


TARKUS 


data prima registrazione specialità 27-07-87 


Codice Specialita. 25290 


H 


H 
H 
H 


Titolare AIC 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


PHARMACIA 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-70-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 


025290 014 1 FIALA 40 MCG / 2 ML 
025290 026 1 FIALA 5 MCG: 1 ML 


TALGAL 


data prima registrazione specialità 20-10-84 Codice Specialità 24323 


N. AIC Confezione 
024323 040 50 BUSTINE GRANULARI 
024323 053 1000 50 BUSTINE GRANULARE 


— 860 — 


Titolare AIC 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 
C 


PHARMARECORD 


Fascia 


Rimborsabilttà SSN 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
27-07-87 01-06-95 
27-07-87 01-06-95 

iti lie 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
27-06-91 01-06-95 
27-06-91 0î-06-95 


Serie generale - n. 26 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TALOFEN 
data prima registrazione specralità 18-05-57 Codice Soecialtà 12611 Titolare AIC FOURNIER 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione» Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
012611 099 25 COMPRESSE 25 MG C 10-07-95 01-06-95 
012611 101 IM IV 6 FIALE 50 MG C 10-07-95 01-06-95 
012611 113 IM IV 10 FIALE 50 MG C 10-07-95 01-06-95 
012611 125 FLAC. GOCCE 30 ML C 10-07-95 01-06-95 


TALOXA 
data prima registrazione specialita. 29-11-95 Codice Specialità 30822 Titolare AIC SCHERING PLOUGH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
030822 011 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 230 ML 600 MG/5 ML A 29-11-95 
030822 023 40 COMPRESSE 400 MG A 29-11-95 
030822 035 40 COMPRESSE 600 MG À 29-11-95 


TRISEUFIA 
data prima registrazione specialità 19-01-76 Codice Specialta 22598 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022598 027 CREMA VAG. 30 G C/AP C 29-07-77 01-06-95 
FALWIN 
data prima registrazione specialita 26-09-69 Codice Specialità 21410 Titolare AIC SANOFI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
021410 030 IM IV SC 5 FIALE 1 ML 30 MG A 27-07-95 01-06-95 
021410 042 IM 10 F 1 ML C 27-07-95 01-06-95 
TALWINSUP 
data prima registrazione specialità 26-02-74 Codice Specialità 23056 Titolare AIC SANOFI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
023056 031 6 SUPPOSTE C 27-07-95 01-06-95 
023056 043 12 SUPPOSTE C 27-07-95 01-06-95 


TALWINTAB 
data:prima registrazione specialita. 26-05-72 Codice Specialità 22564 Titolare AIC SANOFI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rirnovo 
022564 037 10 COMPRESSE 50 MG A 27-07-95 01-06-95 
022564 049 20 COMPRESSE 30 MG C 27-07-95 01-06-95 


— 861 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| TAMARINE | 
| data pirma registrazione specialita 09-12-82 Codice Specialita 21528 Titolare AiC SERONO 
be cl cr i3:3f:1:::+: iS’ ico) i’ close i 


NU AIC 


021528 029 
021528 070 


021528 082° 


021528 106 
021528 120 
021528 132 
021528 144 
021528 157 


TAMETIN 


data prima registrazione specialità 18-05-81 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
MARMELLATA 170 G G 
24 COMPRESSE MASTICABILI 
36 COMPRESSE MASTICABILI 
SORBITOLO SCIROPPO 140 G 
BB SACCAROSIO SCIROPPO G 140 
20 BUSTINE G 2,5 
30 BUSTINE G 2,5 
MARMELLATA 260 G 


O 000V01090AO 


Codice Specialta 23604 Titolare AIC CABER 


Data 
Registrazione 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
23-04-83 
23-04-83 
05-05-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


023604 073 
) 

023604 085 

023604 109 


TARSYVI 


data prima registrazione specialità: 06-07-85 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 CONFETTI 200 MG C 
50 CONFETTI 200 MG C 
50 CONFETTI 400 MG A 48 


Data 
Registrazione 
07-06-88 
07-06-88 
07-06-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NO AIC 


025844 046 
025844 061 


TANRIXK 


Codice Specialità 25844 Titolare AIC FARMATRADING 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 CAPSULE 500 MG A 
1 FLAC SOSPENSIONE 0S 100 ML 5% A 


Codice Specialità 20956 


Data 
Registrazione 
23-03-87 
23-03-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM S.A. i 


data prima registrazione specialità: 23-12-75 I 


N AIC 


020956 037 
020956 049 


TANTUM 


data prima registrazione specialità. 10-11-81 


NO AIC 


020378 016 
020378 030 
020378 055 
020378 079 
020378 105 
020378 131 


Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE C 
10 F_ 0,5 ML + 10 SIR MONOUSO C 


Codice Specialità: 20378 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
30 CONFETTI 50 MG C 
AD 10 SUPPOSTE 100 MG C 
BB 10 SUPPOSTE 50 MG C 
GOCCE ORALI 30 ML 3% C 
FORTE POMATA 50 G C 
GEL 50G 5% C 


— 862 — 


Data 
Registrazione 
27-02-92 
24-10-95 


Data 
Registrazione 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
17-06-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TANTUM BIOTIC 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Titolare AIC ANGELINI 


Codice Specialità: 21228 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021228 022 20 CAPSULE C 
021228 034 SOSPENSIONE 0S 120 ML ® 


TANTUM ROSA 


data prima registrazione specralità: 10-11-81 Titolare AIC ANGELINI 


Codice Specialità: 23399 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
023399 013 10 BUST. VAG. 500 MG C 
023399 025 10 FLACNI 500 MG 10 ML C 
023399 037 1 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML C 
023399 049 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML C 
023399 064 CREMA GINEC. 30 G 6 APPLICATORI C 


TANTUM VERDE 


Codice Specialità 22088 Titolare AIC ANGELINI 


data prima registrazione specialità 10-11-81 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 


Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
14-09-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022088 052 FLACONE COLLUTTORIO 120 ML C 
022088 064 FLACONE NEBULIZZATORE 30 ML C 
022088 076 FLACONE COLLUTTORIO 240 ML C 
022088 088 NEBULIZZATORE 15 ML C 
TANTUM VERDE DENTAL 
data prima registrazione speciantà 13-01-93 Codice Specialità 289821 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028821 015 PASTA DENTIFRICIA 120 G C 


TANTUM VERDE P 


Codice Specialità 28494 Titolare AIC ANGELINI 


data prima registrazione specialità 30-04-92 


Data 
Registrazione 
13-01-93 
13-01-93 
31-12-92 
17-06-96 


Data 
Registrazione 


13-01-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028494 033 20 PASTIGLIE 3 MG C 
028494 045 30 PASTIGLIE 3 MG C 


TAPAZOLE 


Codice Specialità: 5472 Titolare AIC LILLY 


data prima registrazione specialità: 27-07-66 


Data 
Registrazione 
13-01-93 
13-01-93 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N. AÎC Contezione Rimborsab:ità SSN 


05472 016 100 COMPRESSE 5 MG A 
— 863 — 


Data 


Registrazione 


27-07-66 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


O TARAZ 
data pruna registrazione specialita 17-02-92 Codice Specialità 28063 Titolare AIC SARK 


N AIC Coniezione 
028063 016 1 FIALA 3 MG/3 ML IV 
028063 028 10 COMPRESSE 1 MG 
028063 030 ivi 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/1 ML 
028063 042 IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML 


TARGET 
Codice Specialità 25089 


data prima registrazione specialità 28-07-83 


NUOAIC Confezione 
025089 018 14 COMPRESSE 100 + 25 MG 
025089 020 21 COMPRESSE 100 + 25 MG 
025089 032 28 COMFRESSE 100 + 25 MG 
TARGOSID 


data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26458 


N AIC Confezione 
026458 012 1 FLAG 200 MG+ 1 FIALA 3 ML 


TASTO 


data prima registrazione specialità 02-11 74 Codice Specialità 23135 


N AIC Contezione 
023135 027 50 COMPRESSE MASTICAB 500 MG 
023135 054 50 BUSTINE 1 G 
TATIG 


data prima registrazione specialità 27-04-93 Codice Specialità 27754 


N AIC Confezione 
027754 011 15 CAPSULE 50 MG 


TATIONIL 


data prima registrazione specialita: 04-07-87 Codice Specialita 26185 


NO AIC Confezione 
026185 D13 5 FIAC LIOF. 300 MG + 5 F SOLV 
026185 025 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F SOLV 
026185 037 5 FLAC. LIOF 600 MG + 5 F SOLV 
026185 049 10 FL. LIOF 600 MG + 10 F SOLV 


— 864 — 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


S7 
57 
57 
57 


pPpPore»r 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


17-02-92 
31-10-94 
04-08-95 
04-08-95 


Titolare AIC LISAPHARMA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
A 28-07-83 
A 28-07-83 
A 28-07-83 
Titolare AIC LEPETIT 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
A 56 30-07-87 
Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data 
Rimporsabilita SSN Registrazione 
C 02-11-74 
G 01-08-80 
Titolare AÎC BIOINDUSTRIA 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 27-04-93 
Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM SPA. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


leone, 


Data 
Registrazione 


04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TAUGLICOLO 


data prima registrazione specialita 02-11-79 Titolare AIC SIT 


Codice Specialità 21600 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
021600 010 SCIROPPO 150 ML C 
021600 059 AD 12 SUPPOSTE C 
021600 061 BB 12 SUPPOSTE C 
021600 073 IM 12 FIALE 2 ML C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


02-11-79 
20-07-91 
20-07-91 
20-07-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 


TAULIZ 
data prima registrazione specialita 22-04-81 Codice Specialità 24263 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
024263 016 20 COMPRESSE 6 MG A 22-04-81 
024263 028 3 20 COMPRESSE 3 MG A 22-04-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95, 
01-06-95 


TAUMA 
data prima registrazione specialità 02-08-91 Codice Specialità. 28100 Titolare AIC VAILLANT 
Fascia 
NUO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
028100 016 FLACONE SCIROPPO 130 G C 


Data 
Registrazione 


02-08-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TAURO 
data prima registrazione specialità 28-12-91 Codice Specialità 26772 Titolare AiC RAVIZZA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026772 020 MITE 20 CAPSULE 150 MG C 
026772 032 20 CAPSULE 250 MG C 
026772 044 20 COMPRESSE RETARD 500 MG C 


ALFA WASSERMANN 


Data 
Registrazione 


28-12-91 
28-12-91 
02-09-96 


Data 
Rinnovo 


TAURSOL 
data prima registrazione specialità 13-02-93 Codice Speciahta 26891 Titolare AIC 
Fascia 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026891 010 20 COMPRESSE 150 MG C 
026891 022 20 COMPRESSE 300 MG C 


Data 
Registrazione 
13-02-93 
13-02-93 


Data 
Rinnovo 


TAUXOLO 
data pnma registrazione specialità. 23-01-85 Codice Specialità 25311 Titolare AIC SIT. 
Fascia 
NO AIG Confezione Rimborsabilità SSN 
025311 010 30 COMPRESSE 30 MG Cc 
025311 022 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc 
025311 034 20 BUSTINE 15 MG lo; 


— 865 — 


Data 
Registrazione 


23-01-85 
23-01-85 
23-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025311 046 IM 6 FIALE 2 ML C 23-01-85 01-06-95 
025311 059 AD 10 SUPPOSTE 30 MG C 23-01-85 01-06-95 
025311 061 BB 10 SUPPOSTE 15 MG C 23-01-85 01-06-95 


e ll lr]PT1IL —àe’” 


TAYLUGIL 
i data prima registrazione specialità. 29-12-83 Codice Specialità: 21001 Titolare AIC SANDOZ o 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021001 021 SCIROPPO 100 ML 10% C 29-12-83 01-06-95 
021001 033 10 COMPRESSE 1 MG C 17-12-87 01-06-95 
021001 045 GEL 0,03% 20 G C 05-03-93 01-06-95 
TAVYVIDAN 
data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Spectalità 27497 Titolare AIC° BALDACCI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027497 027 20 COMPRESSE GASTRORES 40 MG C 12-09-91 01-06-95 


| TAVOR 


data prima registrazione specizità: 29-04-72 Codice Specialità* 22531 Titolare AIC WYETH 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022531 053 20 COMPRESSE 1 MG C 02-01-86 01-06-95 
022531 077 20 COMPRESSE 2,5 MG C 02-01-86 01-06-95 
022531 091 FLACONE GOCCE 10 ML C 26-11-86 01-06-95 
022531 103 EXPIDET 20 DISCOIDI 1 MG C 05-07-90 01-06-95 
022531 127 EXPIDET 20 DISCOIDÌ 2,5 MG C 05-07-90 01-06-95 
022531 139 INIETT 5 FIALE 4 MG H 09-03-95 01-06-95 


TAXOL 
data prima registrazione specialità 30-12-94 Codice Specialità 28848 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028848 012 FIALE 30 MG H 30-12-94 
TAROYERE 
data prima registrazione specialita: 21-05-96 Codice Specialità: 32391 Titolare AIC RHONE POULENC RORER SA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032391 017 1 FIALA 20 MG/0,5 ML CONCENTRATO PER INFUSIONI LV. H 21-05-96 
0323917 029 80 MiG/2,0 ML 1 FIALA CONCENTRATO PER INFUSIONE LV H 21-05-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TAZOBAC 


data prima registrazione specialita: 31-10-94 Titotare AIC IRBI 


Codice Specialta 28512 


Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
028512 010 1 FLAC. LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC A 
028512 022 1 FLAC LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC A 


TAZOGIN 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28249 Titolare AIC CYANAMID 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028249 011 1 FLAC LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC A 
028249 023 1 FLAC. LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC A 


TEBLOC 


Codice Specialità: 24455 Titolare AIC LAFARE 


data prima registrazione specialità. 25-06-81 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 


024455 014 30 CAPSULE 2 MG B 


TEBRAXIN 


Codice Specialità 28058 Titolare AIC BRACCO 


data prima registrszione specialità: 13-06-92 


Data 
Registrazione 


25-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
028058 093 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG Cc 
028058 105 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 
028058 117 6 CAPSULE 150 MG Cc 
028058 129 6 CAPSULE 200 MG C 
TEFAMIN 
data prima registrazione specialità: 21-09-49 Codice Specialità: 2021 Titolare AIC RECORDATI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN 
02021 018 IM IV 10 FIALE 1,5 ML 240 MG A 
02021 020 IM 10 F 3 ML 0,48 G Cc 
02021 032 IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A 
02021 044 30 CONFETTI 200 MG A 
02021 057 10 SUP. 360 MG C 
02021 069 ELISIR 1 FLAC. 200 ML 1,58% A 


cur 86) 


Data 
Registrazione 


18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Registrazione 


21-09-49 
21-09-49 
21-09-49 
10-05-50 
27-09-49 
09-07-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


YEGENS 


data prima registrazione specialità 16-10-76 


Codice Specialità 23539 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AI: -—"INVERNI BEFFA 


Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 
023539 012 20 CAPSULE 80 MG 
023539 051 20 BUSTINE GRANULATO 80 MG 
023539 063 20 CAPSULE 160 MG 
023539 075 20 BUSTINE GRANULATO 160 MG 


TEGRETOL 
data prima registrazione specialità 13-05-79 


‘ Ceglice Specialità 20602 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Oo o ad 


Titolare AIC: 


Data 
Registrazione 


16-10-76 
30-04-82 
20-12-84 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95. 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
020602 013 50 COMPRESSE 200 MG 
020602 025 30 COMPRESSE 400 MG 
020602 037 1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 2% BB 
020602 049 CR 30 COMPRESSE 200 MG 
020602 052 CR 30 COMPRESSE 400 MG 
020602 076 5 SUPPOSTE 125 MG 


020602 088 5 SUPPOSTE 250 MG 


YEICONIO 
| data prima registrazione specialità: 09-06-89 


Codice Specialità 27167 


CIBA GEIGY 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


O O » ®» » d 


HOECHST FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


08-11-79 
16-03-83 
13-06-79 
01-09-89 
07-09-89 
31-10-24 
31-10-94 


Da'a 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
0î-06-95 


N. AIC 
‘027167 016 


Confezione 


1 F_LIOF 200 MG + F SOLV 3 ML 


YELOANE 


data prima registrazione specialità 19-01-83 


Cadice Specialità = 24881 


Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


H 


Titolare AIC: LEPETIT 


Data 
Registrazione 


09-06-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
024881 017 30 COMPRESSE 60 MG 
024881 031 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 120 ML 
024881 043 FORTE 15 COMPRESSE 120 MG 


| TELDANE D 


data prima registrazione specialità: 04-04-96 


N. AIC 
028895 011 


Confezione 
20 COMPRESSE 60 MG + 120 MG 


Codice Specialità‘ 28895 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 
B 
B 


Data 
Registrazione 


19-01-83 
06-11-87 
01-03-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


————__ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
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Data 
Registrazione 


04-04-96 


Titolare AIC: LEPETIT | 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


TELEBRIX 30 MEGLURMINE 


data prima registrazione specialita: 05-05-84 


Codice Soeciahtà 23439 


Titolare AIC 


BYK GULDEN 


N AIC 
023439 021 


TELEBRIX 38 
data prima registrazione specialità 0505-84 


NO AIC 
023480 054 


TEMETEX 


data prima registrazione specialità: 03-11-78 


Contezione 
FLACONE 100 ML 


Cod:ze Specialità: 23480 


Confezione 
FLACONE 100 ML 


Codice Specialita. 23682 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


H 


Titolare AIC 


BYK GULDEN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Data 
Registrazione 


05-05-84 


Data 
Reg:strazione 


05-05-84 


Dafa 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 


025682 026 
023682 053 
023682 089 
023682 103 
023682 115 
023682 139 


TEMGESIG 


data prima registrazione specialita. 05-04-84 


N AIC 


025215 017 
025215 029 


TEMIIG 


data prima registrazione specialita. 24-10-83 


Confezione 


POMATA 30 G 0,1% 
UNGUENTO 30 G 0,1% 
CREMA 30 G 0,1% 

LOZIONE 30 ML 0,1% 

FORTE POMATA 20 G 0,3% 
FORTE UNGUENTO 20 G 0,3% 


Codice Soecialità 25215 


Contezione 


5 FIALE 1 ML 0,3 MG IM IV 
10 COMPRESSE 0,2 MG 


Codice Scecialità 24149 


Titolare AIC ROCHE 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
Cc 03-11-78 
C 03-17-78 
C 03-11-78 
B 27-04-91 
8 30-04-92 
B 30-04-92 
Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM SPA. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
A 05-04-84 
A 05-04-84 


Titolare AIC 


FARMA UNO 


Data 
Rinnovo 
01-05-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
0î-06-95 


Data 
Rinnavo 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


024149 027 
024149 039 
024149 054 


Confezione 


30 COMPRESSE 200 MG 
50 COMPRESSE 400 MG 
30 COMPRESSE 800 MG 


TEMPORINOLO 
data prima registrazione specialità. 06-07-78 


N AIC 
018684 047 


Codice Specialita 18684 


Confezione 
12 CAPSULE CRONDIDI 
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Fascia 


Rimborsabilita SSN 


Titolare AIC 


LEPETIT 


Fascia 


Rimborsabutà SSN 


C 


Data 
Registrazione 
24-10-83 
24-10-83 
30-07-87 


Data 
Registrazione 


02-01-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


0Î-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


TENAGCIO 
data prima registrazione specialita: 30-07-87 Codice Specialità. 26639 Titolare AIC SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026639 017 IV FLACONE 250 + 250 MG H 30-07-87 01-06-95 
026639 029 IV FLACONE 500 + 500 MG H 30-07-87 01-06-95 
026639 031 IV FLACONE 500 + 500 MG + FLAC. SOLV H 30-07-87 01-06-95 
026639 043 IM 1 FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML À 56 09-11-89 01-06-95 
026639 056 MONOVIAL IV FL 500 MG/500 MG + SOLV 100 ML H 26-09-96 01-06-95 


TENITRAN 
data prima registrazione specialità. 04-09-81 Codice Specialità 21164 Titolare AIC BICINDUSTRIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
021164 013 50 COMPRESSE 2,5 MG C 
021164 025 50 COMPRESSE 10 MG A 


Data 
Registrazione 
04-09-31 
13-10-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


TENGLONE 
data pnma registrazione specizittà: 09-04-83 Codice Specialità: 24929 Titolare AIG LUSO FARMACO 
rascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024929 010 30 COMPRESSE 125 MG A 
TENORETIE 


data prima registrazione specialità: 04-08-82 Codice Specialità: 24737 Titolare AIC ZENECA 


Fascia 
A AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024737 013 14 COMPRESSE 100 + 25 MG C 
024737 025 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A 
024737 037 MITE 28 COMPRESSE 50 + 125 MG A 


TENORRIN 


Codice Specialità 24016 Titolare AIC ZENECA 


data prima registrazione specialità 20-04-79 


Data 
Registrazione 


09-04-83 


Data 
Registrazione 


04-08-82 
04-08-82 
04-08-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione RimLorsabilità SSN 
024016 014 14 COMPRESSE 100 MG A 
024016 026 IV 10 FIALE 10 ML 5 MG A 


TENOXOL 
| data prima registrazione specialità 29-05-93 Codice Specialità 27467 Titolare AIC PULITZER 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
027467 024 AD 30 COMPRESSE 37,4 MG C 
027467 048 AD 30 BUSTINE 37,4 MG C 
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Data 
Registrazione 
20-04-79 
02-05-89 


Data 
Registrazione 
29-05-93 
29-05-93 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 = Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE — er _Serie generale - n. 25 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbors2iulita SSN Reo,strazione Rinnovo 
027467 063 AD FLAC. GRANUL 0,748% 120 ML C 25-45-53 
027467 075 BB 10 SUPPOSTE 19,4 MG C 29-05-93 
027467 087 AD 10 SUPPOSTE 38,8 MG C Z9-05-92 


TENSADIUR 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialita 28211 Titolare AIC CRINOS 


—- 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsanilita SSIJ Registrazione Rinnovo 
028211 011 14 COMPRESSE 5 + 6,25 MG C 31-10-94 
028211 023 14 COMPRESSE 10 + 12,5 MG A 1-10-824 
028211 035 14 COMPRESSE 20 + 25 VG Cc 3î-10-94 
FENSAMIL 
data prima registrazione specialità 30-09-91 Codice Specialita 27662 Titolare AIC ZYMmA 
lui 
Fascie Data nata 
N. AIC Confezione Rimborsehilità SSN Repisirazione Rutnuvo 
027662 028 14 COMPRESSE LACCATE 10 MG A 30-05-91 31-99-95 
027662 042 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A 09-09-96 97-05-95 
TENSILENG 
data prima registrazione specialità: 16-12-83 Cod'ce Specialità. 24023 Titolare AIC CASER 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimboorsabilità SSN Recistrazione Rinnava 
024023 018 50 CAPSULE C 16-12-83 01-06-95 
024023 020 D 50 CAPSULE G 16-12-83 d1-08-95 


TERSIPL'I 
data prima registrazione specialità 23-01-85 Codice Specialità 25565 Titolare AIC FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimoorsabiltà SS! Negistraziona Rinnovo 
025565 021 10 FIALE 20 MG/2 ML Cc 23-01-85 07-26-95 
025565 033 30 CAPSULE 20 MG C 23-01-85 01-06-55 


IR Anne — — rosone” 


TENSCSARI 


data prima registrazione speciatita 13-12-91 Codice Specialità. 27824 Titolare AIC MEAD JOHNSON 
PESCI? Daca Data 
NL. AIC Confezione Rimba. sehiità SSN Registrazione Rinnovo 
027824 010 10 28 COMPRESSE 10 MG lo: 13-12-91 
027824 022 14 COMPRESSE 20 VIG A 13-12-91 
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Serie generale - n. 26 


| VENSOZIDE 
data prima registrazione specialità: 01-06-95 Codice Specialita. 29004 Titoiare AIC MEAD JOHNSON 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 


029004 013 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A 


TENUATE DOSPAN 


data prima registrazione specialità: 10-06-83 Codice Specialta 19749 Titolare AIC LEPETIT 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


10 COMPRESSE 75 MG C 


N AIC Confezione 
019749 011 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
01-06-95 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
10-06-83 01-06-95 


TEOBID 
data prima registrazione specizhità: 27-07-92 Codice Specialità 28551 Titolare AIC LAB.FARM VITA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028551 012 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 6% C 
028551 024 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 4% Cc 
028551 035 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 2% Cc 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
27-07-92 
27-07-92 
27-07-92 


TEOCOR 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità. 28647 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsatilità SSN 
028647 016 14 CAPSULE 50 MG Cc 
028647 028 10 FLACONCINI 50 MG C 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
31-70-94 
31-10-94 


TEORNIN 
data prima registrazione specialità: 18-09-96 Codice Specialità 29198 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsab:lità SSN 
029198 013 30 BUSTINE 100 MG A 66 
029198 025 30 COMPRESSE 100 IMG A 66 


TYEONOVA 
data prima registrazione specialità 13-09-85 


Codice Specialità 25992 Titolare AIC CORVI 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025993 015 RITARDO 30 CAPSULE 100 MG C 
025993 027 RITARDO 30 CAPSULE 200 MG Cc 
025993 039 RITARDO 30 CAPSULE 300 MG C 
025993 041 SOSPENS.100 MG TEOFILLINA/5 ML Cc 
025993 054 SOSPENSIONE 300 MG TEOFILLINA/5 ML C 
025993 066 SOSPENSIONE 200 MG TEOFILLINA/5 ML C 
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Data Data 
Registrazione Rinnovo 
18-09-96 
18-09-96 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
13-09-85 01-06-95 
13-09-85 01-06-95 
13-09-85 01-06-95 
09-03-92 01-06-95 
09-03-92 01-06-95 
09-03-92 01-06-95 


1-2-1997 


TEOPLUYUS 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specralità: 26902 Titolare AIC. FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsab:btà SSN 
026902 015 30 COMPRESSE 300 MG C 
026902 027 30 COMPRESSE 100 MG C 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Data 
Registrazione 


02-05-89 
09-03-92 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


TERAPROST 
data pnma registrazione specialità: 13-02-93 Codice Specialità: 28651 Titolare AIC MALESCÌI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabistà SSN 
028651 014 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG B 
028651 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG B 
028651 040 FLAC. GOCCE 30 ML (2,5 MG/ML) C 


Data 
Registrazione 


13-02-93 
13-02-93 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


TERAZOL 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26535 Titolare AIC CILAG AG 
Fasca 
N AIC Confezione Rimborsatità SSN 

026535 017 CREMA VAG. 0,4% 40 G + 8 APPL 

026535 031 CREMA VAG. 0,8% 30 G + 6 APPL C 
026535 056 6 OVULI 40 MG C 
026535 068 6 OVULI 80 MG Cc 
026535 070 2 OVULI 240 MG G 
026535 082 COMBIPACK 6 OVULI + CREMA 30 G C 


TERBASMIN AEROSOLICO 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 


27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 19-03-80 Codice Specialità 23471 Titotare AIC PHARMACIA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsab:sta SSN 
023471 016 AEROSOL 10 ML 100 MG A 
TVERBITEF 
data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specialità: 28630 Titolare AIC SAMIL 
Fasca 
N. AIC Confezione Rimborsabi:tà SSN 
028630 0170 8 COMPRESSE 250 MG G 
028630 022 16 COMPRESSE 125 MG Cc 
028630 046 CREMA TUBO 20 G 1% Cc 


0a 


Data 
Registrazione 


19-03-80 


Data 
Registrazione 


12-12-92 
12-12-92 
17-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


MRS MIT TETTIAT E nt; — I I _ 
—_ ———————__——n8Éme_—_r——_ym 


SS Ari A iano rt — I IK 


Svpplemento ordini > alle GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


O VERSO VLL 
| data prima registrazione spewialtà 30-07-27 Codice Specialità 25637 Titolare AIC FISONS ITAL CHIMICI 
ei crria Sli ini ca — °° °‘0@@6‘06»6m_’_09m_1.»»Ò ‘° ‘0‘0‘c.cGcCCGO]oO)0@oo o #4 o guiol 


Fascia Data 
M AIC Confezione Rimborsab'ita SSN Registrazione 
026537 013 CREMA VAGINALE 0,4% 40 G C 30-07-87 
025537 025 CREMA VAGINALE 0,8% 30 G G 30-07-87 
026697 037 6 OVULI VAGINALI 40 ME C 30-07-87 
U2663/ U409 5 OVULI VAGINALI B0 Vi C 30-07-87 
026637 052 2 UVULI VAGINALI 240 MG C 30-07-87 
LE alito do 
Codica Spcmalita 27290 Titolare AIC SANDOZ 


data prima registrzzione specr'ità 18-06-92 


Fascia Data 
N AIC Confeziura Rimborsabiltà SSN Registrazione 
027280 028 30 COMPRESSE } MG C 18-06-93 
027280 050 50 COMPRESSE 6 MG C 18-06-93 
027290 055 5 COuPRESSE Z ME C 29-11-95 


ALL SARO IA 
deta orme ragistrezione specise!à: 30-12-64 


= 


Codice SLeciehia 10588 


—-— — 


Titolare AIC: PFIZER 


Fasciz Data 
N AIC Confezione Rimborsa5 "22 SSN Registrazione 
010588 010 PORATA 15 C C 19-08-74 


—. nima regstazione snenelità 25-02-85 Conics Sperziita. 9746 Titolare AIC- GEYMONAT 


Data 
Rinnovo 


0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia Uata Data 
4 MC vonfez ona Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
09746 013 IM 1 F 17 ML 100 MG C 25-02-85 0î-06-95 
09748 025 IM 1 FIALA 2 NIL 250 MG A 36 25-02-85 01-06-95 
PIESTOSTI EI LO “i GUSOrFARM 
daia prima registezione specialià 02-17-79 Codice Specialità 13566 Titolare AIC LUSO FARMACO 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Aimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01566 0i7 DEPOT 1 G 02-11-79 01-06-95 
—_____—_—_—_m 
VIE OTO, 
data primna registrazione specialità: 15-05-95 Codice Specialità 20975 Titolare AIC. STADA 
osa. = 
FASCIA Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabrità SSN Registrazione Rinnovo 
028975 017 TTS 10 10 SIST. TER. TRANSCUTANEO GC 15-05-95 
028975 023 TTS 15 i0 SIST. TER. TRANSCUTANEO C 15-05-95 
028975 035 TTS 10 30 SIST. TER. TRANSCUTANEO C 15-05-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Fascia 
N_AICG Confezione Rimborsabilita SSN 
028975 047 TTS 10 50 SIST TER TRANSCUTANEO C 
028975 050 TTS 15 30 SIST TER TRANSCUTANEO C 
028975 062 TTS 15 50 SIST TER TRANSCUTANEO C 


TESTOVIRON 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


15-05-95 
‘15-05-95 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


data prima registrazione specialità 07-02-50 


N AIC 


02922 021 
02922 058 
02922 060 


TESTOVIS 


data prima registrazione specialità: 12-02-95 


Codice Specialità 2922 Titolare AIC SCHERING 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 3 FIALE 1 ML 25 MG C 
DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 100 MG C 
DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 250 MG C 


Codice Specialità 3559 Titolare AIC SAT. 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabuità SEN 
03559 010 20 COMPRESSE 10 MG A 36 
03559 046 IM 2 FIALE 2 ML 50 MG A 36 
03559 059 IM 2 FIALE 2 ML 100 MG A 36 
| TETABULIN 
| data prima registrazione specialità 29-08-72 Codice Specialità. 22601 Titolare AIC IMMUNO AG 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
022601 064 FL. LIOF 250 Ul + SOLV 2 ML C 
022601 076 1 FIALA 250 Ul 1 ML C 
022601 088 1 SIRINGA 250 UI 
022601 090 1 SIRINGA 500 Ul/2 ML IM À 


TETAGAMMA 


data prima registrazione specialità 01-03-71 


Cod:ce Specialità 22195 itolare AIC 


Data 
Registrazione 


07-02-50 
27-09-54 
10-06-53 


Data 
Registrazione 


12-02-85 
12-02-85 
12-02-85 


Data 
Regsstrazione 


13-07-92 
13-07-92 
13-07-92 
13-07-92 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-96-95 
01-06-95 
01-96-95 
01-06-95 


N AIC 


022195 010 
022195 022 
022195 034 
022195 046 


Fascia 


Confezione Rimborsabiltà SSN 


1 FLAC. 250 U 2 ML IM 

1 SIRINGA 2 ML 250 UI IM 
1 FLAC. 2 ML SOO0U TIM 
IM 1 SIRINGA 509 UI 2 ML 


PP EI 


TETANUS GAMMA 


data prima registrazione specialità: 13-10-82 


Data 
Registrazione 


01-03-71 
29-01-85 
29-01-85 


28-03-86. 


Data 
Rinnovo 


01-C6-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


022488 011 
022488 023 


Codice Specialità: 22488 Titolare AIC FARMA BIAGINI 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FLAC. 250 Ul + FIALA 2 ML A 
IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML A 
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Data 
Registrazione 
13-10-82 
13-10-82 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 
01-06-9395 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA FICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
M. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
022488 035 IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML A 29-03-83 01-06-95 
022488 047 1 SIRINGA 250 UI 2 ML IM A 01-03-89 01-06-95 
022488 050 1 SIRINGA 500 Ui 2 ML IM A, 01-03-89 01-06-95 


e cen 


TYTUTAYVOX BERNA 
data prima registrazione specialità: 19-06-61 Codice Speciatà 19110 


Titolare AIC BERNA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
019170 016 1F 05 ML C 19-06-51 01-06-95 
019170 028 1 FL 0,5 ML + SIRINGA C 11-07-83 01-06-95 
siii ee ie icccuesii 
TGTAVEN 
data prima registrazione specialità: 27-05-86 Codice Specialità 26250 Titolare AIC. IMMUNO AG 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Pemovrsabilnà SSN Registrazione Rinnovo 
026250 0i1 I 1 FL 5090 Ui + 1 FL 50 ML H 27-05-86 01-06-95 


TUTRASIOP!VAL 


data prima registramone speciahtà: 09-05-56 Codice Specialità 11077 


Treotare AIC FARMILA 


Fascia Data Data 
NO AI Confezione Pimborsabina SSN Registrazione Rinnovo 
011077 017 POMATA OFTALMICA 5 G 1% A 09-05-56 01-06-95 
017077 029 COLLIRIO 5 Mi 5 MG 1% A 15-06-71 01-06-95 


TYETRAGIELIRNA LUX 


data prima registrazione spectalità 24-03-82 Codice Specialità 13476 


Titciare AIC ALLERGAN 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsa© ita SSN Registrazione Rinnovo 
013476 015 POMATA OFTALMICA 3,5 G C 24-03-82 01-06-95 
| TUTRACIGLINA RECORDATI | 
data prima registrazione specialità 23-07-70 Codice Specialità: 17638 Titolare AIC RECORDAJI 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabrità SSN Registrazione Rinnovo 
017638 040 8 CAPSULE 250 MG À 12-11-92 07-06-95 
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-2-1997 


_ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


TEYRAGT-RIB 
data prima registrazione specialità: 11-03-96 Codice Specialità: 32133 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX KMSD SPA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
032133 011 1 SIRINGA PRECARICATA 0,5 ML C 11-03-96 
TETRAFPOSAMMINA 
data prima registrazione speciziità: 20-08-59 Codice Specialità: 15487 Titolare AIC FIRMA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
015487 022 8 CAPSULE 250 MG C 18-11-87 


TETRALYSAL 


data prima registrazione spectalità: 21-09-79 


N. AIC 
018469 015 


TETRABQL 


data prima registrazione specialità: 08-11-60 


N AIC 
017863 010 
017863 022 
017363 034 
017863 046 


Codice Specialità 18469 Titolare AIC GALDERMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 CAPSULE 150 MG C 


Codice Spec:alità 17863 Titolare AIC FARMIGEA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE COLLIRIO 10 ML C 
5 FL COLLIRIO MONODOSE 0,5 ML C 
10 FL COLLIRIO MONODOSE 0,5 ML C 
10 Fi COLLIRIO MONODOSE 1 ML C 


TETURAN BERNA 


data prima registrazione specizità: 16-11-68 


NO AIC 
027178 013 
021178 025 
021178 037 
021178 049 


THARESOL 


data prima registrazione specialità. 29-12-69 


N. AIC 
021253 024 


Codice Specialità 21178 Titolare AIC- BERNA 
Fascia 
Confezione Rimborsab:lità SSN 
1 FLAC. 500 U.L 2 ML IM A 
1 FLAC. 250 UL 2 ML IM A 
1 FIALA SIRINGA 250 LUI. 2 ML IM A 
1 FIALA SIRINGA 500 LUI. 2 ML IM A 


Codice Specialità 21253 Titolare AIC. DIACO 


Fascia 
Rimborsab.iità SSN 


SOL X FLEB. 250 ML H 


Confezione 


97 


Data 
Registrazione 


21-09-79 


Data 
Registrazione 


08-11-60 
10-06-80 
04-05-85 
04-05-85 


Data 
Registrazione 


07-12-79 
16-11-68 
12-07-79 
05-05-84 


Data 
Registrazione 


29-12-69 


men ee n ee trae. 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-06-95 


Data 
Rinnovo 


07-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
07-06-95 
07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
0i-06-95 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 


1-2-1997 


THEO 24 


N AIC 


026461 02C 
026461 032 


TREO BUR 


data prima registrazione specialità 13-03-84 


N AIC 


025267 016 
025267 028 
025267 042 


TREOSLAIR 


data prima registrazione specialità: 21-06-85 


N AIC 


025730 019 
025730 021 
025730 033 


NO AIC 


08093 015 
08093 027 
08093 039 


YRHERMALGEN 


data prima registrazione specialità: 08-11-78 


data prima registrazione speciciità: 30-07-87 


Codice Specialità 20461 


Confezione 


RETARD 30 CAPSULE 200 MG 
RETARD 30 CAPSULE 300 MG 


Codice Spectalità: 25267 


Confezione 


30 COMPRESSE 300 NG 
200 30 COMPRESSE 200 MG 
30 COMPRESSE 450 MG 


Codice Specialità: 25730 


Confezione 


SR 250 30 COMPRESSE 250 MG 
SR 350 30 COMPRESSE 350 MG 
24 30 CAPSULE 300 MG 


THEOPHYL CHOLINE 
data prima registrazione specialità: 17-09-53 


Codice Speciairtà: 8093 


Confezione 


GOCCE ORALI 20 ML 
10 SUPPOSTE 0,5 G 
IM 6 FIALE 0,18 G 


Codice Specialità 23820 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolare AIC. 


Titolare AiC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Titolare AIC RECORDATI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 
C 


SEARLE & COMPANY 


Data 
Registrazione 


30-07-87 
30-07-87 


Data 
Registrazione 
13-03-84 
13-03-84 
01-06-92 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Titolare AIC SYNTHELABO 


Data 
Registrazione 
21-96-85 
21-06-85 
30-09-92 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 
C 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Titolare AIC' 


Pascia 
Rimborsabilità SSN 


LIFEGROUP 


PROMEDICA 


Data 
Registrazione 


17-09-53 
17-09-53 
17-09-53 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


023820 020 
023820 032 


THERMOGENE 


data pnima registrazione specialità 23-11-82 


N AIC 


04363 014 
04363 026 


Confezione 


CREMA 2,5% 50 G 
CREMA 2,5% 30 G 


Codice Specialità: 4363 


Confezione 


OVATTA G 34 
OVATTA G 57 
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Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsatilità SSN 


C 
Cc 


Data 
Registrazione 
08-11-78 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


MONTEFARMACO 


Data 
Registrazione 
23-27 1-82 
23-11-82 


Data 
Rinnovo 
0Î-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


6 eee Ta 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Runborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
04363 038 POMATA G 20 C 26-07-84 01-06-95 
04363 040 POMATA G 40 C 26-07-84 01-06-95 
04363 053 POMATA RIVULSIVA 5 G C 22-01-88 01-06-95 
04363 065 POMATA RIVULSIVA 20 G C 22-01-88 01-06-95 
04363 077 EMULSIONE ESTEMPORANEA 100 G C 22-01-88 01-06-95 


WELLCOME FOUNDATION 


THIOGUANINE 
data prima registrazione specialità 16-10-73 Codice Specialità: 22825 Titolare AIC. 
N. AIC Confezione 
022825 018 25 COMPRESSE 40 MG A 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


COFA FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


16-10-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


THIOLA 
data pnima registrazione specialità 30-09-69 Codice Specialità 21547 Titolare AIC 
N. AIC Contezione 

021547 017 IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG C 
021547 029 IM IV 6 FIALE 5 ML 250 MG C 
021547 031 FORTE IV 4 FIALE 5 ML 500 MG C 
021547 043 30 CONFETTI 250 MG Cc 
021547 068 AD SCIROPPO 1,7% 200 ML Cc 
021547 070 BB GRANULARE 20 BUSTINE 5 G C 


Fascia 
Rinborsabilità SSN 


LUCCHINI 


Data 
Registrazione 


30-09-69 
30-09-69 
30-07-71 
30-97-71 
05-09-72 
22-04-82 


Data 
Rinnovo 


0î-05-95 
07-06-95 
01-03-95 
01-06-95 

1-06-95 
01-06-95 


THIORUCASE 
data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità 20081 Titolare AIC 
N. AIC Confezione 
020081 016 10 FL LIOF + 10 F SOLV. 2 ML Cc 


Fascia 
Rimborsatilità SSN 


COFA FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


07-06-84 


Data 
Rinnovo 
0i-06-95 


THIOSOL 
data prima registrazione specialità: 23-08-78 Codice Specialità 23743 Titolare AIC: 
N. AIC Confezione 
023743 014 AEROSOL 10 FIALE 2 ML 100 MG G 
023743 026 AEROSOL 6 FIALE 3 ML 250 MG Cc 
023743 038 AEROSOL 6 FIALE 3 VIL 400 MG C 
023743 065 AD GRANULARE 20 BUSTINE 350 MG G 
023743 077 BB GRANULARE 20 BUSTINE 150 MG G 
THIOXENE 
data prima registrazione specialità 17-01-92 Cedice Specialità 28087 Titolare AIC: 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


ESSETI 


Data 
Registrazione 


23-08-78 
23-08-78 
23-08-78 
19-03-80 
19-03-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
07-05-95 
0i-06-95 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028087 029 600 10 FL. LIOF + 10 F. SOLV. 4 ML C 17-01-92 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Ti YRE 
data prima registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità 13401 Titolare AIC. TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
013401 068 50 COMPRESSE 20 MCG A 10-11-81 01-06-95 


TIABRENOLO 
data prima registrazione specialità 22-02-83 Codice Specialità: 24932 Titolare AIC: NCSN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024932 030 50 COMPRESSE 800 MG C 22-02-83 01-06-95 
TIAGLAR 
data prima registrazione specialità: 19-07-82 Codice Specialità 24771 Titolare AIC: CT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnavo 
024771 026 50 COMPRESSE 600 MG C 21-07-82 0î-06-95 


VIABEN 
data prima registrazione specialità 26-02-79 Codice Specialità: 23877 Titolare AIC MALESCI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023877 018 40 COMPRESSE Cc 26-02-79 01-06-95 
TARKER 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28244 Titolare AIC: LAB.FARM.VITA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028244 010 14 CAPSULE RITARDO 300 MG Cc 31-10-94 


FIAPROFEN 
data prima registrazione specialità 18-02-93 Codice Specialità 28613 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028613 014 30 COMPRESSE 300 MG A 66 18-02-93 
028613 026 30 BUSTINE 300 MG A 66 18-02-93 
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1-2-1997 : Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Senie generale n. 26 


| TIAPROREX i 
data pnma registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 27676 Titolare AIC LAMPUGNANI 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027676 016 30 BUSTINE 300 MG A 66 07-06-93 
027676 028 30 COMPRESSE 300 MG A 66 07-06-93 
027676 030 10 SUPPOSTE 300 NG C 07-06-93 


lrn registrazione specialità: 13-0€-79 Codice Specialità: 24028 Titolare AIC: CHEMIL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024028 019 30 CAPSULE 420 MG C 13-06-79 0î-06-95 
024028 045 IM IV10F+10F3ML C 13-06-79 07-06-95 
024028 058 20 BUSTINE GRANULATO 5 G C 27-07-85 01-06-95 


TFIAZEN 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28615 Titolare AIC: BIOPROGRESS 
Fascia Data Data 
A. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028615 019 50 COMPRESSE 60 MG A 31-10-94 


TIAZOLIBDIN 
data pnma registrazione specialità: 11-10-78 Codice Specialità: 23590 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023590 019 8 FLOS1O0 ML Cc 11-10-78 01-06-95 
023590 021 20 FL 0510 ML Cc 11-10-78 01-06-95 
TIBERAL 
data pnma registrazione specialità: 18-06-81 Codice Specialità: 24403 Titolare AIC* ROCHE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024403 014 3 COMPRESSE 500 MG A 18-06-81 01-05-95 
024403 038 5 FIALE 3 ML 500 MG C 30-07-87 01-06-95 


TIBICORTEN 
data pnma registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specralità: 22705 Titolare AIC: == SIGMATAU 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsab:lità SSN Registrazione Rinnovo 
022705 038 F CREMA DERMATOLOGICA G 20 C 31-12-84 01-05-95 
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—-———_& 


TICGALMA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialita. 03-09-55 Codice Specialità 8290 Titolare AIC KELEMATA | 


Lo (9 il 


N AIC 
08290 064 


08290 076 
08290 088 


08290 090 


TI PAVESIT 


Confezione 
10 BUSTINE FILTRO ORALI 


ERBE G 20 TISANA 
20 BUSTINE FILTRO ORALI 


30 CONFETTI 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità 27658 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


GLAXO ALLEN 


Data 
Registrazione 


08-03-89 
08-03-89 
08-03-89 


08-03-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
027658 018 


TICLODONE 


Confezione 


INALATORE 12 G SOSPENS 120 EROG 


data prima registrazione specialità: 19-05-82 


N AIC 
024716 021 


Confezione 
30 CONFETTI 250 MG 


TIGLOPIDINA BIOSELEGCTA 


data prima registrazione specialita. 30-03-95 


Codice Specialità: 24716 


Codice Specialità. 29291 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 


Titolare AIC SIGMATAU 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC BIOSELECTA 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Registrazione 


19-05-82 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
029291 010 


Confezione 


30 COMPRESSE 250 MG 


TICGLOPI 040 NOROM 
data orima registrazione specialita. 30-03-95 


N AIC 
029296 011 


TIGLOPROGE 


Confezione 
30 COMPRESSE 250 MG 


data prima registrazione specialità: 10-07-95 


N AIC 


028965 010 


Confezione 
30 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialita 29296 


Codice Specralita 28965 
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Fascia 
Rimborsabilita SSN 


8 9 


Titolare AIC DOROM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 9 


Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


B 9 


PROGE FARM 


Data 
Registrazione 


30-03-95 


Data 
Registrazione 


30-03-95 


Data 
Registrazione 


10-07-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


——T 


CC SERE TATE 
| 


TICOFLEX 


data prima registrazione specialità 15-Î6-85 Codice Specialità 25769 Titolare AIC: FARMA UNO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
025769 011 AD 10 SUPPOSTE C 
025769 023 30 COMPRESSE C 
025769 035 GEL 50 G C 
TIENALS 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 25387 Titolare AIC MERCK SHARP 


N. AIC Confezione 
025887 011 i FLACONE INIETTABILE 250 MG 
025887 023 1 FLACONE INIETTABILE 500 MG 
025887 035 1 FLAC. INIETT. 500 MG + SOLV 
025887 047 IM 1 FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
025887 050 MONOVIAL FL 500 MG/500 MG + SOL 


FIENOR 


data prma registrazione specialità: 05-05-84 Codice Specialità 25283 


N AIC Confezione 
025283 019 40 COMPRESSE 5 MG 
025283 021 30 COMPRESSE 10 MG 
025283 045 FLACONE GOCCE 20 ML 1% 


TIFOX 


data prima registrazione spectaiita: 24-10-83 Codice Specialtà 24701 


N AIC Confezione 
024701 043 


024701 056 


IM 1Fi16G6+1FSOLV2 ML 
IV1FL1IG+1FSOLV10 ML 


TIGACON 


data prima registrazione specialità: 18-02-34 Codice Specialità 25191 


N. AIC Confezione 
025191 014 50 CAPSULE 10 MG 
025191 026 30 CAPSULE 25 MG 
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Titelare AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
A 56 
H 


Fascia 
Pimborsatilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsatiita SSN 


H 
Cc 


Titolare AIC- ROCHE 


Fascra 
R:imborsabilità SSN 


FARMAKA 


PAREKH 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


15-06-85 
15-06-85 
02-10-89 


Data 
Registrazione 


30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
09-11-89 
29-11-95 


Data 
Registrazione 


05-05-84 
05-05-84 
30-07-87 


Data 
Registrazione 


08-05-95 


08-05-95 


Data 


Registrazione 


18-02-84 
18-02-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-08-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
0î-06-95 


Data 
Rinnovo 


0î-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TIKLIO 


Serie generale - n. 26 


tema OI 


| data prima registrazione specialità: 15-06-81 Codice Specialità 24453 Titolare AI = SANOFI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


30 COMPRESSE 250 MG C 


N AIC Confezione 
024453 021 


TILADL 


data prima registrazione specialità: 30-11-88 Codice Specialit: 26632 Titolare AiC: FISONS ITALCHIM:CI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026632 012 AEROSOL 112 MG/56 EROGAZIONI C 
026632 024 AEROSOL 2 MG/EROGAZIONE 112 DOSI À 
026632 036 36 FIALE 2 ML 10 MG SOLUZIONE AEROSOL A 


Data 
Registrazione 


15-06-81 


Data 
Registrazione 


30-11-88 
18-02-93 
37-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


liu 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


TVILARIN 
data prima registrazione specialità: 31-12-92 Codice Specialità 28206 Titolare AIC FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
028206 011 1 FLAC. SPRAY NASALE 1% 30 ML B 
TILAVIST 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28098 Titolare AIC* FISONS ITALCHIMICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028098 010 1 FLAC GOCCE OCULARI 2% 5 ML B 


Data 
Registrazione 


31-12-92 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


TILCOYIL 
data prima registrazione specialità: 01-09-89 Codice Specialità: 26758 Titolare AIC ROCHE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026758 019 20 COMPRESSE LACCATE 20 MG C 
026758 021 30 COMPRESSE LACCATE 20 MG A 66 
026758 033 30 BUSTINE 20 MG A 65 
026758 045 10 SUPPOSTE 20 MG Cc 
026758 058 1 FIALA LIOF. 20 MG + 1 F. SOLV. C 
026758 072 IM N 6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE A 
026758 084 1 FIALA LIOF. 20 MG + 1 F. SOLV C 
026758 096 2 FIALA LIOF. 20 MG + 2 F. SOLV C 
026758 108 6 FIALE LIOF. 20 MG + 6 F. SOLV C 
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Data 
Registrazione 


01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-89 
01-09-39 
01-09-89 
01-09-89 
07-09-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


|-2-1997 


TILDIEM 


N AIC 
025278 019 
025278 021 
025278 045 
025278 058 
025278 060 
025278 072 


TILENE 


data prima registrazione specialità 23-01-85 


N AIC 
025572 013 


YFILEXIOI 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
027020 015 12 COMPRESSE 125 MG C 
027020 027 12 COMPRESSE 250 MG A 
027020 039 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 
027020 041 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 2,5 MG/ML A 
FILVIS 


data prima registrazione specialità 15-01-79 


data prima registrazione specialita: 29-03-84 


data prima registrazione specialità 20-11-90 


Confezione 

50 COMPRESSE 60 MG 

IV 5 Fi LIOF 50 MG +5F 5 ML 
FLEBO 5 FLACONI LIOF 100 MG 
RETARD 24 COMPRESSE 120 MG 
RETARD 14 CAPSULE 300 MG 
200 RETARD 36 CAPSULE 200 MG 


: 


Confezione 


30 CAPSULE 100 MG 


NOAIC 
023858 020 


Confezione 
20 COMPRESSE 750 MG 


Codice Spectalita 25572 


Codice Specialità 25278 


Titolare AIC 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


i. ——2z=Èk4#&+< A @VW -@È&-E€.É-=-pirini=n_==—m_—+nr 


Titolare AIC 


A 


SYNTHELABO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


C 
C 
A 
A 
C 


Fascia 
Rimborsabilità aa 


14 


FRANCIA FARMACEUTICI 


Data 
Registrazione 


29-03-84 


12-03-86 
17-04-90 
27-04-91 
28-04-93 
17-06-96 


Data 
Registrazione 


23-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Codice Soecialita 27020 


Coc:ce Specialita 23858 


Titolare AIC 


Rimborsabilita SSN 


C 


SELECT 


Fascia 


Daia 
Registrazione 


20-11-90 
20-11-90 
20-17-90 
27-02-91 


Titolare AiC ROUSSEL PHARMA O 


Data 
Registrazione 


15-01-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
01-06-95 


— 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


— TTT -sc ONION. i ____ tsec—_————mmÉm@r@ (’''i'ivt_——@———É—rm@t——@@>Ò—mÈÒm_—_—_—_——_m—_—m__y—T—__om—_t1—@7@111@@>@"—@——+—P——11@mtiip@r@P[r@umn 


TIMEGCEF 


data prima registrazione specialità 31-12-92 


N AIC 
027939 014 
027939 026 
027939 038 
027939 040 
027939 053 


Confezione 

IM IV 1 FL. 250 MG + 1 F_SOLV 2 ML 
IM iV 1 FL. 500 MG + 1 F_SOLV 2 ML 
IM 1 FLAC. 1 G +1 FIALA 4 ML 
IM IV 1 FL1G+1;F.SOLV 4 ML 
IV 1 FLAC 2G+1F.SOLV. 10 ML 


si 


Codice Specialita. 27939 
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Titolare AIC 


Rimborsabilita SSN 


H 


Le ». 


ROUSSEL PHARMA 


Fascia 


55 


Data 
Registrazione 


31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 
31-12-92 


Data 
Rinnovo 


-2-1997 Supplemenin ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


IMELIT ( | 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26534 


LAI 
Dome | 


Titolare AIC: LUNDBECK 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026534 026 30 COMPRESSE 70 MG C 27-11-95 01-06-95 


sot ERE II PIANA LLP EE ese AE A rr 
| TIMENYIN 


| data prima registrazione specialità. 01-06-90 = CodiceSpecialità 27118 Titolare AIC: SMITHKLINE BESCHAM SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
627118 013 IM 1 FLAC. 1,2 G + 1 FIALA 2 ML A 55 01-06-90 01-06-95 
027118 025 IV 1 FLACONE 3,2 G H 27-04-91 01-06-95 
FIMIGON 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 27838 Titolare AIC: MERCK SHARP 
di le ru rg, hr et ui 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027888 015° 2 FLACONE 5 ML C 31-10-94 
027888 027 4 FLACONE 5 ML C 31-10-94 
TIMOLENE | 
data prima registrazione specialità 18-09-84 Codice Specialità: 4805 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA O 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
04805 014 SCIROPPO 20 FIALOIDI 10 ML C 18-09-84 01-06-95 


TINOGLOLO ALGON 


data prima registrazione specialità: 22-07-96 Codice Specialità: 22004 Titolare AIC: ALCON 
Fascia Data Data ‘ 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032004 018 COLLIRIO 5 ML 0,25% A 22-07-96 
032004 020 COLLIR!O 5 ML. 0,59% A 22-07-96 


TIMOPTOL 
data prima registrazione specialità 17-10-80 Codice Specialità: 24278 Titolare AIC: MERCK SHARP 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024278 918 FL 3 ML SOLUZ QFT 0,25% C 17-10-80 07-06-95 
024278 020 FL 5 ML SOLUZ OFT 0,25% C 17-10-80 01-06-95 
024278 032 SOLUZIONE OFTALMICA 0,50% 3 ML A 17-10-80 01-06-95 
024278 0644 SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% 5 ML A 17-10-80 01-06-95 
024278 071 SOLUZ. GELIFICANTE 0,25% 2,5 ML C 29-11-95 01-06-95 
024278 083. SOLUZ. GELIFICANTE 0,5% 2.5 ML C 29-11-95 01-06-95 


— 886 — 


1-2-1997 


| TIMOSIN 
data prima registrazione specialità: 27-34-93 Codice Specialità 28364 


N AIC Confezione 


FLAC. LIOF. 2 MG + F_SOLV. 1 ML 
FLACONE LIOF. 1,6 MG + FIALA SOLV. 1 ML. 


028364 014 
028364 026 


TINUNORX 


data prima registrazione specialità: 28-07-84 Codice Specialità: 25389 


N. AIC Confezione 
025389 0Î4 IM 1 FIALA 50 MG/ML 
025389 026 IM 1 FLACONE 10 MG/ML 5 ML 
TINABERN 


data prima registrazione specialità 30-08-67 Codice Specialità 20961 


N. AIC Confezione 
020961 049 LOZIONE 1% 30 ML 
020961 052 CREMA 1% 30 G 
020961 064 POLVERE 0,5% 20 G 
VINSET 


data prima registrazione specialità: 18-05-84 Codice Specialità: 25293 


N AIC Confezione 
025293 010 30 COMPRESSE 30 MG 
025293 034 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 30 ML 2,5% 
025293 046 GEL 30 G 
025293 059 NIPIO SOSPENSIONE 0S 2,5 MG/ML 


TINTURA STOMATICA 


data pnma registrazione specialità 13-07-57 Codice Specialità 5529 


N. AIC Confezione 
05529 021 0S 500 G 
05529 033 SOLUZ ORALE FLACONE 500 G 


TIOCALMINA 


data prima registrazione specialità 22-05-70 Codice Specialità: 8883 


N. AIC Confezione 
08883 035 SCIROPPO G 200 
08883 047 24 COMPRESSE 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. 


Titolare AIC 


SCLAVO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 


Registrazione 


27-04-93 
26-04-96 


Serie generale - n. 


Data 
Rinnovo 


Titolare AIC. JANSSEN 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


SCHERING PLOUGH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


FORMENTI PRODOTTI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


B 
C 
C 


Titolare AIC- 


Titolare AIC 


IBN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


OTTOLENGHI 


Fascia 


Rimborsatilità SSN 


Data 
Registrazione 


28-07-84 
28-07-84 


Data 
Registrazione 


13-02-92 
13-02-92 
13-02-92 


Data 
Registrazione 


18-05-84 
05-05-88 
27-04-93 
27-04-93 


Data 
Registrazione 
13-07-57 
31-10-94 


Data 
Registrazione 
22-01-88 
22-01-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
07-06-95 
07-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-08-95 
07-06-95 
07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-05-95 
07-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


O YIOCGOSOL | 
data prima reg.strazione specialita 22-02-74 Codice Specialità. 878 Titolare AIC OFF 


bi LIL] 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0878 013 BB FLAC. SCIROPPO 180 G C 22-02-74 01-06-95 
0878 025 BB FLAC SCIROPPO 250 G C 22-02-74 01-06-95 


TIOCt-1D ASI 
data prima registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità 10217 Titolare AIC ISÌ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010217 014 IM IV 3 F 5 ML 25 MG C 25-11-82 01-06-95 


TIOGUAINLINA 
data prima registrazione specialità 14-01-84 Codice Specialità 10723 Titolare AIC MONTEFARMACO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010723 029 SCIROPPO G 175 C 30-05-89 01-06-95 
TIONAMIL 
data prima registrazione specialità 21-02-57 Codice Specialità 12207 Titolare AIC OGNA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
012207 027 FLACONE SCIROPPO 220 G C 20-06-89 01-06-95 


TIOSGCINA 
data prima registrazione specialità: 04-02-72 Codice Specialità. 22482 Titolare AIC INVERNI BEFFA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
022482 020 POMATA 30 G Cc 04-02-72 01-06-95 


TIOTYEN 
data prima registrazione specialita 16-03-83 Codice Specialità 24917 Titolare AIC THERABEL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024917 041 30 BUSTINE GRAN. 5 G 180 MG C 16-03-83 01-06-95 
024917 054 30 BUSTINE GRAN. 5 G 360 MG C 16-03-83 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


TIRACRIN 
data prima registrazione specialita 28-02-83 Codice Specialità 7610 Titolare AIC GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
07610 013 30 CONFETTI 50 MG A 28-02-83 01-06-95 


TIROCULAR 
data prima registrazione specialità 02-09-94 Codice Specialità 28165 Titolarè AIC ANGELINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
028165 025 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 22-05-95 
TIROIDE BRUCO 
data prima registrazione specialità: 22-10-82 Codice Specialità 1661 Titolare AIC OPOCRIN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01661 014 BB 50 COMPRESSE 0,15 G C 22-10-82 01-06-95 
01661 026 AD 50 COMPRESSE 0.20 G C 22-10-82 01-06-95 
TIRCIDE PABYRN 
data prima registrazione specialità: 20-10-84 Codice Specialità 5417 Titolare AIC AMSA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabihtà SSN Registrazione Rinnovo 
05417 035 50 COMPRESSE 33 MG C 15-12-90 01-06-95 
05417 047 25 COMPRESSE 125 MG C 15-12-90 01-06-95 


TIROIDE VISTER 


data prima registrazione specialità 26-01-81 Codicè Specialità 550 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
0550 018 NORMALE 20 CONFETTI 30 U K C 26-01-81 01-06-95 
0550 020 DEBOLE 30 CONFETTI 10 U K C 26-01-81 01-06-95 
TIROTRICINA ISTI 
data prima registrazione specialità: 03-10-52 Codice Specialità: 4031 Titolare AIC NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
04031 011 10 OV VAG. C 03-10-52 01-06-95 
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Serie generale - n. 26 


| TIRS 
data rima registrazione specialità 24-04-96 Codice Specialità 32759 Titolare AIC DIFA 


heal 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
032769 010 COLLIRIO FLACONE 10 ML C 24-04-96 
032769 022 COLLIRIO FLACONE 15 ML C 24-04-96 


TISANA ARNALDI 


data prima registrazione specialità 10-08-50 Codice Specialità 3789 Titolare AIC ARNALDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
03789 017 SCATOLA G 90 C 10-08-50 01-06-95 
TISANA RELEMATA 
data prima registrazione specialità: 30-08-67 Codice Specialità 367 Titolare AIC KELEMATA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0367 033 10 BUSTINE FILTRO G 1,3 C 31-07-68 01-06-95 
0367 045 10 BUSTINE FILTRO G 2 C 31-07-68 01-06-95 
0367 058 ERBE POLVERE G 30 C 31-07-68 07-06-95 
0367 060 ERBE POLVERE G 100 Cc 31-07-68 01-06-95 
0367 072 20 BUSTINE FILTRO G 13 C 31-07-68 01-06-95 
0367 108 40 CONFETTI C 20-04-88 01-06-95 
0367 i10 FLAC. GRANULATO SOLUBILE 100 G C 31-10-94 01-06-95 


TISSUCOL KI 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 25243 Titolare AIC. IMMUNO AG 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025243 092 FLACONE SOLUZIONE 0,5 ML H 14-06-93 01-06-95 
025243 104 FLACONE SOLUZIONE 1 ML H 14-06-93 01-06-95 
025243 1176 FLACONE SOLUZIONE 2 ML H 14-06-93 01-06-95 
025243 128 FLACONE SOLUZIONE 5 ML H 14-06-93 07-06-95 
025243 130 2 SIR. P. USO SOL. CONGEL. 0,5 ML H 04-09-95 01-06-95 
025243 142 2 SIR P_USO SOLUZ CONGEL 1 ML H 04-09-95 01-06-95 
025243 155 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 2 ML H 04-09-95 01-06-95 
025243 167 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 5 ML H 04-09-95 01-06-95 


TITRALAG SILICONE 


data prima registrazione specialità 31-12-81 Codice Specialità: 20688 Titolare AIC SYNTHEILAB0 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registraziona Rinnovo 
020688 014 40 COMPRESSE C 31-12-81 01-08-95 


— 890 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


TOBAN 
data pruna registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialità 28471 Titolare AIC- PHARMACIA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiita SSN Registrazione Rinnovo 
028471 011 105 GOMME 2 MG C 05-03-93 
028471 023 105 GOMME 4 MG C 05-03-93 
TOBRADEX 
data prima registrazione specialità 31-12-92 Codice Specialià 27457 Titolare AIC ALCON (SVIZZERA) 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbersabilita SSN Registrazione Rinnovo 
027457 011 COLLIRIO 5 Mi B 31-12-92 
027457 023 POMATA OFTALMICA 0,5 È 31-12-92 
027457 035 OTO CONTAGOCCE PLAC. 5 ML C 22-07-96 


A 4 ALE ip TTT A A AI I i RANE | 


TOBRAL 
data prima registrazione specialità: 20-08-85 Codice Specialtà 258660 Titolare AIC ALCON (USA) | 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025860 025 COLLIRIO 5 ML A 20-08-85 01-06-95 
025860 040 POMATA OFTALMICA 3,5 G 0,3% É 21-07-87 01-06-95 
025860 053 FLAG. GOCCE OTOLOGICHE 5 ML C 31-10-94 01-06-95 


| TOBRASONE 
| data prmma registrazione specialità 23-06-25 Corice Spezialta 29161 Tito.ara AIC AL CON (SVIZZERA) 


Fasuia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029161 015 COLLIRIO FLAC. CONTAGOCCE 5 ML C 23-08-95 


FTOBREX 
data prima registrazione specialità 15-04-83 Codice Specialità: 24968 Titolare AIC FIRMA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reg,strazione Rinnovo 
0249683 036 IM 1 FL PV 100 MG C 15-04-83 01-06-95 
TOCALFA 
data pnma registrazione specialità 30-12-80 Codice Specialità: 5982 Titolare AIC ASTA MEDICA 
rasca Data Data 
N. AIC Confezione Rimbaorsab:htà SSN Registrazione Rinnovo 
05982 018 OS GIT 10 ML C 30-12-80 01-06-96 
05982 020 20 GELOPERLE Cc 30-12-80 07-06-95 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TOCOLEGROLI BIOCLAN 


Serie generale - n. 26 


data prima registrazione specialità: 13-12-60 Codice Specialita: 5986 Titolare AIC NEOPHARMED 
Fascia Data Data 
M. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN Registrazione Rinnovo 
05986 017 20 CONFETTI C 13-12-60 01-06-95 
TOGOGLLI i 
data prima registrazione specialita: 12-06-85 Codice Specialità 25910 Titolare AIC, GENTILI 
Fascia Data Data 
N AiC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025910 023 10 COMPRESSE 100 MG C 12-06-85 01-06-95 
TCCOLYSAN 
data premia registrazione specialità 09-03-87 Codice Specialità: 26305 Titolare AIC: BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsatilità SSA Registrazione Rinnovo 
0263505 033 30 COMPRESSE 0,5 MG A 02-03-87 01-06-95 
026305 058 If 1 FIALA 10 NIL/0,025 NG A 01-09-88 01-06-95 
TOSNANIL, 
date prima reg.strazione specialità 30-11-79 Codice Specialità 14969 itolare A!C CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registraziona Rinnovo 
014969 012 50 CONFETTI 25 MG A 30-11-79 01-06-95 
014969 024 60 CONFETTI 10 MG A 30-11-79 01-06-95 


TOLCETIN 
data prima registrazione specialita 19-01-83 Codize Specialità 23513 Titolare AIC. CILAG AS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023513 017 30 CAPSULE 400 MG Cc 19-01-83 01-06-95 
023513 056 GEL TUBO G 50 5% C 25-02-85 01-06-95 
TOLIMAN 
| data prima registrazione speciztità 24-03-75 Codice Specialità: 22535 Titolare AiC CORVI 
@ Fascia Data Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022535 033 50 COMPRESSE 25 MG C 09-03-87 01-06-95 
022535 037 100 30 CAPSULE C 24-03-75 01-06-95 
022535 052 FLACONE GOCCE 30 ML C 20-11-78 01-06-95 
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1-2-1997 


TOLMIGEN 
data prima registrazione specialità 21-09-79 


N. AIC Confezione 
023776 014 CREMA 30 G 1% 
023776 026 LOZIONE 30 ML 1% 
023776 038 POLVERE 50 G 0,5% 
023776 040 POLVERE 100 G 0,5% 
023776 053 UNGUENTO 30 G 1% 
TOMABESR 


data prima registrazione specialità 05-05-84 


N. AIC 
025330 022 


Confezione 


Codice Specialità 23776 Titolare AIC: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O Oo o O 


‘Codice Specialità 25330 Titolare AIC: 


SALUS 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


IM 1 FLAC.1G+1 FIALA3 ML A 


DÒ 


Serie generaie - n. 26 


Data 
Registrazione 


16-07-83 
21-09-79 
21-09-79 
21-09-79 
27-09-79 


Data 
Registrazione 


05-05-84 


» Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


* Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TORAMIL 
data prima registrazione specialita 05-08-64 Codice Specialità: 7584 Titolare AIC: ECOBI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07584 067 20 COMPRESSE Cc 
07584 079 POMATA DERMATOLOGICA 25 G C 
‘07584 081 GOCCE NASALI 15 G C 
'TONERE . 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialità 28047 Titotare AIC: ANGELINI 
Fascia 
N. AIG Confezione Rimborsabilità SSN 
028047 013 30 COMPRESSE 450 MG C 
028047 037 20 BUSTINE GRANULARE 900 MG C 
028047 076 IV 10 FIALE 450 MG C 
TONESS - | 
data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità: 20691 ‘Titolare AiC: ANGELINI 
Fascia - 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020691 022 30 COMPRESSE 100 MG Cc 
020691 034 40 COMPRESSE 100 MG C 
0206917 046 AD 6 SUPPOSTE 500 MG Cc 
0206917 085 IM IV 6 FL LIOF + 6 F SOLV 6 
020691 097 0S GIT 30 ML 5% Cc 
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Data 
Registrazione 


10-02-90 
10-02-90 
10-02-90 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Registrazione 
10-11-81 
10-11-81 
10-17-81 
10-11-87 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 

31-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
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| TORICURI S00 I 
| data prima registrazione specialita 27-09-76 Codice Specialta 23067 Titolare AIC SIT | 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023067 022 10 FLACONCINI ORALI 10 ML G 15-05-90 01-06-95 
023067 034 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 31-10-94 01-06-95 
TONOCALE N 
data prima registrazione specialita. 20-07-85 Codice Specialita 25857 Titolare AIC MONSANTO ITALIANA SP A. 
Lo i———=—<"<-—#—1É@+#<—124=<=—À—<zm<<MMIE.-.@@»——-———T——_——T——£€6<<————_—_——_—_—_—_————_————_—__—_—_——>—T—+_ +++—.+@TEIE|-nz 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025857 069 SPRAY FLAC 1.1 ML 100 UI C 22-02-91 01-06-95 
025857 071 5 FIALE-SIRINGA 50 UI C 27-02-92 01-06-95 
025857 083 5 FIALE-SIRINGA 100 UI C 27-02-92 01-06-95 
025857 158 SPRAY NASALE 100 Ul 1,7 ML C 17-10-96 01-06-95 


———————_—- 


TONOFOLIN 


data prima registrazione specialita 02-09-85 Codice Specialità 25990 Titolare AIC ZYNMIA | 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025990 045 10 FLACONCINI ORALI 4 MG C 02-09-85 01-06-95 
025990 060 20 COMPRESSE 4 MG C 02-09-85 01-06-95 
| VONOGEN 
data prima registrazione specialita 12-10-76 Codice Soecialta 21229 Titotare AIC CHEMIOTERAP:CO 
rece RIO MIEI SEE MISI ORI AEREO RECON DI IIITIOII ARIE EI 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
021229 036 10 FLACONCINI USO ORALE 10 ML C 04-02-91 01-06-95 
TONOPLUS 
data prima registrazione specialità 23-01-89 Codice Specialta 24077 Titclare AIC GHEMIOTERAPICO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltta SSN Registrazione Rinnovo 
024077 024 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 04-02-91 01-06-95 
TOP CALGIUN 
I data p.ima registrazione specialità 22-04-96 Codice Sotcialtà 29261 Titolare AIC ESSETI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029261 017 30 COMPRESSE cFFERV 1000 MG A 22-04-96 
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1-2-1997 


TOP-NITRO 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC 
028564 015 
028564 021 
028564 033 
028564 045 
028564 058 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


nre dec CEROTTI nen anni T 


£,9 19 LUENU FCOn AMTL. 
5 15 CEROTTI TRANSDERMICI 5 MG 
7,5 15 CEROTTI TRANSDERMICI 7,5 MG 
10 15 CEROTTI TRANSDERMICI 10MG 
15 10 CEROTTI APPL TRANSDERMICI 


TOPICAL REPTILASE 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 


Codice Specialità: 28564 


Codice Specialità 27149 


Titolare AIC* 


SCHERING PLOUGH 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O » D» Pr _Q 


Titolare AIC' 


IKETON 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
027149 018 


TOPREK 


data prima registrazione specialità: 21-12-90 


N. AIC 
027895 010 


TOPSYN 


data prima registrazione specialità 15-05-72 


Confezione 
GOCCE FLAC. LIOF + SOLV. 6 ML 


Confezione 
10 COMPRESSE DOSATE 25 MG 


Codice Specialità. 27895 


Codice Specialità: 22556 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 


Titolare AIC: 


RHONE POULENC RORER 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registrazione 


30-09-91 


Data 
Registrazione 


21-12-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
022556 029 
022556 043 
022556 056 
022556 068 
022556 070 


TORA DOL 


data prima registrazione spectalita: 05-04-90 


Confezione 

POMATA DERM. 30 G 0,05% 
UNGUENTO DERM. 30 G 0,05% 
NEOMICINA POMATA G 30 
LOZIONE 30 ML 0,05% 

GEL 30 G 


Codice Specialità: 27253 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O Doo 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registrazione 


15-05-72 
15-05-72 
15-02-79 
15-02-79 
15-02-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027253 018 
027253 020 
027253 032 
027253 057 
027253 069 
027253 071 


Confezione 

10 IM IV 6 FIALE 10 MG 

IM IV 3 FIALE 30 MG 

10 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
6 SUPPOSTE 30 MG 

FLAC. 10 ML SOLUZIONE 05 2% 

3 SUPPOSTE 30 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


O ooo » 


Data 
Registrazione 
05-04-90 
05-04-80 
05-04-90 
31-12-92 
31-10-94 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
01-08-95 
0î-06-95 
01-06-95 
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TORABIUR O 
data prima registrazione specialita: 07-06-93 Codice Soecialita 28252 Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM SP A 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028252 017 14 COMPRESSE 10 MG C 
028252 029 5 FIALE 10 MG 2 ML C 
028252 031 1 FIALA 200 MG 20 ML C 


TORARNID 


data prima registrazione specialità 07-06-93 Codice Specialità. 28599 Titolare AIC PARKE DAVIS 
Fascia 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
028599 049 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG C 
028599 052 5 FIALE 10 MG/2 ML C 
028599 064 1 FIALA 200 MG/20 ML ® 


TFOREGAN 


Codice Specialità 19889 Titolare AIC LPB 


data prima registrazione specialità. 29-12-83 


Data 
Registrazione 


07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


Data 
Registrazione 


06-05-94 
06-05-94 
06-05-94 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltta SSN 
019889 03 6 SUP. 6,5 MG C 
019889 043 15 CONFETTI © 
TORFAN 


data prima registrazione specialita 17-03-82 Codice Specialita 24618 Titolare AIC ABBOTT 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024618 011 8 COMPRESSE Cc 
024618 035 15 COMPRESSE C 


TOSSEMIED 


Codice Specialtà 26564 Titolare AIC JODOSAN 


data prima registrazione specialità: 30-06-88 


Data 
Registrazione 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Registrazione 
17-03-82 
22-09-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026564 070 SCIROPPO 150 ML C 
026564 082 ARANCIA 20 PASTIGLIE G 2,3 C 
026564 094 MENTA 20 PASTIGLIE G 2,3 C 
TOSSORAL 
data prima registrazione specialità 01-02-85 Codice Specialita 25273 Titolare AIC RECORDATI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
025273 083 30 COMPRESSE C 
025273 095 SCIROPPO 100 ML C 
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Data 
Registrazione 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Registrazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


PSN | 
Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordmurio alla GAZZETTA UFFICIALE 
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TOSUNAN BERNA | 
data prima registrazione specialità 09-02-63 


Codice Specialità: ‘19373 Titolare A{C: BERNA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019373 012 1 FLACONE 2 ML Ù 
019373 024 1 FLACONE 2 ML + SIRINGA C 


TOTAGEE 


Data 
Registrazione 
09-02-63 
25-10-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 21-05-72 Codice Specialità 22810 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022810 055 IV 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 10 ML A 
022810 081 IM FL 250 MG+F C 
022810 105 IM FL 500 MG + F C 
022810 129 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 


TOTIFEN 
data prima registrazione specialità: 22-11-83 


Data 
Registrazione 


21-05-72 
21-05-72 
21-05-72 
21-05-72 


TE RI E] 


«Codice Specialità 24778 Titolare AIC: MASTER PHARMA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
024778 019 30 CAPSULE 1 MG Cc 22-11-83 
024778 021 SCIROPPO 200 ML G 22-11-83 
| TOXEPASI 400 
data prima registrazione specialità 22-1 1-93 Codice Specialità: 29166 Titolare AIC: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabhilità SSN Registrazione 
029166 016 5 FIALE LIOF 400 MG + 5 F SOLV Cc 22-11-93 
TP 1 SERONO 
‘ data prima registrazione specialità 09-12-82 Codice Specialità: 24029 Titoiare AIC: SERONO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Aimborsabilita SSN Registrazione 
024029 OTi IM 1 F10MG+F2 ML G 09-12-82 
024029 023 IM 1F 25 MG+F2ML Cc 09-12-32 
024029 035 IM 1F 50 MG+F2ML Cc ‘09-12-82 
024029 047 1 FIALA LIOF 70 MG + 1 F SOLV ‘@ 20-12-84 
TPH 
j = data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 29189 Titolare AIC: CLINTEC 
ino __————__.@é‘IiclisiorRgG: il | da Lili lu 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
029189 014 SOLUZIONE 100 ML 6% C 31-10-94 
029189 026 SOLUZIONE 250 ML 6% C 31-70-94 
029189 038 SOLUZIONE 500 ML 6% Cc 31-10-94 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Pinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento oramario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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TRACRIUM 
data prima registrazione specialità: 30-07-87 Codice Specialità 26519 Titolare AIC WELLCOME FOUNDATION 
l(ccleì car (o ii GuiùÈooo@ @@_ _]0o80 900 i’r’cr—r—L£’]_—f..i.i....;’/’9/rt_dur.eiosic’/@ ai 


N AIC Confezione 
026519 013 IV 5 FIALE 25 MG 2.5 ML 
026519 025 IV 5 FIALE 50 MG 5 ML 
TRACTUS 


data prima registrazione specialità 02-07-84 Codice Specialità: 24741 


N AIC Confezione 
024741 023 20 CAPSULE 400 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 


Titolare AIC 


DAMOR 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Data 
Registrazione 


30-07-87 
30-07-87 


Data 
Registrazione 


02-07-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRANDATE 
data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 23578 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023578 014 30 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG A 10-11-81 01-06-95 
023578 038 30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG A 10-11-81 07-06-95 
023578 053 IV 1 F. 20 ML 100 MG H 10-11-81 01-06-95 


TRANBDIUR 
data prima registrazione specialità: 19-07-82 Codice Specialità 24742 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024742 025 30 COMPRESSE 200 + 20 MG C 19-07-82 01-06-95 
TRANEX 


data prima registrazione specialità 21-06-79 Codice Specialità 22019 Titolare AIC MALESCI 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
022019 018 30 CAPSULE 250 MG A 21-06-79 01-06-95 
022019 020 30 CAPSULE 500 MG A 30-04-82 01-06-95 
0722019 032 OS IV IM 6 FIALE 5 ML 500 MG A 21-06-79 01-06-95 
FRANOQUIRIT 
data prima registrazione specialità 12-05-79 Codice Speciana. 20445 Titolare AIC RHONE POULENC RORER 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020445 019 20 LENTOCAPSULE Cc 12-05-79 01-06-95 
020445 021 GOCCE 0S 20 ML 0,5% A 54 12-05-79 01-06-95 
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|-2-1997 


TRANSACT LAT 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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cata prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28741 Titolare AIC BOOTS COMPANY 
Fascia Data Data 
NOAIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028741 015 10 SISTEMI TRANSCUTANE! 40 MG C 31-10-94 
Tr4Ngc0P 
data prima registrazione specialità: 17-10-84 Codice Specialita 25492 Titoiare AiC ALZA CORPORATION 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsatulità SSN Registrazione Rinnovo 
025492 024 4 SISTEMI TRANSDERMICI C 13-01-93 01-06-95 
025492 036 2 CEROTTI TRANDERMICI 1,5 MG C 31-01-95 01-06-95 
TRANSENE 


Codice Specialità 21397 


data prima registrazione specialità: 06-03-79 


N AIC Confezione 
021397 017 30 CAPSULE 5 MG 
021397 03î 30 CAPSULE 10 MG 
021397 043 30 CAPSULE 15 MG 


TRANSFERT 
data prima registrazione specialità 02-05-89 


lr——_—_—__—__ 


Codice Specialità. 26950 


N AIC Confezione 
025950 916 10 FIALOIDI ORALI 1 G 
026950 028 IM 5 FIALE 5 ML1G 


TRANSIL 
data prima registrazione specialità: 22-04-81 Codice Specialità 24285 


N AIC Confezione 
024285 013 IM IVSFLIOF + 5F SOLV 3 ML 
024285 025 12 BUSTINE ORALI 10 MG 


TRANSMETIL 


datà prima registrazione specialità 18-06-93 Codice Speciaita 27895 


N AIC Confezione 
027898 055 5 FLAC. LIOF 200 MG + 5 F. SOLV 
027898 067 5 FLAC. LIOF. 500 MG + 5 F. SGLV 
027898 079 20 COMPRESSE GASTRORES. 300 MG 
027898 081 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 NG 
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Titolare AIC SANCFI WINTHRGP (FR) 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnove 
C 06-03-79 01-06-95 
C 06-03-79 01-06-95 
C 05-06-81 01-06-95 


Titolare AIC VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
Rimboi satilita SSN Registrazione Rinnovo 
C 02-05-89 01-06-95 
C 02-05-89 01-03-95 
Titolare AIC MALESCI 
Fascia Data Data 
Rimbursanilità SON Registrazione Rinnovo 
C 22-04-8î 01-06-95 
C 22-04-81 01-06-95 
earn lilla Lalli 
Titolare AIC KNOLL | 
Fascia Data Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo. 
C 09-03-95 
C 09-03-95 
C 09-03-95 
C 09-03-95 
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Serie generale - n. 26 


| TRANSPULMINA ! 
data prima registrazione specialità 27-05-83 Codice Specialità: 3008 Titolare AIC. BAYER 
elia aida cicala drill e ‘Mille Lie ill 


NU AIC Confezione 
03008 012 BALSAMICA 20 PASTIGLIE 
03008 048 GEL 20G 
03008 051 TOSSE SCIROPPO 200 ML 


03008 003 TOSSE 20 PASTIGLIE 


TRANSPULMINA GOLA 
data prima registrazione specialità 27-05-83 


N AIC Coniezione 
023837 014 20 PASTIGLIE 
025837 026 FLAC. NEBULIZZATORE 30 ML 


023837 038 FLAC. NEBULIZZATORE 50 ML 


TRANSPULMINA RINO 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 Codice Specialità: 


N AIC Confezione 
014570 028 FLAC. NEBULIZZATORE 15 ML 


r—_—_———_—_€ 


TRASICOR 80 
data prima registrazione specialità. 26-08-69 


N AIC Confezione 
021491 016 30 COMPRESSE 80 MG 


TRASITENSIN 


data prima registrazione specialità: 30-09-76 


Codice Specialità 23837 


Codice Specialità: 21491 


Codice Specialità: 23376 


C 
C 
C 
C 
Titolare AIC BAYER 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
Cc 
Titolare AIC BAYER 
Fascia 


Rimborsabiità SSN 


C 


Titolare AIC 


Titolare AIC' 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


CIBA GEIGY 


CIBA GEIGY 


Data 
Registrazione 
27-09-84 
27-09-84 
27-09-84 
27-09-84 


Data 
Registrazione 
27-05-83 
24-10-88 
24-10-88 


Data 
Registrazione 


25-06-88 


Data 
Registrazione 


07-03-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
023376 015 RETARD 30 CONFETTI 


TRASYLOL 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Codice Specialità 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC- 


Fascia 


BAYER AG 


Data 


Registrazione 


30-09-76 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
018104 012 IVZ2FSIML 100000 UIC. 
018104 024 IV 2F 10 ML 200000 UIC. 
018104 036 IV 1 FL 50 ML 500000 ULC. 
018104 048 IV 1 FL 20 ML 500000 U.LC. 


Rimborsabilità SSN 


H 


H 
H 
H 


Fascia 


Data 
Registrazione 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 i | Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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TRAUNAL 
dara prima registrazione specialità 19-03-80 Codice Specialità: 24170 Titolare AIC ZYMA 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
024170019 GEL 40G C 


Data 
Registrazione 


19-03-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRAUMATOGIELINA 
data prima registrazione specialità 03-11-78 Codice Specialità: 23711 Titolare AIC BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023711 043 POMATA 30 G C 
0237117 056 POLVERE 20 G C 


Data 
Registrazione 


28-02-90 
28-02-90 


Data 
Rinnovo 


01-08-95 
01-06-95 


TRAUICID 
data prima registrazione specialità 18-03-96 Codice Specialità 32219 Titolare AIC. MONTEFARMACO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032219 014 FLAC POLVERE 6 G C 
032219 026 CREMA TUBO 20 G C 
032219 038 FLACONE LIQUIDO 200 ML C 


Data 
Registrazione 


18-03-96 
18-03-96 
18-03-96 


Data 
Rinnovo 


TRAVELGURI A 
data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Speciahtà: 5170 Titolare AIC. ASTA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05170 016 6 CONFETTI GOMMOSI MASTIC 20 MG C 
05170 028 10 CONFETTI GOMMOSI MASTIC. 20 MG Cc 


Data 
Registrazione 


17-03-84 
17-03-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


TRAVISCO 
data prima registrazione specialità 02-05-89 Codice Specialità 27347 Titolare AIC MASTER PHARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027347 032 IV 6 FIALE 100 MG/2 ML C 
027347 057 30 CONFETTI 100 MG è 
027347 O71 30 COMPRESSE 200 MG C 


Data 
Registrazione 


02-05-89 
02-05-89 
17-02-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


TRAVOCORT 
data prima registrazione specialità 09-11-84 Codice Specialità: 25371 Titolare AIC: SCHERING 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025371 016 CREMA G 20 C 
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Data 
Registrazione 
09-1Î-84 


Data 
Rinnovo 


0î1-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SGN 
025349 010 CREMA VAGINALE G 30 + 6 APPLIC. MONOUSO Cc 
025349 073 FLACONE POLVERE 30 G G 
025349 199 CREMA DERMATOLOGICA 20 G C 
025349 ili OVULO VAGINALE 600 MG C 
025349 147 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC. 150 ML Cc 
TRAXASS 
data prima registrazione speciastà: 05-03-93 Conice Specialità: 26099 Titolare AIC' CYANAMID 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
026099 010 GEL 50 G 3% G 


Serie generale - n. 26 


TRAVOGEN 
| data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità: 25349 Titolare AIC SCHERING 
le larici ali rr .1ii is sil cai) 


Data 
Registrazione 


07-06-84 
26-05-87 
26-05-87 
30-07-87 
12-06-96 


Data 
Registrazione 


05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01 06-95 
01-06-95 


FTSE O RR E RR RO RT RE A I es e rango ee 


TREDILAT 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25743 Titolare AIC COFA FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabità SSN 
025743 016 20 COMPRESSE 1,5 MG Cc 
025743 042 PRESS 30 COMPRESSE 4,5 MG C 
025743 067 GOCCE 30 ML 0,1% C 


TRERAARIL 
data prima registrazione specidiità: 29-12-83 


Codice Specialità: 14136 Titolare AIC LPB 


Fascra 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
074136 028 20 COMPRESSE 5 MG ‘ A 
TREMBLEX 
data prima registrazione specialità: 09-03-81 Codice Specialità * ‘24039 Titolare AIC: =—=—YAMANOUCHI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN 
ì 
524039 012 40 COMPRESSE 0,5 MG C 
024039 036 IM 5 FIALE 2 ML 0,125 MG/ML Cc 


TRENTAL 
data prima registrazione specialità 17-07-73 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022863 031 5 FIALE 5 ML C 
022863 056 400 30 CONFETTI C 
022863-068 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG C 
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Codice Specialità: 22863 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Pegistrazione 
27-07-87 
27-07-87 
18-06-91 


Data 
Registrazione 


18-03-96 


Data 
Registrazione 
09-03-81 
29-07-88 


Data 
Registrazione 
14-02-79 
14-02-79 
13-05-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-55 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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TREPAREN 
data prima registrazione specialità. 04-10-78 Codice Specialità 23797 Titolare AIC NUOVO CONSORZIO SRL. 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023797 119 50 CAPSULE U.LS 250 C 30-01-92 01-06-95 
023797 121 INIETT 10 FIALE U.L S. 600 Cc 30-01-92 01-06-95 


TREPIDAN 
data prima registrazione specialità. 11-04-79 Codice Specialità: 23894 Titolare AIC MAX 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023894 013 30 COMPRESSE 10 MG C 11-04-79 01-06-95 


TRETINOÎINA SAME 


data prima registrazione specialità: 30-04-92 Codice Specialta 27707 Titolare AIC SAVOMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027707 037 CREMA 0,05% 20 G C 13-01-93 
027707 049 = LOZIONE 0,05% 20 ML Cc 13-01-93 


TRI WYCILLINA AP 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità: 20971 Titolare AIC: PHARMACIA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
020971 014 IM 1.200 000 Ul. Cc 31-12-84 01-06-95 


TRIACELLUVAX 
data prima registrazione specialità: 22-12-94 Codice Specialità 29401 Titolare AIC BIOCINE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029401 015 FIALA 0,5 ML C 22-12-94 
029401 027 FIALA SIR PRONTO USO 0,5 ML Cc 22-12-94 
TRIARINIC 
data prima registrazione specialità: 29-12-83 Codice Specialità 16897 Titolare AIC: SANDOZ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiktà SSN Registrazione Rinnovo 
016897 035 12 CONFETTI Cc 49-08-85 01-06-95 
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Serie generale - n. 26 


TRIAMINIG NASALE 


Î data prima registrazione specialità 01-12-84 Codice Speccalita 20884 Titolare AIC SANDOZ 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020884 021 SPRAY NASALE 15 ML & 
TRIAMINIECFLU 


data prima registrazione specialità: 30-09-91 Codice Specralità: 28195 Titolare AIC' SANDOZ 


Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilita SSN 
028195 016 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
TRIAMYTERIL COMPLEX 
data prima registrazione speciahtà 21-09-79 Codice Specralità' 20468 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
020468 017 20 CAPSULE G 
TT 
TRIASPORIN 


Codice Specialità 27814 Titolare AIC 


data prima registrazione specialita 19-10-92 


LIFEPHARMA 


Data 
Registrazione 


06-12-88 


Data 
Registrazione 


30-09-91 


Data 
Registrazione 


21-09-79 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione 
027814 019 8 CAPSULE 100 MG A 19-10-92 
TRIATECG 
data prima registrazione specialità 01-03-90 Codice Specralità 27161 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascrà Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
027161 049 28 COMPRESSE 1.25 MG A 07-10-93 
027161 052 28 COMPRESSE 2,5 MG A 07-10-93 
027161 064 14 COMPRESSE 5 MG A 07-10-93 


TRIATEG HG6Y 


HOECHST MARION ROUSSEL 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


data prima registrazione specialità. 31-10-94 Codice Specralita = 28531 Titolare AIC 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028531 010 2,5 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG À 
028531 022 5 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A 
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Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-70-94 


Data 
Rinnuvo 


1-2-1997 


TRIATOP 


daia prima registrazione specialità 31-10-94 


N AIC 
029009 014 


TRICANDIL 


data prima registrazione specialità. 28-02-74 


Supplemento oramario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialita 29009 Titolare AIC JANSSEN 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
FLACONE SHAMPOO 1% 120 ML C 


Codice Specialità 23083 Titolare AIC SPA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC 


023083 013 
023083 025 
023083 037 
023083 049 
023083 052 


TRIGEF 


data prima registrazione specialita 01-10-84 


Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


15 CANDELETTE 
GRAN 5 G 

15 TAVOLETTE VAG 
CREMA VAG 75 G 
CREMA 15 G 


O00L0A0 


Data 
Registrazione 
28-02-74 
05-01-79 
05-01-79 
05-01-79 
05-01-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


025384 013 
025384 037 


TRICGHOGIN 


data prima registrazione specialita 23-08-78 


Codice Specralità 25384 Titolare AIC FUROFARMACO 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
8 CAPSULE 500 MG A 
20 BUSTINE 250 MG A 


Codice Specialità: 23487 Titolare AIC CHIESI 


Data 
Registrazione 
01-10-84 
13-06-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
07-06-95 


N AIC 


023487 010 
023487 022 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
MON. 4 COMPRESSE 500 MG C 
MON. 8 COMPRESSE 500 MG C 


Data 
Registrazione 
23-08-78 
23-08-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Registrazione 


01-02-93 


Data 
Registrazione 
31-12-84 
31-12-84 


TRICILEST 
data prima registrazione specialita 01-02-93 Codice Specialità: 27478 Titolare AIC JANSSEN 
Fascia 
NOAIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
027478 015 21 COMPRESSE C 
TRICLORDIURIDE 
data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialità: 20207 Titolare AIC FORMENTI FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabittà SSN 
020207 039 50 COMPRESSE 4 MG Cc 
020207 054 K 50 CONFETTI 2 MG Cc 
020207 078 K 50 CONFETTI 4 MG Cc 
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31-12-84 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0i-06-95 
01-05-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TRICLOSE 


| data prima regisirazione speciaità 16-04-84 Codice Specialta 23406 Titolare AIC ISTITUTO CHEMIOTERAPICO | 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023406 010 20 CAPSULE 200 MG A 
023406 022 15 CANDELETTE VAGINALI 250 MG C 


FTRICOCET 
data prima registrazione specialita 02-11-79 Codice Specialia 14444 Titolare AIC LUSO FARMACO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014444 018 20 COMPRESSE C 
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Data 
Registrazione 


16-04-84 


16-04-84 


Data 
Registrazione 


02-11-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRICOFURA 
data prima registrazione specialita 31-12-84 Codice Specialità 15095 Titolare AIC FORMENTI PRODOTTI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015095 019 12 OVULI VAG Cc 
TRIGORTIN 


data prima registrazione specialita 03-04-62 Codice Specialità 19941 ) Titolare AIC FIDIA 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
019941 020 1000 IM 5 F 2 ML C 
FRICOXIDIL 
data prima registrazione specialita 30-06-88 Codice Specialita 26694 Titolare AIC BIOINDUSTRIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
026694 024 LOZIONE 2% 60 ML C 
TRIDELTA 
data prima registrazione specialita 14-11-61 Codice Specialità 5124 Titolare AIC CECCARELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05124 019 NORM. 3 F 2 ML 100000 U C 
05124 021 FORTE 3 F 2 ML 200000 U C 
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Data 
Registrazione 


31-12-84 


Data 
Registrazione 


31-01-64, 


Data 
Registrazione 


30-06-88 


Data 
Registrazione 


14-11-61 


14-11-61 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
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TRIBIN 
data prima registrazione specialità: 03-03-91 Codice Specialita 26748 Titolare AIC ROTTAPHARM 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SEN Registrazione Rinnovo 
026748 018 40 COMPRESSE MASTICABILI C 09-03-91 01-06-95 
026748 020 40 BUSTINE SOSPENSIONE 0S C 31-10-94 01-06-95 


| TRIDODILARN 


data prima registrazione specialità 31-12-84 Codice Specialta 20664 


Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsahilità SSN Registrazione Rinnovo 
020664 925 20 CONFETTI C 31-12-84 01-06-95 
TRIENE 
data prima registrazione specialità 22-04-81 Codice Specialità 6408 Titolare AIC. SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
06408 025 POMATA DERMICA G 50 Cc 22-04-81 01-06-95 
TRIFERON 
data prima registrazione specialtà 09-02-70 Codice Specialità 21667 Titblare AIC: —SALUS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021667 011 20 CONFETTI C 09-02-70 01-06-95 


TRIFLUX 
data prima registrazione specialità. 31-10-94 Codice Speciahtà 28504 Titolare AIC CHIESI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsanilità SSH Registrazione Rinnovo 
023504 013 30 CAPSULE 300 MG Cc 31-10-94 
TRIGESIC 


data prima registrazione specialità 06-01-84 Codice Specialità 7187 Titolare AIC ANGELINI 


Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Regrstrazione Rinnovo 
07187 053 4 COMPRESSE C 10-02-87 01-06-95 
07187 065 20 COMPRESSE Cc 10-02-87 01-06-95 


O 


07187 077 4 CONFETTI 
07187 089 20 CONFETTI 


10-02-87 01-06-95 
10-02-87 01-06-95 


O 
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TRIGGER 


data prima registrazione specialità: 24-06-83 Codice Spectaltà: 25098 Titolare AIC POLIFARMA | 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
025098 017 20 COMPRESSE 100 MG C 
025098 029 20 COMPRESSE 150 MG A 48 
025098 031 IV 10 FIALE 50 MG 5 ML A 48 
025098 043 10 COMPRESSE 300 MG A 48 
025098 056 20 COMPRESSE 300 MG Cc 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


24-06-83 
24-06-83 
24-06-83 
06-07-85 
06-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


TRIGYNMON 
data prima registrazione specialità: 25-02-84 Codice Specialita 24870 Titolare AIC SCHERING 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024870 014 21 CONFETTI B 


Data 
Registrazione 


25-02-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRIMERPINE 
data prima reg:strazione specialità 18-06-93 Codice Specialità 27418 Titolare AIC CIBA VISION 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027418 019 POMATA OFTALMICA 1% 2,5 G A 
027418 021 COLLIRIO 1% 5 ML A 


Data 
Registrazione 
18-06-93 
18-06-93 


Data 
Rinnovo 


TRILAPON 
data prima registrazione specialità. 26-08-63 Codice Specialità 13403 Titolare AIC SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013403 011 20 CONFETTI 8 MG A 
013403 023 20 CONFETTI 2 MG A 
013403 035 20 CONFETTI 4 MG C 
013403 047 IM 5 FIALE 1 ML 5 MG A 


TRILAFON EGNANTATO 


Data 
Registrazione 


26-08-63 
26-08-63 
26-08-63 
26-08-63 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 29-06-84 Codice Speciahtà: 24002 Titolare AIC SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024002 014 1 FIALA 100 MG 1 ML A 


Data 
Registrazione 


29-06-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRILEPTAL 
dala pnma regrstrazione speciatà 31-10-94 Codice Specialita 28304 Titolare AIC CIBA GEIGY 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028304 018 50 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG Cc 
028304 020 50 COMPRESSE DIVISIBILI 600 MG C 
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Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TRILUDAN 
data prima registrazione specialità: 02-04-90 Codice Specialita 27507 Titolare AIC HOECHST FARMACEUTICI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027507 019 30 COMPRESSE 60 MG C 
027507 021 15 COMPRESSE 120 MG C 
027507 033 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 120 ML B 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


02-04-90 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


FTRIMAX 
data prima registrazione specialità: 30-01-74 Codice Specialità 22947 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022947 042 30 COMPRESSE C 
022947 055 50 COMPRESSE C 
022947 067 60 COMPRESSE C. 


Data 
Registrazione 


21-08-89 
21-08-89 
21-08-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


TRIMED 
data pnima registrazione specialità: 12-05-79 Codice Specialità 23514 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023514 019 10 CAPSULE C 


Data 
Registrazione 


12-05-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TRIMEDAT 
data prima registrazione specialità 10-08-81 Codice Specialità 24500 Titotare AIC LIFEPHARMA 
Fascia 
N. AIC Contezione Rimborsab:lità SSN 
024500 011 30 CAPSULE 100 MG G 
024500 023 50 CAPSULE 100 MG C 
024500 035 30 CAPSULE 150 MG C 
024500 047 GRANULARE ORALE 150 G C 


Data 
Registrazione 


10-08-81 
10-08-81 


29-08-82 
10-08-81 


Data 
Rinnavo 


01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
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TRIMETON 
data prima registrazione specialità 27-09-63 Codice Specialità 6152 Titolare AIC SCHERING PLOUGH 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
06152 021 INIETT 5F1 ML 10 MG C 
06152 033 20 CONFETTI 8 MG Cc 
06152 045 SCIROPPO 100 ML 0,05% Cc 
06152 058 20 COMPRESSE 4 MG Cc 


Data 
Regrstrazione 


27-09-63 
27-09-63 
27-09-63 
28-03-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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mese I 


TRIMINULET 
data prima registrazione specialità: 01-12-92 Codice Specialità 27359 Titolare AIG = WYETH | 


NO AIC Confezione 
027359 013 21 COMPRESSE 


TRIMONASE 


data prima registrazione specialità» 16-03-83 Codice Specialità: 24860 


N. AIC Confezione 
024860 025 8 COMPRESSE 500 MG 


data prima registrazione specialità 12-10-90 Codice Specialità 26918 


i TRIMOVAX 


Titolare AIC: 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


B 


Titolare AIC' TOSI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Fascia 


N AIC Confezione Rimborsaiuità SSN 
026918 019 1 FIALA LIOF + SIRINGA 0,5 ML C 
TRINEVRINA BS 
data prima regrstrazione speciaità 14-10-81 Codice Specialità 20705 Titolare AIC GUIDOTTI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020705 012 30 COMPRESSE C 
020705 024 IMBF+S5FI3 ML C 
FRINIDEX 


data prima registrazione specialita. 28-03-55 Codice Specialità 9859 


N AIC Confezione 
09859 012 SOL X FLEB. 1000 ML 


| TRINIPLAS 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Codice Specialità: 29030 


N AIC Confezione 
029030 044 5 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG 
029030 057 10 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG 
029030 069 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG 
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Titolare AIC 


Titolare AiC DIACO 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 


Data 


Registrazione 
01-12-92 


Data 


Registrazione 


16-03-83 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


Data 
Regisiraziona 


12-10-90 


Data 
Registrazione 


14-10-81 


14-10-81 


Data 
Registrazione 
28-03-55 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
Rin.borsabilità SSN 


A 
A 
Cc 


SANDOZ 


Data 
Registrazione 


04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


TRINITRINA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


data prima registrazione specialità 01-12-84 


N. AIC 
06035 012 


TRINORDIOL 


Confezione 
70 CONFETTI 0,3 MG 


data prima registrazione specialità 25-02-84 


N AIC 
024869 012 


TRINOVURM 


Confezione 
21 CONFETTI 


data prima registrazione specialità 12-02-85 


Codice Specialità: 6035 


Codice Specialità 24869 


Codice Specialità 25526 


Titolare AIC 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC 


WYETH 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


G 


Titolare AIC 


CILAG AG 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


-01-12-84 


Data 
Registrazione 


25-02-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
025526 029 


TRIOCETIN 


Confezione 
21 COMPRESSE 


data prima registrazione specialità: 19-08-74 


Codice Specialità: 22823 


Fascia 


Rimborsab:ita SSN 


B 


Titolare AIC 


O.FF. 


Data 
Registrazione 


26-11-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 


022823 013 
022823 025 
022823 037 
022823 049 
022823 052 


TRIPLICE 


Confezione 


8 CAPSULE 

12 CAPSULE 

16 CAPSULE 

FLAC SCIROPPO 60 ML 
FLAC SCIROPPO 100 ML 


data prima registrazione specialità 11-11-83 


N AIC 


025108 034 
025108 046 


TRIPT-OK. 


Confezione 


4 COMPRESSE: 
10 COMPRESSE 


data prima/registrazione specialità 06-03-80 


Codice Specialità 25108 


Codice Specialità: 24158 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


OoOoo00AO0 


Titotare AIC: 


MAGGIONI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


SIGMATAU 


Data 
Registrazione 
19-08-74 
19-08-74 
19-08-74 
19-08-74 
19-08-74 


Data 
Registrazione 
10-07-95 
10-07-95 


Datà 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


024158 014 
024158 026 
024158 038 
024158 040 


Confezione 


30 CAPSULE 50 MG 

20 CAPSULE 100 MG 
0S GRAN 20 BUST. 5 G 
20 CAPSULE 200 MG 


— 911 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


O00.L AO 


Data 
Regsstrazione 
06-03-80 
06-03-80 
06-03-80 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95. 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


VRIPYENE 
data nrima registrazione specialita 18-06-83 Codice Specialità 25065 Titolare AIC iRBI | 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025065 018 30 CAPSULE 50 MG C 18-06-83 01-06-95 
025065 020 20 CAPSULE 100 MG C 18-06-83 01-06-95 
025065 044 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 100 MG C 01-10-84 01-06-95 


TRIPYIZOL 
data prima registrazione specialità 29-07-77 Codice Specialità. 19803 Titolare AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
019803 016 25 COMPRESSE 25 MG A 29-07-77 01-06-95 
019803 028 30 COMPRESSE 10 MG C 29-07-77 01-06-95 


YRIRINOL 
data prima registrazione specizità: 16-07-68 Codice Specialità 19657 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
019657 016 NEBULIZZATORE NASALE 15 ML C 16-07-68 01-06-95 


TRISALGINA 
data prima registrazione spec:zità: 26-05-78 Codice Specialità 13470 Titolare AIC MOLTENI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbo: sabilità SSN Registrazione Rinnovo 
013470 048 25 COMPRESSE C 09-03-87 01-06-95 
013470 051 5 SUPPOSTE C 09-03-87 0î-06-95 


TRISEQUENS 
data prima registrazione specralità: 15-05-96 Codice Specialità 26595 Titolare AIC NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026595 013 28 COMPRESSE (12+10+6) C 15-05-96 
026595 025 FORTE 28 COMPRESSE (12+10+6) C 15-05-96 


TRISORALEN 
data prima registrazione specsalta 24-06-70 Codice Specialità 21861 Titolare AIC: LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021861 012 28 CONFETTI 5 MG C 24-06-70 07-06-95 
021861 024 50 CONFETTI 5 MG Cc 24-06-70 01-06-95 
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1-2-1997 


TRISSIL 
data prima registrazione specialità 02-11-89 


Codice Specialità 26813 


N AIG Confezione 
026813 016 30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG 


TRITANRIX 


data prima registrazione specialità: 23-12-75 Codice Specialità: 21328 


N AIC Confezione 
021328 036 1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE 


TRITTICO 


data prima registrazione specialità. 10-11-81 


Codice Specialità: 22323 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Titolare AIC VECCHI & C PIAM 
Fascia Data 
Rimborsabiltà SSN Registrazione 
C 02-11-89 
Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM S.A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 27-02-92 


Titolare AIC 


ANGELINI 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
022323 012 IM IV 3 FIALE 50 MG 5 ML 


022323 036 39 COMPRESSE 50 MG 

022323 048 30 COMPRESSE 100 MG 

022323 051 GOCCE ORALI 2,5% 30 ML 
022323 063 30 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG 
022323 075 20 COMPRESSE DIVISIBILI 150 MG 
022323 087 H 1 FLACONE 250 ML 


TRIVASTAN 
Codice Specialità 23241 


data prima registrazione specialità 01-07-80 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


A 


O D» » PL Pr Dd 


Titolare AIC 


EUTHERAPIE 


Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
01-06-90 
01-06-90 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
023241 019 30 CONFETTI 
023241 021 RITARDO 50 30 CONF 
023241 033 INIETT 5 F 1 ML 3 MG 
023241 045 INIETT 10 F1 ML 3 MG 


FRIVEMIL S 
Codice Specialità: 27025 


data prima registrazione specialità: 28-05-90 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


O_o 0 


Data 
Registrazione 


01-07-80 
06-06-81 
06-06-81 
06-06-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
027025 042 FLACONE 500 ML 


027025 055 FLACONE 1000 ML 
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Titolare AIC. CLINTEC NUTRITION CLINIQUE 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Regr:strazione 
H 29-11-95 
H 29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


TRIVIRATEN 
data prima registrazione specialità: 20-07-91 Codice Specialità: 27356 Titolare AIC BERNA 
bei de de iriidrcltirart ‘mi. ‘0orQ@©“u@: 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027356 017 1 FLAC. LIOF. 1 DOSE + SOLV. 0,5 ML C 20-07-91 01-06-95 
027356 029 1 FL. LIOF 1 DOSE + FL SIR. 0,5 ML C 20-07-91 01-06-95 
TRIXIDINE 
data prima registrazione specialità: 06-07-85 Codice Specialità: 25787 Titolare AIC ASTA MEDICA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025787 060 8 CAPSULE 500 MG C 01-03-86 01 -06-95 
025787 072 SOSPENSIONE OS FL 100 ML 250 MG/5 ML C 01-03-86 01-06-95 
025787 084 SOSPENSIONE 0S FL 60 ML 500 MG/5 ML C 01-03-86 01-06-95 
TRIZILAN 
O data prima registrazione specialità: 27-07-84 Codice Specialità 25393 Titolare AIT PULITZER 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
025393 012 8 CAPSULE 500 MG A 27-07-84 01-06-95 
025393 024 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 190 ML 5% A 05-01-85 01-06-95 


TRIXON 
data onma registrazione specialità 22-07-96 Codice Specialità 27468 Titolare AIC LOCATELLI 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
027468 014 FLACONE 60 ML 2% C 22-07-96 
027468 026 FLACONE 60 ML 1% C 22-07-96 


TRIZINA 
data pnima registrazione specialità 07-07-82 Codice Specialità: 24734 Titolare AIC FRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
024734 016 8 CAPSULE 500 MG A 07-07-82 01-06-95 
024734 028 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 5% A 05-01-85 01-06-95 


TROBIGCIN 
data prima registrazione specialità 22-03-73 Codice Specialità. 22735 Titolare AIC NV UPJOHN SA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
022735 017 IM 1 FLAC2G+1 FIALA5 ML A 26 22-03-73 01-06-95 


dii 


1-2-199? Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


TROFOCALCIUM 
data prima registrazione specialita 18-05-31 Codice Specialità. 22988 


Titolare AIC FOURNIER 


Fascia Data Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
0229883 036 12 FLACONCINI ORALI 10 ML C 14-06-93 01-06-95 


TROFOBERMIN 
data prima registrazione specialita: 21-09-79 Codice Specialità: 20942 


Titolare AIC CARLO ERBA 


Fascia Data Data 
N, AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
020942 013 CREMA 10 G C 21-09-79 01-06-95 
020942 025 CREMA DERM 30 G C 21-09-79 01-06-95 
020942 037 CREMA DERM. 50 G C 21-09-79 01-06-95 
020342 045 SPRAY 30 ML C 21-09-79 01-06-95 
TROBRBENOX 
data prima registrazione specialita 01-02-93 Codice Specialità. 27575 Titolare AIC MENARINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027575 036 6 SIR. PRONTE 2000 UI AXA 0,2 ML C 01-02-93 
027575 048 6 SIR. PRONTE 4000 UI AXA 0,4 ML C 01-02-93 


TROMBENOX T 
data prima registrazione specialita. 20-07-95 Codice Specialita 29126 


Titolare AIC- MENARINI! 


rascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
029126 012 2 FIALE 6000 U! AXA 0,6 ML C 20-07-95 
029126 024 2 FIALE 8000 UL AXA 0,8 ML C 20-07-95 
029126 036 2 FIALE 10000 U.i. AXA 1 ML C 20-07-95 


TROMBOLIS 
data pnima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 28584 Titolare AIC MENARINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028584 023 FLACONE 250000 LI. H 31-10-94 
028584 035 FLACONE 750200 LI H 31-10-94 
028584 047 FLACONE 15000900 U.. H 31-10-94 


TRONBOVAR 


data prima registrazione specialità 28-07-69 Codice Specialita 21363 Titolare AIC BOUTY 
Fascia Data Data 
N AIC Coniezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021363 015 SOL 1% 12 F 2 ML C 28-07-69 01-06-95 
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TRONAN 
data omma règistrazinne specialità — 09-03-91 Codice Specialità: 27758 Titolare AiC 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027758 010 10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG C 
027758 022 20 CONFETTI GASTRORES, 50 MG C 
027758 024 CREMA 30 G C 
TRONOTENE 
data prima registrazione specialtà: 14-09-56 Codice Specialità: 11351 Titolare AIC ABBOTT 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
011351 018 POMATA ANESTETICA 30 G C 
011351 020 10 SUPPOSTE C 


TROPIMIL 
Titolare AIC FARMIGEA 


data prima registrazione specialità 21-01-61 


Codice Specialità: 16453 


Serie generale - n. 26 


GOEHRINGER MANHEIM S.P.A 


Data 
Registrazione 


09-03-91 
09-03-91 
31-10-94 


Data 
Registrazione 


14-09-56 
22-07-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
016453 033 FLACONE COLLIRIO 5 ML C 
016453 045 COLLIRIO 5 FL MONODOSE 0,5 ML C 


Data 
Registrazione 


28-01-88 
28-01-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


TROSYD 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 25647 Titolare AIC ROERIG 
Fascia 

N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
025647 013 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G C 
025647 025 CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G C 
025647 037 POLVERE DERMICA 1% 30 G C 
025647 049 LOZIONE DERMICA 1% 30 G C 
025647 076 6 OVULI 100 MG C 
025647 114 SOLUZIONE UNGUEALE 28% 12 ML C 
025647 126 LAVANDA VAG 0,2% 5 FLAC 150 ML C 
025647 138 SCHIUMA DERMICA 1% 6 BUST 10 G C 


TROZOCINA 


data prima registrazione specialità: 30-04-92 Titolare AIC: SIGMATAU 


Codice Specialità: 27948 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
27-07-87 
11-05-91 
11-05-91 
11-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
027948 049 6 CAPSULE 250 MG C 
027948 052 BB 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 38 ML A 
027948 064 3 COMPRESSE 500 MG A 
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Data 
Registrazione 


14-09-92 
14-09-92 
14-09-92 


Data 
Rinnovo 


Senie generale - n. 20 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
TRUSOPT 
data pnma registrazione specialità 22-07-96 Codice Specialta 31848 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
031848 017 SOLUZIONE OFTALMICA 2% 5 ML C 
| TRUST 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità 26859 Titolare AIC EDMOND 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026859 013 POMATA 20 G C 
026859 025 EMULSIONE 30 G Cc 
026859 037 BOMBOLA SPRAY 50 G C 


TUBEGRCOLINA BERNA 


data prima registrazione specialità: 17-02-58 


Titolare AIC: BERNA 


Codice Specialità: 13500 


Data 


Recistrazione 


22-07-96 


Data 
Registrazione 
30-06-88 
30-05-88 
30-05-89 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
013500 032 PPD SECCA 1 UI 1-3 PROVE 
013500 044 PPD SECCA 30 UI 1-3 PROVE 
013500 057 PPD SECCA 3 Ul 1-3 P 
013500 069 PPD SECCA 10 U! 1-3 P 
013500 071 PPD SECCA 100 UI 1-3 P 
013500 083 PPD 1 F LIOF + SOLV 5UI 


TUBERCOLINA PPD 


data prima registrazione specialità 11-09-63 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


oNozozenMene 


Codice Speciahtà 20257 Titolare AIC CYANAMIO 


Data 
Registrazione 
14-10-68 
14-10-68 
14-10-68 
14-10-68 
14-70-68 
26-11-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
0î-06-95 
01-05-95 
07-06-25 


NO AIC Confezione 
020257 010 TINE TEST 25 TEST 


TUBERCOLINA PPDO MERIEUX 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


11-09-63 


PASTEUR MERIEUX NSD SNC 


data prima registrazione specialità 06-02-92 Codice Specialità 27111 Titolare AIC 
Fascia 
NU AIC Conteziane Rimborsabiltà SSN 
027111 018 1 FIALA 10 IDR + 1 F SOLV. 0,1 ML C 
FUCLASE 


data prima registrazione specialità: 04-10-80 


Codice Specialità 9928 Titolare AIC UCB 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
09928 058 20 CONFETTI 25 MG Cc 
09928 060 SCIROPPO 150 ML C 
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Data 
Registrazione 


06-02-92 


Data 
Reostrazione 
08-07-89 
13-03-93 


Data 
Rinnovo 


Dez 
Ringo 
07-05-25 
07-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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| TUDECABIL i 
data piuma registrazione specialità 28 12 91 Codice Spactalità 26707 Titolare AIC PHARMAGIA 


ran ir i. i.-T/. 9 i.’ 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnavo 
026707 024 20 CAPSULE 150 MG G 28-12-91 
025707 036 20 CAPSULE 250 MG G 28-12-91 
026/707 048 RETARD 20 COMPRESSE 500 MG C 11-09-95 


TUPEN 
data prima registrazione specialita 18-09-96 Corlice Specialità 28995 Tito'are AIC SMITHKLINE BEECHAM S.PA 


Fascia Data Data 
fi AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028995 013 IV 1 FLACONE 10 MG H 18-09-96 


TURBINAL. 
data prima registrazione specialità. 22-04 82 Codice Specialità 23833 Titolare AC VALEAS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023833 015 AEROSOL NASALE 10 MG 200 INALAZIONI B 22-04-82 01-06-95 
dite ra sa 
TURBO RIT o 
data prima registrazione specialità 07-06-93 Codice Specialità 28711 Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM S.P A 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028711 024 14 COMPRESSE 400 MG + 76 COMPRESSE 1250 MG C 02-05-94 


—====t nur \%——nnst mM ny—rttr_—_—__—_——————_—_—————_r———@€ _———ÉÈ_—_———_—_—__r_r_—T——_———r——— T__—_—__—_rr_—————————_r__——_r_______—_———rr—m_—_————————_ ——rÈ——_——__—_—_—_._r_r___r__—______—_————m— 


TURBOSGALGIN 
data prima registrazione specialità. 21-04-84 Codice Specialità 25301 Titolare AIC SMITHKLINE BFECHAM SPA 
Fascia Data Data 
N AIG Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025301 033 5 SIRINGHE PRONTO USO 1 ML/40 U MRC A 41 13-06-92 01-06-95 


TFUROPTIR 


data prima registrazione specialità 02-05-90 Codice Specialità 27039 Titolare AIC: CIBA VISION 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027039 015 COLLIRIO 0,1% 5 ML A 02-05-90 01-06-95 
027039 027 COLLIRIO 0,3% 5 ML A 02-05-90 01-06-95 
027039 039 COLLIRIO 0,6% 5 ML C 02-05-90 01-06-95 
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TUSBEN 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialita. 25643 Titolare AIC BENEDETTI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025643 014 20 CONFETTI 10 MG C. 
025643 026 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 
025643 038 FLACONE GOCCE 20 ML C 


TUSCALRAN BERNA 
Titolare AIC BERNA 


data ginima registrazione specialità 14-02-72 


Codice Specialita 22458 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


= 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022458 032 PLUS GOCCE 20 ML C 
022458 044 PLUS SCIROPPO 120 ML C 
022458 057 AD 10 SUPPOSTE Cc 
022458 069 BB 10 SUPPOSTE Cc 
022458 083 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 


TUSHICINA 


data prima registrazione specialità 01-12-84 


Codice Specialità 21348 Titolare AIC' SERONO 


Data 
Registrazione 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 
08-03-90 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
A AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
021348 014 20 CAPSULE 250 MG C 
021348 053 OS GOCCE 20 ML C 


Data 
Registrazione 
0î-12-84 
01-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


TUSSAMAG 
data prima registrazione specialità 09-01-79 Codice Specialita 5749 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
05749 0175 SCIROPPO 200 ML @ 
05749 039 COMPLEX SCIROPPO 200 G C 
TUSSANYL 
data prima registrazione specialità. 17-12-86 Codice Specialità. 10842 Titolare AIC GIOVANARDÌ 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
010842 021 FLACONE SCIROPPO 175 ML Cc 


FUSSEVAL 
Titolare AIC BOOTS 


data prima registrazione specialità: 31-12-84 


Codice Specialità 19613 


Data 
Registrazione 
09-01-79 
22-03-85 


Data 
Registrazione 


13-05-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


SCIROPPO G 125 C 


NM. AIC Confezione 
019613 049 
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Data 


Registrazione 


27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


TUSSI VIL 
data prima registrazione specialita 01-03-71 Codice Specialità 21321 Titolare AIC CYANAMID 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabihtà SSN Registrazione 
021321 031 FLACONE SCIROPFO 120 ML C 09-03-91 


TUSSIBRON 
data prima registrazione specialità: 29-10-83 Codice Specialità 19911 Titolare AIC SELLA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione 
019911 015 SCIROPPO 190 ML 1% C 29-10-83 
019911 027 20 COMPRESSE 100 MG C 29-10-83 
TUSSIDIN 
data prima registrazione specialità 18-06-90 Codice Specialità 27527 Titolare AIC MAGGIONI 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsatiltà SSN Registrazione 
027527 011 SCIROPPO FLACONE 150 ML C 18-06-90 
027527 023 20 CONFETTI C 18-06-90 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


TUSSIFLEX 
data prima registrazione specialità 20-08-59 Codice Specialità 15424 Titolare AIC ITAL SUISSE 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
015424 029 SCIROPPO 180 G C 04-06-87 
TUSSOLVINA 
data prima registrazione specialita: 05-03-93 Codice Specialità 28621 Titolare AIC BIOINDUSTRIA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
028621 011 GOCCE 1% FLACONE 30 ML C 05-03-93 
028621 023 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML C 05-03-93 
TUSSYCGALM 
data prima registrazione spectalta: 30-06-88 Codice Specialità 27026 Titolare AIC RHONE POULENC RORER 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
027026 018 16 CAPSULE MASTICABILI C 30-06-88 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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TWIN 
data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specialita 28163 Titolare AIC KNOLL 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028163 069 IM IV 5 FL. LIOF 100 MG + 5 F_ SOL C 29-11-95 
028163 0971 IM IV 5 FL. LIOF 200 MG + 5 F_ SOL C 29-11-95 
028163 083 20 COMPRESSE 200 MG C 29-11-95 
028163 095 IM IV 5 FL. LIOF 400 MG+5F SOL C 29-11-95 
028163 107 20 COMPRESSE 400 MG C 29-11-95 


TYLENOL RAPFREDBORE 


data prima registrazione specialità: 28-05-92 Codice Specialità: 27338 Titolare AIC JOHNSON & J 
rascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabtilità SSN Registrazione Rinnovo 
027338 019 6 COMPRESSE C 28-05-92 
027338 021 12 COMPRESSE C 28-05-92 


TYPRHIDRALL 
data prima registrazione specialità 28-11-83 Codice Specialità 10803 Titolare AIC' BIOCINE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010803 017 1F0,5 ML C 28-11-83 01-06-95 
TYPRIR VI 
data prima registrazione specialità 14-10-95 Codice Specialità 29153 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX MSD SPA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsab'ità SSN Registrazione Rinnovo 
029153 018 IM 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML C 14-10-95 


UBICARDEN 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26139 Titolare AIC LOCATELLI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiktà SSN Registrazione Rinnovo 
026139 042 10 FLAC. 50 MG+TAPPCO SERB. GRAN. C 01-03-89 01-06-95 
026139 055 14 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG C 01-03-89 01-06-95 


URICARDIO 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità: 26353 Titolare AIC TOSI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026353 033 10 FLACONCINI 50 MG C 0î-03-89 0î-05-95 
026353 045 14 COMPRESSE 50 MG C 01-03-89 01-06-95 
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| UBICOR 
data prima registrazione specialità: 27-07-87 Codice Specialità 26257 Titolare AIC MAGIS 
a ci dii \ ‘i _l;:‘::\DÌ€IIM Ul ‘2. 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026257 028 30 COMPRESSE 10 MG C 27-07-87 01-06-95 
026257 079 40 COMPRESSE 10 MG C 01-03-89 01-06-95 
026257 117 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 01-03-89 01-06-95 
026257 129 14 CAPSULE 50 MG C 01-03-89 01-06-95 


UBIDEGARENONE CILAS 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28733 Titolare AIC JANSSEN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028733 018 14 CAPSULE 50 MG C 31-10-94 
028733 020 10 FLACONCINI ORALI 50 MG G 31-10-94 
UBIBENONE 
data prima registrazione specialità: 02-04-90 Codice Specialità 27682 Titolare AIC: ESSETI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
027682 018 14 CAPSULE 50 MG Cc 02-04-90 01-06-95 
027682 032 10 FL. BEV. + TAPPO CONTENIT 50 MG C 02-04-90 01-06-95 


UBIOEX 
data prima registrazione specialità: 18-06-93 Codice Specialita 27408 Titolare AÎC OFF. 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027408 018 14 CAPSULE 50 MG C 18-06-93 
027408 020 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 18-06-93 
UBIFAGTOR 
data prima registrazione specialità 01-10-85 Codice Specialità 26084 Titolare AIC SAN CARLO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026084 044 14 CAPSULE 50 MG C 01-03-89 01-06-95 
026084 057 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C 02-05-89 01-06-95 


UBILAB 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 27649 Titolare AIC DEL SAZ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027649 019 14 CAPSULE 50 MG C 07-06-93 
027649 021 10 FLACONCINI 8 ML 50 MG C 07-06-93 
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1--2-19097 


i A td 
ne 


| UBIMAIOR 


| data prima registrazione specialità: 01-12-84 Codice Specialità 25228 


N AIC 


025228 014 
025228 053 
025228 065 


USION 


N. AIC 


027490 010 
027490 022 


na 


URBISAN 


N. AIC 


027169 010 
027169 022 
027169 034 


UBISYNT 


cata prima registrazione specialità 04-05-93 


N. AIC 


026285 039 
026285 041 


UBITEN 


N. AIC 


025229 016 
025229 067 
025229 081 


UBIVIS. 


N. AIC 


025905 023 
025905 035 


data prima registrazione specialità: 


uata prima registrazione specialità 02-11-89 


data prima registrazione specialità 01-12-84 


data prima registrazione specialità 02-05-89 


Confezione 


40 COMPRESSE 10 MG 
14 CAPSULE 50 MG 
10 FLACONCINI ORALI 50 MG 


—1-10-94 Cedice Specialità 27490 


— —rr—__-—-uy6 camino tia no 


Confezione 


10 FLACONCINI ORALI 
14 CAFSULE 


di TAI A A i 


Cedice Specialità 2716C 


Confezione 


14 CAPSULE 50 MG 
10 FLACONCINI ORALI 50 MG 
40 COMPRESSE 10 MG 


Codice Specialità 26285 


Confezione 


14 CAPSULE 50 MG 
10.FLAC. ORALI MONODOSE 50 MG 


Codice Specialità: 25229 


Confezione 


40 COMPRESSE 10 MG. 
50 14 CAPSULE OPER. 50 MG 
50 10 FLAC.NI ORALI 50 MG 


Codice Specialità: 25905 


Confezione 


14 CONFETTI 50 MG 
10 FLACONCINI ORALI 50 MG 
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Titciare AIC: MASTER PHARMA 
Fascia Data 
Rimborsabiiità SSN Registrazione 
C 01-12-84 
C 06-08-85 
6 00-08-85 
Titolare AIC: K.B.R 
rascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
31-10-94 
C 31-10-94 
Titolare AIC: LEBEN'S 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 02-11-89 
DI 02-11-89 
C 02-17-89 
Titolare AIC: CRANCIA FARMACEUTICI 
Fascia Data 
0 barsabilità SSN Registrazione 
04-05-93 
U 04-05-93 
Titolare AIC: ITALFARMACO 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
C 01-12-84 
C 06-08-85 
C 06-08-85 
Titolare AIC: AGIPS 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
Cc 02-05-89 
C. 02-05-89 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


na 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95. 
01-06-95 


. Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


UGUROL 


data prima registrazione specialità: 05-06-81 


j-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
| UBIZAL | 
| data prima registrazione specialità. 28-03-92 Codice Specialità: 27843 Titolare AIC IBN 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027843 010 10 FLACONCINI 50 MG 6 28-03-92 
027843 034 14 CAPSULE 50 MG C 28-03-92 


N AIC 
021458 017 
021458 029 


UCIDAR 


data prima registrazione specialità 09-12-82 


N AIC 
023208 010 
023208 022 
023208 034 
023208 045 
023208 059 
023208 061 
023208 073 


ULECLGOIN 
O data prima reg.strazione specialità 22-09-81 Codice Specicltà 24443 


N AIC 
024443 020 
024443 057 
024443 069 
024443 071 
024443 083 


ULEGSTOP 


data prima registrazione specialità: 16-01-80 


N AIC 
024104 059 


Codice Specialità. 21458 Titolare AIC BAYER AG 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 250 MG A 
IM N OS 5 FIALE 5 ML 500 MG A 


Codice Specialità 23208 Titolare AIC- SERONO 


Fascra 
Confezione Rimborsabilità SSN 
IM 1 FL +1 F 5000 UI H 
IM Fi + î F 2500001 H 
IV 1 FL +1 F 500000! H 
IV 1 FL +1 F 1000000) H 
IV 1 FL. +1 F SOLV 250000 Ui H 
IV 1 FL. + 1 F. SOLV. 500000 UI H 
IV1F +1F.SOLV 1000000 UI H 


Titolare AIC AGIPS 


Fascia 
Contezione Rimborsabiltà SSN 
200 50 COMPRESSE 200 MG C 
400 50 COMPRESSE CONFETTATE 400 MG A 48 
800 30 COMPRESSE 800 MG A 48 
50 BUSTINE POLVERE 400 MG A 48 
30 BUSTINE POLVERE 800 MG A 48 

Codice Specialità: 24104 Titolare AIC METAPHARMA 

Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 400 MG A 48 


— 924 — 


Data 
Registrazione 


05-06-81 
05-06-81 


Data 
Registrazione 


03-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
09-12-82 
02-06-90 
02-06-90 
02-06-90 


Data 
Registrazione 


22-09-81 
13-10-84 
02-09-85 
31-10-94 
37-10-94 


Data 
Registrazione 


37-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 


ULCEX 


data prima registrazione specialità 24-06-83 


N AIC 
025084 017 
025084 029 
025084 031 
025084 043 
025084 056 
025084 070 
025084 094 
025084 106 
025084 118 
025084 068 


ULGIN 


Supplemento ordinarto alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


20 COMPRESSE 150 MG 
20 COMPRESSE 100 MG 


10 FIALE 50 MG IV 


Codice Specialità 25084 


300 10 COMPRESSE 300 MG 

300 20 COMPRESSE 300 MG 

SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV 150 MG 
SOLUBILE 10 COMPRESSE EFFERV 300 VG 
SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV 300 MG 
SOLUBILE 20 BUST GRAN EFFER 150 MG 
SCIROPPO 150 MG/10 ML 200 ML 


data prima registrazione specialità: 23-01-85 


Codice Specialità: 25589 


Titolare AIC. GUIDOTTI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


48 


» 


48 
48 


> OOLd da »£LQO 


Titolare AIC IBIRN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
24-06-83 
24-06-83 
24-06-83 
13-05-85 
13-05-85 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 
18-10-96 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
04-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025589 021 


ULGODINA 


Confezione 
50 CAPSULE 50 MG 


data prima registrazione spectalità 10-12-80 


Codice Specialità 24215 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 


Titolare AIC 


SOSEPHARM 


Data 
Registrazione 


23-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
024215 079 
024215 081 


YULCOFALK 


Confezione 


50 COMPRESSE 400 MG 


30 BUSTINE 800 MG 


data prima registrazione speciatà: 06-08-85 


N AIC 
025796 044 


ULCGOMEDINA 


Confezione 


Codice Specialità: 25796 


800 30 COMPRESSE 800 MG 


data prima registrazione specizità 20-10-81 


N. AIC 
024496 073 
024496 085 
024496 097 
024496 109 


Confezione 


50 COMPRESSE 400 MG 


Codice Specialità: 24496 


GRANULATO 50 BUSTINE 400 MG 


30 COMPRESSE 800 NG 


30 BUSTINE 800 MG 


— 925 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 48 
A 48 


Titolare AIC: KNOLL 
Fascra 
Rimborsabilità SSN 
Cc 


Titolare AIC: LEBEN'S 


Fascia 
Rimbursabità SSN 


48 
48 


O O » » 


Data 
Registrazione 


28-12-95 
28-12-95 


Data 
Registrazione 


22-05-95 


Data 
Recistrazi 
29-01-85 
29-01-85 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-08-95 
01-06-95 


1-2-1997 


| 


ULCOPIR 
| data prima registrazione speciasta 201284 Codice Specialita 25549 Titolare AIC AESCULAPIUS 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025549 039 30 COMPRESSE 50 MG C 
025549 041 50 COMPRESSE 50 MG C 


pass =# 
i ULTRAGABN 


ULTRADERM 
data prima registrazione specialità: 23-12-70 


ULIS 
data prima registrazione specialità 01:508-84 


N AIC 


024612 032 
024612 057 
0246 ì2 069 
024612 071 
024612 083 


data prima registrazione specraità 04-07-87 


N. AIC 


026206 019 
026206 021 
026206 033 
026206 045 
026206 058 
026206 060 


N AIC 


022605 012 
022605 024 
022605 036 
022605 048 


o ULTRALAN 
d 


ata pisma registrazione speciaita. 28-07-67 


N. AIC 


020910 016 
020910 028 
020910 055 
020910 567 
020910 093 
020910 129 
020910 131 
022226 017 


Codice Specialità 24612 Titolare AIC LAFARE 


Faccia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 200 MG C 
50 CAPSULE 400 MG A 48 
50 BUSTIHE 400 MG A 48 
30 COMPRESSE 800 NG A 48 
30 BUSTINE 800 MG A 48 
Codice Specialità 26206 Titolare AIC NOVAXA 
Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


DS 100 TUBO FIALE 1,7 ML 

DS 100 FIALE 2 Mi 

DS 10 FLACONI 20 ML 

OS FORTE 100 TUBO FIALE 1,7 ML 
DS FORTE 100 FIALE 2 ML 

DS FORTE 10 FLACONI 20 ML 


00000O 


Len mimi i-imimii.l--nc-nase ini pece = a: 


Codice Specialità 22605 Titolare AIC ECOBI 


Fascia 


Confezione Rimborsabilta SSN 


POMATA DERM. 15 G 
POMATA DERM 30 G 
POMATA 60 G 0,025% 
LOZ DERM 20 ML 


OMdOoaOo 


Codice Specialità 20910 Titoware AIC SCHERING 


Fascia 


Confezione Rimborsabiltta SSN 


POMATA 20 G 

POMATA 30 G 0,25 + 0,25 
CREMA 20 G 

CREMA 30 G 0.25 + 0,25 
UNGUENTO 20 G 

UNGUENTO 30 G 0,25 + 0,25 
LOZIONE 20 ML 

LOZIONE 30 ML 0,25 + 0,25 
ORALE 10 COMPRESSE 20 MG 


PUIOWDODOBO 


— 926 — 


Supplemerto ordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


07-11-85 
07-11-85 


Data 
Registrazioni 


30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 


Data 
Registrazione 


04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 
04-07-87 


Data 
Registi azione 


29-11-72 
29-11-72 
23-12-70 
29-11-72 


Data 
Registrazione 


28-07-67 
28-07-67 
21-02-70 
21-02-70 
21-02-70 
21-02-70 
21-02-70 
21-02-70 
01-03-71 


Data 
Rinnova 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-35 
01-06-95 
01-06-95 


Bata 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


‘01-06-95 


er] 


i 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
‘0971-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ULTRAMICINA 
data prima registrazione specialità. 16-06-83 Codice Specialità 24852 Titolare AIC LISAPHARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024852 055 IM1FL1G+1F C 16-06-83 01-06-95 
024852 067 12 COMPRESSE MAST 1 G C 16-06-83 01-06-95 
ULTRAPROCT 
data prima registrazione specialità: 26-07-68 Codice Specialità 21122 Titolare AIC SCHERING 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021122 015 POMATA RETTALE 40 G C 26-07-68 01-06-95 
021122 039 12 SUPPOSTE C 26-07-68 01-06-95 
021122 041 COMBI 30 G POMATA + 12 SUPPOSTE C 01-03-71 01-06-95 
021122 054 POMATA RETTALE 40 G C 31-10-94 01-06-95 
021122 066 12 SUPPOSTE C 31-10-94 07-06-95 
021122 078 COMBI POMATA 30 G + 12 SUPPOSTE Cc 31-10-94 01-06-95 
ULTRATARDB HR 
data prima registrazione specialità 02-05-90 Cod:ce Specialità: 27562 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027562 014 1 FLAC 10 ML 40 UY/ML A 02-05-90 01-06-95 
027562 026 1 FLACONE 10 ML 100 Ul/ML C 31-10-94 01-06-95 
| ULTRAVISIN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 27129 Titolare AIC FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsatulità SSN Registrazione Rinnovo 
027129 016 20 CAPSULE MOLLI C 31-10-94 
027129 028 40 CAPSULE MOLLI Cc 31-10-94 


ULTRAVIST 
data prima registrazione specialita: 29-01-92 Codice Specialità 26965 Titolare AIC* SCHERING A.G 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026965 018 240 1 FLACONE 50 ML H 29-01-92 
026965 020 300 1 FIALA 10 ML H 29-01-92 
026965 044 300 1 FLACONE 50 ML H 29-01-92 
026965 057 300 1 FLACONE 75 ML H 29-01-92 
026965 069 300 1 FLACONE 100 ML H 29-01-92 
026965 071 370 1 FIALA 30 ML H 29-01-92 
026965 083 370 1 FLACONE 50 ML H 29-01-92 
026965 095 370 î FLACONE 100 ML H 29-01-92 
026965 107 370 1 FLACONE 200 ML H 29-01-92 
026965 119 150 1 FLACONE 50 ML H 29-01-92 
026965 121 150 1 FLACONE 200 ML H 29-01-92 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026965 133 300 1 FLACONE 200 ML H 11-03-96 
026965 145 300 1 FLACONE 500 ML H 11-03-96 
026965 158 300 1 FLACONE 1000 ML H 11-03-96 
026965 160 370 1 FLACONE 500 ML H 11-03-96 
026965 172 370 1 FLACONE 1000 ML H 11-03-96 
026964 184 300 1 FLACONE 20 ML H 11-03-96 
UNMAN ALBULRIN 
data prima registrazione specialità 13-10-82 Codice Specialità 21111 Titolare AIC FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. ASC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnova 
021111 012 1 FLAC. 10 ML 20% A 15 13-10-82 01-06-95 
021111 024 1 FLAC 50 ML 20% A 15 13-10-82 01-06-95 
021111 036 FLACONE 50 ML 5% C 22-02-83 01-06-95 
021111 048 FLACONE 100 ML 5% C 22-02-83 01-06-95 
021111 051 FLACONE 250 ML 5% C 22-02-83 01-06-95 
021111 063 1 FLAC 10 ML 25% A 15 05-05-84 01-06-95 
021111075 1 FLAC. 20 ML 25% A 15 05-05-84 01-06-95 
021111 087 1 FLAC 50 ML 25% A 15 05-05-84 01-06-95 
UMAN BIG 
data prima registrazione specialita 13-10-82 Codice Specialita: 23782 Titolare AIC FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
023782 016 IM 1 FLAC 3 ML A 13-10-82 01-06-95 
023782 028 IM 1 FLAC 1 ML A 13-10-82 01-06-95 
UMAN CIG 
data prima registrazione specialità: 01-03-89 Codice Specialità 26173 Titolare AiC FARMA BIAGINI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026173 017 IM FIALA 2 ML H 01-03-89 01-06-95 
026173 029 IM FIALA 5 ML H 07-03-89 01-06-95 
026173 031 IV FLAC LIOF. + FLAC. SOLV. 10 ML H 22-01-96 01-06-95 
026173 043 IV FLAC. LIOF + FLAC. SOLV. 20 ML H 22-01-96 01-06-95 
026173 056 IV FLAC LIOF + FLAC SOLV 50 ML H 22-01-96 01-06-95 
UMAN COMPLEX D.I. 
data prima registrazione specialità: 13-10-82 Cod:ce Specialità: 23309 Titolare AIC. PLASMITALIA SPA. 
Fascia Data Da 
N. AIC Confeziune Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023309 091 FLAC. LIOF. 200 UI + SOLV. 10 ML C 28-12-95 07-06-95 
023309 103 FLAC LIOF 500 Ul + SOLV 20 ML C 28-12-95 01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Sene generale - n. 26 


UMANI ERY D.I. 


data prima registrazione specialita 13-10-82 Codice Specialità: 23308 


N AIC Confezione 
023308 152 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 500 Ui + 1FIALA 10 ML 
023308 164 IV 1 FLAC LIOFILIZZATO 250 Ul + 1 FIALA 10 ML 
023308 176 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 100 Ul + 1 FIALA 5 ML 
023308 188 IV 1 FLAC LIOFILIZZATO 1000 UI + 1 FIALA 10 Mi 


UMAN FIBRIN 


data prima registrazione specialita: 13-10-82 Codice Speciaita 23732 


N AIC Confezione 
023732 031 IVFL+F 100 ML 


URNMAN GAL E 


data prima registrazione specialità 13-10-82 Codice Specialità 22544 


N AIC Confezione 
022544 011 IM 5 FL3 ML 


UMAN GAMA 
data prima registrazione specialita: 13-10-82 


Codice Specialità 21112 


Titolare AIC 


PLASMITALIA SPA. 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Titolare AIC 


FARMA BIAGINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC 


FARMA BIAGINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 


Titolare AIC 


N AIC Confezione 
021113 016 IM 1 FLAC 2 ML 16% 
021113 028 IM 1 FLAC 5 ML 
021113 030 IM 1 FLAC 10 ML 16% 
021113 055 IM FLAC LIOF 320 MG 


UNAN SERUM 


data prima registraziune specialita 13-10-82 Codice Specialità 21112 


N AIC Confezione 
021112 014 FLEBO 250 ML 3,5% 
021112 026 FLEBO 50 ML 5% 
021112 038 FLEBO 100 ML 5% 
021112 040 FLEBO 250 ML 5% 
UBMAN YZI6 


data prima registrazione speciahtà: 24-09-87 Codice Speciahtà 285364 


N AIC Confezione 
026364 012 IM 1 FIALA 5 ML 
026364 024 IM 1 FIALA 2 ML 
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FARMA BIAGINI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


00009 


Titolare AIC 


FARMA BIAGINI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 
C 


Titoiare AIC 


FARMA BIAGINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 


28-12-95 
28-12-95 
28-12-95 
28-12-95 


Data 
Registrazione 


13-10-82 


Data 
Registrazione 


13-10-82 


Data 
Registrazione 
13-10-82 
13-10-82 
13-10-82 
13-10-82 


Data 
Registrazione 


13-10-82 
13-10-82 
13-10-82 
13-10-82 


Data 
Registrazione 
24-09-87 
24-09-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


UMAN VZIG ENDOVENA 


data prima registrazione specialita 22-01-96 


N AIC 


027140 019 
027140 021 
027140 033 


UNORIL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
024826 048 


URNACIL 


data prima registrazione specialità. 


N. AIC 


022733 012 
022733 036 


PMASYN 


data prima registrazione specialita: 27-07-87 


Codice Specialità 27140 


Confezione 


FLAC. LIOF. 250 U.I. + SOLV 5 ML 
FLAC. LIOF 100 U.i. + SOLV. 20 ML 
FLAC. LIOF. 2500 U.I + SOLV 50 ML 


11-11-82 Codice Specialità: 24826 


Confezione 
24 CAPSULE 200 MG 


11-06-73 Codrce Specialità 22733 


Confezione 


5 CAPSULE 100 MG 
1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 30 ML 1% 


Codice Specialità: 26360 


Titolare AIC: 


FARMA BIAGINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 
H 


Titolare AIC' 


DELALANDE ISNARDI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


FIRMA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
A 


Titolare AIC. 


PFIZER 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
22-01-96 
22-01-96 
22-01-96 


Data 
Registrazione 


11-05-89 


Data 
Registrazione 
11-06-73 
1Î-06-73 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
0i-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026360 014 
026360 026 
026360 038 
026360 053 
026360 065 
026360 077 
026360 089 


UNDETIN 


data prima registrazione specialita 29-05-50 


Confezione 


IM 1 FLAC 500 + 1000 MG + 1 FIALA 3,2 ML 

IV FL. 500 MG SULB. + 1000 MG AMP. 

BB IM/IV 1 FLAC. 250 + 500 MG + 1 FIALA 1,6 ML 
12 COMPRESSE 375 MG 

BB 1 FL. SOSPENSIONE 100 ML/5 G 

8 COMPRESSE DIVISIBIL! 750 MG 

IV 1 FLAC. 1 G SULB + 2 G AMP 


Codice Specialità: 3451 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


TOOOPLPLIEr 


Titolare AIC 


RECORDATI 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 
01-06-90 
01-06-90 
01-06-90 
09-03-91 
27-04-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
03451 010 


UNERGOL 


data prima registrazione specialità: 


N. AIC 
025646 011 


Confezione 
POLVERE ASPERSORIA 30 G 


10-02-87 Codice Specialità 25646 


Confezione 
30 COMPRESSE 10 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC' 


POLI 


Fascia 


Rimborsabulità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


29-05-50 


Data 
Registrazione 


10-02-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


{-2-1997 


UNI DUR 


data prima registrazione specialità 26-06-95 


NO AIC 


028158 018 
028158 020 


i 
UNICIO 
data prma registrazione specialità: 14-10-95 


N. AIC 


029042 049 
029042 052 
029042 064 


UNICIPIN 
data prima registrazione specialità 07-06-95 Codice Specialità. 28339 
lenire icona cci-& ftiiiii 


N. AIC 


028339 012 
028339 024 


UNIDOL 


data pnima registrazione specialità: 05-03-93 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialita 28158 


Confezione 


30 COMPRESSE RIL CONTROLLATO 600 MG 
40 COMPRESSE RIL. CONTROLLATO 400 MG 


Codice Spectalità 29042 


Confezione 


IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV. 
IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA SOLV 
IV 1 FLAC. 1000 MG + SOLV 


Confezione 


14 COMPRESSE 20 MG 
14 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità 27709 


Titolare AIC 


RECCRDATI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
Titolare AIC: PROSPA ITALIA 
Fascia 
Rimborsabilita SSN 
A 55 
A DO 
H 
Titolare AIC PHARKIACIA 


Titolare AIC. 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 
C 


Serie generale - n 26 


Data 
Registrazione 


26-06-95 
26-06-95 


Data 
Registrazione 
04-03-96 
04-03-96 
04-03-96 


Data 
Registrazione 
07-06-95 
07-06-95 


MONSANTO ITALIANA S.P.A 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Rinnovo 


N AIC 
027709 017 


UNIFER 


data prima registrazione specialità 16-04-82 


Confezione 
20 COMPRESSE 750 MG 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


05-03-93 


Data 
Rinnovo 


N AIC 


024628 113 
024628 125 
024628 137 
024628 149 
024628 152 


UNIPLUS 


N AIC 


020075 040 
020075 065 
020075 089 


data prima registrazione specialità 10-11-81 


Confezione 


20 CAPSULE 40 MG 

20 BUSTINE 40 MG 

10 FLACONCINI ORALI 40 MG 
10 FLACONCINI ORALI 62,5 MG 
20 BUSTINE 62.5 MG 


Confezione 


AD 10 SUPPOSTE 
BB 10 SUPPOSTE 


Codice Specialità 24628 Titolare AIC TOSI 
Fascia Data Data 
Rimborsanilità SSN Registrazione Rinnovo 
C 13-06-92 01-06-95 
6 13-06-92 01-06-95 
C 13-06-92 01-06-95 
C 13-06-92 01-06-95 
C 13-06-92 01-06-95 
Codice Specialità 20075 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia Data Data 
Rimborsab:iltà SSN Registrazione Rinnovo 
Cc 10-Î 1-81 07-06-95 
C 10-11-81 01-06-95 
C 10-11-81 01-08-95 


10 MICROSUPPOSTE 
— 931 — 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


UAIIPRIL 
data orima registrazione specialità 01-03-90 Codice Specialità: 27166 Titolare AIC ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsab:!ità SSN Registrazione Rinnovo 
027166 040 28 COMPRESSE 1,25 MG A 07-10-93 01-06-95 
027166 053 28 COMPRESSE 2,5 MG A 07-10-93 01-06-95 
027166 065 14 COMPRESSE 5 MG A 07-10-93 01-06-95 


UNIGUIN 
data pnma registrazione speciziità: 28-12-91 Codice Specialità 27944 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027944 040 5 COMPRESSE 400 NG A 12-11-92 
IPIND TRECA 


data omma registrazione specrelità 31-12-92 Codice Specralità: 28322 Titolare AIC- MASTER PHARMA 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028322 016 10 COMPRESSE 200 MG A 31-12-92 
028322 028 1 FLAC. SOSPENSIONE 1% 100 ML A 31-12-92 
028322 030 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG A 31-12-92 
UNIVER 
data prima registrazione specia'ità: 27-04-91 Codice Specialità 27291 Titolare AIC: RORER PHARMACEUTICALS LTD 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
027291 018 28 CAPSULE 120 MG C 27-04-91 01-06-95 
027291 020 56 CAPSULE 180 MG C 27-04-91 01-06-95 
027291 032 28 CAPSULE 240 MG C 27-04-91 01-06-95 


URMININME 
data pnma registrazione specialità: 17-04-90 Codice Specialità 27152 Titotare AIC FIRMA 
Fascia Data Data 
NUO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027152 026 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 28-03-92 01-06-95 
027152 038 5 COMPRESSE 400 MG A 28-03-92 01-06-95 
027152 040 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 100 MG/5 ML A 28-03-92 01-06-95 


UNGPROST 
data prima registrazione specialità 18-05-93 Codice Specraità 28652 Titolare AIC: GUIDOTTI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028652 016 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 8 18-05-93 
028652 028 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 8 18-05-93 
028652 030 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG C 18-05-93 
028652 042 FLAC GOCCE 30 ML 2,5 MG/ML C 29-10-94 
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1-2-1997 


UPSALGINA 


data pnma registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità: 28680 


N AIC Confezione 


028680 015 20 COMPRESSE EFFERV. 325 MG 
028680 027 20 COMPRESSE EFFERV 500 MG 


UPSAPLUS 


data prima registrazione specialità: 26-05-64 


Codice Specialità: 17255 


Titolare AIC: 


Supplemento ordinario aila GAZZETTA UFFICIALE 


UPSAMEDICA 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 
C 


Titalare AIC: 


UPSAMIEDICA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC Confezione 


017255 023 AD 10 SUPPOSTE 
017255 035 BB 10 SUPPOSTE 


URACTONE 


data prima registrazione specialità: 31-07-73 


Codice Specialità: 19408 


Fascia 


Rimborsab:!ità SSN 


C 
C 


Titotare AIC- 


SPA 


Data 
Registrazione 


04-04-69 
26-05-64 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N_ AIC Confezione 
019408 018 10 COMPRESSE 100 MG 


URALGIN 


data prima registrazione specialità 01-03-71 Codice Specialità: 21374 


N. AIC Confezione 
021374 018 20 COMPRESSE 0,5 G 
021374 020 FLACONE SCIROPPO 100 ML 5% 


URALYT U 


data prima registrazione specialità 02-11-79 


Codice Specialità: 21213 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC: 


CECCARELLI 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


Cc 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registrazione 


31-07-73 


Data 
Registrazione 
01-03-71 
01-03-71 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021213 018 0S GRAN 100 G 
021213 032 0S GRAN. 200 G 


URAPRENE 
Codice Specialità: 26562 


data prima registrazione specialità 30-07-87 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC: 


Data 
Registrazione 


02-11-79 
02-11-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Contezione 
026562 013 i FIALA INIETTABILE 25 MG 
026562 037 1 FIALA INIETTABILE 50 MG 
026562 052 30 CAPSULE 30 ÎVIG 
026562 076 30 CAPSULE 60 MG 
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Fascia 


Rimborsablità SSN 


G 


H 
A 
A 


Data 
Registrazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
07-06-95 
01-05-95 
01-06-95 


1-2-1997 


URBASON 
data prima registrazione specialità: 20-04-79 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Codice Snecialita 24001 


Titolare AiC HOEGHST MARION ROUSSEL 


N AIC 


024001 012 
024001 036 
024001 057 


Confezione 


10 COMPRESSE 4 MG 


RETARD 10 CONFETTI 8 MG 
RETARD MITE 10 CONFETTI 4 MG 


data prima registrazione specialità 29-06-79 


I URBASON SOLUDILE 


Codice Specialità: 18259 


loin 


N. AIC 


018259 022 
018259 034 
018259 059 
018259 085 


Confezione 


3F20MG+3Ft ML 
1F40MG+1F1ML 


FORTE 1 F 250 MG +1F 5ML 
IM IV 1 F LIOF 20 MG +1 F1 ML 


| URDES 
data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26893 


N AIC 


026893 038 
026893 040 
026893 053 
026893 065 


Confezione 


20 COMPRESSE 150 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 


CD 20 COMPRESSE 450 MG 
CD 20 COMPRESSE 225 MG 


UREGROLINE CLORURO 
data prima registrazione specialità 18-01-54 


N AIC 


08478 012 
08478 024 


Confezione 


Codice Specialità: 8478 


6 FLACONI INIETTABILI 1 ML 5 MG 


100 COMPRESSE 5 MG 


URSCORTYN 
data pnma registrazione specialità 22-11-80 Codice Specialità: 24265 


N AIC 
024265 011 


URFABYN 


Confezione 
POMATA‘30 G 1% 


data prima registrazione specialità 09-11-79 


Titolare AIC 


ZAMBON 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
G 20-04-79 
A 20-04-79 
A 20-04-79 
Titolare AIC HOECHST MARION ADUSSEL 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 29-06-79 
C 29-06-79 
C 11-11-33 
C 29-04-86 
Titolare AIC' ERREKAPPA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
B 2 28-12-91 
B 2 28-12-91 
B 2 22-03-93 
B 2 22-03-93 
Titolare AIC MERCK & CD. INC. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
A 29-06-84 
A 18-01-54 
Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 
Fascia Data 
Rimborsabiltà SSN Registrazione 
C 22-11-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
‘Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
020270 017 


Confezione 
20 COMPRESSE 40 MG 


Codice Snecialità. 20270 


—_——_—_______T__ 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Daia 
Registrazione 


09-21-79 


Datà 
Rinnovo 


0î-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


URICEMIL 
data prima registrazione specialita: 19-03-80 


N AIC Confezione 


022441 036 
022441 048 


URICODUE 


data prima registrazione specialità: 30-09-80 


Codice Specialità 22441 


50 COMPRESSE 100 MG 
30° COMPRESSE 300 MG 


Codice Specialità 22906 


Titolare AIC MOLTENI 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 
A 


A 


Titolare AIC. IFI 


Data 


Registrazione 


23-03-95 
23-03-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
022906 010 30 COMPRESSE 


Fascia 
Rimborsab:lità SSN 
GC 


Data 
Registrazione 


30-09-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


URICOZYME 
data prima registrazione specialità 17-03-82 Codice Specialità 24622 Titolare AIC SANOFI WINTHROP (FR) 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024622 019 IM IV 3 FLAC. LIOF. + 3 F. SOLV. C 


URIDION 


data prima registrazione specialità: 09-08-60 


Codice Specialità: 17673 Titolare AIC GENTILI 


Data 
Registrazione 


17-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
017673 017 30 COMPRESSE 
017673 029 50 COMPRESSE 


URIDOZ 
data prima registrazione specialita: 13-09-94 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


Cc 
Cc 


Codice Specialità. 29128 


Titolare AIC ZAMBON GROUP 


Data 
Registrazione 


09-08-60 
09-08-60 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
029128 016 BB 2-BUSTE 2 G 


029128 028 2 BUSTE 3 G 


URIFUGAN 


data prima registrazione specialità: 21-10-85 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Codice Spectalita: 26087 Titolare AIC: IRBI 


Data 


Registrazione. 


13-09-94 
13-09-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
026087 015 30 COMPRESSE 
026087 027 50 COMPRESSE 
026087 039 30 BUSTINE 5 G 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Cc 
C 
Cc 
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Data 
Registrazione 


21-10-85 
21-10-85 
21-10-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


—_— 


O URITRATE | 
6 Codice Specialità 23141 Titolare AIC PARKE DAVIS 


| data prima registrazione specialita 23-03-7 _rlt, _eliskli.tr . cecri 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
023141 017 10 COMPRESSE 750 MG C 20-12-84 01-06-95 
023141 029 20 COMPRESSE 750 MG C 23-03-76 01-06-95 
UROG 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice.Specialità 26766 Titolare AIC LAMPUGNANI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026766 016 20 CAPSULE 500 MG A 31-10-94 


UROGARE 
data prima registrazione specialità 16-04-84 


Codice Specialità 24925 Titolare AiC SPA 


N AIC Contezione 
024925 012 20 COMPRESSE 500 MG 


UROGCHINASI GRIMOS 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


16-04-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialità 26195 Titolare AIC CRINOS 
Fascia 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026195 091 FLAC NO LIOFILIZ 25000 UL. H 
026195 103 FLAC NO LIOFILIZ 100000 UI H 
026195 115 FLAC.NO LIOFILIZ. 250000 UYU! H 
026195 127 FLAC.NO LIOFILIZ 500000 UI H 
026195 139 FLAC.NO LIOFILIZ. 1000000 UI H 
026195 141 SIR. PRONTO USO 250000 U.. H 
026195 154 SIR. PRONTO USO 520000 UI H 
026195 166 SIR. PRONTO USO 1000000 U1! H 

URODENE 


data prima registrazione specialità 20-07-85 


N AIC Confezione 


025947 019 20 CAFSUI E 200 MG 
025947 021 20 CAPSULE 400 MG 


Codice Spectalità 25947 Titolare AIC OFF. 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 
A 


Data 
Registrazione 


07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 
07-02-95 


Data 
Registrazione 
20-07-85 
20-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


URODIE 
data prima registrazione specialità 01-12-92 Codice Specialità 28284 Titolare AIÙ ABBOTT 
Fascia 
M AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028284 014 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 8 
028284 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG B 
028284 040 GOCCE 30 ML 2,5 MG/ML C 
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Data 
Registrazione 
01-12-92 
07-12-92 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supptemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


UROGRAM 


data prima registrazione specialita: 27-12-68 Codice Specialità. 21128 Titolare AIC FIRMA 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN 
021128 018 20 COMPRESSE 500 MG C 
021128 020 20 COMPRESSE 1 G C 
URORINASE CHOAYV 
data prima registrazione specialità 18-05-85 Cod:ce Specialità 25718 Titolare AIC SANOFI WINTHROP (FR) 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
025718 014 IV FL LIOF 100000 UI + F SOLV 5 ML H 
025718 026 IV FL LIOF 75000 UI + F SOLV 5 ML H 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
27-12-68 
28-04-82 


Data 
Registrazione 
18-05-85 
18-05-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


UROMIRO 
data prima registrazione specialita: 28-06-69 Codice Specialità: 20927 Titolare AIC BRACCO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020927 012 300 1 F 10 ML 300 MG/ML H 
020927 024 300 1 F 20 ML H 
020927 036 300 1 F 50 ML 300 MG/ML H 
020927 048 300 1 F 100 ML 300 MG/ML H 
020927 051 420 1 F 25 ML 420 MG/ML H 
020927 063 420 1 FL 50 ML 420 MG/ML H 
020927 075 FLACONE 24% 250 ML H 
020927 099 FLACONE 36% 250 ML H 
UROMIRO 300 SODICO 
data prima registrazione specialità 07-06-84 Codice Specialità 23184 Titolare AIC BRACCO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
023184 017 INIETT 1 FLAC. 100 ML H 


UROMIRO 340 


Data 
Registrazione 
03-05-71 
03-05-71 
03-05-71 
03-05-71 
03-05-71 
03-05-71 
28-06-69 
07-06-84 


Data 
Registrazione 


07-06-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
07-08-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialita 05-12-70 Codice Specialita 22064 Titolare AIC BRACCO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022064 012 1 FIALA 25 ML H 


Data 
Registrazione 


05-12-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


URGRIITEXAN 
data prima registrazione specialità: 18-05-85 Cod:ce Specialità 25312 Titotare AIC ASTA MEDICA AG 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsatihtà SSN 
025312 024 JV 15 FIALE 4 ML 400 MG A 37 


sula 


Data 
Registrazione 


18-05-85 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinariò alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| YRONORM | 
data prima registrazione specialita 20-12-84 Codice Soecialità 25325 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025325 010 20 CAPSULE 500 MG A 20-12-84 01-06-95 
UROPIMID 
data prima registrazione specialità: 25-06-81 Codice Specialità: 24482 Titolare AIC CT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
024482 022 20 CAPSULE 400 MG A 25-06-81 01-06-95 


UROSAN 
data prima registrazione specialità: 23-01-85 Codice Svecialità: 25465 Titolare AIC AGIPS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025465 016 20 CAPSULE 400 MG A 23-01-85 01-06-95 


UROSETIC 
data prima registrazione specialità: 13-04-83 Codice Specialità 24970 Titolare AIC FINMEDICAL S.R.L 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024970 028 20 CAPSULE 400 MG A 13-04-83 01-06-95 


UROTRACTIN 
data pnima registrazione specialità: 20-11-78 Codice Specialità: 23869 Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM SPA. 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023869 011 MITE 20 CAPSULE 200 MG A 20-11-78 01-06-95 
023869 023 20 CAPSULE 400 MG A 20-11-78 01-06-95 


UROVAL 
data prima regrstrazione specialità 17-03-82 Codice Snecialità 24600 Titolara AIC FIRMA 
Fasc:a Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024600 013 MITE 20 CAPSULE 200 MG C 17-03-82 01-06-95 
024600 025 20 CAPSULE 400 MG C 17-03-82 01-06-95 
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UROVALIDIN 
data prima registrazione specialità 09-01-73 


Codice Specialità 20538 


N AIC Confezione 
020538 017 12 CAPSULE 300 IMG 
020538 029 BB GRANULARE 45 G 3,3 MG 
UROVIBEO 


data prima registrazione specialità: 03-12-81 


N AIC Confezione 
023761 012 60% 1 FIALA 20 ML 
023761 024 75% 1 FIALA 20 ML 
UROXAGIN 


data prima registrazione specialità 27-05-85 


N AIC 
025710 017 


URSACOL 


Confezione 
20 CAPSULE 500 MG 


data prima registrazione specialità. 09-11-79 


Codice Specialità: 23761 


Codice Specialità: 25710 


Codice Specialità: 23630 


Titolare AÎC. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsab:lità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


BRACCO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


H 
H 


Titolare AIC 


MALESCI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC 


ZAMBON 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


09-01-78 
09-01-78 


Data 
Registrazione 


03-12-81 
03-12-81 


Data 
Registrazione 


27-05-85 


Data 
Rinnavo 


01-06-95 
0î-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NOAIC Contezione 
023630 015 20 COMPRESSE 50 MG 
023630 027 40 COMPRESSE 50 MG 
023630 039 20 COMPRESSE 150 MG 
023630 041 40 COMPRESSE 150 IVIG 
023630 054 10 COMPRESSE 300 MG 
023630 066 20 COMPRESSE 300 MG 
023630 078 30 COMPRESSE 300 MG 


URSILOR 


data prima registrazione spectalità 04-06-82 


Codice Specialità 24173 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


o vaodo Da 


Titolare AIC 


MN_ON N N N 


Data 
Registrazione 


09-71-79 
09-11-79 
09-11-79 
09-11-79 
01-08-80 
01-08-80 
07-08-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
024173 015 20 CAPSULE 125 MG 
024173 039 20 CAPSULE 250 MG 
024173 054 RETARD 20 CAPSULE 450 MG 
024173 066 RETARD MITE 20 CAPSULE 225 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


B 
8 
B 


Data 
Registrazione 


04-06-82 
04-06-82 
23-10-96 
23-10-96 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
0î-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


URSORIL 


| data prima registrazione specialità 15-06-81 Cedice Snecralità 24444 Titolare AIC' CHEMIOTERAPICO 


N AIC 


024444 034 
024444 059 


URSOBIL HT 
data prima registrazione specialità: 28-04-93 


N AIC 


029038 015 


029038 027 


URSOIDAMOR 


data pnima registrazione specialità 27-07-87 


Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 

20 CAPSULE 150 MG B 2 

20 CAPSULE 250 MG B 2 

Codice Specialità 29038 Titolare AIC: CHEMIOTERAPICO 

Fascta 

Confezione © Rimborsabilità SSN 

20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 225 MG C 

20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG B 2 


Codice Specialità 26328 Titolare AIC' DAMOR 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
15-06-81 01-06-95 
15-06-81 01-06-95 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
28-04-93 
28-04-93 


N. AIC 


026328 017 
026328 029 


URSODIOL 


data prima registrazione specizità: 04-05-93 


Fascia 
“Confezione Rimborsah®ità SSN 
150 20 COMPRESSE 150 MG B 2 
300 20 COMPRESSE 300 MG B 2 


Data Data 
Registrazi Ri 
27-07-87 01-08-95 
27-07-87 01-06-95 


N. AIC 


028366 019 
028366 021 
028366 033 


URSOFALK 


data pnima registrazione specialità 30-07-87 


Codice Specialità: 28366 Titolare AIC° BIOPROGRESS 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 CAPSULE 300 MG B 2 
RETARD 20 CAPSULE 225 MG B 2 
RETARD 20 CAPSULE 450 MG B 2 


Codice Specialità 26074 Titolare AIC' KNOLL 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
04-05-93 
31-10-94 
31-10-94 


N. AIC 


026074 029 
026074 031 
026074 043 


URSOFLOR 


data prima registrazione specialità: 29-07-86 


Fascta 
Confezione Rimborsabiltà SSN 
20 CAPSULE 150 MG B 2 
20 CAPSULE 300 MG B 2 
S.R. 20 CAPSULE 450 MG B 2 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
30-07-87 01-06-95 
30-07-87 01-06-95 
31-10-94 01-05-95 


026073 015 
026073 027 
026073 039 


Codice Specialità: 26073 Titotare AIC. SOSEPHARM 
Fascra 
Confezione Rimborsabiità SSN 
20 CAPSULE 150 MG B 2 
20 CAPSULE 300 MG B 2 
RETARD 20 COMPRESSE RITARDO 450 MG B 2 
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Data Data 
Registrazione Rinnovo 
29-07-86 01-05-95 
29-07-86 01-08-95 
29-11-95 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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URSOGARANT 
data pnma registrazione specialità: 09-08-96 Codice Specialità 29484 Titofare AIC GARANT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
029484 019 20 COMPRESSE 240 MG B 2 09-08-96 
029484 021 20 COMPRESSE 480 MG B 2 09-08-96 


URSOLAC 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Cod:ce Specialità 28931 Titolare AIC SALUS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028931 018 300 20 CAPSULE 300 MG B 2 31-10-94 
028931 020 RETARD 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 225 MG 8 2 31-10-94 
028931 032 RETARD 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG B 2 31-10-94 


URSOLISIN 
data prima registrazione specialità 06-10-84 Cod:ce Specialità 25430 Titotare AIC: MAGIS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 


025430 063 20 CAPSULE 150 MG B 2 06-10-84 01-06-95 
025430 075 30 CAPSULE 150 MG C 06-10-84 01-06-95 
025430 087 40 CAPSULE 150 MG C 06-10-84 01-06-95 
025430 099 10 CAPSULE 300 MG C 06-10-84 01-06-95 
025430 101 20 CAPSULE 300 MG B 


2 06-10-84 01-06-95 


URSON 
data prima registrazione specialità: 10-07-85 Codice Specialtà 25968 Titolare AIC' RIPARI GERO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
025968 025 20 COMPRESSE 240 MG B 2 10-07-85 01-06-95 
025968 037 20 COMPRESSE 480 MG B 2 10-07-85 01-06-95 


URSOPROGE 
data prima registrazione specialità: 28-10-94 Codice Specialità 28746 Titolare AIC- PROGE FARM 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028746 016 20 CAPSULE 300 MG B 2 28-10-94 


URTOSAL 
data prima registrazione specialità 19-11-82 Codice Speciahtà 6203 Titolare AIC. LIFEPHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsatilità SSN Registrazione Rinnovo 
06203 020 20 COMPRESSE 500 MG C 09-10-89 01-06-95 
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USTIONIL 
data prima registrazione specialità: 06-10-84 Codice Specialità 25454 Titolare AIC MAFFIOLI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025454 036 CREMA G 30 C 


USTIOSAN 
data prena registrazione specialità 01-12-84 Codice Specialità: 21247 Titolare AIC KELEMATA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsatilità SSN 
021247 059 LOZIONE 50 G 0) 
021247 061 LOZIONE 150 G C 
021247 085 POMATA 30 G Cc 
UTINOR 
data pruna registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28483 Titolare AIC: NEOPHARMED 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028483 016 14 COMPRESSE 400 MG A 
VAGMDIFTO TETANO ISI 
data pnma registrazione specialità. 25-11-82 Codice Specialità: 3952 Titolare AIC. ISI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03952 013 1 FIALA 0,5 ML C 
03952 025 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML C 
VACNPT ISI 
data prima registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità: 3972 Titolare AIC ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03972 015 î FIALA 1 ML C 
VAGE, BERNA MORDILLO E ROSOLIA 
data prima registrazione specialità 27-07-92 Codice Speciahtà 27978 Titolare AIC- BERNA 
Fascia 
AU AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027978 016 FL. LIOF. 1 DOSE + FL. SIR. 0,5 ML C 
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Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione 


04-03-96 


Data 
Registrazione 


14-06-93 


14-06-93 


11-10-95 


Data 
Registraziona 


31-10-94 


Data © 
Registrazione 


25-11-82 
30-09-92 


Data 
Registrazione 


25-11-82 


Data 
Registrazione 
27-07-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Rinnova 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


07-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VACC.ANTISTAFILOCOCCICO CURAT. 


data pnima registrazione specialità 20-04-79 Codice Specialità: 20464 Titolare AIC: BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020464 018 5F2ML C 


VACCINO ANTICOLERICO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazioni 


20-04-79 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 28-04-79 Codice Specialità: 13959 Titbiare AIC: 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013959 010 1 FIALA 0,5 ML + 1 FIALA 1 ML C 
013959 022 1 FIALA 1 ML C 


VACCINO ANTICOLERICO ISI 


Data 
Registrazione 


28-04-79 


31-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


data pnma registrazione specialità: 25-11-82 Codice Specialità 22890 Titolare AiC ISI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022890 014 INIETTABILE 1 FIALA 1 ML C 
022890 026 INIETTABILE 1 F + 1 F Cc 


VACCINO ANTICOLERICO SCLAVO 


data prima registrazione specialità: 28-11-83 Codice Specialità: 14486 Titolare AIC: BIOCINE 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
014486 017 1 FIALA 1 ML + FIALA 0,5 ML C 
014486 029 POLIVALENTE F i ML + F 0,5 ML C 


VACCINO ANTILEPTOSPIRA !ISM 


Data 
Registrazi 
25-11-82 


25-11-82 


Data 
Registrazione 


28-11-83 
28-11-83 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 21-12-57 Codice Specialità: 13305 Titolare AIC: 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
013305 014 4F1ML H 


VACCINO ANTIPIOGENO POLIVAL. 


Data 
Registrazione 


21-12-57 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 20-04-79 Codice Specialità: 11014 Titolare AIC BRUSCHETTINI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabitità SSN 
011014 014 SF2ML Cc 
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Data 
Registrazione 
20-04-79 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


bitrate er ae rt m—— yy 


= asl 
I VACCINO ANFIPNCUMOCATARRALE | 
data prima registrazione specialità 20-04-79 Codice Specialità. 2961 Titolare AIC' BRUSCHETTINI 


| cataon I 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
02961 011 5F2ML C 20-04-79 01-06-95 


VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO 180 


data prima registrazione specialità 18-03-72 Codice Specialità 20452 Titolare AIC' NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020452 025 TRIV. STABILIZZ. ORALE 0,1 ML C 26-11-85 01-06-95 


VAGGINO ANTIVETYANICO 


data prima registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità 9553 Titolare AIC ISÌ 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnova 
09553 037 ADSORBITO 1 F 0,5 ML C 25-11-82 01-06-95 
09553 049 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML C 30-09-92 01-06-95 


VAGGINO BEGG BERNA 


data prima registrazione specialità 23-09-69 Codice Specialità: 21344 Titotare AIC BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
021344 015 LIOF 10 DOSI 1 F LIOF + 1 FSOLV C 23-09-69 01-06-95 


VAGGINO BGRRINGO COLERA 


data prima registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità. 23848 Titotare AIC ISTITUTO BEHRING 
Fascta Data Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023848 017 F1 ML C 21-09-79 01-06-95 
023848 029 FL 10 ML C 21-09-79 01-06-95 
023848 031 FL 50 ML C 21-09-79 01-06-95 


VAGGINO GOLERICO BERNA 


data prima registrazione specialità 30-09-72 Codice Specialità: 22574 Titolare AIC' BERNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsab®ità SSN Registrazione Rinnovo 
022574 014 1 FIALA 1 ML C 30-09-72 01-06-95 
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VAGGINO HMEVAG B PASTEUR 


data prima registrazione specialità: 15-04-83 Cadice Specialità 24987 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX MSD SPA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
024987 012 SIRINGA MONODOSE 1 ML C 15-04-83 01-06-95 


YVAGCINO MUTAGRIP PASTEUR 


data prima registrazione specialità: 15-11-88 Codice Specialità 27278 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SNC. 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027278 098 1 FIALA SIR. 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 


VACCINO YAB YE 


data prima registrazione specialità 25-11-82 Codice Specialità 10454 Titolare AIC: ISI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010454 015 1 FL LIOF + 1 FL 10 ML C 25-11-82 01-06-95 
VAGEHNO TAB TE ISD 
data prima registrazione specialità 16-01-61 Codice Specialità 18423 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018423 018 LIOF 1 FL+F 10 ML Cc 16-01-61 01-06-95 


VABOLAX 
data prima registrazione specialità: 22-12-59 Codice Specialità: 5988 Titolare AIC: OGNA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
05988 023 30 CONFETTI C 30-06-88 Oî-06-95 


VAGIFEN 
data prima registrazione specialità 30-03-95 Codice Specialità: 28894 Titolare AIC° NOVO NORDISK A/S 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028894 018 15 SISTEMI MONODOSE 25 MG B 30-03-95 


VAGILEN 
data prima registrazione specialità 27-02-73 Codice Specialità: 20689 Titolare AIC: FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Roo 
020682 016 10 CANDELETTE VAGINALI C 27-02-73 01-06-95 
020689 028 20 CAPSULE 250 MG A 27-02-73 01-06-95 
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VAGISIL 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


A. AIC 
028700 019 


028700 021 


VAGOLISAL 


data prima registrazione specialità 05-05-84 


Confezione 
CREMA 30 G 


CREMA 60 G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 28700 Titolare AIC COMBE 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 
C 


C 


Codice Specialità 25250 Titolare AiC BKF 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 
025250 022 


VAL ATUXR 


Confezione 


50 COMPRESSE 400 MG 


data prima registrazione specialità: 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 48 


Data 
Registrazione 


05-05-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
019396 023 


VAL PLUS 


data prima registrazione specialità: 02-01-86 


Confezione 


SCIROPPO 100 ML 


Codice Specialità 19396 Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 17-06-82 


Codice Specialità 25553 Titolare AIC' EDMOND 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
025553 013 


VAL UNO 


data prima registrazione speciahtà: 23-04-85 


Confezione 
30 CAPSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Cc 


Codice Specialità 25547 Titolare AIC: EDMIOND 


Data 
Registrazione 


02-01-86 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 


N. AIC 
025547 011 


VALASE 


data prima registrazione specialità 07-06-84 


N AIC 
025304 041 


Confezione 
30 CAPSULE 


Confezione 
30 CAPSULE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 


Codice Specialità 25304 Titolare AIC- MDM 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 
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Data 
Registrazione 


23-04-85 


Data 
Registrazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


121997 = Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE _ Serie generale - n. 26 


VALDORB 
data prima registrazione specialità 22-04-82 Codice Specialità: 22926 Titolare AIC- VALEAS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022926 012 30 CAPSULE 15 NG C 22-04-82 01-06-95 
022926 036 30 CAPSULE 30 MG C 22-04-82 01-06-95 


VALCANS 
data prima registrazione specialità 06-08-85 Codice Specialità 25941 Tito!are AIC- VALEAS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025941 0Î6 24 CAPSULE 0,50 MG C 06-08-85 01-06-95 
025941 028 24 CAPSULE 0,25 MG C 06-08-85 01-06-95 


VALERIANA BDISPERT 


data prima registrazione specialità: 23-03-81 Codice Specialità 4853 Titolare AIC KALI-CHEMIFE PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsatilità SSN Registrazione Rinnovo 
04853 014 30 CONFETTI 45 MG C 23-03-81 01-06-95 


VALERIANA FARMABES 


data prima registrazione speciattàa 01-10-84 Codice Specialità: 25204 Titolare AIC: FARMADES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025204 037 30 CONFETTI C 09-06-89 01-06-95 
VALERIANA SCHIAPPARELLI 
data prima registrazione specialità 21-02-85 Codice Specialità: 1042 Titolare AIC. SCHIAPPARELLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01042 023 30 CONFETTI C 27-02-85 01-06-95 
01042 035 6 CONFETTI C 04-06-87 01-06-95 


VALEROCALMA 
data prima registrazione specialità 19-03-80 Codice Speciahtà: 558 Titolare AIC- VECCHI & C PIAM 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabità SSN Registrazione Rinnovo 
0558 015 30 CAPSULE IVIG 320 C 07-07-82 0Î-06-95 
0558 027 20 BUSTINE GRANULATO G 4,37 C 07-07-82 01-08-95 
0558 039 SCIROPPO 150 MIL C 19-03-80 01-06-95 
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VALERORILI, 


dinta n 


| data prima registrazione specialità 13-10-83 Codice Specialità 2441 Titolare AIC: BYK GULDEN | 


Confezione 
30 CONFETTI 


N. AIC 
02441 044 


VALIUR 


data prima registrazione specialità 20-11-65 


Codice Specialità: 19995 


N AIC Confezione 
019995 012 20 CAPSULE 5 MG 
019995 024 30 CAPSULE 2 IVIG 
019995 036 IN) 3 FIALE 2 ML 10 MG 
019995 048 GOCCE ORALI 20 ML 


VALONTASN 


data prima registrazione specialità 29-05-50 


Codice Specialità: 3452 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titotare AIC: 


ROCHE 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


Cc 


C 
C 
C 


Titolare AIC: 


RECORDATI 


Data 
Registrazione 


28-12-95 


Data 
Registrazione 


20-11-65 
03-03-69 
11-11-67 
20-04-70 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
03452 012 4 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
03452 024 10 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
03452 036 4 SUPPOSTE 100 MG 
03452 048 BABY 4 COMPRESSE RIV. 25 MG 
03452 051 BABY 10 COMPRESSE RIV. 25 MG 
03452 063 BABY 4 SUPPOSTE 25 MG 


VALOPRIDE 


data prema registrazione specialità 07-10-76 


Codice Specialità: 23360 


M. AIC Confezione 
023360 062 30 CAPSULE 10 MG 
023360 074 10 FIALE 2 ML 10 MG IM IV 


Titolare AIC' 


CELAFAR 


Data 
= 

20-09-50 
29-03-84 
29-05-50 
23-03-87 
23-03-87 
02-08-90 


Data 
Registrazione 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-08-95 
01-06-95 
0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


VALOZIZA 
data prima registrazione specia!tà 21-07-84 Codice Specialità 23607 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabitità SSN Registrazione Rinnovo 
023607 017 30 CAPSULE C 21-07-84 01-08-95 
023607 029 90 CAPSULE Cc 21-07-84 01-06-95 
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VALPANAG 


data prima registrazione specialità 18-02-93 


Codice Specialità: 27827 


N. AIC Confezione 
027827 017 40 COMPRESSE 200 MG 
027827 029 40 COMPRESSE 500 VG 
027827 031 SOLUZIONE 100 NL 10% 


VALPINAX 
data prima registrazione specialità 18-05-81 Codice Specszità: 21168 Titotare AIC: CRINDS O 


N. AIC Confezione 
021168 0172 30 COMPRESSE 
021168 048 GOCCE ORALI 30 ML 
021168 051 40 40 COMPRESSE 
021168 063 40 GOCCE ORALI 30 ML 


VALSERÀ 


data prima registrazione specizità 06-10-79 


Codice Specialità 24051 


N AIC 
024051 017 


Confezione 
30 COMPRESSE 2 MG 


VALTRAX 


data prima registrazione specizità 22-04-82 


Codice Specialità: 21206 


Confezione 
25 COMPRESSE 


N. AIC 
021206 014 


VANCOCINA AP. 


Codice Specialità 16334 


data prima registrazione specialità 05-05-81 


N. AIC Confezione 

076334 029 IV 1 FLACONE 500 MG 

016334 031 4 CAPSULE 250 MG 

VANQUIN 
data prima registrazione spacizitaà 11-06-60 Codice Speciehtà: 17472 

A AIC Confezione 

0î7472 046 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 MI 1,5% 

0î7472 059 8 CONFETTI 50 MG 
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Titolare AIC 


SANOR 


Fascia 


Rimborsetiità SSN 


Fascia 


Rimborsanzità SSN 


C 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


POLIFARI 


Fascia 


Rimborsatlità SSN 


C 


Titolare AIC: 


VALEAS 


Fascia 


Rimborsatrità SSN 


C 


Titotare AIC: 


LILLY 


Fasc'a 


Rimborsabiità SSN 


lai 
A 


Titolare AIC: 


WARNER LAMBERT 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


A 
A 


Data 


Registrazione 


18-02-93 
18-02-93 
18-02-93 


Data 
Registrazione 
18-05-81 
18-05-81 
37-10-24 
37-10-94 


Deta 
Registrazione 


06-10-79 


Data 
Regsstrazione 


22-04-82 


Data 
Registrazione 


19-01-88 
27-04-91 


Data 
Repistraziono 


21-94-95 
21-04-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 
0°-06-95 
Ci-06-95 
07-08-95 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 


Data 
Rinnovo 


07-05-95 


Det 
Rinnovo 
‘-05-95 

01-05-95 


Data 
FNMIYO 
dÎ-03-95 
Di-053-95 
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t 
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| VAR XETA 
data orima registrazione specialità 02-04-90 Codice Specialità 26264 Titolare AIC: ALFA BIOTECH 
bollo ille ii ini de iL n 0... 1 9’ 1___—.1’‘’r’rri 


N. AIC 
026264 059 
026264 061 
026264 073 
026264 085 


VARIBIOTIE 


data prima registrazione specizinà 05-12-70 


N AIC 
022055 014 


VARGOGLL 


data prima registrazione specia'ità 30-06-88 


N. AIC 


026895 019 
026895 021 
026895 033 


VARIDASG 


data prima registrazione specialità: 02-02-60 


Confezione 


FL. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML + SET 
FL LIOF. 1000 MG + SOLV. 20 ML + SET 
FL LIOF 2500 MG + SOLV. 50 ML + SET 
FL LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML + SET 


Codice Specialità: 22055 


Confezione 
8 CAPSULE 


Codice Specialità: 26895 


Confezione 

TUBO GEL 30 G 
TUBO GEL 50 G 
TUBO GEL 100 G 


Codice Specialità: 5684 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 
C 
C 
C 
Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
Rimborsatulità SSN 
Cc 
Titolzze AIC SCHIAPPARELLI 
Fascia 
Remborsabiità SSN 
C 
C 
Cc 


Titolare AIC 


CYANAMID 


Data 
Registrazione 
14-08-92 
14-08-92 
14-08-92 
14-08-92 


Data 
Registrazione 


05-12-70 


Data 
Registrazione 


30-06-88 
30-06-88 
30-06-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 


N. AIC 
05684 055 


VARELRIX 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Confezione 
ORALE 12 COMPRESSE 


Codice Specialità: 28427 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


03-12-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
028427 019 


VARITEET 


data prima registrazione specialità 18-02-93 


N. AIC 
026978 015 
026978 027 
026978 039 


Confezione 
î FLAC + SIR. MONOUSO 05 ML SOLV 


Codice Specialità: 26978 


Confezione 

IV 1 FIALA 5 ML 

IV 1 FIALA 20 ML 

IV 1 FLACONE 50 ML 
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Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM SA. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
Cc 31-10-94 
Titolare AIC BIOTEST PHARMA GMBH 
Fascia Data 
Rinborsabiltà SSN Registrazione 
HH 18-02-93 
KH 18-02-93 
Hi 18-02-93 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
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VAS 49 
data prima registrazione specialità: 19-10-92 Codice Specialità: 27465 Titolare AIC GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027465 020 30 CONFETTI GASTRORESISTENTI 40 MG C 
027465 032 RETARD 10 COMPRESSE 120 MG C 


Data 
Registrazione 


19-10-92 
04-05-93 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


VASCOMAN 
data pnma registrazione specialità: 17-11-95 Codice Specialità: 29200 Titolare AIC. TAKEDA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029200 019 14 COMPRESSE 20 MG C 
029200 021 14 COMPRESSE 20 MG A 


Data 
Registrazione 
17-11-95 
17-1Î-95 


Data 
Rinnovo 


VASGULENE 
data prima registrazione specialità: 12-08-85 Codice Specialità 25956 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025956 020 50 CAPSULE 5 MG Cc 
VASOBRAL 
data prima registrazione specialità: 30-06-88 Codice Specialità. 25678 Titolare AIC: GEYMONAT 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsab:lità SSN 
025678 018 FLACONE SOLUZIONE 30(ML Cc 
025678 020 FLACONE SOLUZIONE 50 ML C 
025678 032 50 CAPSULE GELATINA MOLLE C 


Data 
Registrazione 


02-05-90 


Data 
Registrazione 
30-06-88 
30-06-88 
31-10-94 


0î-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


VASODILENE 
data prima registrazione specialità: 26-07-66 Codice Specialità: 17466 Titolare AIC: CHIESI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
017466 069 OS GIT 30 ML 1% G 


Data 
Registrazione 


14-06-68 


VASODIN 
data prima registrazione specialità: 02-09-85 Codice Specialità: 26060 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026060 018 30 COMPRESSE 20 MG Cc 
026060 020 50 COMPRESSE 20 MG A 
026060 032 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 
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Data 
Registrazione 


02-09-85 
02-09-85 
01-09-88 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 
L1-05-95 
07-06-95 
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| data prima registrazione specialità 24-03-82 Codice Specialità 20993 Titolare AIC: —ALLERGAN | 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiiità SSN 
020993 022 COLLIRIO FLACONE 10 ML C 
VASOLEVE 
data pnma registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28719 Titolare AIC. MAX 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsatilità SSN 
028719 019 30 CAPSULE 300 MG C 
VASONEN 
data prima registrazione specizlità: 19-09-80 Codice Specialità: 23683 Titolare AIC: INTES 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsate5tà SSN 
023683 0Î6 20 COMPRESSE 10 MG C 
023683 028 IV 5 F 15 MG Cc 


Data 
Registrazione 


07-11-85 


Data 
Registrazione 


37-10-94 


Data 
Registrazione 


19-09-80 


19-09-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


0 | 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 


VASORENA 
data prima registrazione specialtà 28-11-91 Codice Specialità: 27498 Titolare AIC: INVERNI BEFFA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
027498 029 20 COMPRESSE GASTRORES 40 MG C 


VASORCYIIG 
data prima registrazione specialità 01-12-89 Codice Specialità 27056 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027056 011 14 COMPRESSE 20 MG/12,5 MG A 


VASORINIL 
data prima registrazione specialità: 19-02-66 Cedice Specialità: 18949 Titolare AIC: FARMILA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
018949 014 NEBULIZZATORE NASALE 20 ML Cc 
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Data 
Registrazione 


28-11-91 


Data 
Registrazione 


01-12-89 


Data 
Registrazione 


19-02-66 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
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VASOSTERONE 
data prima registrazione specialità: 


N. AIC 


010316 014 
0i0316 026 
010316 038 
010316 040 
010316 053 


10-11-81 Codice Specialità: 10316 


Confezione 


BB GOCCE NASALI 20 ML 

COLLIRIO 5 ML 

ANTIBIOT. GOCCE NASALI 10 ML 
AD GOCCE RINOLOGICHE 10 ML 
NEBULIZZATORE RINOLOGICO 10 ML 


VASOSTERONE OTO 


data pnma registrazione specialità: 10-11-81 Codice Specialità 11986 
N. AIC Confezione 
011986 015 GIT 10 ML 


VASOSUPRINA 


N. AIC 


021279 037 
021279 056 


VASOTEN 


N. AIC 


028296 022 
028296 034 


VASPIT 


data pnma registrazione specialità: 


data prima registrazione specialità 02-11-79 


data prima registrazione specialità 05-03-93 


Codice Specralità: 21279 


Confezione 


IV IM 10 F 10 MG 
RETARD 20 COMPRESSE 


Codice Spacsalità: 28296 


Confezione 


GOCCE 0,2% 30 ML 
10 FLACONCINI 20 MG 


19-09-81 Codice Specialità 24490 


Titolare AIC' 


ANGELINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


00000 


Titolare AIC' 


ANGELINI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


LUSO FARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC* 


C 
C 


Titolare AIC: 


NCSN 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


SCHERING 


Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Registrazione 


10-11-81 


Data 
Registrazione 
02-11-79 
02-11-79 


Data 
Registrazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-05-95 


Data 
Rinnovo 
0î-05-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


024490 017 
024490 029 
024490 043 
024490 056 


VASTAREL 


data prima registrazione specialità 31-10-94 


Confezione 


CREMA G 15 
POMATA G 15 
CREMA G 30 0,75% 
POMATA G 30 0,75% 


Codice Specialità 27511 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


OIOO 


Titolare AIC: 


Data 
Registrazione 


19-09-81 
19-09-81 
20-12-84 
20-12-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
0Î-06-95 


N. AIC 
02751717 029 


Confezione 
60 COMPRESSE 
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Fascia 


Rimborsab®ità SSN 


C 


Data 


Registrazione 


3î-10-94 
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VASTOGIN 
| data prima registrazione specialità 10-06-30 Codice Specialità 24143 Titolare AIC COLI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024143 051 12 COMPRESSE MAST 1 G C 22-02-83 01-06-95 


VATRAN 
data prima registrazione specialità: 22-04-82 Codice Specralità: 20706 Titolare AICC =—VALEAS 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020706 014 25 COMPRESSE 2 IMG C 22-04-82 01-06-95 
020706 026 25 COMPRESSE 5 MG C 22-04-82 01-06-95 
020706 038 25 COMPRESSE 10 MG C 22-04-82 01-06-95 
020706 065 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc 22-04-82 07-06-95 
020706 077 IM IV 3 FIALE 10 MG 2 ML C 22-04-82 0î-06-95 
020706 103 IM IV 3 FIALE 20 MG 2,5 ML Cc 22-04-82 01-06-95 


VARE NIB 
data prima registrazione specialità 29-03-95 Codice Specialità: 28780 Titolare AIC: BIOCINE 
Fa$cia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
028780 017 FIALA 0,25 ML + SOSP. 0,25 ML C 29-03-95 
028780 029 FIALA SIR. 0,25 MIL + SOSP. 0,25 ML C 29-03-95 


VARXIERIE 
data prima registrazione specialità 11-10-86 Codice Specialità 26032 Titolare AIC PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026032 159 1 FIALA SIR. 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 
026032 161 20 F. CART. 0,5 ML C 02-09-96 01-06-95 


VARIPAR 
data prima registrazione specialità: 16-05-90 Codice Specialità 27504 Titolare AIC° BIOCINE 
Fascra Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027504 036 FLAC. VACC. LIOF. + F. SOLV. 0,5 ML C 20-05-91 07-06-95 
027504 048 FLAC. VACC. LIOF. + F. SIR. 0,5 ML C 20-05-91 0Î-06-95 
VAXITIOL 
data prima registrazione speciziità: 13-03-47 Codice Specialità: 630 Titolare AIC' BOUTY 
Fascia Data Data 
n. AIC Conrezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0630 018 AD OS 8 FL 10 ML C 13-03-47 01-06-95 
0630 020 BB 0S 8 FL3 ML C 13-03-47 07-06-95 
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VECLALA 
data prima registrazione specialità. 01-03-90 Codice Specialia 27529 Titolare AIC LABORATORI ABBOTT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimbersabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027529 015 8 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 01-03-90 07-06-95 
027529 027 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP BB 60 ML 2,5% A 30-01-92 01-06-95 
027529 039 IV FLAC 500 MG + F SOLV 10 ML ri 13-03-92 01-06-95 


TITTI ZL rie‘ ZJeJ]]€ ce iege:;el5é; wr 
VEDRIN 


data prima registrazione specialità 21-10-68 Codice Specialia 18852 Titolare AIC POLIFARMA 
[n'e 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
018852 018 30 COMPRESSE 150 MG C 27-10-68 01-06-95 
018852 020 IM IV 10 FIALE 2 ML C 21-10-68 01-06-95 


I VEGEBYL 


data prima registrazione specialnà. 28-08-73 Codice Specialità 1113 Titolare AIC ROCHE 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsatilità SSN Peg:strazione Rinnovo 
01113 051 25 CONFETTI C 28-12-95 07-06-95 
01113 062 SCIROPPO 200 G C 28-12-95 01-06-95 
01113 075 SCIROPPO 400 G C 28-12-95 01-06-95 
VEGELAX 
data prima registrazione specia:ta: 20-05-91 Codice Specialta 26815 Titolare AIC GIULIANI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026815 011 20 BUSTINE 3,5 G C 20-05-91 01-06-95 
026815 023 GRANULATO LASSATIVO 100 G C 20-05-91 0î-06-95 
026815 035 GRANULATO LASSATIVO 250 G C 20-05-91 01-06-95 


VEGETALLUREINA 
Codice Specialità: 444 Titolare AIC MAGGIONI 


data prima registrazione specialità 14-06-82 


N. AIC 
0444 012 
0444 024 
0444 036 
0444 048 
NA444 051 
0444 063 
0444 075 
0444 087 


Confezione 

POMATA G 40 

GEL TUBO G 20 

GEL TUBO G 40 

GEL TUBO G 80 

100 GEL TUBO G 20 
100 GEL TUBO G 40 
100 GEL TUBO G 80 
SPRAY FLACONE 40 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


O 0000900 


Data 
Registrazione 


14-05-82 
25-02-84 
25-02-84 
25-02-84 
25-02-84 
25-02-84 
25-02-84 
02-0Î-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
0î-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
07-08-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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| YVELAMOR 
| Titolare AAIC. SMITHKLINE BEECHAM S.PA. 


data prima registrazione specialità: 26-02-74 Codice Specrana. 23097 ì | 


Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsab-ità SSN Registrazione Rinnavo 
023097 013 12 CAPSULE 500 MG A 12-08-76 01-06-95 
023097 037 1 FLAC. GRANULATO 0S 75 G 3,75% BB A 26-02-74 01-06-95 
023097 064 1 PLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 KL IV IM A 23-01-80 Di-06-95 
023097 076 2 FL 500 MG + 2F SOLV C 23-01-80 01-06-95 
023097 088 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA SMI IVI A 23-0Î-80 07-06-95 
023097 090 2FL1G+2FSOLV C 23-01-80 01-06-95 
023087 102 12 COMPRESSE 1 G A 25-05-81 07-06-95 
023097 126 BB FLACONE GRANULARE G 50 C 02-70-85 01-06-95 


VELATEN 
deta prima registrazione specialità: 27-02-74 Coslice Specialità 23023 Titolare AIC 
Fascra Data Data 
N AIC Confezione Rimborsanrità SSN Registrazione Rinnavo 
023023 017 30 CAPSULE C 27-02-74 01-06-25 
023023 029 AD 10 SUPPOSTE C 27-02-74 0Î-05-95 
023023 031 6B 10 SUPPOSTE C 27-02-74 OÎ-05-95 
023023 043 LATTANTI 10 MICROSUPPOSTE C 27-02-74 01-06-95 
023023 056 GRANULATO PER SCIROPPO 26,7 G C 17-02-75 01-06-95 
YI 
data prima registraziona specialità: 07-11-70 Codice Specialità 20430 Titolare AIC. LILLY 
Fascia Data Data 
NOAIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
020430 017 1 FLAC. 10 MG + i FIALA 10 ul IV A 07-11-70 0Î-06-95 


YVELOGLE 
data prima registrazione specialità: 11-10-72 Ced:ce Specialità 22661 Titolare AIC BRISTOL MYERS SCUIBB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022661 019 8 COMPRESSE 1 G C 11-10-72 01-06-95 
022661 045 SOSPENSIONE CS 10% 100 ML C 19-05-82 01-06-95 
022661 058 IM 1 FLACONE î G + F4NL C 14-02-77 01-06-95 


— 956 — 


VORAGTONE 
deta prima registrazione speciziià 23-08-78 Codice Specralità: 23644 Titolare AIC: LEPETIT 
Fascia Data Data 
Ru AIC Confezione Rimborsen:ità SSN Registrazione Rinnovo 
023644 026 1 FLAC. 200 MG + 1 FIALA 20 ML IV A 23-08-78 0î-06-95 


1-2-1997 


VENALISIN 


data prima registrazione specialità 06-07-71 


N. AIC 
022277 014 


022277 026 


VENBIG 


data pnma registrazione specraità 23-01-89 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 
20 CAPSULE 400 MG 


30 CAPSULE 400 MG 


Codice Specialità: 22277 


Codice Specialità: 26415 


Titolare AIC: 


Titolare AIC° 


AGIPS 


FARMA BIAGINI 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


06-07-71 
02-09-85 


N. AIC 
026415 012 


026415 024 
026415 036 
026415 048 


VENIMMUN 


data prima registrazione specialità 06-04-84 


Confezione 
IV 1 FLACONE SOLUZIONE 10 ML 


IV 1 FLACONE SOLUZIONE 2 ML 
IV FL LIOF 100 UI + FL SOLV 2 ML 
IV FL LIOF 500 Ul + FL SOLV 10 ML 


Codice Specialità: 25297 


Data 
Registrazione 


23-01-89 
23-01-89 
30-09-92 
30-09-92 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
025297 019 


025297 021 
025297 033 
025297 045 


VENITRIN 


data prima registrazione specialità: 


Confezione 
IV 1 FL LIOF 05G+1F10 ML 


FLEBO FL LIOF 2,5 G + F 50 ML 
FLEBO FL LIOF 5 G + F 100 ML 
FLEBO FL LIOF 10 G + F 200 ML 


15-12-84 Codice Specialità: 


18128 


Titolare AIC° CENTEON PHARMA GMBH 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
H 06-04-84 
H 06-04-84 
H 06-04-84 
H 06-04-84 


Titolare AIC: 


ASTRA FARMACEUTICI 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


01-06-95 


N. AIC 
018128 025 


018128 037 
018128 049 
018128 052 


VENODIN 


data prima registrazione speciaiità 30-03-73 


Confezione 
FLEBO 2 FIALE 5 MG + SET INFUS 


T 5 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG/24 H 
T 10 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG/24 H 
T 15 15 SIST. TRANSD. 15 MG/24 H 


Codice Specialità: 22678 


Fascia 


Rimborsabrità SSN 


O » » 


Data 
Registrazione 
04-02-91 
27-04-91 
27-04-91 


27-04-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
022678 027 


Confezione 
30 CAPSULE 400 MG 


— 957 — 


Data 
Renistrazi 
30-03-73 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 2 


| VENOGAMMA ANTI RHO | 
data prima registrazione specialita 09-12-85 Codice Specialità. 26005 Titolare AIC: ALFA BIOTECH 


N. AIC Confezione 
026005 049 FL. LIOF 100 MCG + SOLV. 2 ML + SET 
026005 052 FL LIOF 200 MCG + SOLV. 4 ML + SET 
026005 064 FL. LIOF. 300 MCG + SOLV 6 ML + SET 


VENOGARNA POLIVAL 
Codice Specialità 25261 


data prima registrazione spectaltà: 76-04-84 


Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


H 
H 
H 


Data 


Registrazione 


14-08-92 
14-08-92 
14-08-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NO AIC Confezione 
025261 102 FLAC. LIOF 250 MG + SOLV. 5 ML + SET 


025261 114 FL. LIOF. 500 MG+SOLV. 10 ML +SET 


025261 126 FL. LIOF. 1000 MG + SOLV 20 ML + SET 
025261 138 FL. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML + SET 
025261 140 FL. LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML + SET 
q 
025261 153 FL LIOF. 10000 MG + SOLY 200 ML + SET 
VENOLEN 


data prima registrazione specialità 17-06-82 Codice Specialita 21335 


NU AIC Confezione 
021335 029 20 CAPSULE 300 MG 


021335 043 POMATA 2% 40 G 


VENOPLANT 
Codice Specialità: 14850 


data prima registrazione specialità 05-02-59 


Titolare AIC: 


ALSO SPA 


Titolare AIC ALFA BIOTECH 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione 
H 14-08-92 
H 14-08-92 
H 14-08-92 
H 14-08-92 
H 14-08-92 
H 14-08-92 
Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE 
Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registrazione 
C 17-06-82 
C 17-06-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
014850 010 6 FIALE 2 ML 
014850 022 6 FIALE 5 ML 
014850 034 30 CONFETTI 

VENOPLUS 


data prima registrazione specialità 01-12-84 Codice Specialità 25414 


N. AIC Confezione 
025414 018 FLAC. GOCCE 30 ML 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


ALSO SPA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Cc 


Data 
Registrazione 


05-02-59 
07-03-61 
20-08-59 


Data 
Registrazione 


01-12-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Hinnovo 


01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VENORUTON 


data prira registrazione specialità 07-08-72 Codice Specialità 17076 Titolare AIC ZYMA 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
017076 011 10 FLACONE GOCCE 20 ML C 
0170976 023 20 CAPSULE 300 MG C 
017076 035 2% GEL 40 6 C 
017076 062 INTENS 20 COMPRESSE 500 MG C 
017076 074 30 BUSTINE 1000 MG C 
VENOSMINE 
data prima registrazione specialità 25-02-85 Codice Specialità 24062 Titolare AIC GEYMONAT 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024062 022 20 CAPSULE 300 MG C 
024062 034 20 BUSTINE GRANULARE 300 MG C 
024062 046 POMATA 40 G 4% C 
024062 059 30 COMPRESSE 150 MG Cc 
024062 073 20 COMPRESSE 450 MG C 
024062 085 20 BUSTE 450 MG C 
024062 097 300 30 CAPSULE 300 MG C 
024062 109 300 30 BUSTE 300 MG C 
VENOTRAUERA 
data prima registrazione specialità 02-01-63 Codice Specialità: 20228 Titolare AIC ALSO SPA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsatulità SSN 
020228 033° POMATA 40 G Cc 


VENTOLIN 


data prima registrazione specialità 10-11-81 


Codice Specialità: 22984 Titoiare AIC: 


GIAXO WELLCOME 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
26-11-85 
07-08-72 
12-03-73 
26-11-85 
20-12-84 


Data 
Registrazione 
25-02-85 
25-02-85 
25-02-85 
27-07-87 
13-04-92 
13-04-92 
13-05-96 
13-05-96 


Data 
Registrazione 


20-10-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Fascia 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022984 025 30 COMPRESSE EFFERV 2 MG C 
022984 052 1 FLAC. 20 MG AEROSOL 200 DOSI 100 MCG/EROGAZIONE A 
022984 076 CONTROL 30 CAPSULE 6 MG C 
022984 088 500 IM 1 F 1 ML 500 MCG H 
022984 090 100 IV 1 F5 ML 100 MCG H 
022984 102 SCIROPPO 200 ML 0,024% C 
VENTOLIN ESPETTORANTE 
data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 23392 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023393 010 20 CAPSULE c 
023393 034 SCIROPPO 200 ML Cc 


— 959 — 


Data 
Registrazione 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
17-03-82 


Data 
Registrazione 
10-11-8ì 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0î-05-95 
0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnsvo 
07-06-95 
07-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VENTOLIN FLOGO 


data prima registrazione specialita: 21-05-83 Codice Specialità 24133 


N AIC Confezione 
024133 011 1 FLAC. INALATORE 200 EROGAZIONI 


VENTOLIN ROTACAPR 


data prima registrazione specialità: 10-08-81 Codice Specialità: 24495 


N. AIC Confezione 
024495 018 30 CARTUCCE POLVERE 0,480 MG 
024495 020 MITE 30 CART. POLVERE 0,240 MG 


VEPAR 
Codice Specialita 28563 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 


Titolare AIC GLAXO WELLCOME 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


B 


Titolare AIC ALLEN & HANBURYS 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


C 
C 


Titolare AIC SAVIO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


21-05-83 


Data 
Registrazione 


10-08-81 
10-08-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Coniezione 
028563 056 10 CONFETTI GASTRORESIS. 100 MG 
028563 068 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG 
028563 082 CREMA 30 G 1% 
VEPESIOD 


data prima registrazione specialità: 17-03-82 Codice Specialità 24639 


N AIC Confezione 
024639 015 1 FIALA 100 MGSML IV 
024639 039 20 CAPSULE 50 MG 
024639 041 10 CAPSULE 100 MG 
VERALIPRIL 


data prima registrazione specialità 30-03-85 Codice Specialità 25272 


N. AIC Confezione 
025272 016 20 CAPSULE 100 MG 


YVERAMON 


data prima registrazione specialità. 22-03-85 Codice Specialità 2806 


NO AIC Confezione 
02806 089 4 COMPRESSE 
02806 091 10 COMPRESSE 


— 960 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
C 
C 
Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
C 
C 


Titolare AIC SANOFI 


— Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC SCHERING 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 


02-06-94 
31-12-94 
31-12-94 


Data 
Registrazione 


17-03-82 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Registrazione 


30-03-85 


Data 
Registrazione 


31-10-85 
31-10-85 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


VERAX 


data prima registrazione specialita 16-10-76 


N AIC 
023490 028 
023490 042 
023490 067 
023490 079 


VERAX BLU 


data prima registrazione specialità 13-01-88 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


30 CONFETTI 50 MG 

AD 10 SUPPOSTE 100 MG 
BB 10 SUPPOSTE 25 MG 
GEL 5% 50 G 


Codice Specralità 23490 


Codice Specialità 26979 


Titolare AIC 


TOSI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


eMeno 


Titolare AIC 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
16-10-76 
16-10-76 
16-10-76 
02-10-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
026979 017 


VERAX INTIMO 
data prima registrazione specialità: 25-01-80 


Confezione 
FLACONE COLLUTTORIO 120 ML 


Codice Specialità 24164 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


TOSI 


Data 
Registrazione 


13-01-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 
024164 016 
024164 042 
024164 055 
024164 067 


VERBESOL 


data prima registrazione specialità. 27-12-90 


Contezione 


GINECOLOGICO 10 F 500 MG 10 ML 
GINECOLOGICO 10 BUSTINE 500 MG 
GINECOLOGICO 1 FLACONE 140 ML 
GINECOLOGICO 5 FLACONI 140 ML 


Codice Specialità: 26661 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeMenMe; 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 
25-01-80 
25-01-80 
07-06-84 
07-06-84 


ISTITUTO CHEMIOTERAPICO 


Data 
Rinnovo 
0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


026661 013 
026661 025 
026661 037 
026661 049 
026661 052 
026661 064 


VERBEX 


data prima registrazione specialità 27-12-90 


Contezione 


IM 10 FIALE 30 MG 

IM 10 FIALE 10 MG 

AD 10 SUPPOSTE 200 MG 

BB 10 SUPPOSTE 50 MG 

10 SUPPOSTE LATTANTI 25 MG 
20 CAPSULE 100 MG 


Codice Specialità 26967 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


oNozezenMnene) 


Titolare AIC 


ISTORIA 


Data 
Registrazione 
27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026967 137 
026967 149 
026967 152 
026967 164 
026967 176 
026967 188 


Confezione 


BB IM 10 FIALE 10 MG/3 ML 

IM 10 FIALE 30 MG/3 ML 

20 CAPSULE MOLLI 100 MG 

AD 10 SUPPOSTE 200 MG 

BB 10 SUPPOSTE 50 MG 

10 SUPPOSTE NIPIOLOGICHE 25 MG 
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Fascia 


Rimborsabilità SSN 


oMeMoMeMeMe, 


Data 
Registrazione 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-05-95 
01-06-95 
0î-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Senie generale - n. 26 


VERBORIL 
| data piima registrazione specialità 27-12-90 Codice Specialità: 27048 Titolare AIC SELECT 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027048 014 20 CAPSULE 100 MG C 
027048 026 AD 10 SUPPOSTE 200 MG C 
027048 038 BR 10 SUPPOSTE 50 MG Cc 
027048 040 LATTANTI 10 SUPPOSTE 25 MG C 


VERCITE 


data prima registrazione specialità: 09-06-71 


Codice Specialità 21992 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 
27-12-90 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021992 021 30 COMPRESSE 25 MG 


VERDAL 
data pnima registrazione specialità: 28-07-73 


N AIC Confezione 
09178 132 10 COMPRESSE 


VEREGOLENE 


data prima registrazione specialità: 29-07-85 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità 9178 Titolare AIC FALQUI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
Cc 


Codice Specialità: 25797 Titolare AIC MAGGIONI 


Data 
Registrazione 


09-06-71 


Data 
Registrazione 


03-12-86 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
025797 022 GOCCE 15 ML 


VERECOLENE COMPLESSO 
data prima registrazione specialità. 30-12-80 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


MAGGIONI 


Codice Specialità: 16021 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


02-08-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Confezione 
016021 053 SCIROPPO G 200 
016021 065 20 CONFETTI 
016021 077 24 CONFETTI 
016021 089 GOCCE 15 ML 


VERICAINA 


data prima registrazione specialità 30-09-69 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


C 
C 
Cc 


Codice Specialità 21393 Titolare AIC. RECORDATI 


Data 
Registrazione 
02-01-86 
02-01-86 
02-01-86 
02-01-86 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
021393 020 2 X 10010 F 2 ML 
021393 044 SOLUZ 2% 10 F10 ML 


Fascia 
Rimborsabiità SSN 


C 
C 
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Data 
Registrazione 
30-09-69 
30-09-69 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VERMOX 
data prima registrazione specialità: 04-06-83 Codice Specialità 23821 Titolare AIC JANSSEN 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023821 010 6 COMPRESSE 100 MG A 
023821 022 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 2% 30 ML A 
023821 034 30 COMPRESSE 500 MG A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


18-10-83 
04-06-83 
25-10-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


VEROLAX 
data prima registrazione specialita 20-11-87 Codice Specialità 26525 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026525 042 BB MICROCLISMI 3 G C 
026525 055 AD MICROCLISMI 9 G C 
026525 081 LATTANTI 12 MICROSUPPOSTE C 
026525 093 AD 18 SUPPOSTE C 
026525 105 BB 18 SUPPOSTE C 


VEROXIL 
Titolare AIC. BALDACCI 


data prima registrazione specialità 16-02-85 


Codice Specialità: 25586 


Data 
Registrazione 


20-05-91 
20-05-91 
20-05-91 
30-09-91 
30-09-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


025586 025 30 COMPRESSE 2.5 MG A 


Data 
Registrazione 


09-03-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


VERSACORT 
data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 23323 Titolare AIC ANGELINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023323 013 POMATA DERM 20 G 3% C 
023323 025 CREMA DERM. 20 G 3% Cc 
VERSUS 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 21179 Titolare AIC: ANGELINI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
021179 054 CREMA 50 G 3% C 
021179104 = POMATA 50G3% C 
021179 128 PASTA 50 G 1% Cc 
021179 268 POMATA 30 G 3% Cc 
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Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 


Data 
Registrazione 


10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 
10-11-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
VERTISERE 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità: 27222 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027232 014 50 COMPRESSE 8 MG C 31-10-94 


VESANO!D 
data prima registrazione specialità: 11-10-96 Codice Specialità 29838 Titolare AIC ROCHE REGISTRATION LIMITED 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
029838 012 / M 100 CAPSULE 10 MG C 11-10-96 
029838 024 / M FLACONE VETRO 100 CAPSULE 10 MG C 11-10-96 


Data 
Rinnovo 


ViESsIisTOL 
data prima registrazione specialità 22-09-89 Codice Specialità: 26107 Titolare AIC INVERNI BEFFA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026107 019 IV 1 FIALA 20 ML H 


Data 
Registrazione 
22-09-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 


VESSEL 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità: 22629 Titolare AIC. ALFA WASSERMANN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022629 051 DUE 50 CAPSULE 150 ULS C 
022629 099 DUE IM IV 10 F1 ML 300 ULS C 
022629 101 DUE F IM IV 10 F 2 ML 600 ULS C 
022629 113 DUE F 50 CAPSULE 250 ULS C 


Data 
Registrazione 
24-02-82 
24-02-82 
01-09-88 
01-09-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0Î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


YESSIFLEX 
data prima registrazione specialità 14-10-81 Codice Specialità 23549 Titolare AIC SCHIAPPARELLI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023549 013 POMATA 50 G C 
023549 025 GEL 50 G C 
023549 037 POMATA 30 G C 
023549 049 GEL 30 G C 


Data 
Registrazione 
14-10-81 
17-10-84 
22-01-88 
22-01-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


VIAFEN 
data prima registrazione specialità 17-10-78 Codice Specialità 23689 Titolare AIC 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023689 019 CREMA G 40 C 
023689 021 UNGUENTO G 40 C 
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Data 


Regstrazione 


17-10-78 
17-10-78 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


VIAMAL 
data prima registrazione specialità 04-10-80 Codice Specialità 1088 Titolare AIC BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01088 107 10 COMPRESSE 375 MG C 16-03-85 01-06-95 
01088 121 10 COMPRESSE 500 MG C 16-03-85 01-06-95 
01088 184 16 CONFETTI 375 MG C 09-03-91 01-06-95 
01088 196 16 COMPRESSE 375 MG C 09-03-91 01-06-95 
01088 208 500 16 CONFETTI C 09-03-91 01-06-95 
01088 210 500 20 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG C 17-06-96 01-06-95 
01088 222 375 20 COMPRESSE 375 MG C 17-06-96 01-06-95 
01088 234 375 20 COMPRESSE RIVESTITE 375 MG C 17-06-96 01-06-95 


VIARNA TRAUMA 
data prima registrazione specialità: 07-06-84 Codice Specialità: 25208 Titolare AIC BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025208 024 GEL 50 G Cc 20-07-89 01-06-95 


VIAPRES 


data prima registrazione specialità: 15-07-91 


Codice Specialità: 27887 Titolare AIC. ZAMBON 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027887 025 14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A 15-07-91 01-06-95 


VIAREX 
data prima registrazione specialità 28-02-83 Codice Specialità. 24789 Titolare AIC* BYK GULDEN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rimnovo 
024789 012 AEROSOL 20 G C 28-02-83 01-06-95 
024789 024 BOMBOLETTA AEROSOL G 20 (© 23-04-85 01-06-95 


VIARTRIL S 
Codice Specialità: 28034 


data pnma registrazione specialità: 18-02-93 


Titolare AIC ROTTA 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Regrstrazione Rinnovo 
028034 015 20 BUSTINE MONODOSE ORALI C 18-02-93 
028034 027 6 FIALE 400 MG + 6 FIALE SOLVENTE C 17-06-96 


VIBROCIL 


Codice Specialità: 23443 Titolare AIC: ZYMA 


data prima registrazione specialità: 19-05-82 


Fascia Data Data 
A AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023443 029 RINO GEL 15 G C 19-05-82 01-06-95 
023443 043 SOLUZIONE NASALE 15 ML C 17-12-87 01-06-95 
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Serie generale - n. 26 
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| VICI | 
da 11-11-57 Titolare AIC MONICO 


| ta prima registrazione specialita: Codice Specialità 7112 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


FORTE IM 5 F 5 ML 0.50 G C 


Confezione 


N. AIC 
07112 016 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
02-08-58 01-06-95 


VIGILAN 
data prima registrazione specialità 16-10-76 Codice Specialità: 23546 Titolare AIC ZENECA 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
023546 029 20 COMPRESSE 100 MG A 
023546 043 10 FIALE 5 ML 100 MG C 


VICITINA 


Codice Specialità: 761 Titolare AIC CT 


data prima registrazione specialità: 02-05-60 


Dota Data 
Registrazione Rinnovo 
16-10-76 01-06-95 
01-06-90 01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0761 015 URTO IVOSG6FB5ML1G C 
0761 027 10 FL5S ML C 


VIGKS CETAMIURM © 


data prima registrazione speciaita 04-08-81 Codice Specialita: 7771 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07771 013 20 PASTIGLIE LIMONE CON VIT GC C 


VIEKS GOLA CON VITAMINA © 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
21-07-62 01-06-95 
21-07-62 01-06-95 

Data Data 
Registrazione Rinnovo 
04-08-81 01-06-95 


data prima registrazione specialità: 27-04-93 Codice Specialità 28856 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028856 021 24 PASTIGLIE Cc 


VICKS INALANTE 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
14-06-93 


data prima registrazione specialità 04-08-81 Codice Specialità 3136 Titolare AiC PROCTER & GAMBLE 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabjità SSN 
03136 025 FLACONE 1 G C 
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Data Data 
Registrazione Rinnovo 
28-03-86 01-06-95 
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VICKS MEDINAIT 


data prima registrazione specialità 18-06-81 Codice Specialita 24449 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024449 011 SCIROPPO 180 ML Cc 18-06-81 01-06-95 
024449 023 FLACONE SCIROPPO 90 ML C 22-07-86 01-06-95 


VICKS PECTORAL 


data pnma registrazione specialità 22-07-83 Codice Specialità: 25067 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
025067 024 SCIROPPO 150 ML C 22-07-83 01-06-95 
025067 036 SCIROPPO 125 ML C 28-11-89 01-06-95 


VICKS SINEX 
data pnma registrazione specialità: 04-08-81 Codice Soecralita 23198 Titotare AIC° PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023198 017 SPRAY 15 ML C 04-08-81 01-06-95 
023198 029 NEBULIZZATORE 15 ML C 03-08-90 01-06-95 
023198 031 FLACONE CONTAGOCCE 15 ML C 03-08-90 01-06-95 


VICKS TOSSE 


data prima registrazione specialità 29-04-96 Codice Specialità 31107 Titotare AIC: PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
031107 016 PASTIGLIE 18 PASTIGLIE Cc 29-04-96 


VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE 


data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specrairta: 28689 Titolare AIC' PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028689 014 SCIROPPO 120 ML Cc 12-12-92 
028689 026 SCIROPPO 180 ML C 12-12-92 
028689 038 SCIROPPO 250 ML C 12-12-92 


VICKS TOSSE SEDATIVO 


data prima registrazione specialità 12-12-92 Codice Specialità 28688 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028688 012 SCIROPPO 120 ML C 12-12-92 
028688 024 SCIROPPO 180 ML C 12-12-92 
028688 036 SCIROPPO 250 ML Cc 12-12-92 
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VIGKS VAPORUB 


| data puma registrazione specialità 26-11-82 Codice Soecialità 21625 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 


Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
021625 049 POMATA BALSAMICA 90 G C 14-10-85 01-06-95 
021625 052 POMATA BALSAMICA 40 G C 14-10-95 01-06-95 


VIERS VAPORUB CRENA BALSARICA 


data onma registrazione specialità: 30-09-92 Codice Soecialtà 28690 Titolare AIC PROCTER & GAMBLE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028690 016 CREMA 30 G C 30-09-92 


VICKS VAPORUS EURORNED 


data prima registrazione specialità 18-05-92 Codice Specialità 28329 Titolare AIC' FUROMED 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028329 011 POMATA BALSAMICA 90 G C 18-05-92 


VICTAN 
data omnma registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità: 26341 Titolare AIC SANOFI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
026341 014 30 COMPRESSE 2 MG Cc 27-07-87 01-06-95 
VIDEO 
data onma registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità 32042 Titolare AIC FARMILA 
Fascia Data Data 
N AIC- Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032042 018 COLLIRIO 15 ML C 28-10-95 
032042 020 BAGNO OCULARE 120 ML C 28-10-95 


VIDEGRELAX 
data pnma registrazione specialità: 29-11-95 Codice Specialità 32071 Titolare AIC SLFI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032071 019 COLLIRIO FLAC 5 ML C 29-11-95 
032071 021 BAGNO OCULARE FLAC 120 ML C 29-11-95 
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VIDERM 
data prima registrazione specialità: 10-05-96 Codice Specialità 32200 Titolare AIC GANASSINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032200 014 POMATA TUBO 25 ML C 10-05-96 


VIDERMBINA 
data prima registrazione specialità: 26-04-96 Codice Specialità 32194 Titolare AIC' GANASSINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032194 019 10 OVULI C 26-04-96 


ia registrazione specialità 01-12-92 Codice Specialità: 28341 Titolare AIC BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028341 028 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB. 25 MG A 37 01-12-92 
028341 030 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB 50 MG A 37 01-12-92 
028341 042 650 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB. 100 MG A 37 01-12-92 
028341 055 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB. 150 MG A 37 01-12-92 


VIDORA 
data prima registrazione specialità: 29-09-84 Codice Svecialità 25426 Titolare AIC WYETH 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025426 014 30 COMPRESSE 25 MG C 29-09-84 01-06-95 
025426 026 30 COMPRESSE 50 MG C 29-09-84 01-06-95 


VIGOTON A 
data prima registrazione specialità: 29-10-83 Codice Specialità 16084 Titolare AIC MILANFARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
016084 016 20 CAPSULE C 29-10-83 0171-06-95 


VINCA RI 
data prima registrazione specialità. 31-12-84 Codice Specialità 25125 Titolare AIC INTES 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025125 030 50 CAPSULE 33 MG C 20-04-95 01-06-95 
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VINCA TREIS 


data orima registrazione specialità: 05-01-79 Codice Specialità 23786 Titolare AIC ECOBI 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023786 041 FORTE 50 COMPRESSE 20 MG G 
023786 054 GOCCE 30 ML 0,75% C 
023786 078 RETARD 40 CAPSULE 30 MG C 


VINCADAR 
data prima registrazione specialità 27-12-73 Codice Specialità: 22955 Titolare AIC ROUSSEL PHARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
022955 037 20 COMPRESSE 20 MG Cc 
022955 052 IM 10 FIALE 1 ML 15 MG C 
022955 064 GOCCE ORALI 25 ML 6 
022955 088 RETARD 40 CAPSULE 30 MG Cc 
VINCAFOLINA 
data prima registrazione specialità: 22-12-78 Codice Specialità: 23785 Titolare AIC. LAMPUGNANI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023785 013 40 COMPRESSE 20 MG Cc 
023785 037 OS GTT 30 ML G 


VINCAMIDOL 


Codice Specialità 23731 Titolare AIC: MAGIS 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
29-09-81 
05-01-79 
01-03-89 


Data 
Registrazione 


12-03-79 
31-12-73 
12-03-79 
30-04-82 


Data 
Registrazione 
22-12-78 
22-12-78 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023731 108 GOCCE 30 ML Cc 
023731 122 RETARD 50 CAPSULE 30 MG C 


VINCAMIN 


Codice Specialità: 23944 Titolare AIC SIT. 


data prima registrazione specialità: 12-02-85 


Data 
Registrazione 
17-03-84 
17-03-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabihta SSN 
023944 059 50 COMPRESSE 20 MG Cc 
023944 061 RITARDO 40 COMPRESSE 40 MG C 


VINCI 
Titolare AIC* BAYER 


data prima registrazione specialità: 18-02-84 


Codice Specialità 7659 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
07659 028 20 COMPRESSE 500 MG C 
07659 042 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc 
07659 055 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 1 C 
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Data 
Registrazione 


12-02-85 
12-02-85 


Data 
Registrazione 


18-02-84 
18-02-84 
18-02-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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VINCRISTINA 
data prima registrazione specialita 02-04-83 Codice Speciaita: 20782 Titolare AIC LILLY 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020782 013 1 FLAC. 1 MG + 1 FIALA 10 ML IV A 02-04-83 01-06-95 
020782 025 1FL2MG+1FLSOLV 10 ML C 19-03-84 01-06-95 


VINCRISTINA DEL 


data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Speciaita 28492 Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028492 015 SIRINGA SOLUZ. PRONTA 1 MG/1 ML C 31-10-94 
VINCRISTINA TEVA 
data prima regrstrazione specialita: 30-07-87 Codice Specialita 26709 Titolare AIC ABIC 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026709 016 IV 1 FIALA 1 ML 1 MG/1 ML A 30-07-87 01-06-95 


VINORELBINE PIERRE FABRE 


data prima regestrazione specialita. 17-02-92 Codice Speciairtà 28189 Titolare AIC PHARMA FABRE 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028189 088 1 FLAC. 10 MG 1 ML A 20-07-94 
028189 090 1 FLAC. 50 MG 5 ML A 20-07-94 


VINSAL 
data prima reo:strazione specialita: 18-05-81 Codice Specialta 23739 Titolare AIC SALUS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023739 055 RITARDO 45 CAPSULE 30 MG Cc 06-07-83 01-06-95 


VIOBETA 
data prima regsstrazione specialità: 28-02-83 Codice Specialta: 24572 Titolare AIC IDI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024572 012 U. EST. POMATA 30 G C 28-02-83 01-06-95 
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VIOcIDINA 
data prima regisurazione specialità: 28-02-83 Codice Specialità 3031 Titolare AIC IDI 


ceci i srl iL, e ti 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
08031 027 CREMA 30 G C 20-12-88 01-06-95 


per registrazione specialita: 20-12-84 Codice Specialità 25401 Titolare AIC CROSARA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 

025401 011 FLACONE SCIROPPO 120 ML C 20-12-84 01-06-95 
025401 035 40 COMPRESSE 500 MG C 20-12-84 01-06-95 
025401 112 12 OVULI VAGINALI C 27-04-91 01-06-95 
025401 124 10 BUSTINE LAVANDE VAGINALI C 27-04-91 01-06-95 
025401 136 COLLUTTORIO 20% FLACONE 100 ML C 27-04-91 01-06-95 


VIRAFER 
data prima registrazione specialità: 14-09-74 Codice Specialità: 23079 Titolare AIC NATTERMANN (GERMANIA) 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
023079 015 ELISIR 200 ML C 14-09-74 01-06-95 


VIRALIN 
data prima registrazione specialita: 29-01-92 Codice Specialità 28224 Titolare AIC MAGIS 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028224 018 40 COMPRESSE 500 MG C 29-01-92 
028224 020 FLAC. COLLUTTORIO 20% 100 IVIL C 29-01-92 
028224 032 LAVANDA VAG. 10 BUSTINE 5 G C 29-01-92 


VIRARIO 
data prima regisurazione specialità 22-09-89 Codice Specialità: 26875 Titolare AIC ALFA WASSERMANN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026875 017 AEROSOL 1 FLACONE 6 G H 22-09-89 01-06-95 


VIRDEX 
data prima regsuazione specialità 28-07-67 Codice Specialità: 12437 Titolare AIC FULTON 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
012437 036 NORMALE 5 SUPPOSTE C 18-11-89 01-06-95 
012437 048 FORTE 5 SUPPOSTE C 18-11-89 01-06-95 
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VIRGINIANA GOCCE AZZURRE 


data prima registrazione specialita: 29-11-95 Codice Specialta 32121 Titolare AIC KELEMATA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032121 016 COLLIRIO FLAC 9 ML C 29-11-95 


VIRIGINIANA GOCCE VERDI 


data prima registrazione specialità 03-12-86 Codice Specialità 25353 Titotare AIC KELEMATA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025353 032 FLACONE COLLIRIO 9 ML C 15-04-93 01-06-95 
VIRLIX 
data orima registrazione specialità 17-02-92 Codice Speciahtà: 27811 Titolare AIC MEDIOLANUM 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027811 037 20 COMPRESSE 10 MG B 23-03-95 


VIROSTAT 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28323 Titolare AIC JANSSEN 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
028323 018 CREMA 15 G G 31-10-94 


VIRUDIN 
data prima registrazione specialità 05-03-93 Codice Specialita: 28452 Titolare AIC BRACCO 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028452 011 1 FLAC. 250 ML 2,4% IV A 37 05-03-93 
028452 023 FLACONE 500 ML C 05-03-93 
VIRUSEROL 
data prima registrazione specialità 24-02-82 Codice Specialità. 24406 Titolare AIC ZYMA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsab:stà SSN Registrazione Rino 
024406 011 POMATA 30 G C 24-02-82 01-06-95 


Oi 
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VIRUSTOP 


data prima registrazione specialità: 09-08-84 


N AIC 
024616 029 
024616 031 
024616 070 
024616 094 
024616 106 
024616 144 
024616 157 


VIRUXAN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialita 24616 Titolare AIC PULITZER 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 CAPSULE 500 MG C 
20 BUSTINE GRANULARE G 1 C 
FLACONE COLLUTTORIO 100 ML C 
LAVANDA 10 BUST.NE VAG G 5 C 
LAVANDA 10 BUST VAG 2,5 G C 
LAVANDA VAGINALE 5 FLAC 150 ML C 
12 OVULI USO VAGINALE 1.5 GR C 


data prima registrazione specialità: 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


09-08-84 
09-08-84 
06-08-85 
06-08-85 
06-08-85 
02-05-92 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


024055 028 
024055 030 
024055 055 
024055 093 
024055 131 
024055 168 
024055 170 


VISABRON 


data orma registrazione specialità 23-11-81 


13-06-79 Codice Specialità. 24055 Titolare AIC SIGMATAU 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
40 COMPRESSE 500 MG C 


SCIROPPO 120 ML 6 G 
OS 20 BUST. 1 G 


CREMA 20 G 


10 BUSTINE VAGINALI G 10 
IM IV 10 FIALE 1 G/5 ML 
12 OVULI VAGINALI 1500 MG 


20% 


eMeMemenmene: 


Data 
Registrazione 
13-06-79 
13-06-79 
04-02-82 
13-07-85 
13-07-85 
21-10-85 
01-06-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
021579 014 


VISCAL 


data prima registrazione specialità: 01-08-80 


Codice Specralita: 21579 Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia 
Confezione Rimborsabihta SSN 
COLLIRIO 10 ML C 


Data 
Registrazione 


23-14-81 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


NUAIC 


022020 010 
022020 022 
022020 034 


YISCOAT 


data pnma registrazione specialità 31-12-92 


Codice Specialità: 22020 Titolare AIC ZOJA 
Fascia 
Confezione Rimborsabilita SSN 
30 COMPRESSE 10 MG B 
5 FIALE 2 ML C 
SCIROPPO 150 ML C 


Data 
Registrazione 


01-08-80 
01-08-80 
01-08-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
027791 019 


Codice Specialità 27791 Titolare AIC ALCON (SVIZZERA) 
Fascia 
Confezione Rimbarsabilità SSN 
SIRINGA MONODOSE 0,5 ML H 
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Data 
Registrazione 
31-12-92 


Rinnovo 


1-2-1997 


VISCOMUCIL 
data prima registrazione specialità: 08-10-83 


N AIC 


025105 014 
025105 026 
025105 038 
025105 053 
025105 065 
025105 077 
025105 089 


VISCOTIOL 


data prima registrazione specialità: 13-07-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 25105 Titolare AIC CHEMIOTERAPICO 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
20 COMPRESSE 30 MG C 08-10-83 
SCIROPPO 200 ML C 08-10-83 
6 FIALE 2 ML C 08-10-83 
NIPIO 10 SUPPOSTE 15 MG C 20-10-84 
BB 10 SUPPOSTE 30 MG C 20-10-84 
BB 20 BUSTINE 15 MG C 25-10-84 
20 BUSTINE 50 MG C 25-10-84 


Serie generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


024297 020 
024297 032 
024297 069 


VISCOTIRS 


data prima registrazione specialità 29-11-95 


Codice Specialità 24297 Titolare AIC MONSANTO ITALIANA S.PA. 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
30 COMPRESSE C 13-07-84 
30 BUSTINE GRANULATO 50 MG C 13-07-84 
BB 40 BUSTINE GRANULATO 25 MG C 13-07-84 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
032115 014 


VISERGIL 


data prima registrazione specialità 29-12-83 


Codice Specialità 32115 Titolare AIC CIBA VISION 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
GEL LIQUIDO STER TUBO 10 G C 29-11-95 


Codice Specialità 21327 Titolare AIC LPB 


Data 
Rinnovo 


N AIC 


021327 010 
021327 034 


VISINE 


data prima registrazione specialità: 30-12-64 


N AIC 
018331 013 


VISIPAQUE 


data prima registrazione specialità 03-04-96 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabitità SSN Registrazione 
30 CONFETTI C 29-12-83 
SOLUZIONE GOCCE 20 ML C 14-11-85 

Codice Specialità 18331 Titolare AIC RESTIVA SR.L 

Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
GOCCE OFTALMICHE 15 ML C 30-12-64 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


029354 014 
029354 026 


Codice Specialità 29354 Titolare AIC. NYCOMED IMAGING AS 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
150 MG Y/ML FLAC. SOLUZ. 50 ML H 03-04-96 
150 MG I/ML FLAC. SOLUZ. 200 ML H 03-04-96 
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Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
029354 038 270 MG ML FLAC. SOLUZ. 29 ML 03-04-96 
029354 040 270 MG I/ML FLAC SOLUZ 50 ML H 03-04-96 
029354 053 270 MG VML FLAC SOLUZ. 100 ML H 03-04-96 
029354 065 270 MG VML FLAC SOLUZ 200 ML H 03-04-96 
029354 077 320 MG YML FLAC. SOLUZ 20 ML H 03-04-96 
029354 089 320 MG I/ML FLAC. SOLUZ 50 ML H 03-04-96 
029354 091 320 MG I/ML FLAC SOLUZ. 100 ML H 03-04-96 
029354 103 320 MG YML FLAC SOLUZ 200 ML H 03-04-96 
VISKEN 
data prima registrazione specialita: 29-12-83 Codice Specialità 22674 Titolare AIC SANDOZ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
022674 016 30 COMPRESSE 5 MG A 29-12-83 01-06-95 
022674 028 30 COMPRESSE 15 MG A 29-12-83 01-06-95 
022674 030 GOCCE ORALI 30 ML 5 MG/ML C 29-12-83 01-06-95 
022674 042 6 FIALE 2 ML 0,4 MG IV A 29-12-83 01-06-95 


VISTAGAN 
data prima registrazione specialità 30-07-87 Codice Specialta 25737 Titolare AIC ALLERGAN 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
025737 014 COLLIRIO 5 ML 0,5% A 
025737 026 FLACONE COLLIRIO 3 ML 0,5% C 
025737 038 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,25% C 
025737 040 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,1% C 


Data 
Registrazione 


30-07-87 
30-07-87 
02-04-90 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


VYVISUBLEFARITE 
data prima registrazione specialità. 02-07-84 Codice Specialità 20085 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020085 015 FLAC COLLIRIO 5 ML C 
020085 027 FLAC COLLIRIO 10 ML C 


Data 
Registrazione 


02-07-84 
02-07-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


VISUCLOBEN 
data prima registrazione specialità 27-07-87 Codice Specialità 26591 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
026591 014 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML C 
026591 026 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML 0,1% B 
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Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


VISUCLOBER ANTIBIOTICO 


data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità: 26585 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026585 012 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML C 01-03-89 01-06-95 
026585 024 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML C 01-03-89 01-06-95 


VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE 


data prima registrazione specialità 01-03-89 Codice Specialità 26592 Titotare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
026592 016 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML C 01-03-89 01-06-95 
026592 028 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML C 01-03-89 01-06-95 


VISUGLICAN 
data prima registrazione specialità 15-06-84 Codice Specialità 24851 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024851 014 COLLIRIO FLAC. 10 ML C 15-06-84 01-06-95 


VISUMETAZONE 
data prima registrazione specialità 19-03-84 Codice Specialità: 15980 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
015980 016 COLLIRIO 3 ML 0,1% B 19-03-84 01-06-95 
015980 028 FLAC COLLIRIO 5 ML Cc 19-03-84 01-06-95 
015980 030 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc 19-03-84 01-06-95 


VISUMETAZONE ANTIBIOTICO 


data prima regsstrazione specialità 19-03-84 Codice Specialità 22729 Titolare AIC: MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022729 014 FLAC COLLIRIO 5 ML C 19-03-84 01-06-95 
022729 026 FLAC. COLLIRIO 10 ML C 19-03-84 01-06-95 


VISUMETAZONE ANTISTAMINICO 


data prima regsstrazione specialità: 19-03-84 Codice Specialità 15912 Titolare AIC. MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
015912 013 FLACONE COLLIRIO 3 ML C 19-03-84 01-06-95 
015912 025 FL COLL 5 ML C 19-03-84 07-06-95 
015912 037 FLAC. COLLIRIO 10 ML C 19-03-84 01-06-95 


de pg per 


1-2-1997 Supplemento vrainario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


VISURETAZONE DECONGESTIONANTE 


| data prima registrazione specialità: 19-03-84 Codice Specialità. 16458 Titolare AIC MERCK SHARP 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
016458 010 FLAC. COLLIRIO 3 ML G 19-03-84 01-06-95 
016458 022 FLAC. COLLIRIO 5 ML C 19-03-84 01-06-95 
016458 034 FLAC. COLLIRIO 10 ML C 19-05-84 01-06-95 
VISUMICINA 
data prima registrazione specialita: 18-05-84 Codice Specialità 22728 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
022728 012 FLAC. NO COLLIRIO 10 ML C 18-05-84 01-06-95 


VISUMIDORIATIE 
data prima registrazione specialità 17-03-84 Codice Specialità: 18002 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018002 016 FLAC. COLLIRIO 10 ML 0,5% C 17-03-84 01-06-95 
018002 030 FLAC. COLLIRIO 10 ML 1% C 17-03-84 01-06-95 


VISUMIDRIATICG ANTIFLOGISTICO 


data prima registrazione specialità 21-04-84 Codice Specialità 19367 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
019367 010 FLAC. COLLIRIO 5 ML C 21-04-84 01-06-95 
019367 022 FLAC. COLLIRIO 10 ML C 21-04-84 01-06-95 


VISUMIDRIATIG FENILEFRINA 


data prima registrazione specialita: 18-05-84 Codice Speciahta: 20698 Titolare AIC' MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020698 015 FLAC.NO CONTAGOCCE 10 ML C 18-05-84 01-06-95 


VISUSTRIN 
data prima registrazione specialità 23-03-84 Codice Specialità: 15582 Titolare AIC MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
015582 012 COLLIRIO 10 ML C 23-03-84 0Î-06-95 


— 978 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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VISUTENSIL 
data prima registrazione specialita: 17-03-84 Codice Specialita 20353 Titolare AiC' MERCK SHARP 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020353 013 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc 17-03-84 01-06-95 
VITAN 
data prima registrazione specialità 08-04-55 Codice Specialità 9896 Titolare AIC FARMIGEA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
09896 010 POMATA OFTALMICA 5 G C 08-04-55 01-06-95 


VIT PORPHVRIN 


data prima registrazione specialità: 05-12-70 Codice Specialità 1266 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
01266 079 I GRADO 10 FL Cc 22-07-96 01-06-95 
01266 081 I GRADO 10 FL C 22-07-96 01-06-95 


VIT.B1 ANGELINI 


data prima registrazione specialità 10-11-81 Codice Specialità 5567 Titolare AIC. ANGELINI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
05567 019 URTO 3 FIALE 100 MG C 10-11-81 01-06-95 


VIT.B1 SALE 


data prima registrazione specialità 11-04-60 Codice Specialità: 7539 Titolare AIC. SALF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
07539 012 IM 3 FIALE 100 MG C 11-04-60 01-06-95 
07539 024 IM 5 FIALE 50 MG C 11-04-60 01-06-95 


VIT.C SALF 
data prima registrazione specialità: 13-10-53 Codice Specialità: 8194 Titolare AIC SALF 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
08194 019 IM 3 FIALE 5 ML 500 MG C 13-10-53 0î-06-95 


Giga 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


VIT.02 SALE 


data nima registrazione specialita: 18-04-53 


Codice Specialità: 7537 Titolare AIC SALF 


| T_rrreo» o ir... ii;:.i:-f 1. iQ e. 


N AIC Confezione 
07537 018 IM 2 FIALE 400000 UI 


07537 020 IM 1 FIALA 600000 UL. 


VIT.K ANGELINI 


data pnma registrazione specialità 10-11-81 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Codice Specialità 5568 Titolare AIC* ANGELINI 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
18-04-53 01-06-95 
18-04-53 01-06-95 


N. AIC Confezione 
05568 011 IM 6 FIALE 10 MG 


VIT.K MAGGIONI 


data prima registrazione specialità 30-12-80 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


Codice Specialità: 1032 Titolare AIC: SANOFI 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
10-11-81 01-06-95 


N. AIC Confezione 
01032 034 FORTE 5 FIALE 50 MG 


01032 046 NORMALE S FIALE 10 MG 


VIT.K SALE 


data pnma registrazione specialità 16-04-53 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
Cc 


Codice Specialità 7535 Titolare AIC SALF 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
27-07-95 01-06-95 
27-07-95 01-06-95 


N. AIC Confezione 
07535 014 IM 5 FIALE 2 ML 10 MG 


07535 026 IM 5 FIALE 2 ML 50 MG 


VIT.PP ANGELINI 
data pnma registrazione specialita 10-11-81 


Codice Specialità 5564 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC ANGELINI 


Data Data 


Registrazione Rinnovo 
16-04-53 01-06-95 
16-04-53 01-06-95 


N. AIC Confezione 
05564 012 IM 6 FIALE 100 MG 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Data Data 
Registrazione Rinnovo 
10-11-81 01-06-95 


VITA FIDES 
data prima registrazione specialita 30-12-80 Codice Specialità 23661 Titolare AIC. MAGGIONI 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023661 022 20 COMPRESSE MASTICABILI C 
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Data Data 
Registrazione Rinnovo 
18-07-87 01-06-95 


1-2-1997 


VITABIL 
data prima registrazione specialità: 09-04-83 Codice Specialità: 334 Titolare AIC IBP PAVESE 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
0834 010 COMPOSTO SCIROPPO 170 G C 
0834 022 COMPOSTO SCIROPPO 300 G C 


VITALIPID 


data prima registrazione specialità 15-09-95 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità 27983 Titolare AIC. PIERREL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
09-04-83 
09-04-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 


027983 016 AD 10 FIALE 10 ML 
027983 028 BB 10 FIALE 10 ML 


VITAMFENICOLO 


data prima registrazione specialità 24-03-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
H 
H 


Codice Specialità 7076 Titolare AIC ALLERGAN 


Data 
Registrazione 
15-09-95 
15-09-95 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
07076 019 COLLIRIO 4 ML 
07076 021 POMATA 4 G 


VITAMINA © 


data prima registrazione specialità 11-11-83 


Fascia 
Rimborsabil'ità SSN 


C 
C 


Codice Specialità 25116 Titolare AiC ROCHE 


Data 
Registrazione 
24-03-82 
24-03-82 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 


025116 017 3 FIALE 5 ML 500 MG 
025116 029 3 FIALE 5 ML 1 G 


VITAMINA C ANGELINI 
data prima registrazione specialità 10-11-81 


N. AIC Confezione 
05569 025 IV 6 FIALE 100 MG 
05569 052 20 COMPRESSE 500 MG 
05569 076 10 FIALE 500 MG 5 ML 
05569 088 10 FIALE 165 ML 


VITAMINA © BIL 


data prima registrazione specialità 15-05-95 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Codice Specialità 5569 Titolare AIC ANGELINI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


eMele 


Codice Specialità 30709 Titolare AIC 


Data 
Registrazione 
11-11-83 
11-11-83 


Data 
Registrazione 
10-11-81 
10-11-81 
13-07-85 
13-07-85 


BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 


N. AIC Confezione 


030709 012 10 FIALE 500 MG/5 ML 
030709 024 10 FIALE 1000 MG/5 ML 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registrazione 
15-05-95 
15-05-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VITAMINA © BRACCO 


data prima registrazione specialita: 24-08-82 Codice Specialità 24811 Titolare AIC BRACCO 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
024811 022 6 FIALE 500 MG C 
024811 034 10 FIALE 500 MG C 
024811 046 6 FIALE 1 G C 


VITARINA G ELLEM 


Codice Specialità 3090 Titolare AIC' 


data prima registrazione specialità: 29-03-83 


PIERRE FABRE PHARMA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


24-08-82 
24-08-82 
24-08-82 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
03090 014 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG C 
03090 026 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG C 


VITAMINA G KELEMATA 


data prima registrazione specialità 22-05-70 Codice Specialta 1721 Titolare AIC KELEMATA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01721 024 FORTE 20 COMPRESSE C 
01721 036 FORTISSIMA 20 COMPRESSE C 
01721 048 10 BUSTINE GRANULATO C 


VITAMINA 6 VCA 


Data 
Registrazione 


29-03-83 
29-03-83 


Data 
Registrazione 
22-05-70 
22-05-70 
22-05-70 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità 13-07-83 Codice Specialtà 15128 Titolare AIC BERGAMON 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015128 010 20 CONFETTI 500 MG C 


VITAMINA G VITA 


Data 
Registrazione 


13-07-83 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialita 23-12-57 Codice Specialita 7780 Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
07780 012 20 COMPRESSE 0,5 G C 
07780 048 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G C 
07780 075 10 FLACONCINI ORALI 10 ML C 


VITAMINA E VCA 


Data 
Registrazione 


28-01-70 
28-01-70 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 13-07-83 Codice Specialità 1790 Titolare AIC BERGAMON 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
01790 043 15 GELUCAPSULE 30 MG C 
01790 056 15 GELUCAPSULE 100 MG C 
01790 068 20 GELUCAPSULE 300 MG C 
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Data 
Registrazione 


04-07-89 
04-07-89 
04-07-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VITAMONA © UPSA 


data prima registrazione specialita 04-04-66 


N AIC 
07224 013 


Codice Specialità 7224 


Confezione 
IV 10 FIALE 10 ML 1G 


VITASPRINT 312 


Titolare AIC 


UPSAMEDICA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


04-04-66 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


data prima registrazione specialità: 13-01-68 Codice Specialità: 19219 Titolare AIC. POLI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
019219 017 30 CAPSULE C 13-01-68 01-06-95 
019219 029 10 FLACONCINI ORALI C 13-01-68 01-06-95 
019219 056 COMPLEX 10 FLAC. ORAL! MONOD. C 15-05-90 01-06-95 
019219 068 30 CAPSULE C 31-10-94 01-06-95 
019219 070 10 FLACONCINI ORALI MONODOSE C 31-10-94 01-06-95 
VITASPRINT COMPLEX 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 29123 Titolare AIC: POLI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
029123 015 10 FLACONCINI ORALI MONODOSE C 31-10-94 


VITAVERDE BIGESTIVO 


data prima registrazione specialita 18-06-93 Codice Specialità 28791 Titolare AIC GAZZONI 1907 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028791 010 12 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6 18-06-93 
028791 022 24 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6 C 18-06-93 
028791 034 12 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5 C 18-06-93 
028791 046 24 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5 C 18-06-93 


VITAVERDE LASSATIVO 


data prima registrazione spectaltà 18-06-93 Codice Specialità 28802 Titolare AIC: GAZZONI 1907 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028802 015 12 BUSTINE MONOD. GRAN. 6 G 18-06-93 
028802 027 24 BUSTINE MONOD. GRAN 6 G C 18-06-93 
028802 039 12 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G C 18-06-93 
028802 041 24 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G C 18-06-93 
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Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028786 010 12 BUSTE GRAN. MONODOSE 6 G C 
028786 022 24 BUSTE GRAN. MONODOSE 6 G C 
028786 034 12 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G C 
028786 046 24 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G C 


Serie generale - n. 26 


O YITAVERDE SONNO | 
data prima registrazione specialità: 07-06-93 Codice Specialità 28786 Titolare AIC GAZZONI 1907 


fgri... PP. ir 1[(99(i98 1ii(’lu’ir1rrr 


Data 
Registrazione 


07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 
07-06-93 


Data 
Rinnovo 


VIYEGAF 
data prima registrazione specialità: 06-06-59 Codice Specialità 15203 Titolare AIC SIFI 
Fascra 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
015203 019 POMATA OFTALMICA 5 G C 
015203 033 1 FLACONE COLLIRIO 5 ML C 


VITEGF 
data prima registrazione specialità: 01-08-51 Codice Specialità 5137 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
05137 017 POMATA DERMATOLOGICA 50 G 2% C 


Data 
Registrazione 


06-06-59 
30-07-87 


Data 
Registrazione 


01-08-51 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


VITEPARIN 
data prima registrazione specialità 07-12-79 Codice Specialità 12363 Titolare AIC TEOFARMA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
012363 014 FLACONE COLLIRIO 5 ML C 


Data 
Registrazione 


07-12-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


VITERRA 
data prima registrazione specialità 24-10-68 Codice Specialità 6541 Titolare AIC ROERIG 
Fascia 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN 
06541 039 30 COMPRESSE MASTICABILI C 
VITIALGIN 
data prima registrazione specialità: 31-12-84 Codice Specialità 10220 Titolare AIC BOOTS 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN 
010220 046 2 COMPRESSE C 
010220 059 10 COMPRESSE C 
010220 061 20 COMPRESSE C 
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Data 
Registrazione 


31-07-96 


Data 
Registrazione 


20-06-89 
20-06-89 
20-06-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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VIFIKON 
data prima registrazione specialita: 10-07-95 Codice Specialita 29219 Titolare AiC ANODIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029219 019 FLAC. POLV. LIOF 20 MCG + F_SOLV. C 
029219 021 FLAC. POLV. LIOF 10 MCG + SOL C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


10-07-95 
10-07-95 


Data 
Rinnovo 


VIVIDYL. 
data prima registrazione specialità 21-08-67 Codice Specialità: 20930 Titolare AIC: LILLY 
Fascra 
AU AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
020930 032 20 CAPSULE 10 MG A 
020930 044 20 CAPSULE 25 MG A 


Data 
Registrazione 
15-11-88 
15-11-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


VIVIN € 
data prima registrazione specialità: 03-10-73 Codice Specialità 20096 Titolare AIC MENARINI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN 
020096 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 
020096 020 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI C 


VIVOTIF BERNA 


Data 
Registrazione 
03-10-73 
03-10-73 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 17-03-84 Codice Specialità: 25219 Titolare AIC BERNA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025219 027 3 CAPSULE Cc 


VIZAX 
data prima registrazione specialità 29-11-95 Codice Specialità 29514 Titolare AIC ESSEX 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
029514 015 INIETT 1 FIALA 50 1MG/0,5 ML H 
029514 027 INIETT 1 FIALA 100 MG/1 ML H 
029514 039 INIETT. 1 FIALA 250 MG/1 ML H 
029514 041 INIETT 1 FIALA 500 MG/2 ML H 


Data 
Registrazione 


29-04-85 


Data 
Registrazione 


29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 
29-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


VOLMAX 
data prima registrazione specialità: 02-04-90 Codice Specialità 26913 Titolare AIC GLAXO ALLEN 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN 
026913 018 30 COMPRESSE 4 MG C 
026913 020 30 COMPRESSE 8 MG Cc 
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Data 
Registrazione 
02-04-90 
02-04-90 


Data 
Rinnovo 
07-05-95 
07-06-95 
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VOLTAMICIN 
data prima registrazione specialita 20-09-96 Codice Specialità 31653 Titolare AIC CIBA VISION 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
031653 013 1 FLAC. SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML B 20-09-96 


VOLTAREN 
data prima registrazione specialità 08-11-79 Codice Specialità: 23181 Titolare AIC CIBA GEIGY 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
0231781 011 30 COMPRESSE 50 MG A 66 08-11-79 01-06-95 
023181 023 10 SUPPOSTE 100 MG C 08-11-79 01-06-95 
023181 035 RETARD 21 COMPRESSE 100 MG A 66 18-06-81 01-06-95 
023181 047 IM 5 FIALE 3 ML 75 MG A 25-06-81 01-06-95 
023181 050 EMULGEL GEL 50 G 1% C 02-04-90 01-06-95 
023181 086 10 COMPRESSE SOLUBILI 46,5 MG C 17-11-95 01-06-95 


VOLTFAREN OFTA 


data prima registrazione specialità: 01-07-92 Codice Specialità 27917 Titolare AIC CIBA VISION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
027917 018 COLLIRIO FLACONE 5 ML C 01-07-92 


VOLTAREN OFra RONODOSE 


data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialità 29289 Titolare AIC CIBA VISION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione Rinnovo 
029289 016 30 OFTIOLI MONODOSE 0,3 ML 0,1% B 31-10-94 


VOLUTINE 
data omma registrazione specialita: 25-02-85 Codice Specialità. 24065 Titolare AIC GEYMONAT 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
024065 017 30 CAPSULE 100 MG C 25-02-85 01-06-95 
024065 029 50 CAPSULE 100 MG C 25-02-85 01-06-95 


VRAAP 
data prima registrazione specialità 26-06-82 Codice Specialità: 24598 Titolare AIC INVERNI BEFFA 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SGN Registrazione Rinnovo 
024598 031 50 CAPSULE 30 MG C 26-06-82 01-06-95 
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VUEFFE 
data prima registrazione specialità 11-09-84 Codice Specialità 25489 Titolare AIC BALDACCI 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025489 028 6 FIALE 2 ML C 30-07-87 01-06-95 


VUMON 
data prima registrazione specialità 17-03-82 Codice Specialità 24601 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione Rinnovo 
024601 015 IV 1 FIALA 50 MG 5 ML A 17-03-82 01-06-95 


WARTEC 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 27447 Titolare AIC. PERSTORP 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reg:strazione Rinnovo 
027447 010 3 ML FLAC SOLUZ 5% + APPLIC C 31-10-94 
027447 022 CREMA 0,15% 5 G C 07-11-96 
027447 034 CREMA 15% 10 G C 07-11-96 
WELLFERON 
data prima registrazione specialità: 09-06-89 Codice Specialità 26705 Titolare AIC WELLCOME FOUNDATION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026705 018 IM SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UNITA’ A 52 09-06-89 01-06-95 
026705 020 IM SC 1 FLAC. 1 ML 10.000.000 UNITA' A 52 09-06-89 01-06-95 
026705 032 1 FLACONCINO 1 ML 5 M.U/ML A 52 29-10-96 01-06-95 


WELLVONE 
data prima registrazione specialità: 04-08-95 Codice Specialità 29557 Titolare AIC° WELLCOME FOUNDATION 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
029557 016 63 COMPRESSE 250 MG H 04-08-95 


WINADOL 
data prima registrazione specialità: 27-08-90 Codice Specialità: 27856 Titolare AIC: MAGGIONI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027856 018 10 SUPPOSTE 500 MG C 27-08-90 01-06-95 
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WYGILLINA A.P. 


data prima registrazione specialità. 19-03-80 Codice Specialita: 9740 


N. AIC Confezione 
09740 010 IM FLAC. 600000 UT. + SOLV. 
09740 022 IM FLAC 1200000 ULI. + SOLV. 
X BREE 


data pnma registrazione specialità: 24-12-81 Codice Specialità: 24514 


N. AIC Confezione 
024514 022 FLAC. 75 MUTAPPO SERB. 0,150 G 


XAMADINA 
Codice Specialità 2955 


data prima registrazione specialità 10-02-50 


Titoiare AiC 


PHARMACIA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Titolare AIC 


ASTA MEDICA 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


19-03-80 
19-03-80 


Data 
Registrazione 


12-11-92 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC Contezione 
02955 058 2 CAPSULE 50 MG 
02955 060 6 CAPSULE 50 MG 
02955 072 10 CAPSULE 50 MG 
02955 108 PEDIATRICO 6 CAPSULE 25 MG 


XANAX 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Codice Specialità 25980 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


Cc 


C 
C 
C 


Titolare AIC 


UPJOHN 


Data 
Registrazione 
03-12-86 
03-12-86 
03-12-86 
12-02-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
025980 057 20 COMPRESSE 0,25 MG 
025980 069 20 COMPRESSE 0 50 MG 
025980 071 20 COMPRESSE 1 MG 
025980 083 FLAC GOCCE 1 MU0,75 MG 20 ML 
RANTERVIYT 


data pnma registrazione specialità 22-06-62 Codice Specialità: 20066 


NO AIC Confezione 
020066 015 POMATA OFT 5 G 


XANTERVIT ANTIBIOTICO 


data pnma registrazione specialità: 29-01-92 


Codice Specialità: 28234 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


C 
C 
C 


Titotare AIC 


SIFI 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


C 


Titolare AiC 


SIFI 


Data 
Registrazione 


29-07-92 
29-07-92 
29-07-92 
07-02-95 


Data 
Registrazione 


22-06-62 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC Confezione 
028234 019 POMATA OFTALMICA 5 G 
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Fascia 


Rimborsabiltà SSN 


C 


Data 
Registrazione 


29-01-92 


Data 
Rinnovo 
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XANTERVIT EPARINA 


data prima registrazione specialità 29-01-92 


Codice Specialità 28235 Titolare AIC: SIFI 
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N. AIC 
028235 024 


XARTIUR 


data prima registrazione specialità: 30-04-87 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


POMATA OFTALMICA 5 G C 


Confezione 


Data 
Registrazione 


29-01-92 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
025704 014 
025704 026 
025704 040 
025704 053 


XANTURENASI 


data prima registrazione specialità 31-12-84 


Codice Specialità 25704 Titolare AIC: CYANAMID 
Fascia 
Confezione Rimborsabuità SSN 
5 FIALE 0,5 MG 1 ML C 
3 FIALE 1 MG 1 ML C 
1 FIALA 2 MG 1 ML C 
IM 3 FIALE 2 MG 1 ML C 


Data 
Registrazione 


30-04-87 
30-04-87 
30-04-87 
30-11-88 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 
017849 023 


XATRAL 


data prima registrazione specialità: 04-02-91 


Codice Specialità: 17849 Titolare AIC: TEOFARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabi:tà SSN 
10 COMPRESSE 300 MG C 


Data 
Registrazione 
31-12-84 


Data 
Rinnovo 
07-06-95 


N AIC 
027314 018 
027314 020 


XENAR 


data prima registrazione specialità: 14-10-81 


Codice Specialità 27314 Titolare AIC SYNTHELABO 
Fascia 
Confezione Rimborsatilità SSN 
30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG B 
RETARD 20 COMPRESSE RIVESTITE RILAS. CONTROLLATO 5 MG B 


Data 
Registrazione 


04-02-91 
20-07-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
023383 021 
023383 033 
023383 058 
023383 072 
023383 084 
023383 096 
023383 110 
023383 146 
023383 159 


Codice Specialità: 23383 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN 
Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 
MITE 30 COMPRESSE 250 MG C 

30 COMPRESSE 500 MG A 66 
MITE 10 SUPPOSTE 250 MG C 

10 SUPPOSTE 500 MG C 

30 CAPSULE 375 MG C 

POMATA 5% 50 G C 

0S GRANULARE 30 BUST. 375 MG C 

TUBO 50 G GEL 10% C 

CR 20 COMPRESSE 750 MG A 66 


— 989 — 


Data 
Registrazione 
14-10-81 
24-03-82 
14-10-81 
14-10-81 
30-11-85 
08-02-83 
20-12-84 
27-07-87 
27-04-91 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
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XILO MYNOL 
Codice Specialità 27397 


data prima registrazione specialità 28-02-90 


Titolare AIC MOLTENI 


XENETIX 
| data prima registrazione specialità 30-07-96 Codice Specialità 32830 Titolare AIC LABORATOIRE GUERBET 
Fascia Data Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
032830 010 / M 250 1 FLACONE 50 ML 250 MGI/ML H 30-07-96 
032830 022 / M 250 1 FLACONE 100 ML 250 MGI/ML H 30-07-96 
032830 034 / M 250 1 FLACONE 200 INIL 250 MGI/ML H 30-07-96 
032830 046 / M 250 1 FLACONE 500 ML 250 MGI/ML H 30-07-96 
032830 059 / IM 250 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE H 30-07-96 
032830 061 / M 300 1 FLACONE 500 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 073 / M 300 1 FLACONE 20 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 085 / M 300 1 FLACONE 50 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 097 / M 300 1 FLACONE 60 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 109 / M 300 1 FLACONE 100 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 111 / M 3001 FLACONE 150 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032850 123 / M 300 1 FLACONE 200 ML 300 MGI/ML H 30-07-96 
032830 135 / M 300 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE H 30-07-96 
032830 147 / M 300 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE H 30-07-96 
032830 150 / M 350 1 FLACONE 20 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 162 / M 350 1 FLACONE 50 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 174 / M 3501 FLACONE 60 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 186 / M 350 1 FLACONE 100 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 198 / M 350 1 FLACONE 150 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 200 / M 350 1 FLACONE 200 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 212 / M 350 1 FLACONE 500 ML 350 MGI/ML H 30-07-96 
032830 224 / M 350 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE H 30-07-96 
032830 236 / M 350 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE H 30-07-96 


N AIC Confezione 
027397 013 10 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 025 50 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 037 A100 10 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 049 A100 50 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 052 A80 10 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 064 A80 50 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 076 ASO 10 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 088 AS0 50 TUBOFIALE 1,8 ML 
027397 090 N FLACONE NEBULIZZATORE 60 ML 


XIVAL 


data prima registrazione specialità: 27-05-83 


Codice Specialità: 7944 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 


oMeMeMzozeMenMmene 


Titolare AIC 


Data 
Registrazione 


28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 
28-02-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC Confezione 
07944 010 10 CONFETTI 
07944 022 24 CONFETTI 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 
C 


Data 
Registrazione 
27-05-83 
27-05-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
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XYLESTESINA 
data prima registrazione specialità 05-03-86 Codice Specialta 26098 Titolare AIC PABISCH 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
026098 032 50 TUBO FIALE 1,8 ML 2% C 05-03-86 01-06-95 
026098 044 SPRAY 55 ML C 05-03-86 01-06-95 
026098 071 S 50 TUBO FIALE 1,8 ML 2% Cc 23-10-86 01-06-95 


XYLOCA!RNA 
data prima registrazione specialità: 28-07-83 Codice Specialità 22671 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
022671 022 2% EPINEFRINA 50 TUBOFIALE 1,8 ML C 28-07-83 01-06-95 
022671 034 SPRAY 10% 50 ML C 28-07-83 07-06-95 
022671 046 2% EPINEFRINA 5 TUBOFIALE 1,8 ML C 28-07-83 01-06-95 
022671 059 2% EPINEF. 50 TUBOFIALE AUTOASP 1,8 ML C 02-08-91 01-06-95 
022671 061 EPINEFRINA 2% 150000 5 F 2 ML C 31-10-94 0î-06-95 
022671 073 EPINEF. 2% 150000 50 TUBOFIALE 1,8 ML C 31-10-94 07-06-95 
022671 085 EPINEF 2% 150000 50 TUBOFIALE AUTOASP. C 31-10-94 01-06-95 


XYLOGAINA ASTRA 
data prima reg:sirazione specialità: 05-10-77 Codice Specialità: 4535 Titolare AIC° ASTRA FARMACEUTICI! 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
04535 011 2% 1 FLACONE 50 ML C 05-10-77 07-06-95 
04535 035 POMATA 20 G 5% Cc 07-02-79 01-06-95 
04535 047 1 FIALA 2% 5 ML C 18-02-93 01-06-95 
04535 050 1 FIALA 2% 10 ML C° 18-02-93 01-06-95 


XYLONOR 
data prima registrazione specialità: 24-12-81 Codice Specialità 23787 Titolare AIC. SEPTODONT 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
023787 029 50 TUBOFIALE C 24-12-81 01-06-95 
023787 043 2% LEVARTERENOLO 50 TUBOFIALE C 24-12-81 01-06-95 
023787 068 SPECIAL 50 TUBOFIALE C 24-12-81 01-06-95 
023787 082 SOLUZIONE 13 ML Cc 24-12-81 01-06-95 
023787 094 PELLETS FL 65 ML C 24-12-81 01-06-95 
023787 106 SPRAY FL 36 ML C 18-03-96 0Î-06-95 


XYLOPROCT 
data prima registrazione specialità: 14-02-77 Codice Specialità 20635 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
020635 037 POMATA 20 G C 30-05-89 01-06-95 
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i VORESAN O 


| data prima registrazione specialità 05-06-81 Codice Specialità: 18725 Titolare AIC BAYER AG I 


N. AIC 
018725 010 


VOVIS 


Confezione 
4 COMPRESSE 500 MG0 


data prima registrazione specialità: 29-11-95 


N AIC 
029305 012 


ZACALA 


Confezione 


10 BUSTE 


data prima registrazione specialità: 11-07-83 


N AIC 
024908 028 
024908 030 
024908 042 
024908 055 


ZADIPINA 


Confezione 


30 CAPSULE 20 MG 
10 SUPPOSTE 20 MG 
CREMA 50 G 1% 

IM 6 FIALE 20 MG 


data prima registrazione specialità: 09-03-91 


Codice Specialità: 29305 


Codice Specialità: 24908 


Codice Specialità 26674 


Titolare AIC 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


A 


FERMENTI 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


C 


Titolare AIC FOURNIER 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


>PO0OO 


Data 


Registrazione 


05-06-81 


Data 
Registrazione 


29-17-95 


Data 
Registrazione 
11-07-83 
29-04-85 
30-07-87 
3Î-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
0î-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
026674 010 


Confezione 


24 COMPRESSE 10 MG 


Titolare AIC SMITHKLINE BEECHAM SP.A. 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
A 09-03-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


fo. C<SnTE TTT. ._ TT CES EVV7PFEOETE Sa ae EI 


CADITEN 


data prima registrazione specialità: 29-12-83 


N AIC 


024574 028 
024574 030 
024574 042 


ZAFPEN 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


N. AIC 


028760 015 
028760 027 
028760 039 
028760 041 


Confezione 


Codice Specialità 24574 


1 FLAC. SCIROPPO CON ZUCCHERO 200 ML 
1 FLAC. SCIROPPO SENZA ZUCCHERO 200 ML 


SRO 15 COMPRESSE 2 MG 


Confezione 


30 BUSTINE 400 MG 
20 BUSTINE 600 MG 
12 BUSTINE 400 MG 
8 BUSTINE 600 MG 


Codice Specialità 28760 
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Titolare AIC' SANDOZ 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
B 
B 
B 


Titolare AIC' ZAMBON GROUP 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


oMHeleMe) 


Data 
Registrazione 
29-12-83 
29-12-83 
13-03-93 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 
30-08-95 
30-08-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


ZALIG 


data prima registrazione specialita 30-06-88 


N AIC 


026317 040 
026317 053 
026317 065 


ZAMBESIL 


data prima registrazione specialità 24-03-61 


N AIC 
018489 029 


ZAMOCILLIN 
data pnima registrazione specialita 08-10-83 


N. AIC 
025044 049 


CZANITRIN 


data prima registrazione specialtà 31-12-84 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità. 26317 


Confezione 


12 COMPRESSE DIV 500 MG 
12 COMPRESSE 200 MG 
12 BUSTINE GRAN 200 MG 


Codice Specialità 18489 


Confezione 
30 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità 25044 


Confezione 
12 CAPSULE 500 MG 


Codice Specialità 25269 


Titolare AIC. 


FOURNIER 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


ooo, 


Titolare AIC 


GENTILI 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AiC 


ZAMBON 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 


Titolare AIC 


BRISTOL MYERS SQUIBB 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 
10-07-95 
10-07-95 
10-07-95 


Data 
Registrazione 


10-02-87 


Data 
Registrazione 


08-10-83 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N AIC 


025269 010 
025269 022 
025269 034 
025269 046 


ZANIZAL 


data prima registrazione specialita: 27-07-87 


N AIC 


026618 013 
026618 025 
026618 037 
026618 049 
026618 052 


ZANTAG 


data prima registrazione specialità. 


Confezione 


12 CAPSULE 250 MG 

8 CAPSULE 500 MG 

SOSPENSIONE 0S 100 ML 250 MG/5 ML 
SOSPENSIONE 0S 60 ML 500 MG/5 ML 


Codice Specialta 26618 


Confezione 


150 20 CAPSULE 150 MG 
300 10 CAPSULE 300 MG 
IV 5 FIALE 100 MG/4 ML 
IV 5 FIALE 150 MG/6 ML 
IV 5 FIALE 300 MG/12 ML 


10-11-81 Codice Specialità 24448 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


0000 


Titolare AIC 


ITALFARMACO 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


V0OO0Ordr 


Titolare AIC 


48 
48 


GIAXO WELLCOME 


Data 
Registraziora 


31-12-84 
31-12-84 
21-02-85 
21-02-85 


Data 
Registrazione 


27-07-87 
27-07-87 
13-03-92 
13-03-92 
13-03-92 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


024448 019 
024448 021 


Confezione 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 150 MG 


— 993 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione 
10-11-81 
10-17-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data Data 
NO AIC Contezione Rimborsabiità SSN Registrazione Rinnovo 
024448 033 IV 10 FIALE 5 ML 50 MG A 48 10-11-81 01-06-95 
024448 045 10 COMPRESSE 300 MG A 48 23-04-85 01-06-95 
024448 058 20 COMPRESSE 300 MG C 23-04-85 01-06-95 
024448 072 SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV 150 MG C 31-10-94 01-06-95 
024448 096 SOLUBILE 10 COMPRESSE EFFER 300 MG C 31-10-94 01-06-95 
024448 108 SOLUBILE 20 COMPRESSE EFFERV. 300 MG Cc 31-10-94 01-06-95 
024448 110 SOLUBILE 20 BUST GRAN. EFF 150 C 31-10-94 01-06-95 
024448 060 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 18-10-96 01-06-95 


ZAR 
data pnima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28937 Titolare AIÙ 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028937 011 30 COMPRESSE 300 MG C 31-10-94 
028937 023 15 COMPRESSE 600 MG C 31-10-94 


ZARENT 
data prima registrazione specialità 21-04-96 Codice Specialita 31121 Titolare AIC FISONS ITALCHIMICI 
Fascia Data Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
031121 015 i BOMBOLETTA AEROSOL 112 EROGAZIONI 100 MCG + 2 MG B 21-04-96 
031121 027 36 FIALE PER NEBULIZZAZIONE 2 ML B 21-04-96 


pda registrazione specialità: 19-09-80 Codice Specialità 24259 Titolare AIC HOECHST MARION ROUSSEL 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
024259 018 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM A 59 19-09-80 01-06-95 
024259 020 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM A 55 19-09-80 01-06-95 
024259 032 1 FLAC.1 G+ 1 FALA 4 ML IV IM A 55 19-09-80 01-06-95 
024259 044 1 FLAC 1G+1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA IM A 55 19-09-80 01-06-95 
024259 057 INF 1FL2GX70 ML H 19-09-80 01-06-95 
024259 069 1FL2G+1F10ML H 19-09-80 01-06-95 


— 994 — 


ZARONTIN 
data prima registrazione specialità 15-03-61 Codice Specialità: 18930 Titolare AIC. PARKE DAVIS 
Fascia Data Data 
N AIG Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
018930 014 50 CAPSULE 250 MG A 15-03-61 01-06-95 
018930 026 1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 5% A 17-09-62 01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ZAROXOLYN 
data prima registrazione specialità: 29-07-81 Codice Specialità 24488 Titolare AIC 
Fascra 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

024488 013 2,5 20 COMPRESSE 2,5 MG C 
024488 025 2,5 30 COMPRESSE 2,5 MG C 
024488 037 2,5 90 COMPRESSE 2,5 MG C 
024488 049 5 20 COMPRESSE 5 MG C 
024488 052 5 30 COMPRESSE 5 MG C 
024488 064 5 50 COMPRESSE 5 MG A 
024488 076 10 20 COMPRESSE 10 MG C 
024488 088 10 30 COMPRESSE 10 MG C 
024488 090 10 50 COMPRESSE 10 MG A 


Serie generale - n. 26 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Registrazione 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 
29-07-81 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ZAVEDOS 
data prima registrazione specialità: 01-03-90 Codice Specialità 27441 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 

027441 017 IV 1 F LIOF.5 MG+F SOLV. 5 ML C 

027441 029 1 FLAC. LIOF IV 10 MG A 

027441 031 1 CAPSULA 5 MG A 64 
027441 043 1 CAPSULA 10 MG A 64 
027441 056 1 CAPSULA 25 MG A 64 


Data 
Registrazione 
01-03-90 
01-03-90 
25-07-94 
25-07-94 
25-07-94 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ZEGNIL 
data prima registrazione specialità. 05-03-93 Codice Specialità 27906 Titolare AIC FERRING 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027906 015 1F LIOF 250 MCG + 1 F. SOLV 2 ML H 
027906 027 1F LIOF.3 MG+1F SOLV 2 Mi H 


Data 
Registrazione 
05-03-93 
05-03-93 


Data 
Rinnovo 


ZEDDAN 
data prima registrazione specialità: 31-10-94 Codice Specialità 28266 Titolare AIC MEDIOLANUM 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028266 017 14 CAPSULE 2 MG A 
028266 029 28 CAPSULE 0,5 MG A 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


ZEFALGIN 
data prima registrazione specialità: 18-07-95 Codice Specialità 28710 Titolare AIC ZAMBON 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028710 010 12 COMPRES. EFFERV. 200 MG C 
028710 022 12 BUSTINE 200 MG C 
028710 034 12 COMPRESSE 200 MG C 
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Data 
Registrazione 
18-07-95 
18-07-95 
18-07-95 


Rinnovo 


-2-1997 Suppiemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
| ZELIS | 
| data prima registrazione speciatta. 02-05-90 Codice Speciantà 27383 Titolare AiC PROSPA ITALIA | 

Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027383 049 30 COMPRESSE 15 MG A 66 23-03-95 01-06-95 
027383 052 10 SUPPOSTE 30 MG C 23-03-95 01-06-95 
027383 064 CREMA 50 G 1,5% C 23-03-95 01-06-95 
027383 076 20 COMPRESSE 30 MG A 66 18-10-96 01-06-95 


ZEMELAN 
data prima registrazione specienta 15-05-95 Codice Specialità 28233 Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM S.P.A 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reg:strazione Rinnovo 
028233 017 RETARD 14 CAPSULE 120 MG C 15-05-95 
028233 029 RETARD 14 CAPSULE 180 MG C 15-05-95 
028233 031 RETARD 14 CAPSULE 240 MG C 15-05-95 


2EN 


Codice Specialità: 27382 Titolare AIC SELECT 


data prima registrazione speciatità 02-05-90 


Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
027382 011 30 COMPRESSE 15 MG A 66 02-05-90 01-06-95 
027382 023 10 SUPPOSTE 30 MG C 02-05-90 01-06-95 
027382 035 CREMA 50 G C 27-04-91 01-06-95 
ZENIT 
data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialità 28046 Titolare AIC PULITZER 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
028046 011 30 COMPRESSE 450 MG C 31-10-94 
028046 035 20 BUSTINE GRANULARE 300 MG C 31-10-94 
028046 074 IV 10 FIALE 450 MG C 31-10-94 


ZENOL PLASTER 


data prima registrazione specialita: 30-09-91 


NUAIC 


028140 010 


ZENVEL 


data prima registrazione specralità 01-12-89 


N AIC 


027096 015 
027096 027 


Codice Specialità 28140 Titolare AIC CYANAMID 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
5 BENDE AUTOADERENTI 14 X 10 CM Cc 


Codice Speciaità 27096 Titolare AIC 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
3 COMPRESSE 400 MG A 
1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 4% 30 ML A 


— 996 — 


Data 
Registrazione 


30-09-91 


SMITHKLINE BEECHAM (FRANCIA) 


Data 
Registrazione 
01-12-89 
01-12-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Daia 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ZEPELIN 
data prima registrazione specialita: 15-04-72 


Codice Specialità 22534 


N AIC Confezione 
022534 111 CREMA 30 G 
022534 123 CREMA 50 G 

ZEPELINDUE 


data prima registrazione specialita 31-10-94 Codice Specialità 28508 


N AIC Confezione 

028508 036 10 BUSTINE LAV. VAG. 500 MG/10 ML 

028508 048 20 CAPSULE 320 MG 

028508 051 10 SUPPOSTE 160 MG 

028508 063 SCHIUMA 50 ML 

028508 075 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 60 MG 

028508 087 10 SUPPOSTE NIPIOLOGICHE 30 MG 

028508 099 30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG 

028508 101 COLLUTTORIO 1 FLACONE 150 ML 
ZERINETTA 


data prima registrazione specialità 12-11-92 Codice Specialità 28808 


N AIC Contezione 
028808 018 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 


ZERINOL 


data prima registrazione specialità 08-10-76 


Codice Specialità 23427 


Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data 
Rimborsabiltà SSN Registrazione 
C 26-10-73 
C 26-10-73 


Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 3î1-10-94 
A 66 31-10-94 
C 37-10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
C 31-10-94 
A 66 01-06-95 
C 14-10-96 
Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 12-11-92 


Sene generale - n. 26 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


N AIC Confezione 
023427 077 20 CONFETTI 
023427 089 AD 10 SUPPOSTE 


ZERIT 
data prima registrazione specialità 24-06-96 


N AIC Confezione 
032803 025 / E 1 BLISTER 56 CP 15 MG 
032803 049 / E 1 BLISTER 56 CP 20 MG 
032803 064 / E 1 BLISTER 56 CP 30 MG 
032803 088 / E 1 BLISTER 56 CP 40 MG 
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Codice Specialità: 32803 


Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione 
C 12-71-92 
C 12-11-92 


Titolare AIC BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA-GB 
Fascia Data 

Rimborsabiltà SSN Registrazione 

H 24-06-96 

H 24-06-96 

H 24-06-96 

H 24-06-93 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ZESTORETIC 


Serie generale - n. 26 


| data prima registrazione specialita: 29-01-92 Codice Specialia 27482 Titolare AiC ZENECA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 


027482 013 14 COMPRESSE 20/12,5 MG A 


ZESTRIL 


Codice Specialita. 26834 Titolare AIC ZENECA 


data prima registrazione specialità: 16-08-89 


Data 
Registrazione 


29-01-92 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
026834 010 5 14 COMPRESSE 5 MG A 
026834 022 20 14 COMPRESSE 20 MG A 
026834 034 10 14 COMPRESSE 10 MG C 


ZETA N OVULI 


Data 
Registrazione 


16-08-89 
16-08-89 
16-08-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialita 29-11-95 Codice Speciaiia. 32157 Titolare AIC BERGAMON 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
032157 012 10 OVULI VAGINALI C 


ZETACEF 


Codice Specialità. 24709 Titolare AIC MENARINI 


data prima registrazione specialità 22-02-83 


Data 
Registrazione 


29-11-95 


Data 
Rinnovo 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024709 014 12 CAPSULE 250 MG C 
024709 026 8 CAPSULE 500 MG C 
024709 038 SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML C 
024709 040 8 COMPRESSE 1000 MG C 


ZETACEF LIS 


Codice Specialità: 24825 Titolare AIC MENARINI 


data prima registrazione specialità 06-07-83 


Data 
Registrazione 


22-02-83 
22-02-83 
22-02-83 
18-05-84 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
024825 010 1 FL 250 MG +1 F SOLV 2 ML C 
024825 022 1 FL 500 MG +1 F SOLV 2 ML C 
--D24825 034 1 FL 1000 MG + 1 F SOLV 3,6 ML C 
024825 046 1 FL 2000 MG +1FSOLVA4 ML C 
ZETALAX 


data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità. 28837 Titolare AIC ZETA 


Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028837 019 AD 18 SUPPOSTE C 
028837 021 BB 18 SUPPOSTE C 
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Data 
Registrazione 


06-07-83 
06-07-83 
06-07-83 
06-07-83 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06:95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


N AIC 
028837 033 
028837 045 
028837 058 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
LATTANTI 12 SUPPOSTE C 
AD 6 MICROCLISMI C 
BB 6 MICROCLISMI C 


ZETALAX CLISMA FOSFATO 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità 28904 Titolare AIC' ZETA 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC 
028904 011 


ZETAMICIN 


data prima registrazione specialità: 29-09-82 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 
FLACONE 133 ML Cc 


Confezione 


Data 
Registrazione 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


024829 018 
024829 020 
024829 032 
024829 044 
024829 057 
024829 069 


data prima registrazione specialità: 07-06-84 


Codice Specialità: 24829 Titolare AIC MENARINI 
Fascia 

Confezione Rimborsabilità SSN 
15 IM IV 1F 1,5 ML C 

50 IM IV 1 FIALA 1 ML A 55 

100 IM IV 1 FIALA 1 ML A 55 

150 IM IV 1 FIALA 1,5 ML A DÒ 

200 IM IV 1 FIALA 2 ML A 55 

300 IM IV 1 FIALA 300 MG 3 ML A 55 


Data 
Registrazione 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
29-09-82 
02-05-90 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
025367 044 
025367 057 
025367 069 
025367 071 


ZILDEN 


data prima registrazione specialità: 16-04-84 


Codice Specialità: 25367 Titolare AIC: PUROPHARMA 
Fascia 
Confezione Rimborsabrlità SSN 
20 BUSTINE 500 MG Cc 
30 COMPRESSE 500 MG C 
1 FLACONE GOCCE C 
5 FLAC. LIOF. + 5 F. SOLV. C 


Data 
Registrazione 
07-06-84 
07-06-84 
07-11-85 
14-06-93 


MONSANTO ITALIANA SPA 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
025281 039 


data prima registrazione specialità: 31-10-94 


Codice Specialità 25281 Titolare AIC. 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
50 COMPRESSE 60 MG A 


Codice Specialità 28472 Titolare AIC' BAKER 


Data 
Registrazione 
23-05-89 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


N. AIC 
028472 013 


Confezione 
1 FLAC. LIOF. 4 UI + SOLV. 1 ML C 


— 999 — 


Data 
Registrazi 


31-10-94 


Rinnovo 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ZIMOSPURA 
data prima registrazione specialità 21-11-78 Codice Specialta 4496 Titolare AIC BALDACCI 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04496 067 1 TAMP. 6 X 6 X 0,15 CM H 
04496 079 1 TAMP 6X 12 X 0,15 CM H 
04496 081 30 CUBETTI 1 X 1 X 1 USO ODONT C 


ZIMOTRORBINA 
Codice Spectalità 4978 Titolare AIC BALDACCI 


data prima registrazione specialità 25-01-80 


Data 
Registrazione 


27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
04978 019 0S 2500 UNIH H 
04978 021 POLV. 2500 UNIH H 


Data 
Registrazione 


25-01-80 
25-01-80 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


"a “ registrazione specialità 21-09-79 Codice Specialità 23086 Titolare AIC PHARMACIA 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
023086 061 12 CAPSULE 500 MG A 
023086 097 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 
023086 109 BB GOCCE ORALI 20 ML 10% C 
023086 150 12 COMPRESSE 1 G A 
023086 162 12 COMPRESSE SOLUBILI 500 MG A 
023086 174 12 COMPRESSE SOLUBILI 1 G A 


Data 
Registrazione 


21-09-79 
05-02-83 
21-09-79 
05-02-83 
18-07-95 
18-07-95 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


ZINADIUR 
data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità 28193 Titolare AIC 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
028193 011 10 14 COMPRESSE BISECABILI 10 + 12,5 MG A 
028193 023 9 14 COMPRESSE BISECABILI 5 + 6,25 MG C 
028193 035 20 14 COMPRESSE BISECABIL. 20 + 25 MG C 


ZINABRIL 
data prima registrazione specialità: 12-09-91 Codice Specialità 27573 Titolare AIC 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
027573 029 14 COMPRESSE 10 MG A 
027573 031 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A 


Data 
Registrazione 


31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


Data 
Registrazione 


12-09-91 
09-09-96 


Data 
Rinnovo 


Data 


Rinnovo 
07-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ZINAF 
data prima registrazione specialità 10-01-85 Codice Specialità 25432 Titolare AIC SOSEPHARM 
Fascia 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN 
025432 016 8 CAPSULE 500 MG A 
025432 028 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 5% A 


ZING IMIZOL 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


10-01-85 
10-01-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


data prima registrazione specialità: 27-05-50 Codice Speciaità 3351 Titolare AIC. FARMIGEA 
Fascia 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 
03351 020 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 


Data 
Registrazione 


05-05-88 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


ZTINCOIMIDAZYI 
data pnima registrazione specialità: 24-03-82 Codice Specialità 9816 Titolare AIC. ALLERGAN 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
09816 012 FLACONE COLLIRIO 10 ML C 24-03-82 
ZINCOLRIETIL 
data prima registrazione specialità 28-10-95 Codice Specialità 32068 Titolare AIC FARMILA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
032068 013 FLAC CONTAGOCCE 15 ML C 28-10-95 
ZINERYT 
data prima registrazione specialità. 14-07-95 Codice Specialtà 28734 Titolare AIC YAMONOUCHI EUROPE BV. 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
028734 010 LOZIONE 30 ML C 44-07-95 
ZINNMAT 
data prima registrazione specialità 20-11-90 Codice Specialità 26915 Titolare AIC GLAXO WELLCOME 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione 
026915 013 P 12 COMPRESSE RIVEST. 125 MG C 20-11-90 
026915 025 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 20-11-90 
026915 037 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 20-11-90 
026915 049 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 25 MG/ML A 21-02-91 
026915 052 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG A 31-70-94 
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Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


Data 
Rinnovo 


07-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ZIRTEC 


data prima registrazione specialità: 01-04-89 


N AIC 


026894 016 
026894 028 
026894 030 


ZITOXIL 


data prima registrazione specialità: 15-02-79 


N. AIC 


023884 024 
023884 048 


ZITRIX 


data prima registrazione specialità: 27-07-85 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 26894 Titolare AIC UCB 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 10 MG B 
GOCCE 0S 20 ML 10 MG/ML B 
BB SCIROPPO 150 ML 1 MG/ML C 


Codice Specialità: 23884 Titolare AIC LIFEPHARMA 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
30 CONFETTI 75 MG C 
SCIROPPO 200 ML 0,5% C 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione 


01-04-89 
21-02-91 
10-11-95 


Data 
Regrstrazione 


15-02-79 
15-02-79 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


025696 016 
025696 042 


ZITROMAX 


data prima registrazione specialità: 30-04-92 


Codice Specialità: 25696 Titolare AIC: METAPHARMA 
Fascia 
Contezione Rimborsabilità SSN 
8 CAPSULE 500 MG A 
1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 60 G 10% A 


Codice Specialità: 27860 Titolare AIC' PFIZER 


Data 
Registrazione 
27-07-85 
27-07-85 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N AIC 


027860 016 
027860 028 
027860 042 
027860 055 
027860 067 
027860 079 
027860 081 
027860 093 
027860 105 
027860 117 
027860 129 


zOcCoOR 


data pnima registrazione specialità: 01-04-89 


Fascia 


Confezione Rimborsabilità SSN 


6 CAPSULE 250 MG 

1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE BB 1500 MG 38 ML 
3 COMPRESSE 500 MG 

BB SOSPENSIONE 0S 600 MG 

POLVERE SOSPENSIONE OS FLAC. 900 MG 
POLVERE SOSPENSIONE 0S FL. 1200 MG 
SACHETS 3 BUSTINE 100 MG 

SACHETS 3 BUSTINE 150 MG 

SACHETS 3 BUSTINE 200 MG 

SACHETS 3 BUSTINE 300 MG 

SACHETS 3 BUSTINE 400 MG 


O 


O 00900090090 » » 


Data 
Registrazione 


30-04-92 
30-04-92 
30-04-92 
29-12-95 
20-09-96 
20-09-96 
23-02-96 
23-02-96 
23-02-96 
23-02-96 
23-02-96 


Data 
Rinnovo 


N. AIC 


027216 011 
027216 023 


Codice Specialità 27216 Titolare AIC NEOPHARMED 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
20 COMPRESSE 10 MG C 
10 COMPRESSE 20 MG A 13 
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Data 
Registrazione 
01-04-89 
01-04-89 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 


1-2-1997 


ZOFRAN 


data prima registrazione specialita 02-05-91 


Cod:ce Specialita 27612 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLAXO WELLCOME 


Serie generale - n. 26 


N AIC Confezione 
027612 011 6 COMPRESSE 4 MG 
027612 023 6 COMPRESSE 8 MG 
027612 035 1 FIALA 4 MG 2 ML 
027612 047 1 FIALA 8 MG 4 ML 
027512 050 2 FIALE 4 MG 2 ML 
027612 062 2 FIALE 8 MG 4 ML 


ZOLADEX 


data prima registrazione specialità: 27-07-87 


Codice Specialità. 26471 


Titolare AIC 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 57 
A 57 
A S7 
A 97 
C 
C 


Titolare AIC 


ZENECA 


Data 
Registrazione 


02-05-91 
02-05-91 
02-05-91 
02-05-91 
02-05-91 
02-05-91 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


NU AIC Confezione 
026471 019 3.6 SC 1 SIRINGA DEPOT 3,6 MG 


ZOLIN 


data prima registrazione specialità: 29-11-78 Codice Specialità: 23853 


N AIC Confezione 
023853 029 1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML 
023853 031 1 FLAC. 1 GIM + 1 FIALA 4 ML 
023853 068 IV1FL1G+F10ML 
ZOLISINT 


data prima registrazione specialità: 21-05-79 Codice Specialità 23827 


N AIC Confezione 
023827 088 IM1F 500MG+1F3ML 


023827 090 1 FLAC. 1 GIM +1 FIALA 4 ML 


ZOLOFT 
Codice Specialità 27753 


data prima registrazione specialità: 17-04-93 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


A 51 
Titolare AIC SAN CARLO 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
A 
A 
C 
Titolare AIC BENEDETTI 
Fascia 
Rimborsabilità SSN 
C 
A 


Titolare AIC' 


ROERIG 


Data 
Registrazione 


27-07-87 


Data 
Registrazione 


29-11-78 
29-11-78 
29-11-78 


Data 
Registrazione 


23-03-95 
23-03-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 
01-06-95 


N AIC Confezione 
027753 019 15 CAPSULE 50 MG 
027753 033 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 
027753 045 15 COMPRESSE 100 MG 


— 1003 — 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione 


17-04-93 
09-06-95 
09-06-95 


Data 
Rinnovo 


1-2-1997 


N. AIC 


027743 018 
027743 020 
027743 032 
027743 044 


ZONGEE 


data prima registrazione specialità. 27-07-85 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
3 FLAC LIOF 4 UI + 3 FIALE 1,5 ML + 3 SIRINGHE + 6 AGHI A 39 
1 FL LIOF 4 UI + F_SOLV. 1,5 ML C 
1 Fi. LI0F 12 U+F SOLV 35 ML GC 
1 FL LIOF 18 UI + F. SOLV 5 Mi C 


Serie generale - n. 26 


| ZOMACTON | 


| data prima registrazione specialità 31-10-94 Codice Specialità. 27743 Titolare AiC FERRING | 


Data 
Registrazione 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


31-10-94 


Data 
Rinnovo 


N AIC 


025783 010 
025783 022 
025783 034 


ZONIDEN 


data prima registrazione speciziità 30-07-87 


Codice Specialità 25783 Titolare AIC 
Fascia 
Confezione Rimborsabiltà SSN 
1 FLAC.1GIM+ 1 FIALA3 ML A 55 
IM 1 FL 500 MG+1F SOLV 2 ML C 
EVIFL2G+1FSOLVIO0ML H 


Codice Specialità 26691 Titolare AIC* IRBI 


Data 
Registrazione 
27-07-85 
27-07-85 
27-07-85 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N. AIC 


026691 016 
026691 028 
026691 030 
026691 042 
026691 055 
026691 079 
026691 105 
026691 117 


ZONULASI 


data prima registrazione specialità 19-07-60 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
CREMA DERMICA 1% 30 G 
CREMA GINECOL. 2% 78 G 
LOZIONE DERMICA 1% 30 G 
POLVERE DERMICA 1% 30 G 
6 OVULI VAGINALI 100 MG 
SOLUZIONE UNGUEALE 28% 12 ML 
SCHIUMA DERMICA 1% 6 BUSTE 10G 
5 FLAC. 150 ML LAVANDA VAG. 0,2% 


oNezeMzozeMeMeMo, 


Data 
Registrazione 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
30-07-87 
31-10-94 
31-10-94 
31-10-94 


SMITHKLINE BEECHAM S.P.A 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 


N AIC 
015911 011 


ZOREF 


data prima registrazione specialità 20-11-90 


N. AIC 


026917 017 
026917 029 
026977 031 
026917 043 
026917 056 


Codice Specialità. 15911 Titolare AIC 
Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
4 FLAC. LIOF MG 1 + 4 F SOLV C 


Codice Specialità. 26917 Titolafe AIC DUNCAN 


Fascia 
Confezione Rimborsabilità SSN 
P 12 COMPRESSE RIVESTITE 125 MG C 
12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 
6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 
1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP 100 ML 25 MG/ML A 
12 BUSTINE GRANULARE 250 MG C 
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Data 
Registrazione 


19-07-60 


Data 
Registrazione 
20-11-90 
20-11-90 
20-11-90 
21-02-91 
31-10-94 


Data 
Rinnovo 


01-06-95 


Data 
Rinnovo 
01-06-95 
01-06-95 
01-06-95 
07-06-95 
07-06-95 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ZOTON 
data prima registrazione specialita: 31-10-94 Codice Specialità: 28775 Titolare AIC CYANAMID 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
028775 017 14 CAPSULE 30 MG A 48 31-10-94 
028775 029 14 CAPSULE 15 MG A 48 31-10-94 


ZOVIRAX 
data prima registrazione specialità 16-04-84 Codice Specialità: 25298 Titolare AIC GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025298 011 3 FIALE IV 250 MG A 16-04-84 01-06-95 
025298 023 CREMA 3 G C 08-06-35 01-06-95 
025298 047 POMATA OFTALMICA 4,5 G 3% A 08-06-85 01-06-95 
025298 050 25 COMPRESSE 200 MG A 27-07-87 01-06-95 
025298 062 CREMA 10 G C 27-07-87 01-06-95 
025298 074 25 COMPRESSE 400 MG A 01-03-90 01-06-95 
025298 086 FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 8% A 09-03-91 01-06-95 
025298 100 25 COMPRESSE 800 MG A 22-03-93 01-06-95 


ZUNDEN 
data prima registrazione specialità 29-07-85 Codice Soecralità 25809 Titolare AIC: LUITPOLD 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
025809 068 30 CAPSULE 20 MG A 66 30-04-87 01-06-95 
025809 082 10 SUPPOSTE 20 MG C 30-04-87 01-06-95 
ZUREM 
data prima registrazione specialità: 17-05-96 Codice Soecialità: 31220 Titolare AIC BOEHRINGER MANHEIM S.P.A 
Fascia Data Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
031220 015 40 COMPRESSE 100 MG C 17-05-96 
031220 027 30 BUSTINE 100 MG C 17-05-96 
031220 039 6 FLACONI LIOF 150 MG + 6 FIALE SOLV. C 17-05-96 
031220 041 12 SUPPOSTE 200 MG C 17-05-96 
031220 054 CREMA 1,5% TUBO 50 GR Cc 17-05-96 


ZYLORIC 
data prima registrazione specialità 27-12-68 Codice Specialità: 21259 Titolare AIC GLAXO WELLCOME 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reesstrazione Rinnovo 
021259 015 50 COMPRESSE 100 MG C 27-12-68 07-06-95 
021259 027 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG A 22-12-78 01-06-95 
021259 039 28 BUSTINE GRANULATO OS 300 IVIG A 10-08-81 0i-06-95 
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1-2-1997 Supplemento vrdmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| TYMAFLUOR O 
d 11-05-73 Codice Specialta 22252 Titolare AIC ZYMA SA. 


ala prima regisirazione specialità 


Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione Rinnovo 
022252 035 200 COMPRESSE 0,25 MG C 20-04-95 01-06-95 
022252 047 100 COMPRESSE 1 MG C 20-04-95 01-06-95 


ZYNOXYL 


data prima registrazione specialità: 29-10-83 Codice Specialità: 10462 Titolare AIC DERMALIFE 
Fascia Data Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione Rinnovo 
010462 024 CREMA 40 G C 29-03-93 01-06-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ALLEGATO 2 


MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA 
(EX FARMACI PRECONFEZIONATI PRODOTTI INDUSTRIALMENTE) 
AUTORIZZATI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1996 


ACHILLEA 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: DYNACREN 


Codice Specialità: 29699 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029699 016 / G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
029699 028 / G TISANA SACCHETTO 100 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29952 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029952 013 /G TISANA G 100 C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30557 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030557 019/G TISANA 50 G C 08-11-93 
030557 021/G TISANA 100 G C 08-11-93 
Titoiare AIC: OLCELLI Codice Specialità: 31158 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031158 013/G TISANA 50 G Cc 08-11-93 
031158 025 / G TISANA 100 G C 08-11-93 


ACIDO ACETILSALICILICO 


N. AIC 


Confezione 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


Codice Specialità: 29605 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029605 019 / G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
029605 021/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC: FALQUI Codice Specialità: 29606 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029606 011/G 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 500 MG C 08-11-93 
029606 023 / G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29878 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029878 016 /G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
029878 028 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30009 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030009 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030009 029 / G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: IFI Codice Specialità: 30071 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030071 017 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc 08-11-93 
030071 029 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030071 031 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030071 043 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030071 056/G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPHARMA Codice Specialità: 30132 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030132 017 /G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030132 029 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30175 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030175 018/G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030175 020 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: EGODI 
030252 011/G 
030252 023 / G 


Titolare AIC: DONIRI 


‘ 030391 015/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030446 013 / G 
030446 025 / G 
030446 037 / G 
030446 049 / G 
030446 052 / G 
030446 064 / G 
030446 076 / G 
| 030446 088 / G 


Titolare AIC: ISÎI 
030825 018 / G 
030825 020 / G 
030825 032 / G 
030825 044 / G 


Titolare AIC: GELLINI 


030994 014 / G 
030994 026 / G 


20 COMPRESSE 100 MG 
100 COMPRESSE 100 MG 
500 COMPRESSE 100 NG 
1000 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 300 MG 
100 COMPRESSE 300 MG 
500 COMPRESSE 300 MG 
1000 COMPRESSE 300 MG 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 
1000 COMPRESSE 100 MG 
1000 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 
20 COMPRESSE 100 MG 


Titoiare AIC: ASSCOGALGNIGA 


031276 0713 /G 
031276 025 / G 


Titolare AIC: O.F.l3. 
032393 011 /G 


Titolare AIC: MGRIGN 
032519 011/G" 


032519 023 / G 
032519 035 / G 


Titolare AIC: IENA 
032555 017 /G 
032555 029/G 


Titolare AIC: EGG 
032648 014 /G 


3000 COMPRESSE 100 MG 
1000-COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 
UNGUENTO 30 G | 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 30391 


Codice Specialità: 30446 


Codice Specialità: 30825 


Codice Specialità: 30994 


Codice Specialità: 31276 


Codice Specialità: 32393 


Codice Specialità: 32519 


Codice Specialità: 32648 


Rimborsabilità SSN 


Codice Specialità: 30252 


oMoiozozozeMzene O 


oMezene 


Codice Specialità: 32555 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione {*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11 93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-Îî7-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


ACIDO ASCORBICO 


N. AIC 


Titoiare AIC: DYNAGREN 


029663 010/G 


Titolare AIC: SULLA 


029777 072/G 


Confezione 


20 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: TRUEFEFINI REGGE” 


029970 0711/G 


Titolare AIC: IF1 
030072 019/G 
030072 021/G 
030072 033 / G 


20 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 


100 COMPRESSE 500 MG 


1000 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 29663 
Codice Specialità: 29777 
Codice Specialità: 29970 


Codice Specialità: 30072 
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‘ Rimborsabilità SSN 


O 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93” 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione.speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confeziene Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: LIFEPHARMA Codice Specialità: 30131 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030131 015/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOSICO MILANESE Codice Specialità: 30176 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030176 010/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ECOBI Codice Specialità: 30253 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030253 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30392 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030392 017 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30447 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030447 015/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030447 027 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030447 039 / G 500 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
030447 041 / G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 3Sî Codice Specialità: 30826 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030826 010/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030826 022 / G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AiC: GELLINI Codice Specialità: 30995 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030995 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità: 31275 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031275 011/G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità: 31594 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031594 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ÎERA Codice Specialità: 31686 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031686 013 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LAGHIFARNA Codice Specialità: 31878 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031878 010/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: O.F.F. Codice Specialità: 32394 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032394 013 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHARM Codice Specialità: 32573 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032573 014/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
032573 026 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
032573 038 / G 500 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
032573 040 /G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 


ACIDO LATTICO | 


Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30455 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030455 012 / G 6 OVULI 500 MG C 08-11-93 


ACIDO NALIDIXICO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 

Titolare AIC: MIONTEFARMAGO Codice Specialità: 29591 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 

029591 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG A L. 5.760 08-11-93 

029664 012 / G 20 COMPRESSE 500 MG A L. 5.760 08-11-93 
Titolare AIC: MEDISCA Codice Specialità: 29981 Data prima registrazione specialità: 03-11-93 

029981 014 / G SCIROPPO 6% 150 ML A L. 5.695 08-11-93 

029981 026 / G 20 COMPRESSE 500 MG A L. 5.760 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
N. AIG Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: BFÎ 
030074 013 / G 
030074 025 / G 
030074 037 / G 
030074 049 / G 

Titolare AIC: LIFCPHARMA 
030133 019 / G 
030133 021 / G 

Titolare AIC: EGOBE 
030254 015 / G 20 COMPRESSE 500 IMG 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


030289 019 / G 20 COMPRESSE 500 MG 
030289 021 / G SCIROPPO 6% 150 ML 


Titolare AIC: BONINI 

030393 019 / G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC: HOYA ARGENTIA 

030448 017 / G 20 COMPRESSE 500 IMG 


20 COMPRESSE 500 MG 
40 COMPRESSE 500 MG 
100 COMPRESSE 500 MG 
200 COMPRESSE 500 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 
SCIROPPO 6% FLACONE 150 ML 


030448 029 / G 100 COMPRESSE 500 MG 
030448 031 / G 500 COMPRESSE 500 MG 
030448 043 / G 1002 COMPRESSE 500 MG 

Titolare AIC: FAORIGI Codice Specialità: 
031601 014 / G 20 COMPRESSE 500 MG 

Titolare AIC: BESSA Codice Specialità: 
031693 017 / G 20 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: G6®E 


032649 016 / G 20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


30074 


30133 


30254 


30289 


30393 


30448 


31601 


31693 


32649 


000» 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 5.760 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
L. 5.695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
L. 5.695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 5.760 08-11-93 


AGIDO SALICILICO 


A AIC Confezione 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29778 
029778 014 / G FLACONE 50 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
029778 026/G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
Titolare AIC: FARFAGGLOGICO BILANESE Codice Specialità: 30177 


030177 012 / G FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
030449 019 / G FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
030449 021 / G FLACONE 100 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 

Titolare AIC: FAREA 9 Codice Specialità 
030456 014 / G FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
030456 026 / G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
030456 038 / G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 2% 
030456 040 / G COMPOSTO SOLUZIONE IDROALCOOLICA G 50 


Titolare AIC: INTES Codice Specialità 


030959 011 / G 2% VASO 250 G 
030959 023 / G 95 VASO 250 G 
030959 035 / G 10% VASO 250 G 
030959 047 / G 10% TUBO 5 G 


Titolare AIC: PA-.DERI 
031038 019 / G 
031038 021 / G 
031038 033 / G 

Titolare AIC: ZGTA 


031294 010 / G 
031294 022 / G 


Codice Specialità 
15% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE.20ML 
1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 50ML 
1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 1000ML 


Codice Specialità 
FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% 
FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 2% 


Codice Specialità: 30449 


: 30456 


: 30959 


: 31038 


: 31294 
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Rimborsabilità SSN 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (") 


Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità. 31596 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031596 012 /G SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% FLACONE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC. RAMINI Codice Specialità: 31777 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031777 016/G FLACONE 20 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% C 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialita: 32494 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032494 015 / G SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE 50 G C 08-11-93 


AGIDO TRICGLOROAGETICO 


Fascia Data 


iN. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC. FARNACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30178 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030178 014 /G FILA 2,5 ML SOLUZIONE 50% C 08-11-93 
Titolare AIC: GIOVANARDÌÎ Codice Specialità 30298 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030298 018 /G FIALA 3 G SOLUZIONE 50% C 08-11-93 
Titolare AÎC: FARMA 3 Codice Spec:alita: 30458 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030458 018 /G FIALA 3 G SOLUZIONE 50% C 08-11-93 
Titolare AIC: FA.DEF Codice Specialita. 31039 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031039 011/G FIALA 10 ML SOLUZIONE 50% C 08-11-93 
Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 31296 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031296 015/G FIALA 10 MIL C 08-17-93 
Titolare AIC: RAMINI Codice Specialità: 31778 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031778 018/G FIALA 2,5 ML SOLUZIONE 50% C 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialità: 32495 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032495 018/G SOLUZIONE 50% FLACONE 3 G C 08-11-93 
Titolare AIC: IEMA Codice Specialità. 32556 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032556 019 / G 50% FLACONE 5 GR C 08-11-93 


ACQUA BORICA 


Fascia Data , 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: CARLO ERBA Codice Specialita: 29648 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029648 019/G 3% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: DYNACREN Codice Specialita: 29693 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029693 013 / G 3% FLACONE 200 ML C 08-11-93 
029693 025 / G 3% FLACONE 500 NL GC 08-11-93 
Titolare AIC. SELLA Codice Specialità. 29779 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029779 016 /G 3% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029779 028/G 3% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOFI Codice Specialità: 29879 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029879 018/G G 200 C 08-11-93 
029879 020 / G G 500 C 08-11-93 
Titolare AIC: IF1 Codice Specialità: 30073 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030073 011/G 200 NL SOLUZIONE 3% U.EST. Cc 08-11-93 
030073 023 / G 500 ML SOLUZIONE 3% U.EST. C 08-11-93 
030073 035 /G 1000 ML SOLUZIONE 3% U.EST C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialita: 30179 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030179 016/G 3% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030179 028 / G 3% FLACONE 200 ML C 08-11-93 
030179 030 / G 3% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030179 042 / G 3% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: BGOOTS 
030318 012 /G 
030318 024 / G 


Titolare AIC: BONINI 
030443 016 / G 


3% FLACONE 200 ML 
3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 G 


Titolare AIC. NOVA ARGCNTIA 


030450 011 / G 
030450 023 / G 


Titolare AIC: FARMA 3 


030460 012 / G 


Titolare AIC: INTES 
030960 013/G 


Titolare AIC: FARWVE 
031012 014/G 
031012 026 /G 


Titolare AIC: FPA-RERI 
031041 015/G 


Titolare AIC: PARMED 
031059 013 / G 


Titolare AIC: OLEELLI 
031092 012 / G 
031092 024 / G 


Titolare AIC: Z&G7A 
031299 0ii / G 


Titolare AIC: ALLEANZA 


031310 016/G 


Titolare AiC: FIGRIGI 
031597 014/G 
031597 026 / G 


Titolare AIC: RACIINI 
031779 C10/G 


3% FLACONE 200 ML 
3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 250 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 1000 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 100 ML 
3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 200 ML 
3% FLACONE 500 ML 


3% FLACONE 500 Mi 


Titolare AIC: LAGRIFARESA 


031877 0Î18/G 
031877 020/G 


Titolare AIC: GOG 
032650 018/G 
032650 020 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: AFONI 
029880 010 / G 
029880 022 / G 


Titolare AIC: IEMA 
03169171 013/G 


Titolare AIC: GO©& 
032651 010 / G 
032651 022 / G 


3% FLACONE 250 ML 
3% FLACONE 500 ML 


Codice Specialita: 30318 


Codice Specialita: 30443 


Codice Specialità. 30450 


Codice Specialità: 30460 


Codice Specialità: 30960 


Codice Specialita: 31012 


Codice Specialita: 31041 


Codice Specialita. 31059 


Codice Specialità: 31092 


Codice Specialità: 31299 


Codice Specialita. 31310 


Codice Specialita: 31597 


Codice Specialita 31779 


Codice Specialità: 31877 


Codice Specialita. 32650 


SOLUZIONE 3% FLACONE 200 MIL 
SOLUZIONE 3% FLACONE 500 ML 


Confezione 


FLACONE G 100 
FLACONE G 1000 


{l FLACONE 1000 ML 


FLACONE 100 G 
FLACONE 1000 G 


ACQUA DI CALCE 


Codice Specialità. 29880 


Codice Specialita. 31691 


Codice Specialità: 32651 
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©) 


Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: OGNA 


029728 019/G 
029728 021/G 
029728 033 / G 


Titolare AiC: GALENICA SENESE 


029824 0172 / G 
029824 024 / G 
029824 036 / G 
029824 048 / G 
029824 051 / G 
029824 063 / G 
029824 075 / G 
029824 087 / G 
029824 099 / G 
029824 101 /G 
029824 113 /G 
029824 125 / G 
029824 137 / G 
029824 149 / G 
029824 152 / G 
029824 164 / G 
029824 176 / G 
029824 188 / G 
029824 190 / G 
029824 202 / G 
029824 214 / G 
029824 226 / G 
029824 238 / G 
029824 240 / G 
029824 253 / G 
029824 265 / G 
029824 277 /G 
029824 289 / G 
029824 291 / G 
029824 303 / G 
029824 315/G 
029824 327 / G 


Titolare AIC: 60FA FARMAGEUTIGI 


029973 017 /G 
029973 029 / G 
029973 031 / G 
029973 043 / G 


Titolare AIC. [MEGBISCA 


029982 016 /G 
029982 028 / G 
029982 030 / G 
029982 042 / G 


Titolare AIC: ANGELINI 


030010 019 / G 
030010 021 / G 
030010 033 / G 
030010 045 / G 
030010 058 / G 
030010 060 / G 


Titolare AIC: BIOLOCIC! ITALIA LABCRATORIES 


030047 017 / G 
030047 029 / G 
030047 031 / G 
030047 043 / G 
030047 056 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIEYTABILI 


Confezione 


Codice Speciaitta: 29728 


FIALA 2 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 


Codice Specialita 29824 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA 50 ML 

SACCA 100 NL 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

PER IRRIGAZIONI SACCA 1000 ML 
PER IRRIGAZIONE SACCA 2000 ML 
PER IRRIGAZIONE SACCA 3000 ML 
PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
PER IRRIGAZIONI SACCA 6000 ML 
PER IRRIGAZIONI SACCA 10000 ML 
5 FIALE 1 ML 

10 FIALE 1 ML 

5 FIALE 2 ML 

10 FIALE 2 ML 

5 FIALE 3 ML 

10 FIALE 3 ML 

5 FIALE 5 ML 

10 FIALE 5 ML 

5 FIALE 10 ML 

10 FIALE 10 ML 


Codice Specialità 29973 


FIALA 2 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 
FIALA 20 ML 


Codice Specialita: 29982 


10 FIALE 2 ML 
10 FIALE 3 ML 
10 FIALE 5 ML 
10 FIALE10 ML 


Codice Specialità: 30010 


FIALA 2 ML 

10 FIALE 2 ML 
FIALA 5 ML 

10 FIALE 5 ML 
FIALA 10 ML 
10 FIALE1O0 ML 
Codice Specialità: 30047 
FIALA 1 ML 

10 FIALE 1 ML 
FIALA 2 ML 

10 FIALE 2 ML 
FIALA 3 ML 
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Rimborsabilita SSN 


000000900009090090090900090909009009000PrPODPO PPEDI 


OPPED 


OPODPOD 000O 


O0OPLOAO 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 330 08-11-93 
L 405 08-11-93 
L 485 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 330 08-11-93 
L. 405 08-11-93 
L. 485 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 330 08-11-93 
08-11-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


L 330 


L 405 
L. 485 


L. 405 


L. 485 


L_330 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Speciailita. 30047 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030047 068 / G 10 FIALE 3 ML C 08-11-93 
030047 070/G FIALA 5 ML A L. 405 08-11-93 
030047 082 / G 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030047 094 / G FIALA 10 ML A L 485 08-11-93 
030047 106 / G 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
030047 118/G 50 FIALE1 ML C 08-11-92 
030047 120/G 100 FIALE] ML 6 08-11-93 
030047 132 / G 50 FIALE2 ML C 08-11-93 
030047 144 / G 100 FIALE2 ML C 08-11-93 
030047 157 / G 50 FIALE3 ML C 08-11-93 
030047 169 / G 100 FIALE3 ML Cc 08-11-93 
030047 171/G 50 FIALE5 ML C 08-11-93 
030047 183 / G 100 FIALE5 ML C 08-11-93 
030047 195/G 50 FIALE10 ML C 08-11-93 
030047 207 / G 100 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFERHARNA Codice Specialità: 30134 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030134 017 / G FIALA 2 ML A L. 330 08-11-93 
030134 023 / G FIALA 5 ML A L 405 08-11-93 
030134 035 / G FIALA 10 ML A L 485 08-11-93 
Titolare AIC: FARIMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30180 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030180 018/G FIALA 2 ML A L. 330 08-11-93 
030180 020 / G FIALA 5 NL A L. 405 08-11-93 
030180 032 / G FIALA 10 ML A L. 485 08-11-93 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Specialità: 30361 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030361 012 / G FIALA 2 MIL A L 330 08-11-93 
030361 024 / G 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030361 036 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
030361 048 / G 10 FIALE 3 ML C 08-11-93 
030361 051/G FIALA 5 ML A L 405 08-11-93 
0303617 063 / G 10 FIALE 5 ML C 08-1Î-93 
030361 075/G FIALA 10 ML A I 485 08-11-93 
030361 087 / G 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030361 099 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
030361 101/G 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030361 113/G 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030361 125/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030361 137 / G 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030361 149/ G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030361 152 / G 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030361 164 / G FLACONE 500 ML C 08-11-95 
03036Î 176 /G 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030361 188/G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030361 190/G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: RABIURFARPIA Codice Specialita: 30598 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030598 015/G 10 FIALE C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialita: 30649 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030649 014 / G FIALA 2 ML A L. 330 08-11-93 
030649 026 / G 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030649 038 / G FIALA 5 ML A L. 405 08-11-93 
030649 040 / G 50 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030649 053 / G FIALA 10 ML A L. 485 08-11-93 
030649 065 / G 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030649 077 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
030649 089 / G 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030649 091 / G FIALA 50 ML C 08-11-93 
030649 103 / G FIALA 100 ML C 08-11-93 
030649 115/ G FIALA 250 ML C 08-11-93 
030649 127 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030649 139 / G FIALA 1000 ML C 08-11-93 
030649 141 /G SACCA 100 ML C 08-11-93 
030649 154 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
030649 166 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: SALF 


030649 178 / G 
030649 180 / G 
030649 192 / G 
030649 204 / G 
030649 216 / G 
030649 228 / G 


Titolare AIC: PHARMACIA 


030738 013 /G 
030738 025 / G 
030738 037 / G 
030738 049 / G 
030738 052 / G 
030738 064 / G 
030738 076 / G 
030738 088 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030757 013 / G 
030757 025 / G 
030757 037 / G 
030757 049 / G 
030757 052 / G 
030757 064 / G 
030757 076 / G 
030757 088 / G 
030757 090 / G 
030757 102 /G 
030757 114/G 
030757 126 / G 
030757 138 / G 
030757 140 / G 
030757 153 /G 
030757 165/G 
030757 177 /G 
030757 189/G 
030757 191/G 
030757 203 / G 
030757 215/G 
030757 227 / G 
030757 239 / G 
030757 241/G 
030757 254 / G 
030757 266 / G 
030757 278 / G 
030757 280 / G 
030757 292 / G 
030757 304 / G 
030757 316 / G 
030757 328 / G 
030757 330 /G 
030757 342 / G 
030757 355 / G 
030757 367 / G 
030757 379/G 
030757 381/G 
030757 393 / G 
030757 405 / G 
030757 417 /G 
030757 429 / G 
030757 431 /G 
030757 443 / G 
030757 456 / G 
030757 468 / G 
030757 470/G 
030757 482 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 3000 ML 
SACCA 4000 ML 
SACCA 5000 ML 
100 FIALE 5 ML 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 1 LITRO 
SACCA 3 LITRI 
SACCA 5 LITRI 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 30649 


Codice Specialità: 30738 


Codice Specialità: 30757 


FLACONE 1000 ML PER IRRIGAZIONI 
FLACONE 2000 ML PER IRRIGAZIONI 
FLACONE 3000 ML PER IRRIGAZIONI 
FLACONE 5000 ML PER IRRIGAZIONI 
FLACONE 6000 ML PER IRRIGAZIONI 


1 FIALA 1 ML 
2 FIALE 1 ML 
3 FIALE 1 ML 
4 FIALE 1 ML 
5 FIALE 1 ML 
6 FIALE 1 ML 
7 FIALE 1 ML 
8 FIALE 1 ML 
9 FIALE 1 ML 
10 FIALE 1 ML 
1 FIALA 2 ML 
2 FIALE 2 ML 
3 FIALE 2 ML 
4 FIALE 2 ML 
5 FIALE 2 ML 
6 FIALE 2 ML 
7 FIALE 2 ML 
8 FIALE 2 ML 
9 FIALE 2 ML 
10 FIALE 2 ML 
1 FIALA 3 ML 
2 FIALE 3 ML 
3 FIALE 3 ML 
4 FIALE 3 ML 
5 FIALE 3 ML 
6 FIALE 3 ML 
7 FIALE 3 ML 
8 FIALE 3 ML 
9 FIALE 3 ML 
10 FIALE 3 ML 
1 FIALA 5 ML 
2 FIALE 5 ML 
3 FIALE 5 ML 
4 FIALE 5 ML 
5 FIALE 5 ML 
6 FIALE 5 ML 
7 FIALE 5 ML 
8 FIALE 5 ML 
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Fascia 


Rimborsabilita SSN 


000L0O0O 


0000000 O 


0000V0V0I)0OPINIVIVNKIVNVNVNVNIVNVIVNVIVVINVDVIVVPIVNIVIVIVIVV9IQ9090900909099090000 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 330 


L. 405 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: SIFPRA 


030757 494 / G 
030757 506 / G 
030757 518/G 
030757 520/G 
030757 532 / G 
030757 544 / G 
030757 ‘557 / G 
030757 569/G 
030757 571/G 
030757 583 / G 
030757 595 / G 
030757 607 / G 
030757 619/G 
030757 621 / G 
030757 633 / G 
030757 645/G 
030757 658 / G 
030757 660/G 
030757 672/G 
030757 684 / G 
030757 696 / G 
030757 708/G 
030757 710/G 
030757 722/G 
030757 734 / G 
030757 746/G 
030757 759 / G 
030757 76Î1/ G 
030757 773/G 
030757 785 / G 
030757 797 /G 
030757 809 / G 
030757 811/G 
030757 823 / G 
030757 835 / G 
030757 847 / G 
030757 850 /G 
030757 862 / G 
030757 874 / G 
030757 886 / G 
030757 898 / G 
030757 900 / G 
030757 912/G 
030757 924 / G 
030757 936 / G 
030757 948 / G 
030757 951 / G 
030757 963 / G 
030757 975/ G 
030757 987 /G 
030757 999 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


030779 019/ G 
030779 021 / G 
030779 033 / G 
030779 045 / G 
030779 058 / G 
030779 060 / G 
030779 072 /G 
030779 084 / G 
030779 096 / G 
030779 108 /G 
030779 110/G 
030779 122 / G 
030779 134 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezidne 


9 FIALE 5 ML 
10 FIALE 5 ML 
1 FIALA 10 ML 
2 FIALE 10 ML 
3 FIALE 10 ML 
4 FIALE 10 ML 
5 FIALE 10 ML 
6 FIALE 10 ML 
7 FIALE 10 ML 
8 FIALE 10 MIL 
9 FIALE 10 ML 
10 FIALE 10 ML 
1 FIALA 20 ML 
2 FIALE 20 ML 
3 FIALE 20 ML 
4 FIALE 20 ML 
5 FIALE 20 NL 
6 FIALE 20 ML 
7 FIALE 20 ML 
8 FIALE 20 IL 
9 FIALE 20 ML 
10 FIALE 20 ML 


Codice Specialita 30757 


1 CONTENITORE PLASTICA 1 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
7 CONTENITORI PLASTICA 1 MIL 
8 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
10 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
1 CONTENITORE PLASTICA 2 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
1 CONTENITORE PLASTICA 3 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
7 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
8 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 


FIALA 2 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 
FIALA 20 ML 

10 FIALE 2 ML 
10 FIALE 5 ML 
10 FIALE 10 ML 
10 FIALE 20 ML 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Spectaiità: 30779 
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Fascia 


Rimborsanita SSN 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 485 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 330 
L 405 


L 


485 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione {*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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Fascia Data 
N. AIC Confezigne Rimborsabilta SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: MONIGO Codice Specialità: 30779 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030779 146/G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030779 159/G SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030779 161/G SACCA 4000 ML C 08-11-93 
030779 173/G SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030779 185/G 50 ML IN FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030779 197 /G 100 ML IN FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030779 209/G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030779 2711/G 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030779 235/G SACCA 100 ML C 08-11-93 
030779 247 /G SACCA 250 MIL C 08-17-93 
030779 250/G SACCA 500 ML C 08-11-93 
030779 262 / G SACCA 1000 ML C 08-17-93 
Titolare AIC: 89N BAXTER Codice Specialità: 30875 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030875 013/G SACCA 50 ML C 08-11-93 
030875 025 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
030875 037 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
030875 049 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
030875 052 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030875 064 / G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030875 076 / G SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030875 088 / G SACCA 4000 Mi C 08-11-93 
030875 090 / G SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030875 102 / G 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030875 140 / G 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-17-93 
030875 189 / G 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-17-93 
030875 i191/G FLACONE VETRO 50 ML C 08-77-93 
030875 203 / G FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030875 215 / G FLACONE VETRO 250 ML C 08-17-93 
030875 227 / G FLACONE VETRO 500 ML C 08-17-93 
030875 239 / G FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BAXTER Codice Specialita: 30891 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030891 016/G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 1000ML C 08-11-93 
030891 028 / G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 2000ML Cc 08-11-93 
030891 030 / G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 3000ML C 08-11-93 
030891 042 / G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 5000 ML C 08-17-93 
030891 055 / G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 6000ML C 08-11-93 
030891 067 / G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-Î17-93 
030891 079/G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
030891 081/G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030891 093 / G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-17-93 
030891 105 / G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
030891 117 /G SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 10000 ML C 08-11-93 
030891 129/G 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
030891 131/G 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-77-93 
030891 143 / G 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-17-93 
Titolare AIC: AGUETTANT Codice Specialità: 30898 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030898 011/G PER IRRIGAZIONI FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030898 023 / G PER IRRIGAZIONI FLACONI 1000 ML C 08-11-93 
030898 035 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030898 047 / G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030898 050 / G SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030898 062 / G SACCA 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIEPFE MODI TAL Codice Specialita: 30906 Data prima registrazione spscialità: 08-11-93 
030906 010 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030906 022 / G FLACONE 100 NL C 08-11-93 
030906 034 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030905 046 / G FLACONE 500 IVIL C 08-11-93 
030908 059 / G SACCA CLEAR-FLEX 100 NL C 08-11-93 
030905 061 / G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030906 073 / G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030906 085 / G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
030906 097 / G FIALA 1 ML C 08-11-93 
030906 109 / G FIALA 2 ML A L. 330 08-17-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL Codice Specialita. 30906 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030906 111/G FIALA 5 ML A L. 405 08-11-93 
030906 123 /G FIALA 10 ML A L. 485 08-11-93 
030906 135 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
030906 147 / G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
030906 150 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
030906 162 / G SACCA CLEAR-FLEX ‘3500 ML C 08-11-93 
030906 174 / G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
030906 186 / G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
030906 198 / G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
030906 200 / G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
030906 212 / G 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030906 224 / G 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030906 236 / G 50 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030906 248 / G 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030906 251 / G 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030906 263 / G 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030906 275 / G 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030906 287 / G 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030906 299 / G 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030906 301 / G 50 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030906 313 / G 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030906 325 / G 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030906 337 / G 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030906 349 / G 50 FIALE 10 ML C 08-71-93 
030906 352 / G 109 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030906 364 / G 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030906 376 / G 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030906 388 / G 50 FIALE 20 IL C 08-11-93 
030906 3890 / G 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCARA Codice Specialità: 30945 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030945 012 / G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030945 024 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030945 036 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030945 048 / G FLACONE 250 ML C 08-1î-93 
030945 051 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030945 063 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030945 075 /G FIALA 2 ML A L. 330 08-11-93 
030945 087 / G FIALA 5 ML A L 405 08-11-93 
030945 099 / G FIALA 10 ML A L. 485 08-11-93 
Titoiare AIC: SERRBIO Codice Speciralita: 30961 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030961 01715 / G 1 FALA 1 ML C 08-11-93 
030961 027 / G FIALA 2 ML A L. 330 08-îî7-93 
030967 039 / G 3 ML C 08-11-93 
030961 041 / G FIALA 5 ML A L. 405 08-11-93 
030961 054 / G 10 ML A L. 485 08-11-93 
030961 066 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
030961 078 /G FIALA 50 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: PEAREI Codice Specialita: 31005 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031005 010 / G 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031005 022 / G 10 FIALE 3 ML C 08-11-93 
031005 034 / G FIALA 2 ML A L 330 08-11-93 
031005 046 / G FIALA 5 ML A L 405 08-11-93 
037005 059 / G FIALA 10 ML A L. 485 08-11-93 
Titolare AIC: BICINDUSTRIA LIRA, Codice Specialità: 31022 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031022 015/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031022 027 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031022 039 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031022 041 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
031022 054 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
037022 0660 / G SACCA 2000 ML Cc 08-11-95 
0371022 078/G SACCA 3000 ML C 08-17-93 
031022 080 / G SACCA 4000 ML C 08-11-93 
031022 092 / G SACCA 5000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC. FICINDUSTRIA LIM. 


Codice Specialità. 31022 
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Rimborsabilita SSN 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031022 104 / G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031022 116/G 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031022 128/G 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031022 130/G 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031022 142 / G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031022 155/G 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031022 167 / G 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031022 179/G 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031022 181/G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031022 193 / G 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031022 205 /G 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031022 217 /G 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031022 229 / G 5 FIALE 15 ML Cc 08-11-93 
031022 231 / G 10 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031022 243 /G 100 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031022 256 / G 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031022 268/G 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031022 270/G 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031022 282 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031022 294 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031022 306 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031022 318/G 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031022 320 /G 10 FIALE 2 ML C 08-17-93 
031022 332 / G 100 FIALE 2 ME C 08-11-93 
Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31170 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0371170 020/G FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031170 032 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031170 044 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
0317170 107 /G 50 Mi IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031170 119/G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031170 121/G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031170 133 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAG BESIDIAE Codice Specialita: 31392 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031392 018/G FIALA 1000 ML C 08-11-93 
031392 020/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031392 032 / G FIALA 250 ML C 08-11-93 
031392 044 / G FIALA 100 ML C 08-11-93 
031392 057 /G FIALA 10 ML A L 485 08-11-93 
031392 069 / G FIALA 5 ML A L 405 08-11-93 
031392 071 /G FIALA 2 ML A L_330 08-11-93 
Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. Codice Specialita. 31405 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031405 018/G 10 FIALE C 08-11-93 
Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Speciahta 31534 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031534 011/G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031534 023 / G FIALA 2 ML A L 330 08-11-93 
031534 035 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031534 047 /G FIALA 5 ML A L. 405 08-11-93 
031534 050 / G FIALA 10 ML A L 485 08-11-93 
031534 062 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031534 074/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031534 086 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031534 098 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031534 100 / G FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
031534 112/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031534 124 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031534 136 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031534 148/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML C 08-1Î-93 
031534 151/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031534 163/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 08-17-93 
031534 175/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031534 187 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031534 199/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031534 201 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: GODDI FRAYTINI 


031534 213 //G 
031534 225 /G 
031534 237 / G 


Titolare AIC: SGRPERO 
031858 018 / G 
031858 020 /G 
031858 032 / G 
031858 044 / G 
031858 057 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031917 014/G 
031917 026/G 
031917 038/G 
031917 040 /G 
031917 053 /G 
031917 065 /G 
031917 077 /G 
031917 089/G 
031917 091 / G 
031977 103 /G 
031917 115/G 
031917 127 //G 
031917 139 /G 
031917 1471 /G 
031977 154/G 
031977 166/G 
031917 178/G 
031917 180/G 
031917 192 /G 
031917 204/G 
031917 216/G 
031977 228/G 
031917 230 / G 
031917 242 /G 
031917 255/G 
031917 267 /G 
031917 279/G 
031917 281/G 
031917 293 / G 
031917 305/G 
037977 Si//G 

Titolare AIC: O.[.f. 


032395 016 / G 
032395 028 / G 
032395 030 / G 
032395 042 / G 
032395 055 / G 
032395 067 /G 
032395 079 / G 
032395 081 / G 
032395 093 / G 
032395 105 / G 
032395 117 /G 
032395 129 / G 
032395 131/G 
032395 143 / G 
032395 156 / G 


Titolare AIC: FIDOIA 
032571 010/G 
Titolare AIC: IRIS 


032606 016 / G 
032606 028 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Conteziine 


Codice Specialità: 31534 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialità: 31858 


FIALA 2 ML 
FIALA 3 ML 
FIALA 4 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 


Codice Special:ità: 31917 


10 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
1 CONTENITORE PLASTICA 5 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
10 CONTENITORI PLASTICA-5 ML 
1 CONTENITORE PLASTICA 10 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
7 CONTENITORI PLASTICA 19 ML 
8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 10 IL 
10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
1 CONTENITORE PLASTICA 20 ML 
2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
T CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
9 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 


Codice Specialità: 32395 


FIALA 1 ML 
FIALA 2 ML 
FIALA 3 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 
FIALA 20 ML 
2 FIALE 1 ML 
2 FIALE 3 ML 
2 FIALE 20 ML 
5 FIALE 1 ML 
5 FIALE 3 ML 
5 FIALE 20 ML 
10 FIALE 1 ML 
10 FIALE 3 ML 
10 FIALE 20 ML 


Codice Speciatità. 32571 
FIALA 5 ML 
Codice Specialità: 32606 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 


— 1020 — 


Rimborsabilita SSN 


O00O0 


PPOODr 


O00O000NV0IV0IVNVIVIVIVVIVVIVIVIVVYVVYI0200909000 


O0O0O000I00IV0V0AOPPOPO 


» 


OOo 


Data 
Registazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 330 08-11-93 


08-11-93 

08-11-93 
L_ 405 08-11-93 
L. 485 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
06-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-ÎÎ-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 405 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 


L. 330 


L. 405 
L. 485 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AÎC: 5R1S 


032606 030 / G 
032606 042 / G 
032606 055 / G 
032606 067 / G 
032606 079 / G 
032606 081 / G 
032606 093 / G 
032606 105 / G 


Titolare AIC: 606 


032655 019/ G 
032655 021 / G 
032655 033 / G 
032655 045 / G 
032655 058 / G 
032655 060 / G 
032655 072 / G 
032655 084 / G 
032655 096 / G 
032655 108 / G 
032655 110 / G 
032655 122 / G 
032655 134 / G 
032655 146 / G 
032655 159 / G 
032655 161 / G 
032655 173/G 
032655 185 / G 
032655 197 /G 
032655 209 / G 
032655 211 / G 
032655 223 / G 
032655 235 / G 
032655 247 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità: 32606 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA PVC 100 ML 
SACCA PVC 250 ML 
SACCA PVC 500 NL 
SACCA PVC 1000 ML 
SACCA 3000 ML 
SACCA 5000 IML 


Codice Specialità: 32655 


FIALA 1 ML 
FIALA 2 ML 
FIALA 3 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 
FLACONE 20 ML 
2 FIALE 1 ML 

2 FIALE 2 ML 

2 FIALE 3 ML 

2 FIALE 5 ML 

2 FIALE 10 ML 

2 FLACONI 10 ML 
5 FIALE 1 ML 

5 FIALE 2 ML 

5 FIALE 3 ML 

5 FIALE 5 ML 

5 FIALE 10 ML 

5 FLACONI 20 ML 
10 FIALE 1 ML 
10 FIALE 2 ML 
10 FIALE 3 ML 
10 FIALE 5 ML 
10 FIALE 10 ML 
10 FLACONI 20 MIL 


ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE 


O000000090O 


000V00I0000V000900909IVI0IV0OPPOPO 


Fascia 
Rimborsabiitta SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 14-06-96 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 330 


L. 405 
L. 485 


14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-05-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


N. AIC 


Titolare AIC: BICEFE MEDITAL 


030905 018 / G 
030905 020 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031536 016/ G 
031536 028 / G 
031536 030 / G 
031536 042 / G 
031536 055 / G 
031536 067 / G 
031536 079/G 
031536 081 / G 
031536 093 / G 
031536 105 / G 
031536 117/G 
031536 129/G 
031536 131/G 
031536 143/G 
031536 156/G 
031536 168 / G 
031536 170/G 
031536 182 / G 
031536 194 / G 


Confezione 


SACCA CLEAR-FLEX 3000ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5000ML 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 MIL 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 


— 1021 — 


Codice Specialità: 30905 


Codice Specialità: 31536 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


00 


O0000VNVIVIVIVIVIVIVIVIAOPPODPO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 330 


L. 405 
L. 485 


Data 


Registazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. MIE 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031536 206 / G 
031536 218 / G 
031536 220 / G 
031536 232 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 31536 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


Rimborsabilita SSN 


oezozo 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


| a ADRENALINA | 


N. AIC 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030048 019 / G 
030048 021 / G 
030048 033 / G 
030048 058 / G 
030048 060 / G 
030048 072 / G 
030048 084 / G 


Titolare AIC: LIFEPRAGSA 


030135 014 / G 
030135 026 / G 


Titolare AIC: GOLLALTO 


030362 014 / G 


Titolare AIC: RADIUNEPAREEA 


030600 011 / G 
030600 023 / G 


Titolare AIC: SALE 
030650 016 / G 
030650 028 / G 
030650 030 / G 
030650 042 / G 


Titolare AIC: FIONIGO 


030780 011 /G 
030780 023 / G 
030780 035 / G 
030780 047 / G 


Titolare AIC: ISE 
030827 0712 /G 
030827 024 / G 
030827 036 / G 
030827 048 / G 


Titolare AIC: BIEFFL [ICDITAL 


030907 012 / G 
030907 024 / G 
030907 036 / G 
030907 048 / G 
030907 051 / G 
030907 063 / G 
030907 075/G 
030907 087 / G 
030907 099 / G 
030907 î01/G 


Titolare AIC: FISIOPHARBMA SRL 


031406 010 / G 
031406 022 / G 


litolare AIC: SERPERO 


031859 010/G 
031859 022 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30048 


5 FIALE0,5 MG/1 ML 
10 FIALEO0,5 MG/1 ML 
50 FIALE 0,5 MG/1 ML 
5 FIALET MG/1 INIL 

10 FIALE MG/1 ML 
50 FIALE 1 MG/1 ML 
100 FIALET MG/1 ML 


Codice Specialità: 30135 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
5 FIALE 1 MG/1 ML 


Codice Specialità: 30362 
5 FLACONI 1 MG/1 ML 


Codice Specialità: 30600 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1 MG/1ML 


Codice Specialità: 30650 
5 FIALE 0,5MG/1ML 
50 FIALE 1 ML 0,5 MG 
5 FIALE 1MG/1ML 
50 FIALE 1 ML 1 MG 


Codice Specialità: 30780 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
5 FIALE i MG/1 ML 

10 FIALE 1 MG/1 NL 
10 FIALE 0,5MG/1ML 


Codice Specialità: 30827 


F FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1MG/1ML 
50 FIALE 0,5MG/1ML 
90 FIALE 1MG/1ML 


Codice Specialità: 30907 
1 FIALA 0,5 MG/IML 1 ML 

5 FIALE 0,5 MG/1ML1 ML 
10 FIALE 0,5 MG/1ML 1 ML 
50 FIALE 0,5 MG/1ML 1 ML 
100 FIALE 0,5 MG/ML 1 ML 
1 FIALA 1 MG/iML 1 ML 

5 FIALE 1 MG/1ML 1 ML 

10 FIALE 1MG/1ML 1 ML 

50 FIALE 1 MG/1ML 1 ML 
100 FIALE 1 MG/1ML1 ML 


Codice Specialita: 31406 
5 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1 MG/1ML 
Codice Specialità: 31859 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE DA 1 MG/ML 


— 1022 — 


Rimborsabilita SSN 


OO0O0OPOODd 


OOPI OPODd » P 


O0OO0PO00O0OPO OOoOrPAaO 


P DP 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


LL. 2530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
L 2.530 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
IL. 2.530 08-11-93 
LL 2.530 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 2.530 08-11-93 
08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
L 2530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
L 2.530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
2530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
2530 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 
L. 2.530 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: SIFRA 
031921 012/G 
031921 024 / G 
031921 036/G 
031921 048/G 
031921 051/G 
031921 063 / G 
031921 075/G 
031921 087 /G 
031921 099 / G 
031921 101/G 
031921 113/G 
031921 125/G 
031921 137 /G 
031921 149/G 
031921 152 /G 
031921 164/G 
031921 176/G 
031921 188/G 
031921 190/G 
031921 202 /G 


Titolare AIC: 0.F.F. 


032396 018/G 
032396 020 /G 
Titolare AIC: COC 
032656 011/G 
032656 023 / G 
Titolare AIC: ANGELINI 
032758 017 /G 
032758 029 / G 


032758 031 / G 
032758 043 / G 


N. AIC 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


1 FIALA 1 ML 0,5MG/1ML 
2 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
3 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
4 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
6 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
7 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
8 FIALE 1 ML 0,5MG/1IML 
9 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
10 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
1 FIALA 1 ML 1MG/1NL 
2 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
3 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
4 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
5 FIALE 1 MIL 1MG/1ML 
6 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
7 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
8 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
9 FIALE 1 ML 1MG/1ML 
10 FIALE 1 ML 1MG/1ML 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1MG/1ML 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
5 FIALE 1 MG/1 ML 


5 FIALE 0,5 MG/ML 1 ML 
10 FIALE 0,5MG/ML 1ML 
10 FIALE 1MG/ML 1ML 

5 FIALE 1MG/ML 1ML 


Codice Specialrta: 31921 


Codice Specialità: 32396 


Codice Specialità: 32656 


Codice Specialità: 32758 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


O00000P.0VI0IVIVIVIVIVDA9OPIV0VIO 


> D DD» 


POO» 


ADRENALINA GALENICA SENESE 


Confezione 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029825 015/G 
029825 027 / G 
029825 039 / G 
029825 041 / G 


N. AIG 


Titolare AIC: ALLEANZA 


031312 010/G 


N. AIC 


Titolare AIC: IEMA 
031696 014 / G 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
10 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1IMG/1ML 
10 FIALE 1MG/1ML 


Confezione 


FLACONE 100 ML 


Confezione 


1% 20 G 


Codice Specialità: 29825 


Codice Specialità: 31312 


ALCOOL SALIGSILICO 


Codice Specialità: 31696 


— 1023 — 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.530 


L. 2.530 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.530 
L. 2.530 


08-71-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.530 
L. 2.530 


08-11-93 
08-1î-93 


Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 


L. 2.530 


L. 2.530 


Rimborsabiltà SSN 


OPO» 


ALCOOL GANFORATO 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.530 


L. 2.530 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


08-71-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


08-11-93 


Data 
Repistazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-17-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


ALCOOL SAPONATO 


N. AIC Contezione 


Titolare AIC: AFOM 


029881 012/G 250 ML 

029881 024 / G FLACONE 500 ML 

0298817 036 / G FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: FARMACOLOGSICO RIRANESE 

0301817 010/G FIALA 200 ML 

0301817 022 / G FIALA 500 ML 

030181 034 / G FIALA 1000 ML 
Titolare AIC: BOOTS 

030319 014 / G FLACONE 100 ML 

030319 026 / G FLACONE 200 ML 

030319 038 / G FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 

030451 013 / G FLACONE 250 MIL 

030451 025 / G FLACONE 500 

03045 037 / G FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: FAREA 3 

030463 0718 / G SOLUZIONE 100 G 

030463 020 / G SOLUZIONE 250 G 

030463 032 / G SOLUZIONE 1 L 
Titolare AIC: OLGTLII 

031093 014 / G 100 G 

031093 026 / G 200 ML 

031093 038 / G FLACONE 500 ML 

031093 040 / G FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: RAMIRNI 

031780 012 /G tH«GIRN KL, ZS3EOT R4 

031780 024 / G FLACONE 200 Mi 

031780 036 / G FI ACONE 500 ML 

031780 048 / G FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: MNORIGI 

032520 013 /G FLACONE 250 ML 

032520 025 / G FLACONE 500 ML 

032520 037 / G FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 29881 


Codice Specialità: 30181 


Codice Specialità: 30319 


Codice Specialità: 30451 


Codice Specialità: 30463 


Codice Specialità: 31093 


Codice Specialità: 31780 


Codice Specialità: 32520 


Data 


Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


oNozene: oNHezezo OOoaOo OOO oNoze OOO O0O0o0Oo 


CO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ALLOPURINOL®O 


N. AIC Confezione 

Titolare AIiC. LIFEPHARNKA 

030136 016 / G 50 COMPRESSE 100 MG 
Titolare AIC: GGORI 

030255 018/G 50 COMPRESSE 100 ME 
Titotare AIC: DOMINI 

030394 011/G 20 COMPRESSE 100 MG 
Titolare AIC;: NOVA ARGCMTIA 

030452 015/G 50 COMPRESSE 100 MG 

030452 027 / G 100 COMPRESSE 100 MG 

030452 039 / G 500 COMPRESSE 100 MG 

030452 04iî / G 1000 COMPRESSE 100 MG 


Codice Specialità: 30136 


Codice Specialità: 30255 


Codice Specialità: 30394 


Codice Specialità: 30452 
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Data 


Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


eHezeze 


Data prima regisirazione specsalità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: O.F.F. Codice Specialità. 32397 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032397 010/G 50 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità: 32521 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032521 015/G 50 COMPRESSE 100 MG CU 08-11-93 


ALLOPURINOLO IFI 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AiC: IFI Codice Specialità. 30075 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030075 016/G 50 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 


ALLUME COMPOSTO POLVERE 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29882 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029882 014/G G 250 C 08-11-93 


ALLUMINIO ACETATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità: 31277 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031277 015/G CREMA 4% 60 G C 08-11-93 
ALLUMINIO ACETATO BASICO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: OLCELLI Codice Specialità. 31094 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031094 016/G SOLUZIONE 50 G C 08-11-93 
031094 028 / G SOLUZIONE 1000 G C 08-11-93 


ALLURINEO ADBROSSIDO 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: IS Codice Specialità: 30828 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030828 014 / G 30 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG C 08-11-93 
030828 026 / G 500 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG C 08-11-93 


ALLUMINIO IDROSSICO E MAGNES!O TRISILICATO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titoiare AIC: O.F.F. Codice Specialità: 32399 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032399 014 / G 30 COMPRESSE MASTICABILI 120MG+250VG C 08-11-93 


— 1025 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| ALLUMINIO iIDROSSIDO 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: IF 
030076 018 / G 
030076 020 / G 
030076 032 / G 

Titolare AIC: ECOBI 
030256 010 / G 30 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


30 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 
100 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 
1000 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 


030453 017 / G 30 COMPRESSE 500 MG 
030453 029 / G 100 COMPRESSE 500 MG 
030453 031 /G 500 COMPRESSE 500 MG 
030453 043 / G 1000 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC: GELLINI Codice Specialità: 
030996 019 / G 30 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: ASSOGALENICA 
031278 017 /G 1000 COMPRESSE MAST 500 MG 


Titolare AIC: MORIGI 
031605 013 /G 


Titolare AIC: 6.F.F. 
032398 012 /G 


20 COMPRESSE 500 MG 


30 COMPRESSE 500 MG 


ALLUMIRIO IDROSSIDO CON MAGNESIO 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: OGNA 
029730 013 / G 


Titolare AIC: SELLA 
029780 018 / G 


Titolare AIC: BONI 
030395 014/G 


Titolare AIC: FARMA 3 
030464 010 / G 


Titolare AIC: OTTOLENGHI 
031271 012/G 


Codice Specialità 
30 COMPRESSE 120 + 250 MG 


Codice Specialita 
20 COMPRESSE 120 + 250 MG 


Codice Specialità 
20 COMPRESSE 120 + 250 MG 


Codice Specialità 
30 COMPRESSE 120 + 250 MG 


Codice Specialità 
32 COMPRESSE 120 + 250 MG 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


30076 


30256 


30453 


30996 


31278 


31605 


32398 


: 29730 


: 29780 


: 30395 


. 30464 


: 31271 


: 31697 


Titolare AIC: IRMA Codice Specialità 
031697 016/G 20 CONFETTI 
ALOPERIDOLO 
N. AIC Confezione 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 
029826 017 /G FIALA 1 ML 2 MG/ML 
029826 029 /G 5 FIALE 2MG/1ML 


Titolare AIC: BIOLGGIGCÌ ITALIA LABORATORIES 
030049 011 / G 5 FIALET ML 2MG/1ML 
030049 023 / G 50 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
030049 035 / G 100 FIALE1 ML 2 MG/1 ML 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


: 29826 


: 30049 
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Rimborsabilita SSN 


OOO 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registazione {°) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


TRISILICATO 


Data 
Registazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registazione (*) 


OO 


OOO 


Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: IF) 
030077 010/G 
030077 022 / G 
030077 034 /G 
030077 046/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziine 


20 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 2 MG 
40 COMPRESSE 1 MG 
100 COMPRESSE 1 MG 


Titolare AIC: LIFERWNARPIA 


030137 018/G 
930137 020 / G 


20 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 2 MG 


Titolare AIC: BELTFAPRNARNI 


030288 017 / G 
03028£E 029 / G 


Titolare AIC: SALE 
030551 018/G 
90306517 020 / G 


Titolare AIC' BELLINI 


030998 013 / G 
C30998 025 / G 
030998 037 / G 
030998 049 / G 


Titolare AIC: SiFRA 
031922 014 / G 
031922 025 / G 
031922 033 / G 
031922 040/G 
031922 053/G 
031922 065 / G 
031922 077 /G 
031922 089 / G 
031922 091 / G 
031922 103 / G 


Titolare AIC: IEMA 
032557 011/G 
032557 023 / G 


Titolare AIC: 6606 
032657 013 /G 


al siii 


N. AIC 


Titolare AIC: DYNAGRGN 


029700 010 / G 
029700 022 / G 


Titorare AIC: AFORI 
029953 015 / G 


Titoiare AIC' PARA 3 


030561 017 /G 
0305617 029 / G 


Titolare AIC: OLSELLI 


031159 015 / G 
031159 227 / G 


20 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 2 MG 


5 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
50 FIALE 1 ML 2MG/1ML 


16 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 1 MG 
16 COMPRESSE 2 MG 
20 COMPRESSE 2 MG 


1 FIALA 1 ML 2MIG/1ML 
2 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
3 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
4 FIALE 1 MI. 2VG/1ML 
5 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
6 FIALE î ML 2MG/1ML 
7 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
8 FIALE 1 ML 2X0G/1ML 
9 FIALE 1 ML 2MG/1ML 


Codice Speciahita: 30077 


Codice Spec'alità. 30137 


Codice Spectalità: 30288 


Codice Specialita: 30651 


Codice Speclislità: 30998 


Codice Specialità: 31922 


2MIG/1ML 10 FIALE 1 ML 2MG/1ML 


20 COMPRESSE 1 MG 
20 COMPRESSE 2 MG 


5 FIALE 2 MG/1 ML 


Confezione 


TISANA 20 BUSTINE 5 G 


SACCHETTO 100 G 


TISANA G 100 


TISANA G 50 
TISANA 100 G 


TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


Codice Specialità: 32557 


Codice Specialità: 32657 


ALTEA 


Codice Specialità: 29700 


Codice Specialità. 29953 


Codice Specialità: 30561 


Cod:ce Specialità: 31159 
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Rimborsabilita SSN 


Cooao 


eMe; 


O 


Goo 


oeMeezezezenene, 


QUO 


(emo; 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


pn nni 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione 3pecialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima 1 egistrazione specialità: C8-11-93 
08-11-93 
08-7î-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
M)8-11-93 


Data prima registrazione speciaiità: 06-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima regisirazione specialità: 08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
C8-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
08-11-93 


Data 
Registazione (*) 


Data priina registrazione spaciaiità: 08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialita: 08-11-99 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazioro specialità: 08-12-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
AMIDO GLICEROLATO 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC. SELLA Codice Specialità: 29781 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029781 010/G TUBO 30 G C 08-11-93 
029781 022/G VASO 1000 G C 08-11-93 
029781 034 / G VASO 500 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOLI Codice Specialità: 29884. Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029884 018 / G GEL TUBO 30 G C 08-11-93 
Titoiare AIC: FARMAGOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30182 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030182 012 / G GEL TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BOGTS Codice Specialità: 30320 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030320 016 / G TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARCSA 3 Codice Specialità: 30466 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030466 015 / G GEL TUBO G 30 C 08-11-93 
030466 027 / G GEL BARATTOLO KG 1 C 08-11-93 
Titolare AIC: FA.DEN Codice Specialità: 31042 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031042 0717 / G BARATTOLO 250 G C 08-11-93 
031042 029 / G BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 31301 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031301 017 / G TUBO 30 GR C 08-11-93 
Titotare AIC: IEB3A Codice Specialità: 31699 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031699 010 / G TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: RARINI Codice Speciaiità. 31781 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031781 014/G TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 352658 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032658 015 / G TUBO 30 G C 08-11-93 
032658 027 / G BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 
ANMINQFILLINA 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabuita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC. MONTEFARMACO 
029577 0î18/G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: GALENICGA SENESE 
029827 019/G FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 
029827 021 / G 5 FIALE 240MG/10ML 


Titolare AIC: GGFA FARMAGCEUTIEI 
029975 012/G FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: [AEGBISCA Codice Specialità 
029983 018 / G 10 FIALE 240 MG/10 ML 


T'tolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
030050 013 / G 95 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
030050 025 / G 50 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
030050 037 / G 100 FIALE240 MG/10 ML 
030050 049 / G 10 FIALE 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: LIFEPNARMA 
030138 010/G 
030138 022 / G 
030138 034 / G 
030138 046 / G 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


9 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

10 SUPPOSTE 100 MG 

10 SUPPOSTE 300 MG 

20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità: 29577 


: 29827 


: 29975 


: 29983 


: 30050 


Codice Specialità: 30138 


— 1028 — 


OO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-95 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC Confezione 


Titolare AIC: BARMACOLOGICO RILANESE 
030184 016 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Titolare AIC: [NOVA ARGEMTIA 
030454 019 / G 
030454 021 / G 
030454 033 / G 
030454 045 / G 


Titolare AIC: FARMA 9 
030468 019 / G 10 SUPPOSTE 300 MG 


Titoiare AIC: RABIUMFARDA 
030601 013 / G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


Titolare AiC: SALF 


030652 010 / G 
030652 022 / G 


Titolare AIC: M*IOMICO 
030782 015/G 


Titolare AIC: 6S1 
030829 016 / G 
030828 028 / G 
030829 030 / G 
030829 042 / G 


Titolare AIC: PHARBI 
031007 014 / G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: BIQINDUSTRIA LEA. 
0311717 010/G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
031171 022/G 10 FIALE 240 MG/10 ML 
031171 034 / G 100 FIALE 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: ASSOGALENICA 
031279 019/G 1000 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG 


Titolare AIC: FISIOPRARRA S.R.l 
031407 012/G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


Titolare AIC: SERPERO 
031871 015/G 


Titolare AIC: SIFRA 
031923 016/G 
031923 028 /G 
031923 030 / G 
031923 042 / G 
031923 055/G 
031923 067 /G 
031923 079/G 
031923 081/G 
031923 093 / G 
031923 105/G 


Titolare AIC: Q.F.P. 
032400 018 / G 
032400 020 / G 

Titolare AIC: CAGRIGI 
032522 017 /G 


Titolare AIC: IGMA 
032558 013 /G 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
100 FIALE 10 ML 240 MG 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


20 CONIPRESSE RIVESTITE 200 MG 

5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
50 FIALE 240MG/10 ML 


EV 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 


1 FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 
2 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
3 FIALE 10 ML 240 MG/10 NL 
4 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
6 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
7 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
8 FIALE 10 ML 240 MG/10 MIL 
9 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
10 FIALE 10 IVIL 240 MG/10 ML 


Codice Specialità 
5 FIALE 240MG/10ML 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 

Codice Specialità 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


032558 025 / G 20 SUPPOSTE 100 MG 
032558 037 / G 20 SUPPOSTE 300 MG 

Titolare AIC: GOG ‘ Codice Specialità 
032659 017 / G 5 FIALE 240 MG/10 KML 


Codice Speciaiita. 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


30184 


30454 


30468 


30601 


30652 


30782 


30829 


31007 


31171 


31279 


31407 


31871 


31923 


* 32400 


: 32522 


: 32558 


: 32659 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilita SSN 


O 


O000O 


0000000000 O 


OO 


eHono) 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA ‘UFFICIALE Serie generale - n. 26 


liceale crolli usate nonne I 
inn TALE] r__—______—_rt_rrrrr——=—=_______—_____—————————————— —_—_—__ rr  k rr ——_"_ttt_t_ tt Ati dit IZ ZI Vi n _rrrrrrrmmymr_——=> 
— 


_ A si ARMINOFILLINA iIFi | 
Fascia Uata 
N AIC Contezione Rimborsabilta SSN Registazione (*) 
Titolare AIC (Fl Codice Specialita: 30078 | Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030078 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
030078 C24 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 


NOOO SORRISO. ) 5.1:113.31" 17" VON III | 


Fascia Data 
NOAIC Confezione Rimbarsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: MORSIGI Codice Specrahta' 32523 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032523 019/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 


| AMITRIPTILINA CLORIDRATO va | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabihta SSN Registazione {°) 
Titolare AIC: MONTEFARNACO Codice Spaciaiita. 29570 Data orima registrazione specialità: 08-11-93 
029570 013 /G 30 COMPRESSE 10 MG GC 08-17-93 
Titolare AIC: MEDISCA Codice Specialità: 29984 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029984 010 / G 30 COMPRESSE RIV 10 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: IF] Codice Special:tà: 39079 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030079 014 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
T:tolare AIC: LIFGPHARRA Codice Specialita 30139 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030339 0Î2 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICI HILANESC Codice Specialità: 30185 Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
030185 019/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
Titolare AIC' NOVA ARGENTIA Codice Specralità: 30457 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030457 016 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C ‘ 08-11-93 
030457 028 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
030457 030 / G 500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
030457 042 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC. COEG Codice Speciantà: 32560 Data prima registrazione specialità: 08-11-95 
032660 019 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG C 08-11-93 


| AMMONIO CLORURO | 


Fascia Data 
M AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione £*) 
Titolare AIC: GLINTEE Codice Specialità: 29620 Cata prima registrazione specialità: 08-11-93 
029620 0170 / G FLACONCINO 30 ML 3 MEQ/ML C 08-17-93 
Titolare AIC: GALGNICA SENESI Codice Special:tà: 29828 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029828 011/G FIALA 10 ML 3 MEO/ML C 08-11-99 
023828 023 / G 0,89% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029828 035 / G 0,89% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
629828 047 / G 0,89% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029828 050 / G 0,89% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029828 062 / G 0,89% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029828 074 /G 5 FIALE SMEO/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SALE Codice Specialità: 30693 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030693 016 / G 5 FIALE10 ML 3 MEO/MI C 08-11-93 
030693 028 / G 50 FIALE1O ML 3 MEO/ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: SALF 


030693 030 / G 
030693 042 / G 
030693 055 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030759 017/G 
030759 029 / G 
030759 031 / G 
030759 043 / G 
030759 056 / G 
03075$ 068 / G 
030759 070/G 
030759 082 / G 
030759 094 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030810 016 / G 
030810 028 / G 


Titotare AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. 


031028 018/G 
031028 020 / G 
031028 032 / G 
031028 044 / G 
031028 057 /G 
031028 069 / G 
031028 107 / G 
031028 145 / G 
031028 196 / G 
031028 208 / G 
031028 210/G 
031028 222 / G 
031028 234 / G 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031172 012 / G 
031172 024 / G 
031172 036/G 
031172 048 / G 
031172 051/G 
031172 063 / G 
031172 075/G 
031172 087 /G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031537 018/G 
031537 020 / G 
031537 032 / G 
031537 044 / G 
031537 057 /G 
031537 069 / G 
031537 071/G 
031537 083 / G 
031537 095 / G 
031537 107 /G 
031537 119/G 
031537 121/G 
031537 133/G 
031537 145/G 
031537 158/G 
031537 160/G 
031537 172/G 
031537 184 / G 
031537 196/G 
031537 208 / G 
031537 210/G 
031537 222/G 
031537 234 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziàne 


Codice Specialità: 30693 


FIALA 100 ML 0,89% 
FIALA 250 ML 0,89% 
FIALA 500 ML 0,89% 


Codice Specialità: 30759 


0,89% FLACONE 50 ML 

0,89% FLACONE 100 ML 

0,89% FLACONE 250 ML 

0,89% FLACONE 500 ML 

0,89% FLACONE 1000 ML 

10 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 

100 F 10 ML 3 MEO/ML 
FLACONCINO 30 ML 3 MEO/ML 
20 FLACONCINI 30 ML 3 MEQ/ML 


Codice Specialità: 30810 


10 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 
10 FLACONI 30 ML 3MEO/ML 


0,89% FLACONE 50 ML 

0,89% FLACONE 100 ML 

0,89% FLACONE 250 ML 

0,89% FLACONE 500 ML 

0,89% SACCA 1000 ML 

0,89% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
0,89% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
0,89% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONCINO 30 ML 3 MEO/ML 
10FLACONCINI 30 ML 3 MEO/ML 

5 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 

10 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 

100 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 


0,89% FLACONE 50 ML 

0,89% FLACONE 100 ML 

0,89% FLACONE 250 ML 

0,89% FLACONE 500 ML 

0,89% FLACONE 1000 ML 

0,89% 50 ML IN FLACONE DA 100 ML 
0,89% 100 ML IN FLACONE DA 250 ML 
0,89% 250 ML IN FLACONE DA 500 ML 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
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Codice Specialità: 31028 


Codice Specialità: 31172 


Codice Specialità: 31537 


Rimborsabilita SSN 


00000000AO (oHeze; 


OO 


00000V0VI0I0V0V0I90AO 


0000090L00O 


0000909009000909090900000900900900 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario dilla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


EE re we e e O Se ee i, ear o ee Sccge nf gev RU Mpg creare eee. prlievig ene (0 QUAGGARGGGGG QQ QGRIRI AGRA FRE ZZ 
Î AMOXICILLINA | 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialità: 30051 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030051 015/G 12 CAPSULE 250 MG A L 4415 08-11-93 
030051 027 / G 12 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 
030051 039 / G 8 COMPRESSE 1 G A L 6.600 08-11-93 
030051 041 / G 12 COMPRESSE 1 G C 08-11-93 
030051 054 / G 2,5% 1 FLACONE 66,66G GRANUL./100ML SOSPENSIONE C 08-11î-93 
030051 066 / G 5% 1 FLACONE 66,66G GRANUL./100ML SOSPENSIONE C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPRARBMA Codice Specialità: 30140 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030140 014 /G 12 CAPSULE 250 MG A L 4415 08-11-93 
030140 026 / G 6 CAPSULE 500 MG A L 4190 08-11-93 
030140 038 / G SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML C 08-11-93 
030140 040 / G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A L. 3.890 08-11-93 
030140 053 / G SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML C 08-11-93 
030140 065/G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: (SONTFTEFARMACO Codice Specialità: 31242 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031242 011 /G 12 CAPSULE 250 MG A L 4.415 08-11-93 
031242 023/G 6 CAPSULE 500 MG A L. 4.190 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità: 32401 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032401 010/G 8 COMPRESSE 1 G A L. 6.600 08-11-93 
032401 022 / G 12 CAPSULE 250 MG A L 4.415 08-11-93 
032407 034 / G 6 CAPSULE 500 MG A L 4190 08-17-93 
032401 046 / G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A I 3.890 08-11-93 
032401 059/G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML C 08-17-93 
AMOKXICILLINA TRIIDRATO 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC: MONTEFAREMAGO 


029579 012/G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A L 3890 08-11-93 
029579 024 / G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
AMPIGILLINA 

Data 


N. AIC 


Titolare AIC: MONTYEUFARMAGO 


029571 015/G 12 CAPSULE 250 MG A L 3695 08-11-93 
029571 027 /G 6 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPRARBA Codice Specialità. 30141 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030141 016/G 12 CAPSULE 250 MG A L. 3.695 08-11-93 
030141 028 / G 6 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: RABIUEFARMA Codice Specialita. 30603 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030603 017 /G FIALA 250 MG A L. 2.470 08-1î-93 
030603 029 / G FIALA 500 MG A L. 2.725 08-11-93 
030603 031 / G FIALA 1000 MG A L. 3.235 08-11-93 
030603 043 / G 12 CAPSULE 250 MG A L. 3.695 08-11-93 
030603 056 / G 6 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ISI Codice Specialità: 30830 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030830 018 / G 12 CAPSULE 250 MG A L. 3.695 08-11-93 
030830 020 / G 12 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 
030830 032 / G 1000 CAPSULE 250 MG C 08-11-93 
030830 044 / G 1000 CAPSULE 500 MG C 08-11-93 


Codice Specialità 29579 


Confezione 


Codice Specialità: 29571 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Registazione (*) 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Senie generale - n. 26 


N. AIC 


Contezione 


Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 


031408 014 / G 
031408 026 / G 
031408 038 / G 
031408 040 / G 
031408 053 / G 


Titolare AIC: O.E.È. 


032402 012 / G 
032402 024 / G 
032402 036 / G 
032402 048 / G 
032402 051 / G 


1 FLACONE 250 MG 

1 FLACONE 500 MG 

1 FLACONE 1000 MG 
12 COMPRESSE 250 MG 
6 CAPSULE 500 MG 


12 CAPSULE 250 MG 
6 CAPSULE 500 MG 
FIALA 250 MG 
FIALA 500 MG 
FIALA 1000 MG 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Codice Specialità: 31408 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


A 2470 08-11-93 
A 2725 08-11-93 
A 3235 08-11-93 
A 3695 08-11-93 
C 08-11-93 
Codice Specialita 32402 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A 3695 08-11-93 
C 08-11-93 
A 2470 08-11-93 
A 2725 08-11-93 
A 3235 08-11-93 


AMPICILLINA SODICA 


N. AIC 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030142 018/G 

030142 020 / G 

030142 032 / G 
Titoiare AiC: SERPERO 


031870 013 / G 
031870 025/G 
031870 037 / G 
031870 049 / G 
031870 052 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: DONENI 
030430 019/ G 


N. AIC 


Titolare AIC: AFOM 
029954 017 /G 


Titolare AIC: FARMA 3 


030559 013 / G 
030559 025 / G 


Titolare AIC: OLEGELLI 


031160 017 /G 
031160 029 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: DYNACREN 


029701 012/G 
029701 024 / G 


Confezione 


IM/EV FIALA 250 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
IM/EV FIALA 500 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
IM/EV FIALA 1000 MG + 4 ML FIALA SOLVENTE 


12 CAPSULE 250 MG 
12 CAPSULE 500 MG 


Confezione 


CREMA BASE 30 G 


Confezione 


TISANA G 100 


TISANA G 50 
TISANA G 100 


TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


Confezione 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
TISANA SACCHETTO 100 G 


Codice Specialità 30142 
FLACONE 250 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
FLACONE 500 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
FLACONE 1000 MG + 4 ML FIALA SOLVENTE 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Data prima registrazione specralità: 08-11-93 


A 2470 08-11-93 
A 2725 08-11-93 
A 3235 08-11-93 
Codice Specialità. 31870 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A 2470 08-11-93 
A 2725 08-11-93 
A 3235 08-11-93 
A 3695 08-11-93 
C 08-11-93 
ANFIFILA 
Fascia Data 


Rimborsabilita SSN Registazione (") 


Codice Specialità. 30430 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 


ANICE 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Codice Specialità: 29954 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Codice Specialita. 30559 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Codice Specialità 31160 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

G, 08-11-93 

C 08-11-93 
ANICE DYNACREN 

Fascia Data 


Rimborsabilita SSN Registazione (*) 


Codice Specialità: 29701 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


c 08-11-93 


— 1033 — 
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ANTAZOLINA E NAFAZOLINA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: COC Codice Specialità: 32661 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032661 0171/G 0,5%+0,025% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML C 08-11-93 


ANTAZOLINA SOLFATO E NAFAZOLINA NITRATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titotare AIC: OGNA Codice Specialita: 29731 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029731 015/G 0,5% + 0,025% COLLIRIO FLACONE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: INTES Codice Specialità: 30962 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030962 017 /G 0,5%+0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML C 08-11-93 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29885 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029885 011/G POLVERE G 100 C 08-11-93 


ANTICOAGULANTE ACD 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30701 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030701 015/G FORMULA A FIALA 500 ML C 08-11-93 
030701 041/G FORMULA A SACCA 250 ML C 08-11-93 
030701 054 / G FORMULA A SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 30760 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030760 019/G FORMULA A 500 ML C 08-11-93 
030760 021 / G FORMULA B 62,5/350 ML C 08-11-93 
030760 033 / G FORMULA B 100/500 Mi C 08-11-93 
Titolare AIC: MONICO Codice Specialità: 30855 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030855 011/G FORMULA B FLACONI 50 ML C 08-11-93 
030855 023 / G FORMULA B FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030855 035 / G FORMULA B FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030855 047 / G FORMULA B FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030855 050 / G FORMULA B 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030855 062 / G FORMULA B 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030855 074 /G FORMULA B 250 ML iN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030855 086 / G FORMULA B 500 IVL IN SACCA 1000 ML Cc 08-11-93 
030855 098 / G FORMULA B SACCA 50 ML C 08-11-93 
030855 100 / G FORMULA B SACCA 100 ML C 08-11-93 
030855 112/G FORMULA B SACCA 250 ML C 08-11-93 
030855 124 / G FORMULA B SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AiC: BAXTER Codice Specialità: 30892 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030892 018 / G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030892 020 / G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030892 032 / G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 31325 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031325 018/G FORMULA B FIALA 500 ML G 08-11-93 
031325 020 / G FORMULA B SACCA 250 ML C 08-11-93 
031325 032 / G FORMULA B SACCA 500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N ALC Confezione Rimborsabuita SSN Registazione (*) 


Titolare AIC GOBDI FRATTINI Codice Specialita 31574 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031574 015/G FIALA 1 ML È 08-11-94 
031574 027 / G FIALA 2 ML G 08-11-93 
031574 039/G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031574 041/G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031574 054 / G FIALA 10 ML G 08-11-93 
031574 066/G FIALA 20 ML G 08-11-93 
031574 078/G FLACONE 100 ML G 08-11-93 
031574 080 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031574 992 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031574 104/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031574 116/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031574 128/G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031574 130/G SACCA FLESSIBILE 250 ML ‘e 08-11-93 
031574 142/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 06-11-93 
031574 155/G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031574 167 / G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031574 179/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031574 181/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML G 08-11-93 
031574 193/G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 03-11-93 
031574 205/G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031574 217/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031574 229/G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031574 231 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


| ANTIGOAGULANTE GPD 


Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registazione (*) 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: BARYER Codice Specialità: 31236 Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
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031236 019/G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc 08-11-93 
031236 021 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc 08-11-93 
21236 033 / G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Speciai,tà. 31328 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031328 014/G FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
021328 026 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031328 038 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRÀ Codice Specialità. 31375 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031375 013 /G FLACONE 350 ML Cc 08-11-93 
031375 025/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOBBI GRAYYINI Codice Specialità: 31575 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031575 018/G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031575 020/G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031575 032 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031575 044/G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031575 069/G FIALA 20 ML @ 08-11-93 
031575 071/G FLACONE 100 ML C 08-11-23 
031575 C83/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031575 095/G FLACONE 500 ML GC 08-11-93 
031575 107/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031575 119/G SACCA FLESSIBILE 50 MIL Cc 08-11-93 
031575 121/G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031575 133/G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc 03-11-03 
031575 145/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031575 158/G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031575 160/G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031575 172/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031575 184/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031575 196/G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031575 208 / G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031575 210/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031575 222/G SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc 08-11-93 
931575 234 / G SACCA FLESSIBILE 5000 ML ®: 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| j ANTIEMORROIDALI 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: GGNA Codice Specialita 29732 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029732 017 /G 10 SUPPOSTE C 08-11-93 
Titolare AIC: AFGOEA Codice Specialita: 29886 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029886 013 / G 10 SUPPOSTE C 08-11-93 


ANTIMICOTFICA SOLFORATA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AIC: AFOHI Codice Specialita: 29887 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029887 015/G SOLUZIONE G 250 C 08-11-93 
ANTISCOTTATURA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (") 
Titolare AIC: GICVANARDI Codice Specialita 30299 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030299 010 / G UNGUENTO TUBO 25 G C 08-11-93 
030299 022 / G UNGUENTO TUBO 50 G C 08-11-93 
Titolare AIC. BGOTS Codice Specialita: 30321 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030321 018 /G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: CONINI Codice Specialità 30434 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030434 017 / G 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARA 3 Codice Specialita 30469 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030469 011 / G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGHI Codice Specialita: 30596 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030596 011/G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. OLEELLI Codice Specialita. 31095 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031095 019/G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: IERIA Codice Specialità 31701 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031701 016/G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: LAGHIFARMA Codice Specialità. 31879 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031879 012 /G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
ANTISCOTTATURE 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registazione (*) 
Titolare AIG: FA.DEEI Codice Specialità’ 31043 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031043 019/G UNGUENTO TUBETTO CON ASTUCCIO 30 G C 08-11-93 
031043 021 / G UNGUENTO VASETTO 100 G C 08-11-93 
031043 033 / G UNGUENTO BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialità: 32506 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032506 014 / G UNGUENTO TUBO 25 G C 08-11-93 
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ARGENTO NITRATO 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registazione (*) 
Titolare AiC: INTES Codice Specialità 30963 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030963 019 / G SOLUZIONE OFTALMICA 1% 0,5ML C 08-11-93 
0309863 021 /G SOLUZIONE OFTALMICA 1% 10 ML C 08-11-93 


ARGENTO PROTECINATO | 


Fascia Data 
NUOAIC Confezione Rimborsabihta SSN Registazione {") 
Titolare AIC: GAMBAR Codice Specialita: 29576 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029576 016/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A L. 1750 08-11-93 
Titolare AIC: OGNA Codice Specialità: 29733 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029733 0Î19/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A L. 1.750 08-11-93 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29782 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029782 012/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
029782 024 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
029782 036 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29888 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029888 017 / G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
029888 029 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
029888 031 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGIGO QILANESE Codice Specialità: 30186 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030186 0171 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
030186 023 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030186 035 / G .2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità. 30322 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030322 010/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
030322 022 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030322 034 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialita: 30459 Data prima registrazione specialità; 08-11-93 
030459 010 / G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
030459 022 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030459 034 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30472 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030472 017 /G 0,5% FLACONE GOCCE 10 G C 08-11-93 
030472 029 / G 1% FLACONE GOCCE 10 G C 08-11-93 
Titolare AIC: INTES Codice Specialità. 30964 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030964 011/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 023 / G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
030964 035 / G 1% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 047 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030964 050 / G 2% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 062 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030964 074 /G 4% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 086 / G 4% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030964 098 / G 0,5% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 100 / G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
030964 112/G 1% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 124 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
030964 136 / G 2% FLACONCINO GOCCE 5 ML C 08-11-93 
030964 148 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FA.DERI Codice Specialità: 31044 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0317044 011/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A 1750 08-11-93 
031044 023 / G 156 FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
031044 035 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
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Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registazione {*) 


Titolare AIC. PARFAGD Codice Specialita. 31061 Data orima registrazione specialita: 08-11-93 


031061 917 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A L. 1750 08-11-93 
Titolare AIC: OLGELLI Codice Specialità: 31096 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031096 011/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 MI. A L 1750 08-17-93 
031095 023 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
031096 035 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AiG: ZEfA Codice Specialità: 31304 Data pr'ma registrazione specialità: 08-11-93 
031304 013 / G 9,5% FLACONCINO GOCCE 19 ML A L. 1.750 08-11-93 
031304 025 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 NIL C 08-11-93 
Titolare AIC: ALLEANZA Codice Specialità. 31314 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031314 014 /G 0,5% FLACONCINÙ GOCCE 10 ML A L. 1.750 08-11-93 
031314 026 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 06-17-93 
931314 038 / G 2% FLACONCINO GOCCE 10 MI. C 08-11-53 
Titolare AIC: [JORIGI Codice Specialità: 31610 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031610 013/G 0,5% FLACONCINO GOCCE1O ML A L 1.750 08-11-93 
031610 025 / G 1% FLACONCINO GOCCE 20 ML C 08-11-93 
031610 037 /G 2% FLACONCINO GOCCE 20 ML C 08-11-95 
Titolare AIC; IENA Codice Specialita: 31702 Data prima registrazione spacralità: 08-11-93 
031702 013/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 NL A L. 1.750 08-11-93 
031702 020 /G 1% FLACONCINO GOCCE 20 ML C 08-11-93 
031702 032 / G 2% FLACONZINO GOCCE 20 ML C 03-17-93 
Titolare AIC: RAGIONI Codice Specialità: 31782 Data prima registrazione snecialità: 08-11-93 
031782 016/G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A Li 1:750 08-11-93 
031782 028 / G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
031782 036 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GUGAL Codice Specialità: 32502 Data prima registrazione spscialità: 08-17-93 
032502 015 /G GOCCE NASALI 0,5% P/V FLACONE 20 G Cc 08-17-93 
Titolare AIC: GCG Codice Specialità: 32662 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032662 013 / G 0,5% GOCCE NASALI BB FLACONE 10 G A L. 1.750 08-17-93 
032662 025 / G 1% GOCCE NASALI AD FLACONE 20 G C 08-11-93 


ia 


A. AIC 


Titoiare AIC: PYNAGEREN 


Contezione 


Codice Specialità: 


29702 


Rimborsabilita SSN 


ASSENZIO | 


Data 
Ragistazione (°) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029702 014 /G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
029702 026 / G SACCHETTO 100 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFORSI Codice Specialttà: 29955 Dara prima registrazione specialità: 08-11-93 
029955 01C/G TISANA G 100 C 08-11-93 
Titoiare AIC: FARZIA 2 Codice Specialità: 30562 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030562 013 /G TISANA 50 G C 08-11-93 
030562 021 / G TISANA 100 G C 08-11-93 


| ATROPINA SOLFATO | 


Data 
MUAIC Confezione Rimborsabilta SSN Repistaziona (*) 
Titolare AIC) MENTOCFARMACO Coaice Specialita: 29574 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029574 0171 //G 5 FIALEI MG/1 ML C 08-11-93 
029574 023 / G 5 FIALE0,5 MG/1 ML A L. 2.555 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: OGNA 
029734 011/G 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Contezi&ne 


5 FIALE 1 MG/1 ML 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029829 013 / G 
029829 025 / G 
029829 037 / G 
029829 049 / G 


Titolare AIC: ANGELINI 
030012 013 / G 
030012 025 / G 
030012 037 / G 
030012 049 / G 


FIALA 1 ML 0,5 MG/ML 
FIALA 1 ML 1 MG/NL 
5 FIALE 0,5SMG/1ML 

5 FIALE 1IMG/1ML 


5 FIALZ0,5 MG/ML 
10 FIALE 0,5 MG/ML 
5 FIALE1 MG/ML 

10 FIALE 1 MG/ML 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030052 017 / G 
030052 029 / G 
030052 031 / G 
030052 043 / G 


Titolare AIC: IF1 


030080 016 / G 
030080 028 / G 


FIALA 0,5 MG/1 ML 

5 FIALE0,5 MG/1 ML 
50 FIALE0,5 MG/1 ML 
100 FIALE0,5 MG/1 ML 


20 COMPRESSE 0,250 MG 
100 COMPRESSE 0,250 MG 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030187 013 / G 
Titolare AIC: ECOBI 
030257 012/G 


Titolare AIC: COLLALTO 


030363 016 / G 
030363 028 / G 


Titolare AIC: DONINI 
030396 016 /G 


5 FIALE0,5 MG/1 ML 


20 COMPRESSE 0,25 MG 


0,5% 5 FIALE 1 ML 
1 MG 5 FIALE 1 ML 


20 COMPRESSE 0,25 MG 


Titolare AIC: RADIUMFARMA 


030606 014 / G 
030606 026 / G 


Titolare AIC: SALF 
030653 012 / G 
030653 024 / G 
030653 036 / G 
030653 048 / G 


Titolare AIC: MONICO 
030783 017 /G 
030783 029 / G 
030783 031 /G 
030783 043 / G 


Titolare AIC: IS? 
030831 022 / G 
030831 034 / G 
030831 046 / G 
030831 059 / G 
030831 061 /G 
030831 073/G 


5 FIALE0,5 MG/ML 
5 FIALE1 MG/ML 


5 FIALE 1 ML 0,5 MG 
50 FIALE 1 ML 0,5 MG 
5 FIALE 1 ML 1 MG 
50 FIALE 1 ML 1 MG 


5 FIALE 1 MG/1 ML 
10 FIALE 1 MG/1 ML 
5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
10 FIALE 0,5 MG/1 ML 


5 FIALE 0,5 MG/1ML 

5 FIALE 1 MG/IML 

20 COMPRESSE 0,250 MG 
1000 COMPRESSE 0,250 MG 
50 FIALE 0,5MG/1ML 

50 FIALE 1 MG/1ML 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030908 014 / G 
030908 026 / G 
030908 038 / G 
030908 040 / G 
030908 053 / G 


FIALA 0,5 MG/1 ML 1 ML 
FIALA 1 MG/i ML 1 ML 

5 FIALE 0,5 MG/1ML 1 ML 
10 FIALE 0,5 MG/1ML 1 ML 
50 FIALE 0,5 MG/1ML 1 ML 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


29734 


29829 


30012 


30052 


30080 


30187 


30257 


30363 


30396 


30606 


30653 


30783 


30831 


30908 
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Rimborsabilita SSN 


O 
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O0OoOPO 
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O» 
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Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.555 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.555 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.555 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.555 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
2555 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


L. 2.559 


L. 2.555 


L. 2.555 


2555 


-2-1997 


N AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA ULEFFICIALE 


Confezione 


itolare AIC: BIGPFPE IMGDITAL 


Codice Specialità: 30908 


Rimborsabilta SSN 


030908 065 / G 
030908 077 / G 
030908 089 / G 
030908 091 / G 
030908 103 / G 


itolare AIC: INTES 


030965 014 / G 
030965 026 / G 
030965 038 / G 
030965 040 / G 
030965 053 / G 
030965 065 / G 
030965 077 / G 
030965 089 / G 


‘itolare AIC: DICINBUSTRIA LIB. 


031173 0Î14/G 
031173 026 / G 
031173 038 / G 
031173 040/G 
031Î73 053 / G 
031173 065/ G 


‘itolare AIC: FISIOPNARREBA SRL 


031409 0176 / G 
037409 028 / G 


‘itolare AIC: SERPLURO 


031869 01171 /G 
031869 023 / G 


‘itolare AIC: SIFRA 


031924 018 / G 
031924 020 / G 
031924 032 / G 
031924 044 / G 
031924 057 / G 
031924 069 / G 
031924 071/G 
031924 083 / G 
031924 095 / G 
031924 107 / G 
031924 119/G 
031924 121Î / G 
031924 133 / G 
031924 145 /G 
‘031924 158 / G 
031924 160 / G 
031924 172/G 
031924 184 / G 
031924 196 / G 
031924 208 / G 


itolare AIC: O.F.F. 


032403 014 / G 
032403 026 / G 


‘itoiare AiC: GCG 


032663 015 / G 
032663 027 / G 
032663 039 / G 
032663 041 / G 


100 FIALE 0,5 MG/ML 1 ML 
5 FIALE 1 MG/1ML 1 ML 

10 FIALE 1 MG/1ML 1 ML 
50 FIALE 1MG/1ML 1 ML 
100 FIALE 1 MG/1ML 1 ML 


Codice Specialità. 30965 
0,5% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
0,5% POMATA OFTALMICA 5 G 
1% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
1% POMATA OFTALMICA 5 G 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE MONODOSE 0,5ML 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML 
1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE MONODOSE 0,5 ML 
1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML 


Codice Specialità: 31173 
5 FIALE 1MG/1ML 

10 FIALE 1MG/1ML 

100 FIALE 1MG/1ML 

5 FIALE 0,5MG/1ML 

10 FIALE 0,5MG/1ML 

100 FIALE 0,5MG/1ML 


Codice Specialità: 31409 
5 FIALE 0,5 MG/MIL 
5 FIALE 1 MG/ML 


Codice Specialita: 31869 
5 FIALE 0,5 MG/1ML 
15 FIALE 1MG/1ML 

Codice Specialità. 31924 


FIALA 0,95MG/1ML 
2 FIALE 0,5MG/1ML 


'3 FIALE 0,5MG/1MiL 


4 FIALE 0,5MG/1ML 

5 FIALE 0,5MG/1ML 

6 FIALE 0,5MG/1ML 

7 FIALE 0,5MG/1ML 

8 FIALE 0,5SMG/1ML 

9 FIALE 0,5MG/1ML 

10 FIALE 0,5MG/1ML 
1MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
1MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
1MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


Codice Specialità: 32403 


9 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1MG/1ML 


Codice Specialità: 32663 
0 5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 
1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 
5 FIALE 0,5MG/1ML 
5 FIALE 1MG/1ML 
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Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 2.555 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.559 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 2.555 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.550 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.559 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.555 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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__ _BACITRACINA E POLIMIXINA B SOLFATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
Titolare AIC: MEDISCA Codice Specialità: 29985 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029985 013 /G 500+30000 UI TUBO UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHARM Codice Specialità: 30296 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030296 014 / G 500+30000 UI/G TUBO UNGUENTO 30 G C 08-11-93 


BAGNO OCULARE 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
Titolare AIC: OGNA Codice Specialità: 29735 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029735 N14/G FLACONE SOLUZIONE 200 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29890 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029890 011/G FLACONE SOLUZIONE G 200 C 08-11-93 


BALSAMICO | ; 


Fascia Data 
N. AIG Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
Titolare AIC: SELLA Cadice Specialità: 29783 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029783 014 / G UNGUENTO ADULTI TUBO 30 G C 08-11-93 
029783 026 / G UNGUENTO ADULTI VASO 1000 G C 08-17-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29891 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029891 073 /G UNGUENTO G 30 C 08-11-93 
029891 025 / G UNGUENTO G 900 C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30435 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030435 010 / G AD UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGHI Codice Specialità: 30597 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030597 013 / G UNGUENTO VASETTO 50 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FA.DEM Codice Specialità: 31046 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031046 016/G UNGUENTO TUBETTO 30 G ADULTI C 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialità: 32508 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032508 018/G UNGUENTO TUBO 30 G Cc 08-11-93 


BENZALCONIO CLORURO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 
Titolare AIC: GAMBAR Codice Specialità: 29661 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
02966Î 0Î6 / G SOLUZIONE 1% FLACONI 100 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BYNACREN Codice Specialità: 29692 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029692 0îî / G 1% FLACONI 100 ML Cc 08-11-93 
Titolare AIC: S@FAR Codice Specialità: 29715 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029715 012/G SOLUZIONE CONCCENTRATA 1% FLACONI 100 ML C 08-11-93 
029715 024 / G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONI 1000 ML C 08-11-93 
029715 036 / G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% BUSTE 20 ML Cc 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: GIOVANARDÌ 


030300 014 / G 
030300 026 / G 
030300 038 / G 


Titolare AIC: BGGSIINI 
030428 015 / G 


Titoiare AIC: FA-.DEUERI 
031047 018 / G 
031047 020 / G 


Titolare AIC: GLGEELLI 
031097 013 / G 
031097 025 / G 
031097 037 / G 


Titolare AIC: O.F.F. 
032404 016 / G 


Titolare AIC: EUGAL 
032487 011/G 


Titoiare AIC: GOG 
032664 017 /G 


N. AIC 


Titolare AIC: IGI 
030082 010 /G 
030082 022 / G 


Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO [ILANESE 


030188 015/G 


Titoiare AIC. O.F.P. 
032405 019/G 


N. AIC 


Titolare AIC: MNONTLEFARSAGCO 


029580 014 / G 


Titolare AIC: RABIUNFARZMA 


030608 018 / G 
030608 020 / G 


Titolare AIC: FISIORRMARMNA SRL 


031410 018/G 
031410 020 / G 


Titolare AIC: SERPERO 


031863 018 / G 
031863 020 / G 


Titolare AÎIC: ©.f.F. 
032406 011/G 
032406 023 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Contezidne 


Codice Specialità: 30300 
1% SOLUZIONE CONCENTRATA 200 ML 
1% SOLUZIONE CONCENTRATA 1000 ML 
1% SOLUZIONE CONCENTRATA 5000 ML 


Codice Specialità: 30428 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 100 ML 


Codice Specialità: 31047 
1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE 250 ML 
1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE1000 ML 


Codice Specialità: 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 100 ML 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 200 ML 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 1000 ML 


Codice Specialità: 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100ML 


Codice Specialità: 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 MIL 


31097 


32404 


32487 


32664 


BENZILE SUNZCATO 


Confezione 


Codice Specialità. 30082 
30 G UNGUENTO 20% 
100 G UNGUENTO 20% 


Codice Specialita: 30188 
UNGUENTO BARATTOLO 100 G 


Codice Specialità: 32405 
UNGUENTO 20% TUBO 100 G 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


Registrazione 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

Cc 08-11-93 

Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registrazione 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


Confezione 


Codice Specialità. 29580 
FIALA+ FIALA POLVERE STERILE IM 600000 UI 


Codice Specialità: 30608 
FIALA 600000 UI 
FIALA 1200000U1 


Codice Specialità. 31410 
1 FLACONE 600000 UI 
1 FLACONE 1200000 UI 


Codice Specialità: 31863 
1 FLACONE 600.000 U! + FIALA 2 ML 
1 FLACONE 1.200.000 VI + FIALA 4 ML 


Codice Specialità: 32406 
FLACONE 600000 U.l.+FIALA SOLVENTE 
FLACONE 1200000 U.I.+FIALA SOLVENTE 
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C 08-11-93 

G 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-71-93 

Fascia Data 
Rimborsabiltà SSN Registrazione 


A 


» 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


2425 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
2425 08-11-93 
2695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
2425 08-11-93 
2695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità?08-11-93 
2425 08-11-93 
2695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
2425 08-11-93 
2695 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


It re 


| "sù BENZILPENICILLINA POTASSICA 


Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione 
Titolare AIC' Q.EF.F. Codice Specialità: 032407 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032406 011/G 
032407 013 / G FLACONE 1000000 U.i.+FIALA SOLVENTE A 2585 08-11-93 
| na RENZOILE PEROSSIDO | 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione 
Titolare AIC. DYNASREN Codice Specialita: 296878 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029678 012 /G CREMA 5% 30 G C 08-11-93 
I BITAMETASONE DBIPROPIONATO | 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Riimborsanidità SSN Registrazione 
Titolare AIC: MEBDISGA Codice Specialità: 29986 Data prima registraziona speciatità: 08-11-93 
029986 039 / G 0,35% TUBO 30 G CREMA C 08-11-93 
029986 041 /G 0,05% TUBO 30 G UNGUENTO C 08-11-93 
Titolare AIC: FI Codice Specialità: 30083 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030083 012 / G 10 G CREMA 0,05% C 08-11-93 
030083 024 / G 10 G UNGUENTO 0,05% & 08-11-93 
030083 026 / G 30 G CREMA 0,05% C 08-11-93 
030083 048 / G 30 G UNGUENTO 0,05% C 08-11-93 
Titolare AIC: EGOBI Codice Specialità: 30258 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030258 014 / G CREMA 0,05% TUBO 30 G G 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPRARLI Codice Spec'alità: 30285 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030285 011/G CREMA 0,05% TUBO 30 G C 08-11-93 
030285 023 / G 0,05% +0,5% TUBO 30 G CREMA . C 08-17-93 
030285 035 / G 9,05% + 0,5% TUBO 30 GR UNGUENTO C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codrce Specialità. 30422 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030422 012/G CREMA 0,05% TUBO 30 G C 03-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENIGCA Codice Speciahta. 31280 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031280 011/G 0,05% TUBO 60 G CREMA C 08-11-93 


BETARBETASONEG DIPROPIONATO E NEOMNICINA SOLFATO 


Fascia Data 
N. AIG Conteziune Rimborsabistà SSN Registrazione 
Titolare AIC: BGRINE Codice Specialità: 29632 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029632 015/G 0,05%+0,5% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: MEDISGA Codice Specialità: 31364 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031364 0719/G 0,05% E 0,05% TUBO 30 G UNGUENTO C 08-11-93 
031364 021/G 0,95% E 0,05% TUBO 30 G CREMA C 08-11-93 
Titolare AIC. GOG Codice Specialità: 32665 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032665 010 / G 0,05%+0,5% UNGUENTO TUBC 30 G C 15-04-95 
0 BEFULLA | 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiutà SSN Registrazione 
Titolare AIC: DYNAGREGN Codice Specialhtà: 29703 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029703 016 / G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
029703 028 / G SACCHETTO 100 G G 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titoiare AIC: AFON 
029956 012 / G 
Titolare AIC. PARMA 3 
030565 016 / G 
030565 028 / G 
Titolare AIC: OLGGLLI 
031161 019/G 


031161 021/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 

Codice Specialità: 
TISANA G 100 

Codice Specialità: 
TISANA G 50 
TISANA G 100 

Codice Specialita. 
TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


29956 


30565 


31161 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


Registrazione 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


N. AIC 


Titolare AIC: MORIGI 
031612 017 /G 
031612 029 / G 
031612 031 /G 
031612 043 /G 
031612 056 /G 


N. AIC 


Titolare AIC: SELLA 
029784 016/G 
Titolare AIC: AFON 
029892 015/G 


Titotare AIC. FARMACOLOGICO MILANESE 


030189 017 /G 


Titolare AIC: GIOVAMARDI 


030301 016 / G 


Titolare AIC: BCOTS 
030323 012 / G 


Titolare AIC: GOLLALTO 
030364 018 / G 
030364 020 / G 
030364 032 / G 
030364 044 / G 


Titolare AIC: DORNINI 
030444 018 / G 


Titolare AiC: NOVA ARGENTIA 


030462 016 / G 


Titolare AIC: FARA 9 
030473 019 /G 


Titolare AIC: SALF 
030654 014 / G 
030654 026 / G 
030654 038 / G 
030654 040 / G 


Titolare AIC: MONICO 
030784 019/G 
030784 021 / G 


Confezione 


Codice Specialità. 


100 G 

250 G 

500 G 

1000 G 

50 COMPRESSE 500 MG 


31612 


BLU DI METILENE 


Confezione 


Codice Specialità. 


SOLUZIONE 1% FIALA 25 G 


Codice Specialità. 


SOLUZIONE 1% FIALA 25 ML 


SOLUZIONE 1% FLACONE 25 ML 


Codice Specialità 


SOLUZIONE 1% FLACONI 30 ML 


Codice Speciahtà 
1% FLACONE 25 ML 


Codice Specialità: 


50 MG 5 FIALES ML 

50 MG 10 FIALES ML 
100 MG 5 FIALE10 ML 
100 MG 10 FIALE10 ML 


Codice Specialità. 


SOLUZIONE 1% FIALA 20 ML 


SOLUZIONE 1% FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE 1% FLACONE 20 ML 


Codice Specialita: 


5 FIALE 5 ML 
50 FIALE 5 ML 
9 FIALE 10 ML 
50 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
5 FIALE 100 MG/10 ML 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


29784 


29892 


30189 


30301 


30323 


30364 


30444 


30462 


30473 


30654 


30784 


— 1044 — 


oeHezezeone 


Rimborsabilrtà SSN 


oHoeneze) 


Data 
Registrazione 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Conteziane 


Titolare AIC: SICINBUSTRIA LEM. 


031174 016/G 
031174 028/G 
031174 030/G 
031174 042 /G 
031174 055 / G 
031174 067 /G 


Titolare AIC. ZETA 
031306 018/G 


Titolare AIC: BIGRIGI 
031613 019/G 


Titolare AIC: IEMA 
‘031705 015/G 


Titolare AIC: RAPSINI 
031783 018/G 


Titolare AIC: SIFRA 
031925 071/G 
031925 023 / G 
031925 035 / G 
031925 047 / G 
031925 050 / G 
031925 062 /G 
031925 074 /G 
031925 086 / G 
031925 098 / G 
031925 100/G 
031925 112/G 
031925 124 / G 
031925 136 / G 
031925 148/G 
031925 151/G 
031925 163/G 
031925 175/G 
031925 187/G 
031925 199/G 
031925 201/G 
031925 213/G 
031925 225/G 
031925 237 /G 
031925 249/G 
031925 252/G 
031925 264 / G 
031925 276/G 
031925 288 /G 
031925 290/G 
031925 302 /G 
031925 314/G 
031925 326 / G 
031925 338 / G 
031925 340 / G 
031925 353 / G 
031925 365/G 
031925 377/G 
031925 389/G 
031925 391/G 
031925 403 /G 


5 FIALE 50 MG/5ML 

10 FIALE 50 MG/SML 
100 FIALE 50 MG/SML 

5 FIALE 100 MG/10 ML 
10 FIALE 100 MG/10 ML 
100 FIALE 190 MG/10 ML 


1% FLACONI 20 ML 


1% FLACONE 25 G 


1% FLACONE 25 G 


SOLUZIONE 1% FL 25 ML 


5OMG/SML 1 FIALA 5 ML 
50MG/5ML 2 FIALE 5 ML 
50MG/5ML 3 FIALE 5 ML 
50MG/S5ML 4 FIALE 5 ML 
SOMG/SML 6 FIALE 5 ML 
50MG/5ML 7 FIALE 5 ML 
50MG/S5ML 8 FIALE 5 ML 
50MG/SML 9 FIALE 5 ML 
SOMG/SML 10 FIALE 5 ML 
SOMG/5ML 1 FIALA 10 ML 
50MG/S5ML 2 FIALE 10 ML 
50MG/SML 3 FIALE 10 ML 
50MG/SML 4 FIALE 10 ML 
50MG/SML 5 FIALE 10 ML 
SOMG/SML 6 FIALE 10 ML 
SOMG/5ML 7 FIALE 10 ML 
50MG/S5ML 8 FIALE 10 ML 
50MG/SML 9 FIALE 10 ML 
5O0MG/5ML 10 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 1 FIALA 5 ML 
100 MG/10 ML 2 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 3 FIALE 5 ML 
100 MG/10 IV 4 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 5 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 6 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 7 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 8 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 9 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 10 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 1 FIALA 10 ML 
100 MG/10 ML 2 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 3 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 4 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 5 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 6 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 7 FIALE 10 ML 
50MG/5ML 5 FIALE 5 ML 

100 MG/10 ML 8 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 9 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


Codice Specialtta: 


100 G/10 ML 10 FIALE 10 ML 


31174 


31306 


31613 


31705 


31783 


31925 
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Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione 


POLO LO, 


O 


O000I00IVIVDIIVILIVIV0V0IV0I)00909090909090909990909909099990999900 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: 0.P.F. 
032408 015 / G 
032408 027 / G 

Titolare AIC: EUGAL 
032496 010 / G 


Titolare AIC: GOG 
032666 012/G 
032668 924 / G 
032666 036 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialita: 32408 


5 FIALE 50MG/SML 
5 FIALE 10C0MG/10ML 


Codice Specialità: 32496 
SOLUZIONE 1% FLACONE 25 G 


Codice Specialità: 32666 
5 FIALE 100 MG/1C ML 
5 FIALE 50 MG/5 ML 
SOLUZIONE 1% FLACONE 25 ML 


Rimporsabitita SSN 


OOoad 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
C8-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Î BROMOSULFOFTALEINA SODICA 


N. AIC 


Titolare AIC: CONIGO 


030785 012 /G 


Titolare AIC: SIERRA 
031926 013 /G 
031926 025 /G 
031926 037 / G 
031926 049 / G 
031926 052 / G 
031926 084 / G 
031926 076/G 
031926 088 //G 
031926 090 / G 
031926 102/G 


Titolare AIC: GOG 
032667 014/G 


Confezione 


Codice Specialità: 30785 
5 FIALE 500 MG/10 ML 


Codice Specialità: 31926 


500MG/10ML 1 FIALA 10 ML 
500MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
S00MG/1O0ML 3 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
500KG/10ML 5 FIALE 10 ML 
500NG/0ML 6 FIALE 10 ML 
S00MG/1OML 7 FIALE 10 ML 
500MG/10NL 8 FIALE 10 ML 
S00MG/10ML 9 FIALE 10 Mi 
500MG/10ML 10 FIALE 10 ML 


Codice Specialità. 32667 
5 FIALE 500 MG/10 ML 


Rimborsabilità SSN 


ozeloHozezozoezeKeze O 


O 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


| CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDBO | 


N. AIC 


Titolare AIC: AFO 
029893 017 /G 


Titolare AIC: IEF8 


030084 014 / G 
030084 026 / G 
030084 038 / G 


Titolare AIC: BGOTS 
030324 014 / G 


Titoiare AIC: GQG 
032668 016/G 


N. AIC 


Titolare AIC: GALENIGA SENESE 


029830 015 / G 
029830 027 / G 
029830 039 / G 
0298530 041 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29893 
30 COMPRESSE 500 + 150 MG 

Codice Specialità: 30084 
30 COMPRESSE 500 + 150 MG 
40 COMPRESSE 500+150 MG 
100 COMPRESSE 500+150 MG 

Codice Specialità: 30324 
30 COMPRESSE 150 MG 

Codice Specialità. 32668 
30 COMPRESSE 500 MG+ 150 VG 


CALCIO GLORURO 


Confezione 


Codice Speciai:tà: 29830 
FIALA 10 ML 0.5 MEO/ML 

FIALA 10 ML 1G/10 ML 

5 FIALE 0.5MEO/10ML 

5 FIALE 1G/10ML 


— 1046 — 


Rimborsabilita SSN 


OOO 


Rimborsabilita SSN 


V000O 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: SMEBISCA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità: 29987 


029987 017 /G 
029987 029 / G 


Titolare AIC. ANGELINI 


030013 015 / G 
030013 027 / G 


Titolare AIC: GOLLALTO 


030365 011 / G 
030365 023 / G 


Titolare AIC: SALE 


030656 019 / G 
030656 021 / G 
030656 033 / G 
030656 045 / G 
030656 058 / G 
030656 060 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030786 014 / G 
030786 026 / G 
030786 038 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030909 016 / G 
0309209 028 / G 
030909 030 / G 
030909 042 / G 
030909 055 / G 
030909 067 / G 
030909 079 / G 
030909 081 / G 
030909 093 / G 
030909 105 / G 


Titolare AIC: PRARRI 


031008 016 / G 
031008 028 / G 


Titolare AIC: BICINDUSTRIA LILLE. 


031133 010/G 
031133 022 / G 
031133 034 / G 
031133 046 / G 
031133 059 / G 
031133 061/ G 
031133 073/G 
031133 085 / G 
031133 097 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


031904 016 / G 
031904 028 / G 
031904 030 / G 
031904 042 / G 
031904 055 / G 
031904 067 / G 
031904 079/G 
031904 081 / G 
031904 093 / G 
031904 105 / G 
031904 117 /G 
031904 129 / G 
031904 131 / G 
031904 143 / G 
031904 156 / G 
031904 168 / G 
031904 170/G 


10 FIALE 500 KG/10 ML 
10 FIALE 1 G/10 ML 


Codice Specialità: 30013 


5 FIALE? G/10 ML 
10 FIALE 1 G/10 ML 


Codice Specialità: 30365 


5 FIALE1 G/10 MIL 
10 FIALE 1 G/10 ML 


Codice Specialità: 30656 


5 FIALE 10 ML 500 MG 

50 FIALE 10 ML 500 MG 

5 FIALE 10 ML 1 G 

100 FIALE 10 NL 1 G 

0,5 MEQO/ML 5 FIALE10 ML 
0,5 MEO/ML 50 FIALE10 ML 


Codice Specialità: 30786 


5 FIALE 1 G/10 ML 
5 FIALE 500 MG/10 ML 
0,5 MEO/ML 5 FIALE 10 ML 


Codice Specialità. 30909 


FIALA 500 MG/ 10 NL 10 ML 
FIALA 1000 MG/ 10 ML 10 ML 
5 FIALE 500K6/10 ML 10 MIL 
10 FIALE 500KG/10ML 10 ML 
50 FIALE 500K:G/10 ML 10 ML 
100 FIALE 5006/10 ML 10 ML 
5 FIALE 1000KG/10ML 10 ML 
10 FIALE 1000KG/10 ML 10 ML 
50 FIALE 1000MG/10 ML 10 ML 
100 FIALE 1000MG/10ML 10 ML 


Codice Specialità. 31008 


5 FIALE 500 KG/10 ML 
5 FIALE 1G/10 ML 


Codice Specialità. 31133 


0,5MEO/ML 5 FIALE 10 MIL 
0,5MIEO/MIL 10 FIALE 10 ML 
0,5MEO/ML 100 FIALE 10 ML 
5 FIALE 16/10 ML 

10 FIALE 1G/10 ML 

100 FIALE 16/10 ML 

5 FIALE 500 MG/10 ML 

10 FIALE 500 MG/10 ML 
100 FIALE 500 MG/10 Mi 


Codice Specialità: 31904 


0,5 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 1 FIALA 10 ML 
500MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 5 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 6 FIALE 10 NL 
500MG/10NViL 7 FIALE 10 ML 
SO00MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
500MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
500M6/10ML 10 FIALE 10 ML 
1G/10ML 1 FIALA 10 ML 
1G/10ML 2 FIALE 10 ML 
1G/10ML 3 FIALE 10 ML 
1G/10NL 4 FIALE 10 ML 
1G/10NML 5 FIALE 10 ML 
1G/10ML 6 FIALE 10 ML 
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Rimborsabilita SSN 


eHe 
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Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.105 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.105 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.105 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 


L 3105 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.105 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 


L 3.105 


08-11-93 
08-17-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-î1-93 
08-11-93 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-17-93 
08-î7-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-77-93 
03-11-93 
08-77-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31904 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031904 182 / G 1G/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031904 194 / G 1G/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031904 206 / G 1G/10ML 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031904 218/G 1G/10ML 9 FIALE 10 NL C 08-11-93 
031904 220 / G 0,5 MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: OFF. Codice Specialità: 32409 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032409 017 /G 5 FIALE 500MVG/10ML A L. 3.105 08-11-93 
032409 029 / G 5 FIALE 1G/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: G@G Codice Specialità: 32669 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032669 018 / G 5 FIALE 1G/10ML C 08-11-93 
032669 020 / G 5 FIALE 500MG/10ML A L. 3.105 08-11-93 


CALGIO E MAGNESIO CLORURO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: GALENIGA SENESE Codice Specialità: 29831 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029831 017 /G FIALA 10 ML 1 MEQ/10 ML C 08-11-93 
029831 029 / G 5 FIALE 10MEOQ/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: AN@GERINEII Codice Specialità: 30016 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030016 012/G 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030016 024 / G 10 FIALE10 MIL C 08-11-93 


Titolare AIC: DICFPFE MESITAL 


Codice Specialità: 30910 


Data-*prima registrazione specialità: 08-11-93 


030910 018 / G 1MEO/ML FIALA 1 NL C 08-17-93 
030910 020 / G 1MEO/ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
030910 032 / G 1MEO/NIL FIALA 5 ML C 08-11-93 
030910 044 / G 1MEC/NIL FIALA 10 ML C 08-Îî-93 
030910 057 / G 1MEO/ML FIALA 20 ML C 08-11-93 
030910 069 / G 5 FIALE 1MEQ/1ML 1 NL C 08-11-93 
030910 071 /G 10 FIALE 1MEQ/1ML 1 ML C 08-11-93 
030910 083 / G 100 FIALE 1MEO/1ML 1 ML C 08-11-93 
030910 095 / G 50 FIALE 1MEO/1ML 1 ML C 08-11-93 
030910 107 /G 5 FIALE 1MEO/ML 2 MIL C 08-11-93 
030910 119/G 10 FIALE IMEO/ML 2 NL C 08-17-93 
030910 121 / G 50 FIALE 1MEO/ML 2 ML C 08-11-93 
030910 133 / G 100 FIALE 1MEO/ML 2 ML C 08-11-93 
030910 145/G 5 FIALE 1MEO/ML 5 ML C 08-11-93 
030910 158/G 10 FIALE 1MEO/ML 5 ML C 08-11-93 
030910 160/G 50 FIALE 1MEO/Mi 5 ML C 08-11-93 
030910 172/G 100 FIALE 1MEO/ML 5 ML C 08-11-93 
030910 184 / G 5 FIALE 1MEO/ML 10 NL C 08-11-93 
030910 196 / G 10 FIALE 1IMEO/ML 10 ML C 08-11-93 
030910 208 / G 50 FIALE 1MEO/ML 10 ML C 08-11-93 
030910 210/G 100 FIALE 1MEO/ML 10 ML C 08-11-93 
030910 222 / G 5 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 
030910 234 / G 10 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 
030910 246 / G 50 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 
030910 259/G 100 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: BIFIENDUSTRIA L-089s 


Codice Specialità: 31134 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031134 012 /G 1MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031134 024 / G 1MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031134 036 / G 1MEC/ML 100 FIALE 10 VIL C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31905 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031905 019 / G 1 MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031905 021 / G 1 MEC/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32670 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032670 010/G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CALCIO EDETATO BISODICO 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


N. AIC Rimborsabilità SSN 


Confezione 


Titolare AIC: ANGELINI 


Codice Specialità 


: 30014 


Data prima registrazione specialità: 08-11-99 


030014 017 /G 5 FIALE1 G/10 ML C 08-11-93 
030014 029 / G 10 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 30657 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030657 011/G 5 FIALE 10 ML 10% C 08-11-93 
030657 023 / G 50 FIALE 10 ML 10% C 08-11-93 
Titolare AIC: MONI66 Codice Specialità: 30787 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030787 016 /G 5 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOINBUSTRIA L.1.M. Codice Specialità: 31176 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031176 011/G 5 FIALE 16/10 ML C 08-11-93 
031776 023/G 10 FIALE 16/10 ML C 08-11-93 
031î76 035/G 100 FIALE 16/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SEFRA Codice Specialità: 31927 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031927 015/G 1G/10ML 1 FIALA 10 ML C 08-11-93 
031927 027 /G 1G/10ML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 039 / G 1G/10ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 041 /G 1G/10ML 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 054 /G 16/10ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 066 / G 1G/10ML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 078/G 1G/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 080 / G 1G/10ML 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031927 092 /G 1G/10NVL 9 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031927 104 / G 1G/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32671 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032671 012/G 5 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 


CALCIO ELUCONATO 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: GGNA 


Codice Specialita 


: 29736 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 


029736 016/G 5 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29832 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029832 019/G 10% FIALA10 ML C 08-11-93 
029832 021 / G 10% FIALA 5 ML C 08-11-93 
029832 033 / G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
029832 045 /G 10% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELINI! Codice Specialità: 30015 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030015 010/G 5 FIALE1 G/10 ML Cc 08-11-93 
030015 022 / G 10 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialità: 30053 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030053 019/G 5 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
030053 021 / G 50 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
030053 033 / G 100 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: COLLALTO Codice Specialità: 30367 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
030367 015/G 5 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
030367 027 /G 10 FIALE1000 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: RADIUMFARMA Codiee Specialità: 30611 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
030611 014/G 500 MG/5 ML 5 FIALE C 08-11-93 
030611 026 / G 1000 MG/10 ML 5 FIALE C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 30658 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030658 013 / G 5 FIALE 5 ML 10% C 08-11-93 
030658 025 / G 50 FIALE 5 ML 10% C 08-11-93 
030658 037 / G 5 FIALE 10 ML 10% C 08-11-93 
030858 049 / G 100 FIALE 10 ML 10% C 08-17-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titotare AIC: MONIGO 
030788 018/G 
030788 020 / G 
030788 032 / G 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
5 FIALE 1000 MG/10 ML 
10 FIALE 1000 MG/10 ML 


Titolare AIC: DICFEL DODIrAL 


03091717 010 / G 
030911 022 / G 
030917 034 / G 
0309717 046 / G 
0309117 059 / G 
030911 061 / G 
030911 073 / G 
0309717 085 / G 
030977 097 / G 
030917 109 / G 
030911 111 / G 
0309177 123 / G 
0309717 135 / G 
030977 147 / G 
0309171 150 / G 
0309717 162 / G 
03091Î 174 /G 
030911 186 / G 
030917 198 / G 
030977 200 / G 
0309717 212 / G 
030911 224 / G 
03091Î 236 / G 
030977 248 / G 
0309717 25Î / G 


10% FIALA 1 ML 
10% FIALA 2 ML 
10% FIALA 5 ML 
10% FIALA 10 ML 
10% FIALA 20 MIL 
105% 5 FIALE 1MIL 
10% 10 FIALE 1 ML 
10% 50 FIALE 1 ML 
10% 100 FIALE 1 ML 
10% 5 FIALE 2ML 
10% 10 FIALE 2 ML 
10% 50 FIALE 2 ML 
10% 100 FIALE 2 ML 
10% 5 FIALE 5 ML 
10% 10 FIALE 5 ML 
10% 50 FIALE 5 ML 
10% 100 FIALE 5 ML 
10% 5 FIALE 10 ML 
105% 10 FIALE 10 ML 
105 50 FIALE 10 ML 
105% 100 FIALE 10 ML 
10% 5 FIALE 20 ML 
10% 10 FIALE 20 ML 
10% 50 FIALE 20 ML 
16% 100 FIALE 20 ML 


Titolare AIC: DIOINCUSTRIA Lhlla 


031177 0î13/G 
031177 025/G 
031177 037 /G 
0371177 049/G 
031177 052 / G 
031177 064 / G 


5 FIALE 500 MG/SML 

10 FIALE 500 MG/SML 
100 FIALE 500 MG/SML 

5 FIALE 1000 MG/10 ML 
10 FIALE 1000 MG/10 ML 
100 FIALE 1000 VIG/10 ML 


Titolare AiC: FISIORNHARMA S.Rb 


031411 010/G 
0314117 022 / G 


Titolare AIC. SCRPEGNO 


031860 0712 /G 
031860 024 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


037928 017 / G 
031928 029 / G 
031928 031 / G 
031928 043 / G 
031928 056 / G 
031928 068 / G 
031928 070/G 
031928 082 / G 
031928 094 / G 
037928 106 / G 
037928 11718/G 
031928 120 / G 
031928 132 / G 
031928 144 / G 
031928 157 /G 
031928 169 / G 
031928 171/G 
037928 183 / G 
037928 195 / G 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
5 FIALE 1000 MG/10 ML 


5 FIALE 500 MG/SML 
5 FIALE 1000 MG/10 ML 


500MG/SNIL 1 FIALA 5 ML 
500MG/SML 2 FIALE 5 ML 
500MG/SML 3 FIALE 5 ML 
500MG/SML 4 FIALE 5 MIL 
900MG/SML 5 FIALE 5 ML 
500MG/SML 6 FIALE 5 ML 
500MG/SML 7 FIALE 5 ML 
500MG/S5ML 8 FIALE 5 ML 
500MG/SML 9 FIALE 5 ML 
500MG/SML 10 FIALE S ML 
SCOMG/SML 1 FIALA 10 ML 
500MG/SML 2 FIALE 10 ML 
500MG/SML 3 FIALE 10 ML 
500MG/SML 4 FIALE 10 ML 
500MG/SML 5 FIALE 10 ML 
S00MG/SML 6 FIALE 10 ML 
500MG/SML 7 FIALE 10 ML 
S0OMG/SML 8 FIALE 10 ML 
S00MG/SMI 9 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 30788 


Codice Specialità, 30911 


Codice Specialità: 31177 


Codice Specialità: 31411 


Codice Specialità: 31860 


Codice Specialità: 31928 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIG 


Titciate AIC: SIFRA 
031928 207 /G 
031928 219/G 
031928 221/G 
031928 233 / G 
031928 245 /G 
031228 258 /G 
021928 260 /G 
031928 272/G 
031928 284 / G 
031928 296 /G 
031928 308 / G 
031928 310/G 
031928 322 / G 
031928 334 / G 
931928 346 / G 
031928 359 / G 
031928 361 /G 
031928 373/G 
031928 385 / G 
031928 397 /G 
031928 409 / G 


Titolare AIC: 0.F.P. 
032410 019 / G 
032410 021 /G 


Titolare AIC: GOE 
032672 014/G 
032672 026 / G 


| GALCIO MAGNESIO CcLORURO 


N. AIC 


Titolare AIC: GOLLALTO 
030366 013 / G 
030366 025 / G 


Titolare AIC: MONICS 
030789 010 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: DYNAGREN 


029679 014 / G 


Titolare AIC: AFOR 
029894 019 / G 


N AIC 


Titolare AIC: DYMACRES 


029689 015 / G 
029689 027 / G 
029689 039 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


S00MG/SML 10 FIALE 10 ML 
1000MG/10ML 1 FIALA 5 ML 
1000MG/10ML 2 FIALE 5 ML 
1000NG/10ML 3 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 4 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 5 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 6 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 7 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 8 FIALE 5 ML 
1000MG6/10ML 9 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 10 FIALE 5 ML 
1000MG/10ML 1 FIALA 10 ML 
1000NG/10ML 2 FIALE 10 ML 
1000VG/10ML 3 FIALE 10 Mi 
1000MG/1OML 4 FIALE 10 ML 
1000MG/10ML S FIALE 10 ML 
1090MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
1000MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML 


Codice Specialita: 31928 


1000KG/10ML 10 FIALE 10 IL 


9 FIALE 500MG/SMIL 
5 FIALE 1000MG/10ML 


5 FIALE 1000 MG/10 ML 
5 FIALE 509 MG/S ML 


Confezione 


1 MEO/Mt 5 FIALE10 ML 
1 MEO/ ML 10 FiALE1O ML 


5 FIALE î0 ML 


Confezione 


CREMA 105 30 G 


CREMA 10% 30 G 


Confezione 


ELISIR 10% FLACONI 200 G 
TISANA 20 FILTRI 5 G 
1 SACCHETTO 100 G 


Codice Specialità: 32410 


Codiza Specialità: 32672 


Codice Specialità: 30366 


Codice Specialità: 30789 


CALENDULA 


Codice Specialità: 29679 


Codice Specialità: 29894 


GAROMNILLA 


Codice Specialità: 29689 


— 105ì1 — 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00O0GI00I0cd0NV0NIVIVIVVIVVIAV0VO 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


OOo 


08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-17-93 


la ii 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 
C 


08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


08-11-93 


e e 


lirici 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 


08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 


Fascia 


Rimborsabilità SSN 


08-71-93 


Data 
Ragistrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 
C 
C 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 

N AIC Contezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: AFORA Codice Specialita. 29957 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029957 014/G TISANA G 100 G 08-11-93 

Titolare AIC: PARBSA 2 Codice Specialita: 30566 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030566 018/G TISANA G 50 C 08-11-93 
030566 020 / G TISANA G 100 C 08-11-93 

Titolare AIC: OLEELLI Codice Specialita: 31162 Data prima registrazione specialità: 08-11-03 
031162 0171 /G TISANA 50 G C 08-11-93 
031162 023 /G TISANA 100 G C 08-11-93 


CANFORA 


N AIC Confezione 


Titolare AIC: OGNA 


029737 018/G 
029737 020/G 


Titolare AIC: SELLA 
029785 019/G 
029785 021/G 
029785 033 /G 
029785 045/G 


Titolare AIC: AFOEI 


029895 0712 / G 
029895 024 / G 
029895 036 / G 


Codice Specialità: 29737 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 

Codice Specialità: 29785 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 29895 

SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 1000 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 100 

029895 048 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 1000 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO BILANESE Codice Specialita: 30190 

030120 019/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 

030190 021 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
Titolare AIC: GIOVANARDI Codice Specialità 30302 

030302 018 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 


Titolare AIC. BCOTS Codice Specialità: 30325 
030325 017 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE100 G 
030325 029 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 

Titolare AIC: NOVA ARGENTVIA Codice Specialità 30465 
030465 013 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
030465 025 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
030465 037 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
030465 049 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 G 

Titolare AIC: FARRMA 3 Codice Specialità: 30475 
030475 014/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
030475 026 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 

Titolare AIC: OTTOLONGRI Codice Specialità. 30599 
030599 017 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
030599 029 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
030599 031 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
030599 043 / G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 


Titolare AIC: FARVE Codice Specialità: 31013 
031013 016 / G SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100 G 
031013 028 / G SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE1000 ML 
Titolare AiC: FA.SERI Codice Specialità: 31060 
031060 015/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
031060 027 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: FARMACO Codice Specialità: 31062 


031062 019 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
031062 021 / G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


ogezeZo 


OO 


O00O00O0 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC: OLSELLI 


031098 015/G 
031098 027 / G 
031098 039 / G 
031098 041 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031309 014 / G 
031309 026 / G 
031309 038 / G 
031309 040 / G 


Titolare AIC. MIORIGI 


031615 014/G 
031615 026 / G 
031615 038 / G 
031615 040 / G 
031615 053/G 


Titolare AIC. HEMA 
031707 019/G 
031707 021/G 
031707 033 /G 


Titolare AIC. RAPSIRI 


031784 010/G 
031784 022 / G 
031784 034 / G 
031784 046 / G 


Titolare AIC. LACHIFAREIA 


031890 015/G 
031890 027 / G 


Titolare AIC: EUGAL 


032497 012 / G 
032497 024 / G 


Titolare AIC: G0C 
032673 016/G 
032673 028/G 


Confezione 


Codice Speciai:ta: 31098 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE1000 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita. 31309 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1.000 ML 


Codice Specialita' 31615 
CREMA TUBO 30 G 
SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100ML 
SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 1 LT 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1 LT 


Codice Specialità: 31707 
CREMA TUBO 30 G 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 GR 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1 LT 


Codice Spéècialità: 31784 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita' 31890 
10% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 100 ML 
10% SOLUZIONE OLEOSA FLACONE 100 ML 


Codice Specialita' 32497 
SOLUZIONE ALCOLICA 10% FLACONE 50G 
SOLUZIONE ALCOLICA 10% FLACONE 100G 


Codice Specialità. 32673 
SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 


Rimborsabiliia SSN 


OOO oHozezene: O0 000 eHozoene; 


OO OO O0o0o0dO 


OO 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione special:tà: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


CANFORATA 


N. AIC 


Titolare AIC. EUGAL 


032507 016/G 


Confezione 


Codice Specialita. 32507 
CREMA TUBO 30 G 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CANFOSALICILICA 


N. AIC 


Titolare AIC: GGNA 
029738 010/G 


Titolare AIC: SELLA 
029786 0Î11/G 
029786 023 / G 
029786 035 / G 


Conter:cne 
Codice Specialità: 29738 
CREMA TUBO 30 G 


Codice Specialità: 29786 
CREMA TUBO 30 G 
CREMA VASO 1000 G 
CREMA VASO 500 G 
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Rimborsabilità SSN 


oNoze 


Fascia Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione spectalità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazicne (*) 
Titolare AIC: DOMINI Codice Specialità: 30436 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
030436 012 / G CREMA TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARA 3 Codice Speciralita: 30477 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030477 018/G CREMA TUBO 30 G C 08-11-93 


| CARBONE COMPOSTO Î 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BYWNAGREN Codice Specialita. 29665 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029665 015 / G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: AFGRI Codice Specialità: 29896 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029896 014 / G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: FPARRMAGCOLOGICO RILANESE Codice Specialita: 30191 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030191 011/G 30 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità. 30326 Data prima registrazinne specialità: 08-11-5535 
030325 019/G 29 COMPRESSE C 08-11 93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Snecialita: 30467 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030467 017 / G 20 CO-PRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: FARISA 8 Codice Specialità: 30478 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030478 010 / G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGHRI Codice Specialità: 30602 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030602 015 / G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 31311 Data prima regisirazione specialità: 08-17-93 
‘0371311 018/G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
Titolare AIC. MORIGI Codice Specialità: 31616 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031616 016 / G 20 COMPRESSE C ‘08-11-93 
Titolare AIC: BUENA Codice Specialità: 31708 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031708 011 / G 20 COMPRESSE C 08-11-93 
ai CARBOSSIPOLIMETILENE © e | 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione {") 
Titolare AIC: BORINI Codice Specialità: 30431 Data prima registrazione specialità: 09-11-93 
030431 011/G GEL BASE 30 G C 08-11-93 
030431 023 / G CREMA BASE 30 G C 08-11-93 
BASA RA. 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: AFOCI Codice Specialità: 29897 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029897 016/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 0FI Codice Specialita: 30085 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030085 017 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30192 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030192 013 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CEFALEXINA _ 


N AIC 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


029573 019/ G 
029573 021 / G 
029573 033 / G 


Titolare AIC: LEFEPHARRMA 


030143 010/G 
030143 022 / G 
030143 034 / G 


Titolare AIC: O.F.F. 


032411 017 / G 
032411 023 / G 
032411 035 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29573 
SOSPENSIONE 5% FLACONE 100 ML 

8 CAPSULE 500 MG 

12 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialita: 30143 
12 CAPSULE 250 MG 
8 CAPSULE 500 MG 
SCIROPPO 5% FLACONE100 ML 


Codice Specialità. 32411 


12 CAPSULE 250 MG 
8 CAPSULE 500 MG 
SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabitita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


A 7490 08-11-93 

A 6010 08-11-93 

A 5190 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A 5190 08-11-93 

A 6010 08-11-93 

A 7490 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A 5190 08-11-93 

A 6010 08-11-93 

A 7490 08-1î-93 


CEFALOTINA SODICA 


N. AIC 


Titoiare AIC: MORTEFARFIACO 


029593 011/G 


Titolare AIC: BADIURFARRNA 


030612 016 / G 


Titolare AIC: FISIlOPRARMNMA S.RL 


031412 012/G 


Titoiare AIC. SERPERO 
031868 019 /G 


Titolare AIC: O.F.F. 
032412 013/G 


N. AIC 


Titolare AIC: DYNACREN 


029704 018/G 
029704 020 / G 
Titolare AIC: FAREHA 3 
030567 010/G 
030567 022 / G 
Titolare AIC: OLGELLI 
031163 013/G 
031163 025 / G 
Titolare AIC: AFOE) 

031235 017 /G 


N. AIC 


Titolare AIC: BONINI 


030432 013/G. 
030432 025 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29593 
FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE 


Codice Specialità: 30612 
FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE 


Codice Specialità: 31412 
FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE 


Codice Specialità. 31868 
FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE 4 VIL 


Codice Specialità: 32412 
FLACONE 1 G+FIALA SOLVENTE 


CENTAUREA 


Confezione 


Codice Specialità: 29704 
TISANA 20 FILTRI 5 G 


SACCHETTO 100 G 

Codice Specialità: 30567 
TISANA G 50 
TISANA G 100 

Codice Specialità. 31163 
TISANA 50 G 
TISANA 100 G 

Codice Specialità: 31235 
TISANA G 100 

GETOMACROGOL 

Confezione 


Codice Specialità: 30432 


CREMA BASE 30 G 
CREMA BASE GRASSA 30 G 
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Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 4.735 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
A L 4.735 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 4.735 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


A L. 4.735 08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
A L. 4.735 08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsatilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 


C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-17-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-17-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

Fascia Data 
Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


OO 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CER e e n ceco. o nn reo 


| CETRIMIDE 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SOFAR 


029716 014/G 
029716 026 / G 
029716 038 / G 


Titolare AIC: G.t.F. 
032413 015/G 


Titolare AIC: 606 
032675 011/G 


Codice Specialità: 29716 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% 10 BUSTE 20 ML 


Codice Specialità: 52413 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 ML 


Codice Specialità: 32675 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 MIL 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-1î7-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


CHINIBINA SOLFATO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: BORIEI 
030397 018/G 


Codice Specialità: 30397 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 


CHINIDINA SOLFATO EUGAL | ni 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 32490 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
FLACONE 20 COMPRESSE 200 MG C 08-17-93 


Titolare AiC: GUGAL 
032490 0i7 / G 


CRHRININA CLORIBRATO 


Fascia Data 


N AIC 


Titolare AIC: MONTEFAREKACO 


029581 016/G 


Titolare AiC: GALGRIGA SGNESE 


029833 011 /G 
029833 023 / G 


Titolare AIC: RCBISCGA 


029988 019 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29581 
10 FIALE 500 MG/2 ML 


Codice Specialità: 29833 
FIALA 2 ML 500 MG/2 ML 
5 FIALE 500MG/2ML 


Codice Specialità: 29988 
10 FIALE 500 MG/2 ML 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialità: 30054 


030054 011 /G 
030054 023 / G 
030054 035 / G 


Titolare AIC: RABIUMPARESA 


030620 013 / G 


Titolare AIC: SALE 
030659 015 / G 
030659 027 / G 

Titolare AIC: ISI 
030832 012 / G 
030832 024 / G 


10 FIALE 500 MG/2 ML 
50 FIALE 500 MG/2 ML 
100 FIALE 500 MG/2 ML 


Codice Specialità: 30620 
10 FIALE 500 MG/2 ML 


Codice Specialità: 30659 
10 FIALE 2 ML 500 MG 
50 FIALE 2 ML 500 MG 


Codice Specialità: 30832 
10 FIALE 500 VIG/2 ML 
50 FIALE 500 MG/2 ML 
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Rimborsabilita SSN 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-1î-93 
08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


—etoe*Èrrr——— "ec ____PT rrPP——————m7—12_1__È_m11nm_nn=2oomr————_—____—_1nanm"z"%pvupmrpROnm—12p»e___TTT@@É_ zz 


N. AIC 


Titolare AIC: PHARM 
031009 018/G 


Titolare AIiC: FISIOPHARMA S.R.L. 


031413 014/G 


Titoiare AIC: SIFRA 
031929 019/G 
031929 021 /G 
031929 033 /G 
031929 045 /G 
031929 058 / G 
031929 060/G 
031929 072/G 
031929 084 / G 
031929 096 / G 
031929 108/G 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032414 017 /G 


Titolare AIC: COC 
032676 013 /G 


Confezione 


Codice Specialita: 31009 
10 FIALE 500 MG/2 ML 


Codice Specialità. 31413 
10 FIALE 500 MG/2 ML 


Codice Specialita: 31929 
500MG/2ML 1 FIALA 2 ML 
500MG/2ML 2 FIALE 2 ML 
500MG/2ML 3 FIALE 2 ML 
900MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
500MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
500MG/2ML 6 FIALE 2 ML 
500MG/2ML 7 FIALE 2 ML 
500MG6/2ML 8 FIALE 2 ML 
500MG/2ML 9 FIALE 2 NL 
500MG/2ML 10 FIALE 2 ML 


Codice Specialità: 32414 
10 FIALE 500MG/2ML 


Codice Specialità: 32676 
FIALA 500 MG/2 ML 


Rimborsabilita SSN 


eHoNoHozezozezezeze: O 


O 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CHININA SOLFATO 


N. AIG 


Titolare AIC: OGNA 
029739 012/G 


Titolare AIC: AFOM 
029898 018/G 


Titolare AIC: ÎF3 
030086 019 / G 
030086 021 / G 
030086 033 / G 
030086 045 / G 


Titolare AiC: LIFEPHARMA 


030144 072 / G 


Titolare AIC: BOOTS 
030327 011/G 


Titolare AIC: NOYA ARGENTIA 


030470 013 / G 


Titolare AIC: FARMA 3 


030479 012/G 


Titolare AIC: OTTOLENGHRI 


030604 019 / G 


Titolare AIC: S$Sì 
030833 014 / G 
030833 026 / G 


Titoiare AIC: ASSOGALENICA 


031281 013 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031313 012/G 


Titoiare AIC: MORIGI 


031618 010 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 29739 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Codice Specialità: 29898 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Codice Specialita: 30086 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 

Codice Specialità: 30144 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Codice Specialità: 30327 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
Codice Specialita: 30470 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialità: 30479 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialità: 30604 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialita: 30833 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
Codice Specialità: 31281 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialità: 31313 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialità. 31618 
20 COMPRESSE 250 MG 
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Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


NO AIC 


Titoiare AIC: SERIA 
031710 015/G 


Titolare AIC: O.F.F. 
032415 010/G 


Titolare AIC: GOG 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Conteziene 


Codice Specialità 31710 
20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialita: 32415 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250MG 


Codice Specialita: 32677 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CITROMAGNESIACA LIKONATA 


N. AIC 


Titolare AIC: SELLA 
029803 018 / G 
029803 020 / G 
029803 032 / G 
029803 044 / G 


Titolare AIC AFORI 
029923 012/G 
029923 024 / G 
029923 036 / G 


Titolare AIC: SARBTAS 
029978 018/G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030225 015/G 
030225 027 / G 


Titolare AIC: BOOTS 
030342 012/G 
030342 024 / G 


Titolare AIC: FARBIA 3 
0305117 0î12/G 
030511 024 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030541 015/G 
030541 027 / G 


Titolare AIC: FARVE 
031014 018/G 
031014 020 //G 


Titolare AIC: FARNED 
031074 014/G 
031074 026/G 


Titolare AIC: OLEBLLI 
031146 018/G 


Titolare AIC: XETA 
031337 013 /G 


Titolare AIC: RIORIGI 
031639 014/G 

Titolare AiC: iEBAAR 
031729 015/G 


Confezione 


Codice Specialità: 29803 
POLVERE 30 G 
POLVERE BUSTINE 30 G 
4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO LIMONE 
4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO ARANCIO 


Codice Specralita: 29923 
POLVERE 100 G 
4 COMPRESSE ARANCIO 
4 COMPRESSE LIMONE 


Codice Specialità: 29978 
POLVERE 27 G 


Codice Specialità. 30225 
4 COMPRESSE ARANCIA 
4 COMPRESSE LIMONE 


Codice Specialità. 30342 
4 COMPRESSE AROMA LIMONE 
4 COMPRESSE AROMA ARANCIO 


Codice Specialita: 30511 
4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 ARANCIA 
4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 LIMONE 


Codice Specialità: 30541 
4 COMPRESSE LIMONE 10 G 
4 COMPRESSE ARANCIO 10 G 


Codice Specialità: 31014 
VASETTO 4 COMPRESSE 10 G 
50 VASETTI 4 COMPRESSE 


Codice Specialità. 31074 
GUSTO ARANCIA 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 
GUSTO LIMONE 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 


Codice Specialità: 31146 
POLVERE 40 G 


Codice Specialità: 31337 


4 COMPRESSE 

Codice Specialità: 31639 
2 BUSTE 20 G 

Codice Specialità: 31729 
2 BUSTE 20 G 
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Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-Î1-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CLORAMFENICOLO 


N. AIC 


Titolare AIC. MEDISCA 
029989 0C11/G- 


Titolare AIC: LIFEPHARAA 


030145 015/G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


039193 015/G 


Titolare AIC: BELTAPRARM 


030279 018/G 


Titoiare AIC. RABEIUMFARMA 


030622 017 / G 


Titolare AIC. ISI 
030834 016/G 
030834 028 / G 


Titolare AIC. INTES 
030966 016/G 
030966 028 / G 


Titolare AIC: MIONTEFARMACO 


031245 018/G 


Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 


031414 016 / G 


Titolare AIC. 6.F.F. 
032416 012/G 


Titolare AIC. E0€ 
032678 017 /G 
032678 029 /G 


Confezione 


Codice Specialità: 
12 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialita 
12 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialita: 
SCIROPPO 2,5% 100 ML 


Codice Specialita. 
12 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità: 
FIALA 1 G 


Codice Specialità: 
12 CAPSULE 250 MG 
1000 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità: 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
1% POMATA OFTALMICA 5 G 


Codice Specialita: 


8 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità: 
1 FLACONE 1 G 


Codice Specialità: 
12 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità: 
SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML 
12 CAPSULE 250 MG 


29989 


30145 


30193 


30279 


30622 


30834 


30966 


31245 


31414 


32416 


32678 


Rimborsabilita SSN 


A 


O D» 


eo 


P_O 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 2.745 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
I. 2.745 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 2745 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 3015 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 2.745 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 3.015 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.745 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
L 2745 08-11-93 


CLORAMFENICOLO PALMITATO | 


N. AIC 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030146 017 /G 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


030292 015 / G 


Titolare AIC: 0.F.E. 
032417 014/G 


Confezione 
Codice Specialità: 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 
SCIROPPO 2,5% 100 ML 


Codice Specialità. 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


30146 


30292 


32417 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 3490 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 3.490 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 3.490 08-11-93 


CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 


N. AIC 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


029587 021/G 


Titolare AIC: PHARM 


031010 010/G 


Titolare AIC: MEDISCA 


031365 012 / G 


Confezione 


1 FLACONE 1 G+1 FIALA SOLVENT 


Codice Specialità: 31010 


1 FLACONE 1 G+1 FIALA SOLVENT 


Codice Specialità: 31365 


1000 MG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE 


Codice Speciahtà. 


29587 
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Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 3.015 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 3.015 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NO AIC 


Titolare AIC. SERPERO 


031867 017 /G 


Titolare AIC: 6.F.F. 
032418 016/G 


N AIC 


Titolare AIC: MORIGI 


032524 011/G 


Titolare AIC: MONTEFARERACO 


029600 018 / G 


Titolare AIC: MEBISCA 


029990 013 / G 


Titolare AIC: FARFIACOLOGICO RILANESE 


030194 017 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030471 015/G 
030471 027 / G 
030471 039 / G 
030471 041 / G 


Titolare AIC: O.GF.E. 
032419 018/G 


Titolare AIC: GOG 
032679 019/G 


Confezigne 


Codice Specialità. 31867 
1 FLACONE 1 G+1 FIALA SOLVENTE 10 ML 


Codice Specialita: 32418 
FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


CLORDIAZEPEROSSIDO CLORIDRATO 


Confezione 


Codice Specialità: 32524 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


Codice Specialità: 29600 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 VG 


Codice Specialità 29990 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


Codice Specialta: 30194 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


Codice Specialità: 30471 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


Codice Specialità: 32419 
20 COMPRESSE 20 MG 


Codice Specialità. 32679 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


Rimborsabilita SSN 


oNezene: 


L 3015 08-11-93 
Data prima registrazioné specialità: 08-11-93 
L 3.015 08-11-93 
Fascia Data 


Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CLOREXIDINA GLUCONATO 


N. AIC 


Titolare AIC: OYNAGCREN 


029694 015 / G 


Titolare AIC: SOGFAR 


029717 016/G 
029717 028/G 
029717 030/G 


Titolare AIC' 1F1 
030088 013 / G 
030088 025 / G 


Titolare AIC: INTES 
030967 018/G 
030967 020 /G 
030967 032 / G 
030967 044 / G 


litolare AIC: 6.f.E. 
032420 010 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29694 
20% FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 29717 
20% FLACONE 200 ML 
20% FLACONIE 1000 ML 
20% 10 BUSTINE 20 ML 


Codice Specialità. 30088 
100 ML SOLUZIONE CONCENTRATA 20% 
500 ML SOLUZIONE CONCENTRATA 20% 


Codice Specialità: 30967 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 1 L 
20% CONTENITORE 5 L 


Codice Specialità: 32420 
SOLUZIONE CONCENTRATA 20% FLACONE 100 ML 
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Rimborsabilita SSN 


eMoMenme; 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


CLOROCRINA BIFOSFATO 


Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: MONTEFARMACO Codice Specialita 29572 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029572 017 /G 30 COMPRESSE 250 -MG C 08-11-93 
Titolare AIC: [MIGDISCA Codice Specialità: 29992 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029992 017 /G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: Il Codice Specialità: 30089 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030089 015 / G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
030089 027 / G 1000 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPNARMA Codice Specialita' 30147 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030147 019/G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMAGOLOGICO LILANESE Codice Specialità: 30195 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030195 010 /G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: EGOBI Codice Specialità: 30259 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030259 016 / G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPRARES Codice Specialità: 30286 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030286 913 /G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DONENI Codice Specialità: 30398 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030398 010 / G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENYVIA Codice Specialità: 30474 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030474 011/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
030474 023 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
030474 035 / G 500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
030474 047 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENIGA Codice Specialità: 31282 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031282 015/G 2000 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: O.Ff.F. Codice Specialità: 32421 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032421 012/G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialita. 32525 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032525 014 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialita: 32680 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032680 011/G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
CLEOERPROMAZINA CLORIBRATO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: HIEDISCA Codice Specialita: 29993 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029993 019 / G 5 FIALE25 MG/2 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIGS Codice Specialita: 30055 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030955 014/G 5 FIALE25 MG/i ML C 08-11-93 
030055 026 / G 50 FIALE25 MG/1 ML G 08-11-93 
030055 038 / G 100 FIALE25 MG/1 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: IEF1 Codice Specialità: 30090 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
039090 017 / G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
030090 029 / G 100 ML SCIROPPO 50 MG/10 ML C 08-11-93 
030090 031 / G 50 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIPUPHAREIA Codice Specialità: 30148 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030148 011 /G 5 FIALE25 MG/2 ML C 08-11-93 
030148 023 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG C 08-11-93 
030148 035 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG C 08-11-93 
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|-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030196 012 /G 


Titgiare AIC: NOVA ARGENTIA 


030476 016 / G 
030476 028 / G 
030476 030 / G 
030476 042 / G 
030476 055 / G 
030476 067 /G 
030476 079 / G 
030476 081 / G 


Titolare AIC' SALE 
030660 017 /G 
030660 029 / G 


Titolare AIC: PRARB 
031011 012/G 


Titolare AIC: SIFRA 
031930 0îî1 /G 
031930 023 /G 
031930 035/G 
031930 047 /G 
031930 050 / G 
031930 062 / G 
031930 074/G 
031930 086 / G 
031930 098 / G 
031930 100/G 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032422 014/G 


Titolare AIC. MGRIGI 
032526 016/G 
032526 028 / G 


Titolare AIC: EMA 


032559 015/G 
032559 027 / G 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


032574 016/G 
032574 028 / G 
032574 030 / G 
032574 042 / G 
032574 055 / G 
032574 067 / G 
032574 079/G 
032574 081 / G 


Titolare AIC: SGG 
032682 015/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità: 30196 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità: 30476 
20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità 30660 


5 FIALE 2 ML 25 MG 
50 FIALE 2 ML 25 MG 


Codice Specialità: 31011 
5 FIALE 25 MG/2 ML 


Codice Specialita: 31930 
25MG/2ML 1 FIALA 2 ML 
25MG/2ML 2 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 3 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 6 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 7 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 8 FIALE 2 ML 
25MG/2ML 9 FIALE 2 IVIL 
25MG/2ML 10 FIALE 2 ML 


Codice Specialità: 32422 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità: 32526 
20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialita. 32559 


20 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 100 MG 


Codice Specialita: 32574 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 


Codice Specialità: 32682 
5 FIALE 25 MG/2 ML 


Rimborsabilita SSN 


O O O eHozoHoezoezoHone O 


eHoHoezozezozozezene) 


O 


OO 


OO 


00000000 


O 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità; 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CLORPROPAMIDE 


N, AIC 


Titolare AIC: LIFEPRHARMA 


030149 013/G 


Titolare AIC: FARMACQLOGICO RILANESE 


030197 014 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30149 
20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 30197 
30 COMPRESSE 250 MG 


— 1062 — 


Rimborsabiita SSN 


C 


C 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


Titolare AIC. BELTAPHARM 


030297 016 /G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030481 016/G 
030481 028 / G 
030481 030 / G 
030481 042 / G 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032423 016/G 


Titolare AIC: MORRIS! 


032527 018/G 


Confeziene 


Codice Specialità: 30297 
20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialita. 30481 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

Codice Specialità: 32423 
20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 32527 
20 COMPRESSE 250 MG 


Rimborsabilita SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


O 


000 O 


CLOXACILLINA 


N. AIC 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


029568 019 / G 
029568 021 / G 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030150 015/G 
030150 027 / G 


Titoiare AIC: 0.F.F. 
032424 0î18/G 


N AIC 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030151 017/G 
030151 029/G 


Titolare AIC. RADIUMFARMA 


030623 019/ G 
030623 021 / G 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


031240 017 /G 


Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 


031415 019/G 
031415 021 /G 


Titolare AIC: SERPERO 


031862 016/G 
031862 028 / G 
031862 030 /G 
031862 042/G 
Titolare AIC: 6.F.P. 


032425 011/G 


A. AIC 


Titolare AIC: IFî 
030092 011/G 


Confezione 


Codice Specialità 29568 
12 CAPSULE 250 MG 
6 CAPSULE 500 MG 

Codice Specialita: 30150 
12 CAPSULE 250 MG 
6 CAPSULE 500 MG 

Codice Specialità: 32424 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


Rimborsabilita SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


CLOXACILLINA SODICA 


Confezione 


Codice Specialità: 30151 
FLACONE 500 MG + 2 ML FIALA SOLVENTE 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
Codice Specialità. 30623 
FIALA 250 MG 
FIALA 500 MG 
Codice Specialità: 31240 
FLACONE 100 ML SCIROPPO 2,5% 


Codice Specialità. 31415 


1 FLACONE 250 MG 
1 FLACONE 500 MG 


Codice Specialità: 31862 


FLACONE 250 MG+1FIALA SOLVENTE 2 ML 
FLACONE 500 MG+1FIALA SOLVENTE 2 ML 
12 CAPSULE 250 MG 
12 CAPSULE 500 MG 


Codice Specialità: 32425 
FLACONE 500 MG+ FIALA SOLVENTE 


CODEINA FOSFATO 


Confezione 


Codice Specialita: 30092 
10 COMPRESSE 30 MG 


— 1063 — 


Rimborsabilità SSN 


A 3275 08-11-93 

A 2955 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A 3275 08-11-93 

A 2955 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

Fascia Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


A 2625 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

A 2625 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

A 2625 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

A 2625 08-11-93 

A 3275 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A L. 2.625 08-11-93 

Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 


|-2-1997 Supplemento vramnario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AiC: IF? 
030092 023 / G 
030092 035 / G 
030092 047 / G 


Titolare AIC: 3S8 
030835 019/G 
030835 021 /G 
030835 033 / G 
030835 045 /G 


Titolare AIC: EUGAL 


032492 011/G 


Codice Specialità: 30092 
10 COMPRESSE 60 MG 
20 COMPRESSE 30 MG 
20 COMPRESSE 60 MG 


Codice Specialità: 30835 
10 COMPRESSE 30 MG 
25 COMPRESSE 60 MG 
500 COMPRESSE 30 MG 
1000. COMPRESSE 60 MG 


Codice Specialità: 32492 
FLACONE 10 COMPRESSE 30 MG 


O0O00O0 000 


O 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


GCODEINA FOSFATO E SODIO BENZOATO 


N. AIC 


Titolare AIC: £S$1 
030836 011/G 


N AIC 


Titolare AIC: BYNACREN 


029690 017 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30836 
SCIROPPO 0,15% E 1% 1 FLACONE 150 ML 


CORTINA FOoSsFATO SODIO DENZOATO 


Confezione 


Codice Specialità 29690 
0,15% + 1% SCIROPPO 100 ML 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


C 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


E COLLODIO ALL’ACIDO SALICILICO w 


N. AIC 


Titolare AIC: AFORA 
029901 016/G 


Titolare AIC: GIOVANARDI 


030303 010 / G 


Titolare AIC: INTES 


030968 010 / G 


Titolare AIC: FA.BERM 


031048 010 / G 


Titolare AIC: GOG 
032683 017 /G 


Confezione 

Codice Specialità. 29901 
COLLODIO G 10 

Codice Specialita: 30303 
FLACONE 10 ML 

Codice Specialità: 30968 
FLACONE 50 ML 

Codice Specialita: 31048 
FLACONE 10 ML 

Codice Specialità. 32683 
FLACONE 10 G 


Rimborsabilita SSN 


C 


C 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CELLODIO DELL'ACIDO SALICILICO 


N, AIC 


Titolare AIC: SERA 
032562 011/G 


Confezione 


Codice Specialità: 32562 
FLACONCINO 10 G 
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Rimborsabilità SSN 


C 


Fascia Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


CORTISONE ACETATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. DYNAGREN Codice Specialità 29666 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029666 017 /G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 1F1 Codice Specialità: 30093 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030093 013 / G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30399 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030399 012 / G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AiC: 0.F.F. Codice Specialita: 32426 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032426 013 /G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 


COTONE EMOSTATICO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BGOTS Codice Specialità: 30328 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030328 013 / G FLACONE 3,75 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialita: 30480 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030480 014 / G FLACONE 2,5 G C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30484 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030484 012 / G ASTUCCIO 2,5 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OLCELLI Codice Specialità: 31099 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031099 017 /G ASTUCCIO 2,5 G C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità. 31682 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031682 014 / G TUBETTO 5 G C 08-11-93 
Titolare AIC: IEMA Codice Specialità: 31769 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031769 019/G ASTUCCIO 5 G C 08-11-93 


CRISTAL VIOLETTO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: OGNA Codice Specialità: 29740 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029740 014/G 1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29787 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029787 013/G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGIGO MILANESE Codice Specialità: 30198 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030198 016/G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BGOTS Codice Specialità: 30329 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030329 015/G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARA 3 Codice Specialità. 30482 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030482 018/ G 1% SOLUZIONE FLACONE G 20 C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30487 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030487 019/G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FA.DEM Codice Specialità: 31051 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031051 016/G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMED Codice Specialità: 31064 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031064 013 /G 1% SOLUZIONE FLACONE G 20 C 08-11-93 
Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 31315 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031315 017 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 30 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC MORIGI 


031620 014 / G 


Titolare AIC: IEMA 
031712 019/G 


Titolare AIC: RARINI 


031785 013/G 


Codice Specialità 31620 
1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 31712 
1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 31785 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


DESAMETASONE 


N AIC 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030152 019 / G 


Titolare AIC. ECOBI 
030260 018/G 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


030277 014 / G 


Titolare AIC: DONINI 
030400 016 / G 


Titolare AIC: GELLINI 


030999 015 / G 
030999 027 / G 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032427 015/G 


Confezione 


Codice Specialità: 30152 
10 COMPRESSE 0,5 MG 

Codice Specialità: 30260 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
Codice Specialità: 30277 
10 COMPRESSE 0,5 MG 

Codice Specialità: 30400 
20 COMPRESSE 0,5 MG 

Codice Specialità: 30999 
8 COMPRESSE 0,5 MG 
10 COMPRESSE 0,5 MG 


Codice Specialità: 32427 
10 COMPRESSE 0,5 MG 


Rimborsabilita SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


DESAMETAZONE 


N AIC 


Titolare AIC: IF 
030094 015 / G 
030094 027 / G 
030094 039 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30094 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
30 COMPRESSE 0,5 MG 
40 COMPRESSE 0,5 MG 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Cc 08-17-93 
C 08-17-93 


DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


N. AIC 


Titoiare AIC. DYNACREN 


029667 019 / G 
029667 021 /G 
029667 033 / G 


Titolare AIC. OGNA 
029741 016/G 
029741 028 / G 
029741 030 /G 


Titolare AiC: SELLA 
029788 015/G 
029788 027 /G 
029788 039 / G 


Confezione 


Codice Specialità 29667 
20 COMPRESSE 7,65 MG 
FLACONE 20 ML 1,5% 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 ML 


Codice Specialita 29741 
20 COMPRESSE 7,65 MG 
1,5% GOCCE FLACONE 20 ML 
0,3% SCIROPPO 150 ML 


Codice Specialità: 29788 
20 COMPRESSE 7,65 MG 
GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML 
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Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 

O 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC Confeziene 


Titolare AIC. AFORA 
029902 018/G 
029902 020 / G 
029902 032 / G 

Titolare AIC: FALSA 
029969 019/G GOCCE FLACONE 20 ML 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
030199 018/G 20 COMPRESSE MAST 7,65 MG 
030199 020 / G 1,5% GOCCE 20 ML 

Titolare AIC: ECOBI 
030261 010/G 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 


Codice Specialità 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
030261 022 / G 20 COMPRESSE 7,65 MG 
030261 034 / G GOCCE 1,5% 20 ML 


Titolare AIC: BELYAPRARES 
030282 014 / G GOCCE 1,5% 20 ML 
030282 026 / G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 


Titolare AIC: GIOVANARDI 
030304 012 / G 
030304 024 / G 


Titolare AIC: BONINI 
030426 011/G 


Titolare AIC: FARFA 3 
030483 010/G GOCCE 1,5% 20 ML 
030483 022 / G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialita 
030490 015/G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
030490 027 / G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
030490 039 / G 20 COMPRESSE 7,65 MG 
030490 041 / G 100 COMPRESSE 7,65 MG 
030490 054 / G 500 COMPRESSE 7,65 MG 
030490 066 / G 1000 COMPRESSE 7,65 MG 


Titolare AIC: OTTOLENGHI 
030605 012/G 
030605 024 / G 


Titolare AIC: ISI 
030837 013 /G SCIROPPO 0,3% 1 FLACONE 150 ML 


Titolare AIC: ASSOGALENICA 
031283 017 /G 1,5% GOCCE 90 G 


Titolare AIC' ZETA 
031317 011/G 
031317 023 / G 


Titolare AIC: HORIGI 
031621 016/G 
031621 028 /G 
031621 030/G 

Titolare AIC: IERA 
031713 011/G 
031713 023/G 

Titolare AIC: 0.F.P, 
032428 017 /G 
032428 029 / G 


GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
SCIROPPO 0, 3% FLACONE 150 ML 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
SOLUZIONE1,5% GOCCE ORALI FLACONE 20 ML 


FLACONE 20 ML GOCCE 1,5% 
SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML 


0.3% FLACONE 150 ML 
15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML 
20 COMPRESSE 7,65 MG 


0,3% FLACONE 150 ML 
15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 NL 


Codice Specialita. 


Codice Specialita. 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialita. 


Codice Specialità: 


Codice Speciahta' 


Codice Speciaiita: 


Codice Specialità. 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Speciaiità. 


Codice Specialità: 


29902 


29969 


30199 


30261 


30282 


30304 


30426 


30483 


30490 


30605 


30837 


31283 


31317 


31621 


31713 


32428 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilita SSN 


O 0000AO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione {*) 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialita: 32486 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032486 019/G 1,9% GOCCE ORALI FLACONE 20 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: FARMA UNO Codice Specialità. 32641 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032641 019/G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32684 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
032684 019/G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML C 08-11-93 


DIAZEPAR 


Data 


NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: MONTEFARNAGO Codice Specialita. 29575 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029575 014/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: MEDISGA Codice Specialita. 29994 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029994 011 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGLOGIEG! IVALIA LABORATORIES Codige Specialità. 30056 Data prima registrazione specialità; 08-11-93 
030056 016/G 3 FIALE10 MG/2 ML C 08-11-93 
030056 028 / G 10 FIALE10 MG/2 ML C 08-11-93 
030056 030 / G 50 FIALE10 MG/2 ML C 08-17-93 
030056 042 / G 100 FIALE10 MG/2 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: IGFI Codice Specialità’ 30095 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030095 020 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPRARMA Codice Specialita: 30153 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030153 011/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
030153 023 /G 3 FIALE10 MG/2 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMACGCOLOGICO RILANESE Codice Specialita: 30200 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030200 0172 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC NOVA ARGENRTIA Codice Specialita 30491 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030491 017 /G 20 COMPRESSE 5 MG C 08-11-93 
030491 029 / G 100 COMPRESSE 5 MG C 08-11-93 
030491 031 /G 500 COMPRESSE 5 MG C 08-11-93 
030491 043 / G 1000 COMPRESSE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ISI Codice Specialità: 30838 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030838 015/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
030838 027 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: O.F.F, Codice Specialità: 32429 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032429 019/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità: 32528 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032528 010/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHARN Codice Specialità. 32575 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032575 019/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
032575 021/G 100 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
0325/75 033/G 500 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
032575 045/G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32685 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032685 012/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG C 08-11-93 
032685 024 / G 3 FIALE 10 MG/2 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario ailaà GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


N. AIC 


Titolare AiC: DYNASREN 


029668 017 /G 


Titolare AIC: SELLA 
029789 017 /G 
029789 029 / G 

Titolare AIC: AFOR 
029903 010/G 


Titolare AIC: FI 
030096 010 / G 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030154 013 / G 


Titolare AIC: FARRACOLOGICO MILANESE 


030201 014/G 
030201 026 / G 
Titolare AIC: EGOBI 
030262 012 /G 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


030283 016 / G 


Titolare AIC: DONINI 
030401 018/G 


Titolare AiC: NOVA ARGENTIA 


030492 019/G 
030492 021 / G 
Titolare AIC: GELLINI 
031000 019/G 
031000 021 / G 

Titolare AIC: ZETA 
031322 011/G 
031322 023 /G 

Titolare AIC: MORIGI 
031623 010/G 


Titolare AIC: IEBMA 
031714 013/G 

Titolare AIC. 0.F.F. 
032430 011/G 

Titolare AIC: COG 
032686 014 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità: 


20 COMPRESSE 25 MG 
SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 


Codice Specialità: 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità. 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità: 


SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 


20 COMPRESSE 25 MG 
SCIROPPO 0,25% 150 ML 


Codice Specialta 
20 COMPRESSE 25 MG 


SCIROPPO 0,25% 150 ML 


Codice Specialità: 


20 COMPRESSE 25 MG 


20 COMPRESSE 25 MG 
SCIROPPO 0,25% FLACONE 150 ML 


Codice Specialità: 


16 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita. 


20 COMPRESSE 25 MG 
SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 


Codice Specialita: 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità. 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità. 


20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità 
20 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita. 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


29668 


29789 


29903 


30096 


30154 


30201 


30262 


30283 


30401 


30492 


31000 


31322 


31623 


31714 


32430 


32686 


Data 
Registrazione (") 


Fascia 
Rimborsabilta SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


DIGITOSSINA 


N. AIC 


Titolare AIC: SALE 
030661 019/ G 
030661 021 / G 
030661 033 / G 
030661 045 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30661 


5 FIALE 1 ML 0,10 MG 
50 FIALE 1 ML 0,10 MG 
5 FIALE 1 ML 0,25 MG 
50 FIALE 1 ML 0,25 MG 
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Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


0000 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC: SIFRA 
031932 015/G 
031932 027 /G 
031932 039 /G 
031932 041 /G 
031932 054 / G 
031932 066 / G 
031932 078/G 
031932 080 / G 
031932 092 / G 
031932 104 / G 
031932 116/G 
031932 128/G 
031932 130/G 
031932 142/G 
031932 155/G 
031932 167 /G 
031932 179/G 
031932 181/G 
031932 193/G 
031932 205/G 


N AIC 


Confezidne 


0,10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 


0,10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,25NIG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 


0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


Confezione 


Titolare AIC: MONTEFARMACO 


029595 016 / G 
029595 028 / G 


Titolare AIC: REDISCA 
029995 014 / G 
029995 026 / G 
029995 038 / G 
029995 040 / G 


5 FIALE 0,25 MG/1ML 
5 FIALE 0,10 MG/1 ML 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
30 COMPRESSE 0,125 MG 
10 FIALE 0,10 MG/1 ML 
10 FIALE 0,25 MG/ML 


Titoiare AIC: BIGCLOGIGCI ITALIA LABORATORIES 


030057 018/G 
030057 020 / G 
030057 032 / G 
030057 044 / G 
030057 057 / G 
030057 069 / G 


Titolare AIC IFÎ 
030097 012/G 
030097 024 / G 
030097 036 / G 


5 FIALEO,1 MG/1 ML 

50 FIALEO,1 MG/1 ML 
100 FIALE0,1 MG/1 ML 
5 FIALE0,25 MG/1 ML 
50 FIALE0,25 MG/1 ML 
100 FIALE0,25 MG/1 ML 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
30 COMPRESSE 0,250 MG 
100 COMPRESSE 0,250 MG 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030202 016 / G 
030202 028 / G 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
30 COMPRESSE 0,250 MG 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


030287 015/G 
030287 027 /G 
Titolare AIC: DORIBI 
030402 010 / G 
030402 022 / G 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
30 COMPRESSE 0,250 MG 


20 COMPRESSE 0,125 MG 
20 COMPRESSE 0,250 MG 


Codice Specialita 31932 


DIGOSSINA 


Codice Specialità. 29595 


Codice Specialità: 29995 


Codice Specialita: 30057 


Codice Specialità: 30097 


Codice Specialita. 30202 


30287 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 30402 
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Rimborsabilita SSN 


oHezezozoezoHzozozozozezozezoezozozezezeze, 


Rimborsabilita SSN 


O O 


000000 eHeMzeze, 


eHoeMo 


Fascia 


Fascia 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC. NOVA ARGENTIA 


030493 011 / G 
030493 023 / G 
030493 035 / G 
030493 047 / G 
030493 050 / G 
030493 062 / G 
030493 074 / G 
030493 086 / G 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
100 COMPRESSE 0,125 MG 
500 COMPRESSE 0,125 MG 
1000 COMPRESSE 0,125 MG 
30 COMPRESSE 0,250 MG 
100 COMPRESSE 0,250 MG 
500 COMPRESSE 0.250 MG 
1000 COMPRESSE 0,250 MG 


Titolare AIC: RABIUMFARMA 


+ 030637 019/G 
030637 021 / G 


Titolare AIC: SALF 
030662 011/G 
030662 023 / G 
030662 035 / G 
030662 047 / G 


Titolare AIC. PHARM 


031021 013 /G 
031021 025 / G 


5 FIALEO,1 MG/ML 
5 FIALE0,25 MG/ML 


5 FIALE 1 ML 0,10 MG 
50 FIALE 1 ML 0,10 MG 
5 FIALE 1 ML 0,25 MG 
50 FIALE 1 ML 0,25 MG 


5 FIALE 0,10 MG/1 ML 
5 FIALE 0,25 MG/1 ML 


Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L 


031416 011/G 
031416 023 / G 


Titolare AIC: SERPERO 


031866 015 / G 
031866 027 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031933 017 /G 
031933 029 / G 
031933 031 / G 
031933 043 / G 
031933 056 /G 
031933 068 / G 
031933 070/G 
031933 082 / G 
031933 094 / G 
031933 106 / G 
031933 118/G 
031933 120 / G 
031933 132 /G 
031933 144 / G 
031933 157 /G 
031933 169 / G 
031933 171/G 
031933 183 /G 
031933 195/ G 
031933 207 / G 


Titolare AIC: ©.F.F. 
032431 013 /G 

Titolare AIC: ESORIGI 
032529 012/G 
032529 024 / G 


5 FIALE 0,1 MG/ML 
5 FIALE 0,25 MG/ML 


5 FIALA 0,1MG/1ML 
9 FIALA 0,25MG/1ML 


0,10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 4 FIALE i ML 
0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
0,10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,25MG/1ML 2 FIALE i ML 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


30 COMPRESSE 0,25 MG 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
30 COMPRESSE 0,250 MG 


Codice Speciralita 30493 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialta 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità: 32529 


: 30637 


: 30662 


. 31021 


: 31416 


: 31866 


. 31933 


32431 
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Rimborsabilita SSN 


oeNHozeozozoezenene, 


oMezenMe) 


O 


O Oo 


oNozozozeozozozezozoezozoezoezoenzezenoezenene: 


©) 


O 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordiario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


«-—-.—— —<=v————rr—r-—»ro«x-=-«x.—retrrxrrrrrr___-_--_zzyymm@_mtm_——_—-—-— vov_rrm'vv( rr rrrr-rr*-..r@k;.;é;Ì_>ohîem= 


DIMENIDRINATO 


N AIC Confezione 


Titolare AIC: DYNACREN 
029669 013 /G 
Titolare AIC: OGNA 
029742 018/G 
Titoiare AIC: AFOR 
029904 012 /G 
Titolare AIC: FARMA 3 
030485 015/G 15 COMPRESSE 50 MG 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA 
030498 012 / G 15 COMPRESSE 50 MG 
Titolare AIC- BAORIGI 
031624 012 / G 
Titolare AIC: EMA 
031715 016/G 
Titolare AIC: GOG 
032687 016/G 


Codice Specialita 29669 
15 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialità: 29742 
15 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialità: 29904 
15 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialità: 30485 


Codice Specialità: 30498 


Codice Specialita. 31624 
20 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialita. 31715 
20 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialità 32687 
15 COMPRESSE 50 MG 


DOPARINA 


N AIC Confezione 


Titolare AIC: SIGINDUSTRIA 
031178 015/G 5 FIALE 10 MG/2ML 
031178027 /G 10 FIALE 10 MG/2ML 
031178 039/G 100 FIALE 10 MG/2ML 
031178 047 /G 5 FIALE 50 MG/10 ML 
031178 054 / G 10 FIALE 50 MG/10 ML 
031178 066 / G 100 FIALE 50 MG/10 ML 


Titoiare AIC. 0.F.F. 


032432 015/G 
032432 027 / G 


Codice Specialita: 31178 


Codice Specialita' 32432 
2 FIALE 10MG/2ML 
FIALA SOMG/1O0ML 


Rimborsabilita SSN 


Rimborsabilità SSN 


oMozoegzezene 


OO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 


DOPAMINA GCLORIDRATO 


N AIC Confezione 


Titolate AIC: MONTEFAREMACO 
029569 011/G 2 FIALE10 MG/2 ML 
029569 023 / G FIALA 50 MG/10 ML 


litolare AIC. GALGNICA SENESE 
029834 013 / G FIALA 2 ML 10 MG/2 ML 
029834 025 / G FIALA 10 ML 50 MG/10 ML 
029834 037 / G 5 FIALE 10MG/2ML 
029834 049 / G 5 FIALE 50MG/10ML 


litolare AIC: BIGLOGIC! ITALIA LABORATORIES 
030058 010 / G 10 FIALE10 MG/2 Mi 
030058 022 / G 50 FIALE10 MG/2 ML 
030058 034 / G 100 FIALE10 MG/2 ML 


Codice Specialità. 29569 


Codice Specialita: 29834 


Codice Specialita: 30058 
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Rimborsabilita SSN 


OOo 


oNezee, 


OOO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC. BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030058 046 / G 
030058 059 / G 
030058 061 / G 


10 FIALE 50 MG/2 ML 
50 FIALESO MG/2 ML 
100 FIALESO MG/2 ML 


Titolare AIC: RABIUMEARBNA 


030638 011 / G 
030638 023 / G 


Titolare AIC: SALE 


030663 013 / G 
030663 025 / G 
030663 037 / G 
030663 049 / G 


2 FIALE10 MG/2 ML 
FIALA 50 MG/10 NL 


5 FIALE 2 ML 10 MG 
50 FIALE 2 ML 10 MG 
5 FIALE 10 ML 50 MG 
50 FIALE 10 ML 50 MG 


Titolare AIC: FISIOPHARA S.R.L. 


031417 013/G 
031417 025/G 


Titoiare AIC: SERPERO 
031865 013 /G 
031865 025/G 

Titolare AIC: SIFRA 
031949 011/G 
031949 023 /G 
031949 035 / G 
031949 047 /G 
031949 050/G 
031949 062 / G 
031949 074/G 
031949 086 / G 
031949 098 / G 
031949 100/G 
031949 112 / G 
031949 124/G 
031949 136 /G 
031949 148 / G 
031949 151/G 
031949 163 / G 
031949 175/G 
031949 187 / G 
031949 199 / G 
031949 201/G 
031949 213 /G 
031949 225/G 
031949 237 /G 
031949 249 /G 
031949 252 / G 
031949 264 / G 
031949 276/G 
031949 288/G 
031949 290 /G 
031949 302 /G 
031949 314 / G 
031949 326 / G 
031949 338 /G 
031949 340 / G 
031949 353 / G 
031949 365/G 
031949 377 / G 
031949 389 /G 
031949 391/G 
031949 403 / G 


2 FIALE 10 MG/2 ML 
FIALA 50 MG/10 ML 


FIALA 50 MG/10 ML 
FIALA 10 MG/2ML 


10MG/2NL 1 FIALA 2 ML 
10MG/2ML 2 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 3 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 6 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 7 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 8 FIALE 2 MIL 
10MG/2ML 9 FIALE 2 ML 
10MG/2ML 10 FIALE 2 ML 
10MG/2NL 1 FIALA 10 ML 
10MG/2ML 2 FIALE 10 ML 
10MG/2ML 3 FIALE 10 MIL 
10MG/2ML 4 FIALE 10 ML 
10MG/2ML S FIALE 10 NL 
10MG/2ML 6 FIALE 10 ML 
10MG/2ML 7 FIALE 10 ML 
10MG/2ML 8 FIALE 10 ML 
10MG/2ML 9 FIALE 10 ML 
10MG/2ML 10 FIALE 10 ML 
SOMG/1OML 1 FIALA 2 ML 
50MG/10ML 2 FIALE 2 ML 
50MG/10ML 3 FIALE 2 ML 
S0MG/10ML 4 FIALE 2 ML 
50MG/10ML S FIALE 2 ML 
SOMG/OML 6 FIALE 2 ML 
50MG/10ML 7 FIALE 2 ML 
50MG/10ML 8 FIALE 2 ML 
SOMG/10ML 9 FIALE 2 ML 
50MG/OML 10 FIALE 2 ML 
50MG/10ML 1 FIALA 10 ML 
50MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
SOMG/10ML 3 FIALE 10 ML 
50NG/10ML 4 FIALE 10 ML 
50MG/10ML 5 FIALE 10 ML 
50MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
50MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
50MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
SOMG/10ML 9 FIALE 10 NL 
50MG/10ML 10 FIALE 10 ML 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


. 30058 


. 30638 


: 30663 


: 31417 


: 31865 


: 31949 
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Sene generale - n. 26 


Fascia Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


OO0 000 


O00O 


OO 


OOo 


ooo Nooo Novo Ne NoKoEoNoZoZoKoNoHoHoHoHoHoZoeHoHoHoHoHoHeHozoHeHoKoHeHeHeHeze 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


DOXIGIELINA | 


ici Iii I i rr CI zie ii N int 


N. AIC 


Confezione 


Titolare AIC: LIFERPHARNA 


030155 016 / G 


8 CAPSULE 100 MG 


Titolare AIC: BELTADHARG 


030278 DI6/ G 
Titolare AIC: 6.P.P., 
032433 017 /G 


Titolare AIC: GOG 
032689 010/G 


8 CAPSULE 100 MG 


8 CAPSULE 100 MG 


8 CAPSULE 100 MG 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


30155 


30278 


32433 


32689 


Rimborsabilta SSN 


EFEDRINA CLORIDRATO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 3.105 08-11-93 
. Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 3.105 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 3.105 08-11-93 
Data prima registrazione speciralità: 08-11-93 
L 3.105 08-11-93 


N. AIC 


Titolare AIC: SGLLA 
029790 019/G 


Confezione 


SCIROPPO 150 ML 


Titolare AiC: GALBNICA SESESE 


029835 016 / G 
029835 028 / G 
029835 030 / G 
029835 042 / G 


Titolare AIC: APGR 
029905 015 / G 


FIALA 1 ML 10 MG/ML 
FIALA 1 ML 25 MG/ML 
5 FIALE 10MG/1ML 
5 FIALE 25MG/1ML 


0,1% SCIROPPO 150 ML 


Titolare AIC: BIOLGGIEC]I ITALIA LABORATORICS 


030059 012 / G 
030059 024 / G 
030059 036 / G 
030059 048 / G 
030059 051 / G 
030059 063 / G 


Titolare AIC: IF) 
030098 014 / G 


5 FIALE10 MG/1 ML 
50 FIALE10 MG/1 ML 
100 FIALE10 MG/1 ML 
5 FIALE25 MG/1 ML 
50 FIALE25 MG/1 ML 
100 FIALE25 MG/1 ML 


100 ML SCIROPPO 0,1% 


Titolare AIC: FARMAGCLOEGICO RNILANESE 


030203 018 / G 
030203 020 / G 


Titolare AIC: GOLLALTO 


030368 017 / G 
030368 029 / G 
030368 031 / G 
030368 043 / G 


Titolare AIC: DOONINI 
030427 013 /G 


Titolare AIC: SALE 
030665 018/G 
030665 020 / G 
030665 032 / G 
030665 044 / G 


Titolare AIC: MONIGO 
030791 014/G 


Titolare AIC: ISI 


030839 0177 / G 
030839 029 / G 
030839 037 / G 
030839 043 / G 
030839 056 / G 


20 COMPRESSE 25 MG 
SCIROPPO 0,1% 150 ML 


10 MG 5 FIALE1 ML 
10 MG 10 FIALE1 ML 
25 MG 5 FIALE1 ML 
25 MG 10 FIALE1 ML 


SCIROPPO 0,1% 150 ML 


5 FIALE 1 ML 10 MG 
50 FIALE 1 ML 10 MG 
5 FIALE 1 ML 25 MG 
50 FIALE 1 ML 25 MG 


5 FIALE 25 MG/1 ML 


5 FIALE 10 MG/1ML 
5 FIALE 25 MG/1 MIL 


SCIROPPO 0,1% 1 FLAC 150 ML 


50 FIALE 10MG/1ML 
59 FIALE 25MG/1 ML 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


Codice Specialita. 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specralta: 


Codice Specialita. 


29790 


29835 


29905 


30059 


30098 


30203 


30368 


30427 


30665 


30791 


30839 
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Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


|-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: ZETA 
031323 013 /G 


Titolare AIC: IERMA 
031716 018/G 


Titolare AIC: SIFRA 
031948 019/G 
031948 021 / G 
031948 033 / G 
031948 045 / G 
031948 058 / G 
031948 060 /G 
031948 072/G 
031948 084 / G 
031948 096 /G 
031948 108 / G 
031948 110/G 
031948 122 / G 
031948 134 / G 
031948 146/G 
031948 159/G 
031948 161/G 
031948 173/G 
031948 185 / G 
031948 197 /G 
031948 209 / G 


Titolare AIC: ©.F.F. 
032434 019 / G 
032434 021/G 
032434 033 / G 


Titolare AIC: GO© 
032690 012/G 
032690 024 / G 


N AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Contezidne 


Codice Specialita. 31323 


SCIROPPO 0,1% FLACONI 150 ML 


0,1% SCIROPPO 150 ML 


10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
25MG/1ML FIALA 1 ML 
25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
29MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


5 FIALE 10MG/1ML 
5 FIALE 25MG/1ML 


Codice Specialita: 31716 


Codice Specialita: 31948 


Codice Specialità: 32434 


SCIROPPO 0,1% FLACONE 150 ML 


5 FIALE 10 MG/1 ML 
5 FIALE 25 MG/1 ML 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO 


Confezione 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029836 018 / G 
029836 020 / G 
029836 032 / G 
029836 044 / G 
029836 057 / G 
029836 069 / G 
029836 071/G 
029836 083 / G 
029836 095 / G 
029836 107 / G 
029836 119/G 
029836 121/G 
029836 133 / G 
029836 145 / G 
029836 158/G 
029836 160 / G 


I FLACONE 100 ML 
I FLACONE 250 ML 
| FLACONE 500 ML 
1 FLACONE 1000 ML 
I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

1 SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

Il FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
ll FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 ML 
Il SACCA 100 ML 

H SACCA 250 ML 

II SACCA 500 ML 

Il SACCA 1000 NL 


Codice Specialità 32690 


Codice Specialità: 29836 


21078: — 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O 


08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


oHozozezezoezo zo zoo zoNozoKozozozozoezeze, 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


eee 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


oMNegzezeozezozoze zoo zozezezenzene 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


08-11-93 
08-17-93 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| ELEYTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOS!O | 


N. AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029837 010/G 
029837 022 / G 
029837 034 / G 
029837 046 / G 
029837 059 / G 
029837 061 /G 
029837 073/G 
029837 085 / G 


Titolare AIC: SALE 


030702 017 / G 
030702 029 / G 
030702 03î / G 
030702 043 / G 
030702 056 / G 
030702 068 / G 
030702 070/G 


Titolare AIC' SIFRA 


030764 017 / G 
030764 029 / G 
030764 031 / G 
030764 043 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


030860 011 / G 
030860 023 / G 
030860 035 / G 
030860 047 / G 
030860 050 / G 
030860 062 / G 
030860 074 / G 
030860 086 / G 
030860 098 / G 
030860 100 / G 
030860 112 / G 
030860 124 / G 
030860 136 / G 
030860 148 / G 
030860 151 /G 
030860 163 / G 
030860 175 / G 
030860 187 / G 
030860 199 / G 
030860 201 / G 
030860 213 / G 
030860 225 / G 
030860 237 / G 
030860 249 / G 
030860 252 / G 
030860 264 / G 
030860 276 / G 
030860 288 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030912 012 / G 
030912 024 / G 
030912 036 / G 
030912 048 / G 
030912 051 / G 
030912 063 / G 
030912 075 / G 
030912 087 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 029837 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Spec:ialita: 30702 


I FIALA 500 ML 

Il FIALA 500 ML 

I FLACONE 100 ML 

I FLACONE 1000 ML 
H FLACONE 100 ML 
I{ FLACONE 250 ML 
HH FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30764 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30860 


I FLACONE 50 ML 

I FLACONE 100 MIL 

| FLACONE 250 ML 

| FLACONE 500 ML 

1 50 ML IN SACCA 100 ML 

i 100 ML IN SACCA 250 ML 
I 250 ML IN SACCA 500 ML 
1 500 ML IN SACCA 1000 ML 
I FLACONE 1000 ML 

Il FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

ll FLACONE 1000 ML 

il 50 Mi iN SACCA 100 ML 
I{ 100 ML IN SACCA 250 ML 
Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
Il 500 ML IN SACCA 1000 ML 
I SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

Il SACCA 50 ML 

Il SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

IT SACCA 500 ML 

Il SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30912 
Il FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 500 MIL 

Il SACCA CLEAR-FLEX 1000 IVIL 
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Rimborsabilita SSN 


0000900000 


000000 O 


O00O0 


O00V0I009009009000900900909009090009009009009090 


O00O00009000A 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: BIOMEDICA FOSGAMA 


030948 018/G 


Titolare AIC. BIOINDUSTRIA L.1.D. 


031106 014 / G 
031106 026 / G 
031106 038 / G 
031106 040 / G 
031106 053 / G 
031106 065 / G 
031106 103 / G 
031106 141 /G 
031106 154/G 
031106 166 / G 
031106 178/G 
031106 180/G 
031106 192 / G 
031106 204 / G 
031106 242 / G 
031106 281 /G 
031106 293 / G 
031106 305 / G 
031106 317 /G 
031106 329 / G 
031106 331 / G 
031106 343 / G 
031106 356 / G 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031191 012/G 
031191 024 / G 
031191 036 /G 
031191 048/G 
031191 051/G 
031191 063 /G 
031191 075/G 
031191 087 / G 
031191 099/G 
031191 101/G 
031191 113/G 
031191 125/G 
031191 137 /G 
031191 149/G 
031191 152/G 
031191 164/G 


Titolare AIC' SIFRA 


031384 011 / G 
031384 023 / G 
031384 035 / G 
031384 047 / G 
031384 050 / G 
031384 062 / G 
031384 074 / G 
031384 086 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031549 013/G 
031549 025 / G 
031549 037 / G 
031549 049/G 
031549 052/G 
031549 064 / G 
031549 076/G 
031549 088 / G 
031549 090 / G 
031549 102 / G 
031549 114/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialita. 30948 
5% FLACONI 500 ML 


Codice Specialità. 31106 


Il FLACONE 50 ML 

II SACCA 100 ML 

II SACCA 250 ML 

I{ SACCA 500 ML 

I{ SACCA 1000 ML 

Il 50 ML IN FLACONE 100 ML 
Il 100 ML IN FLACONE 250 ML 
I FLACONE 50 ML 

I SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

} 50 ML IN FLACONE 100 ML 
1100 ML IN FLACONE 250 ML 
I 250 ML IN FLACONE 500 ML 
I FLACONE 100 ML 

I{ FLACONE 250 ML 

il FLACONE 500 ML 

| FLACONE 100 ML 

I FLACONE 250 ML 

I FLACONE 500 ML 

Il 250 ML IN FLACONE DA 500 ML 


Codice Specialita: 31191 


| FLACONE 50 ML 

I FLACONE 100 ML 

I FLACONE 250 ML 

| FLACONE 500 ML 

| FLACONE 1000 ML 

1 50 ML IN FLACONE 100 ML 
1100 ML IN FLACONE 250 ML 

I 250 ML IN FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 50 ML 

ll FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

ll FLACONE 1000 ML 

I 50 ML IN FLACONE 100 ML 
Il 100 ML IN FLACONE 250 ML 
H 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialita' 31384 


1100 ML 

1 250 ML 

I 500 ML 

11000 ML 

Hl 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
il FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31549 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 
FIALA 20 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 
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Rimborsabilita SSN 


O 


00000VII0IVIVIVIVVAVIVVV0V9VY00VY1090 


oHoKezozozozezozozozezozozezezeo) 


O00000090A0O 


000000I0000AO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezigne Rimborsabilita SSN Registrazione (") 


031549 126/G 
031549 138/G 
031549 140/G 
031549 153 / G 
031549 165 / G 
031549 177 /G 
031549 189/G 
031549 191/G 
031549 203 / G 
031549 215/G 
031549 227 /G 
031549 239 / G 
031556 018 / G 
031556 020 / G 
031556 032 / G 
031556 044 / G 
031556 057 / G 
031556 069 / G 
031556 071/G 
031556 083 / G 
031556 095 / G 
031556 107 / G 
031556 119/G 
031556 121 / G 
031556 133 / G 
031556 145/G 
031556 158/G 
031556 160/G 
031556 172/G 
031556 184 / G 
031556 196/G 
031556 208 / G 
031556 210/G 
031556 222/G 
031556 234 / G 
031556 246 / G 
031556 259 / G 
031556 261/G 
031556 273 /G 
031556 285/ G 
031556 297 / G 
031556 309 / G 
031556 311/G 
031556 323 / G 
031556 335 / G 
031556 347 / G 
031556 350 / G 
031556 362 / G 
031556 374/G 
031556 386 / G 
031556 398 / G 
031556 400 / G 
031556 412/G 
031556 424 / G 
031556 436 / G 
031556 448 / G 
031556 451/G 
031556 463 / G 


Titolare AIC: GOBBI PRATTINI 


SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

| FIALA 1 ML 

I FIALA 2 ML 

I FIALA 3 ML 

| FIALA 5 ML 

| FIALA 10 ML 

{ FIALA 20 ML 

I FLACONE 100 ML 

| FLACONE 250 ML 

I FLACONE 500 ML 

I FLACONE 1000 ML 

I SACCA FLESSIBILE 50 ML 

I SACCA FLESSIBILE 100 ML 

I SACCA FLESSIBILE 250 ML 

I SACCA FLESSIBILE 500 ML 

I SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
1 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
I SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
| SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
| SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
I SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
i SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
I SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
I SACCA FLESSIBILE 5000 MIL 
Il FIALE 1 ML 

H FIALE 2 ML 

Il FIALE 3 ML 

I{ FIALE 5 ML 

{ FIALE 10 ML 

{{ FIALE 20 ML 

Il FLACONE 100 ML 

I{ FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

Il FLACONE 1000 ML 

Il SACCA FLESSIBILE 50 ML 

ll SACCA FLESSIBILE 100 ML 
II SACCA FLESSIBILE 250 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
I{ SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialita: 31549 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


eHoNeoHoHoHoHzozHoHoKzoHoHoHoHoHeHoKzoHoHozozoHoHoHozHozoHozozozozoKozoHozozKoHoHoZzoeKHozoeEoKoKoHoeHoHoZzozoHezozozegzoNzozogzoze 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ELETTROLITICA BILANCIATA REIBRATANTE C0N GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO 


N AIC 


Titolare AIC: MONICO 


031391 0Î6/G 
031397 028 / G 
031391 030 / G 
031391 042 / G 
031391 055 / G 
031391 067 /G 
0313917 079/G 
031391 0817 / G 
031391 093 / G 
031391 105 / G 
031391 117/G 
031391 129/G 
031391 131 / G 
031391 143 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: SALF 


030703 019/G 
030703 02î / G 
030703 033 / G 
030703 045 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


030856 013 / G 
030856 025 / G 
030856 037 / G 
030856 049 / G 
030856 052 / G 
030856 064 / G 
030856 076 / G 
030856 088 / G 
030856 090 / G 
030856 102 / G 
030856 114 / G 
030856 126 / G 
030856 138 / G 
030856 140 / G 
030856 153 / G 
030856 165 / G 
030856 177 / G 
030856 189 / G 
030856 191 / G 
030856 203 / G 
030856 215 / G 
030856 227 / G 
030856 239 / G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA Lo 


031119 071/G 
031119 023/G 
031119 035/G 
031119 047 /G 
031119 050 / G 
031119 062/G 
031119 074/G 
031719 086 / G 


Confezione 


Codice Specialità. 31391 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 MIL 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


SLETTROLITICA BI MANFTFERICZEGRNTO 
Confezione 
Codice Specialità: 30703 
FIALA 500 ML 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30856 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
FLACONE 1000 ML 

Il FLACONE 1000ML 

1 50 ML IN SACCA 100 ML 

i 100 ML IN SACCA 250 ML 
1 250 ML IN SACCA 500 ML 
1 500 ML IN SACCA 1000 ML 
Il 50 ML IN SACCA 100 ML 
Il 100 ML IN SACCA 250 ML 
Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
Il 500 ML IN SACCA 1000 ML 
SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 31119 
FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 MIL 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 
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Rimborsabilità SSN 


oHozozozozozozezezezozezeze) 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


GORN GLUCOSIO 


O00Od0AO0 


'oloKolozozeZeKoKozoKoKozozoKoTozKeHozezozeoKe, 


‘oNozozezozezene: 


Fascia 
Rimborsat:tà SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 

Data prima registrazione spscialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-1Î-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-77-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
NO AIC Confeziene Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: PRHARMAGIA 


Codice Specialita: 31369 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031369 010 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031369 022 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031369 034 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031369 046 / G FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 32588 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032588 016 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
032588 028 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032588 030 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032588 042 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032588 055 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
032588 067 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032588 079/G 100 ML IN FLACONE 250 NL C 08-11-93 
032588 0817 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO PR 7,4 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titoiare AIC: SALE Codice Specialità. 32594 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


— 1080 — 


032594 0178 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032594 020 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032594 032 / G FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUC E SODIO LATTAIO LATTATO 
Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: BICINDUSTRIA LEA. Codice Specialità: 31265 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031265 010 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031265 022 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031265 034 / G SACCA 250 ML C 08. 11-93 
031265 046 /G SACCA 500 ML C 08-11-93 
031265 059 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031265 061/G 50 IML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031265 073 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031265 085 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031265 097 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
0371265 109/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031265 1171/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 9 


Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: BICIMNDUSTRIA LI fA. Codice Specialità: 031109 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031109 0710 /G SACCA 50 ML C 08-11-93 
031109 022 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031109 034 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031109 046 /G SACCA 500 ML C 08-11-93 
037109 059/G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031109 061 / G 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
031109 073 /G 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
031109 085 / G 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 
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ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029839 014 / G 
029839 026 / G 
029839 038 / G 
029839 040 / G 
029839 053 / G 
029839 065 / G 
029839 077 /G 
029839 089 / G 


Titolare AIC: SALF 


030704 011/G 
030704 023 / G 
030704 035 / G 
030704 047 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030765 010/G 
030765 022 / G 
030765 034 / G 
030765 046 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030813 012 / G 
030813 024 / G 
030813 036 / G 
030813 048 / G 
030813 051 /G 
030813 063 / G 
030813 075 / G 
030813 087 / G 
030813 099 / G 
030813 101/G 
030813 113 /G 
030813 125 / G 
030813 137 /G 
030813 149/G 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031216 017 / G 
031216 029 / G 
031216 031 / G 
031216 043 / G 
031216 056 / G 
031216 068 / G 
031216 070/G 
031216 082 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


031237 011/G 
031237 023 / G 
031237 035 / G 
031237 047 / G 
031237 050 / G 
031237 062 / G 
031237 074/G 
031237 086 / G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. 


031264 017 / G 
031264 029 / G 
031264 031 / G 
031264 043 / G 
031264 056 / G 
031264 068 / G 


Codice Specialità: 29839 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 NL 


Codice Specialita: 30704 


FIALA 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Spectalita: 30765 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30813 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 

50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SAECA 1000 ML 


Codice Specialità: 31216 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML iN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 NL 


Codice Specialità: 31237 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità: 31264 


FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
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Rimborsabilita SSN 


O0000000O 


0000 


0000V00V0I0V0V0V0I0O 0000 


0O000009000AO 


0000000O 


O0000A0O 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione {") 


Fascia 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN 


Titolare AIC: BICINDUSTRIA L.0.M, Codice Specialità 31264 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031264 070/G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031264 082 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031264 094 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031264 106 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031264 118 /G FLACONE 500 ML G 08-11-93 
Titolare AIC. DIONIGOE Codice Specialità: 31400 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031400 017 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031400 029 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
037400 031 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
0317400 043 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031400 056 / G 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
037400 068 / G 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
031400 070 /G 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
031400 082 / G 500 ML IN SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031400 094 / G FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
031400 106 / G SACCA 50 ML C 08-11-93 
037400 118 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031400 120 /G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031400 132 / G SACCA 500 ML C 08-17-93 
031400 144 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GODDI FPRANYINI Codice Specialità. 31550 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031550 015 / G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031550 027 /G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031550 039 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031550 041 / G FIALA 5 MIL C 08-11-93 
031550 054 / G FIALA 10 ML C 08-11-93 
031550 066 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031550 078/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
037550 080 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031550 092 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031550 104 /G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031550 116 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-17-93 
031550 128 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031550 130 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031550 142 / G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-1Î-93 
031550 155/G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-17-93 
031550 167 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031550 179/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031550 181/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031550 193 / G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031550 205 / G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031550 217 /G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031550 229 /G SACCA FLESSIBILE 4500 Mi C 08-11-93 
031550 23171 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


BLETTROLITICA DI RCINTEGRAZIONE G0N GLUCOSIO E SODIO LATTATO 


N. AIC- 


Titolare AIC: YERAPLEUTICA VENETA 


Confezione 


Codice Specialità. 31215 


— 1082 — 


Rimborsabilta SSN 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031275 015 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031215 027 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031215 039 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031215 0417 / G FLACONE 500 MIL C 08-11-93 
031215 054 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031215 066 / G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031215 078/G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031215 080 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titotare AIC: SALE Codice Specialità: 31338 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031338 015 / G FIALA 500 ML C 08-11-93 
037338 027 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


—r——————_—__—_—21214x——_ 


N AIC 


Titolare AIC. SALE 


031338 039 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031338 041/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. PHARMACIA Codice Specialita. 31370 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031370 012/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031370 024 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031370 036 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031370 048 /G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31380 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031380 013 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031380 025 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031380 037 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031380 049 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC: GO®8BI FRATTINI 


Codice Specialità: 31338 


Codice Specialità. 31551 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


031551 017 /G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031551 029 / G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031551 031 /G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031551 043 / G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031551 056 / G FIALA 10 NL C 08-11-93 
031551 068 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031551 070/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031551 082 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031551 094 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031551 106 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031551 118/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031551 120/G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031551 132/G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031551 144/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031551 157 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031551 169/G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031551 171/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031551 183/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031551 195/G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-17-93 
031551 207 /G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031551 219/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031551 221 /G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031551 233/G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUGOGNATO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29840 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029840 016 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029840 028 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029840 030 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029840 042 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029840 055 / G SACCA 100 ML GC 08-11-93 
029840 067 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
029840 079 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
029840 081 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31217 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031217 019/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031217 021/G FLACONE 100 NL C 08-11-93 
031217 033/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031217 045/G FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
031217 058 /G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031217 060/G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031217 072/G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031217 084 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezigne Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: BIEGEFEFC NMEBDITAL Codice Specialita: 31238 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
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031238 013 / G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031238 025 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
‘031238 037 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031238 049 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031238 052 / G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
031238 064 / G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
031238 076 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
031238 088 / G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BICINDUSTRIA LCA, Codice Specialità: 31263 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031263 015/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031263 027 / G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031263 039 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031263 041 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
031263 054 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031263 066 / G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031263 078 / G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031263 080 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031263 092 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031263 104 / G FLACONE 250 MIL C 08-11-93 
031263 116/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AiC: SALE Codice Specialità: 31340 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
037340 019 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031340 021 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031340 033 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031340 045 / G FLACONE 1000 ML C 08-1Î-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31381 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
0313817 015/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031381 027 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
037381 039 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031381 041 / G FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
Titotare AIC: MONICO Codice Specialità. 31402 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
037402 011 /G FIACONE 50 ML C 08-11-93 
031402 023 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031402 035 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031402 047 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031402 050/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031402 062 / G 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
031402 074 / G 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
031402 086 / G 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
031402 098 / G 500 ML IN SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031402 100/G SACCA 50 ML C 08-11-93 
031402 112 /G SACCA 100 ML C 08-11-93 
031402 124 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031402 136 /G SACCA 500 ML C 08-11-93 
031402 148 /G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 31552 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031552 019 /G FIALA 1 ML C 08-17-93 
031552 021 /G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031552 033 /G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031552 045 / G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031552 058 / G FIALA 10 ML C 08-11-93 
031552 060 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031552 072 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031552 084 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031552 096 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031552 108 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031552 110/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031552 122 / G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-17-93 
031552 134 / G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031552 146/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031552 159 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031552 161 / G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C° 08-11-93 


1-2-1997 


NO AIC 


Titolare AIC: GOBBI PRATTINI 


031552 173/G 
031552 185 / G 
031552 197 / G 
031552 209 / G 
031552 211/G 
031552 223 / G 
031552 235 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Confezione 


Codice Specialità: 31552 


SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


UELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE GON 


Rimborsabiita SSN 


000090L0900A0 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


SODIO GLUCONATO 


N. AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029841 018 / G 
029841 020 / G 
029841 032 / G 
029841 044 / G 
029841 057 / G 
029841 069 / G 
029841 0717 /G 
029841 083 / G 


Titolare AIC: SBONIGO 


030862 015 / G 
030862 027 / G 
030862 039 / G 
030862 041 / G 
030862 054 / G 
030862 066 / G 
030862 078 / G 
030862 080 / G 
030862 092 / G 
030862 104 / G 
030862 116 / G 
030862 128 / G 
030862 130 / G 
030862 142 / G 


Titolare AIC: BIGINDUSTRIA L_I.BI. 


030897 019 / G 
030897 021 / G 
030897 033 / G 
030897 045 / G 
030897 058 / G 
030897 060 / G 
030897 072 / G 
030897 084 / G 
030897 096 / G 


Titotare AIC: TERAPEUTICA VENLYÀ 


031218 011/G 
031218 023 / G 
031218 035 / G 
031218 047 / G 
031218 050 / G 
031218 062 / G 
031218 074 / G 
031218 086 / G 


Titoiare AIC: BIEGFFE MEDITAL 


031239 015/ G 
031239 027 / G 
031239 039 / G 
031239 041 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29841 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30862 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 IL 

50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 MIL IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30897 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 IVIL 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

FLACONE 2000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31218 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31239 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 MIL 
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Rimborsabilità SSN 


00000090090090090090000 O000L000O0O 


0000090000 O00000000O 


0000 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-17-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-71-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BIEFPFE MEDITAL Codice Specialita: 31239 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031239 054 / G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
031239 066 / G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
031239 078/G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
031239 080 / G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 31342 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031342 013/G FIALA 500 ML C 08-11-93 
031342 025 / G PH 7,4 FIALA 500 ML C 08-11-93 
031342 037 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031342 049 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031342 052 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31382 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031382 017 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031382 029 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031382 031 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031382 043 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031383 019/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031383 021 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031383 033 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031383 045 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 31553 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031553 0171 /G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031553 023 / G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031553 035 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031553 047 / G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031553 050 / G FIALA 10 ML C 08-11-93 
031553 062 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031553 074 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031553 086 / G FLACONE 250 ML Cc 08-11-93 
031553 098 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031553 100/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031553 112/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031553 124 / G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-1Î-93 
031553 136 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031553 14868/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031553 151 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031553 163 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031553 175/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031553 187/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031553 199/G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031553 201 / G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031553 213/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc 08-11-93 
031553 225 / G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031553 237 /G SACCA FLESSIBILE 5000 Mi C 08-11-93 


BELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO 


N. AIC Confezione 
Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 031554 
031554 013 /G FIALA 1 ML 
031554 025 / G FIALA 2 ML 
031554 037 / G FIALA 3 ML 
031554 049 / G FIALA 5 ML 
031554 052 / G FIALA 10 ML 
031554 064 / G FIALA 20 ML 


031554 076 / G 
031554 088 / G 
031554 090 / G 
031554 102 / G 
031554 114 / G 
031554 126 / G 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O0000V0V0IVI0IVIV0O 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: GOBBI ERATTIRI 


031554 138 / G 
031554 140 /G 
031554 153 / G 
031554 165 / G 
031554 177 /G 
031554 189 / G 
031554 191 /G 
031554 203 / G 
031554 215/G 
031554 227 / G 
031554 239 / G 


Titolare AIC: BIGFEE MEBITAL 


030913 014 / G 
030913 026 / G 
030913 038 / G 
030913 040 / G 
030913 053 / G 
030913 065 / G 
030913 077 / G 
030913 089 / G 


Titoiare AIC: TURAPEUVISA VENETA 


031214 012 / G 
031214 024 / G 
031214 036 / G 
031214 048 / G 
031214 05î / G 
031214 063 / G 
031214 075/G 
031214 087 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


031398 Cîi / G 
031398 023 / G 
031398 035 / G 
031398 047 / G 
031398 050 / G 
031398 062 / G 
031398 074 / G 
031398 086 / G 
031398 098 / G 
037398 100 / G 
031398 112 / G 
031398 124 / G 
031398 136 / G 
031398 148 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: BON BAXTER 


030878 019 / G 
030878 021 / G 
030878 033 / G 
030878 045 / G 


ConteziGne 


Codice Specialità: 031554 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 NL 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialità: 30913 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità: 31214 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31398 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Confezione 


Codice Specialità: 30878 
5% SACCA 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 
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Rimborsabilita SSN 


oHeHoHoezozoHeNoHozeze 


oHozozozoezozene 


oNHozozozozoezene, 


ooo zezozozeozezezozezezene) 


Rimborsab:lità SSN 


eNoemene, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Serie generale n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11Î-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Fascia 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 


GLETTROLITICA EQUILIBRATA DI MARNTERIMENTO GO0N GLUCOSIO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-21-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC: BON BAXTER 


030878 058 / G 
030878 060 / G 
030878 072 /G 
030878 084 / G 
030878 096 / G 
030878 108 / G 
030878 110/G 
030878 122 / G 
030878 146 / G 


N. AIC 


029842 0Î0/G 
029842 022 / G 
029842 034 / G 
029842 046 / G 
029842 059 / G 
029842 OG6i / G 


Titoiare AIC: SALE 


030708 010 / G 
030708 022 / G 


Titolare AIC: PRARDRAGEA 


030739 015 / G 
030739 027 / G 
030739 039 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030761 0171 /G 
030761 023 / G 
030761 035 / G 


Titoiare AIC: NIONICO 


030857 015 / G 
030857 027 / G 
030857 039 / G 
030857 04î / G 
030857 054 / G 
030857 066 / G 
030857 078 / G 
030857 080 / G 
030857 092 / G 
030857 104 / G 
030857 116 / G 
030857 128 // G 
030857 130 / G 
030857 142 / G 


030876 015 / G 
030876 027 / G 
030876 039 / G 
030876 041 / G 
0308765 054 / G 
030876 066 / G 
030876 078 / G 
030876 080 / G 
030876 092 / G 
030876 104 / G 
030876 116/G 
030876 128 / G 
030876 130 / G 
030876 142 / G 


5% SACCA 1000 ML 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
5% FLACONE VETRO 50 ML 
5% FLACONE VETRO 100 ML 
5% FLACONE VETRO 250 ML 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
% FLACONE VETRO 500 ML 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 


Codice Specialità: 30878 


Rimborsabilità SSN 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00N0000900900O0 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


Confezione 


Titotare AIC: GALEGRICA SENESE 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


FIALA 250 ML 
FIALA 500 ML 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 NL 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 MIL 
FLACONE 1000 ML 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 NL 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 

50 MIL IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 MIL IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 


Titolare AiC: DON BAXTER 


SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN SACCA 100 ML 
FLACONE VETRO 50 ML 
FLACONE VETRO 100 ML 
FLACONE VETRO 250 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML: 
FLACONE VETRO 1000 ML 
100 MIL IN SACCA 250 ML 


. 250 ML IN SACCA 500-ML 


Codice Specialità: 29842 


Codice Specialità: 30708 


Codice Specialità: 30739 


Codice Specialità: 30761 


Codice Specialità: 30857 


Codice Specialità: 30876 
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Fascia 


Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


000000 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 


OOo 


Data prima registrazione specialità: 08-î1-93 


Qaa 


Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 


O0o0Oo 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


0000000000I9000AO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


0O00000V0000900000O0 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 


Registrazione (*) 


08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-17-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-53 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


030915 019/G 
030915 021 / G 
030915 033 / G 
030915 045 / G 
030915 058 / G 
030915 060 / G 
030915 072/G 
030915 084 / G 


030946 014 / G 
030946 026 / G 


031031 014 /G 
031031 026 / G 
0310317 038 / G 
0310317 040 / G 
031031 053 /G 
031031 065 / G 
031031 103 / G 
031031 141/G 
03103Î 154 / G 
031031 166 / G 
031031 178/G 


031175 019 / G 
031175 021/G 
0317775 033 / G 
031175 045 / G 
031175 058/G 
031175 060/G 
031175 072/G 
031175 084 / G 


N. AIC 


029843 012 / G 
029843 024 / G 
029843 036 / G 
029843 048 / G 
029843 051 / G 
029843 063 / G 
029843 075/G 
029843 087 / G 
029843 099 / G 
029843 1017 / G 


Titolare AIC: SALE 


030710 014 / G 
030710 026 / G 
030710 038 / G 
030710 040 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


030858 017 / G 
030858 029 / G 
030858 031 / G 
030858 043 / G 
030858 056 / G 
030858 068 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Titolare AIC: BIOMERICEA FOSCAMA 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L029, 


FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 


Titolare AIC: TERAPCUTICA VENETA 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE DA 100 ML 


Codice Specialità. 30915 


Codice Specialità: 30946 


Codice Specialità. 31031 


Codice Spectalità: 31175 


100 ML IN FLACONE DA 250 ML 


250 ML IN FLACONE DA 500 M 


L 


OOo 00000000 


0000GI000000AO 


O0000V00I0AOO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ELETYTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


Confezione 


Titolare AIC: GALENICA SCNUSE 


FLACONE î00 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
FLACONE 50 ML 
SACCA 50 ML 


FIALA 250 ML 
FIALA 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 1000 ML 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 

50 ML IN SACCA 100 ML 


Codice Specialità: 29843 


Codice Specialità: 30710 


Codice Specialità: 30858 


— 10389 — 


Rimborsabilità SSN 


O00O0 O 00V0V0V0VIVV0L0AOAO 


000000 


Fascia 


Data 
Registrazione {(*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
C3-1Î-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: MONIGO 


030858 070 /G 
030858 082 / G 
030858 094 / G 
030858 106 / G 
030858 118/G 
030858 120/G 
030858 132 / G 
030858 144 / G 


100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 


SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Titolare AIC, BIGPER NDODITAL 


030916 011/G 
G30916 023 / G 
030916 035 / G 
030916 047 / G 
030916 050 / G 
030916 062 / G 
030916 074/G 
030916 086 / G 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAZIA 


030947 016 / G 
030947 028 / G 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Titolare AIC: BICINBUSTRIA LL: 


031032 016 / G 
031032 028 / G 
031032 030 / G 
031032 042 / G 
031032 055 / G 
031032 067 / G 
031032 105 / G 
031032 143 / G 
031032 156 / G 
031032 168 / G 
031032 170/G 


FLACONE 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Titolare AIC' TERAPEUTICA VENETA 


031180 019/G 
031180 021/G 
031180 033 / G 
031180 045/G 
031180 058 / G 
031180 060 / G 
031180 072/G 
031180 084 / G 


Titolare AIC' PRARMAGIA 


031366 014/G 
031366 026 / G 
031366 038 / G 
031366 040/G 
031366 053 /G 
Titolare AIC: SIPRA 
031376 015/G 
031376 027 /G 
031376 039/G 
031376 041 /G 
031376 054 / G 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


50 ML IN FLACONE DA 100 ML 


Codice Specialita 30858 


Codice Specialità. 30916 


Codice Specialita. 30947 


Codice Specialita: 31032 


Codice Specialita: 31180 


100 ML IN FLACONE DA 250 ML 
250 ML IN FLACONE DA 500 ML 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031538 010 /G 
031538 022 / G 
031558 034 / G 
031538 046 / G 
031538 059 / G 
031538 061 / G 
031538 073 / G 


FIALA 1 ML 
FIALA 2 ML 
FIALA 3 ML 
FIALA 5 ML 
FIALA 10 ML 
FIALA 20 ML 
FLACONE 100 ML 


Codice Specialita' 31366 


Codice Specialita: 31376 


Codice Specialità: 31538 


— 1090 — 


00 00000000 'oHKoKeozozozezeze: 


000009000000 


O0000AO CORO 00000000 


0000000 


Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC. GOBBI FRATTINI 


031538 085 / G 
031538 097 / G 
031538 109 / G 
031538 111/G 
031538 123 /G 
031538 135 /G 
031538 147 /G 
031538 150 / G 
031538 162 / G 
031538 174/G 
031538 186 /G 
031538 198/G 
031538 200 / G 
031538 212 / G 
031538 224 / G 
031538 236 / G 


N AIC 


Titolare AIC: GALERICA SENESE 


029844 014 / G 
029844 026 / G 
029844 038 / G 
029844 040 / G 
029844 053 / G 
029844 065 / G 
029844 077 / G 
029844 089 / G 


fitolare AIC: MONICO 


030821 019/G 
030821 021 / G 
030821 033 / G 
030821 045 / G 
030821 058 / G 
030821 060 / G 
030821 072/G 
030821 084 / G 
030821 096 / G 
030821 108 / G 
030821 110/G 
030821 122 / G 
030821 134 / G 
030821 146 / G 


Titolare AIC: DON BAXTER 


030877 017 /G 
030877 029 / G 
030877 031/G 
030877 043 / G 
030877 056 / G 
030877 068 / G 
030877 070/G 
030877 082 / G 
030877 094 / G 
030877 106 / G 
030877 118/G 
030877 120/G 
030877 144/G 


Supptemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziane 


Codice Specialita 31538 
FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA PLASTICA FI ESSIBILE 250 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


CoOorfCOO0d0oOooO0o0Oo0 0000000 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n 26 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


Confezione 


Codice Specialità. 29844 


10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
10% SACCA 100 ML 
10% SACCA 250 ML 
10% SACCA 500 ML 
10% SACCA 1000 ML 


Codice Specialita 30821 


10% FLACONEI 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
10% SACCA 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 


Codice Specialità. 30877 


10% SACCA 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 

10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% FLACONE VETRO 50 ML 
10% FLACONE VETRO 100 ML 
10% FLACONE VETRO 250 ML 
10% 100 MI IN SACCA 250 ML 
10% FLACONE VETRO 500 ML 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 


— 1091 — 


Rimborsabilita SSN 


oeHoNoHezezozoKozozezozezezNe, O00000L0L0O 


oHozezozeiezoHozoeHozezeKe, 


Fascia 


Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


N. AIC Confezione 

Titolare AIC: BICINDUSTRIA L.I.bA. Codice Specialita: 31246 
031246 010/G 10% FLACONE 50 ML 
031246 022 / G 10% SACCA 100 ML 
031246 034 / G 10% SACCA 250 ML 
031246 046 / G 10% SACCA 500 ML 
031246 059 / G 10% SACCA 1000 ML 
031246 0617 G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
031246 073 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
031246 085 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
031246 097 / G 10% FLACONE 100 ML 
031246 109 / G 10% FLACONE 250 ML 
031246 111/G 10% FLACONE 500 ML 

Titolare AIC: SALE Codice Specialita: 31348 
031348 016/G FIALA 10% 500 ML 
031348 028/G FIALA 10% 1000 ML 
031348 030 / G 10% FLACONE 250 ML 

Titolare AIC: PHARMAGIA Codice Specialita. 31371 
031371 014/G 10% FLACONE 250 ML 
031371 026/G 10% FLACONE 500 ML 

Titolare AIC: YFERAPEUTICA VENLTA Codice Specialità: 31397 
031397 019/G 10% FLACONE 50 ML 
031397 021/G 10% FLACONE 100 ML 
031397 033 / G 10% FLACONE 250 ML 
031397 045/G 10% FLACONE 500 ML 
031397 058 / G 10% FLACONE 1000 ML 
031397 060 / G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
031397 072/G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
031397 084 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Speciahta. 31542 
031542 018/G 10% FIALA 1 ML 
031542 020 /G 10% FIALA 2 ML 
031542 032 / G 10% FIALA 3 ML 
031542 044 / G 10% FIALA 5 ML 
031542 057 /G 10% FIALA 10 ML 
031542 069 / G 10% FIALA 20 ML 
031542 071/G 10% FLACONE 100 ML 
031542 083 /G 10% FLACONE 250 ML 
031542 095 / G 10% FLACONE 500 ML 
031542 107 / G 10% FLACONE 1000 ML 
031542 119/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
031542 121/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
031542 133 / G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
031542 145/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
031542 158/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
031542 160/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
031542 172/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
031542 184/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
031542 196 / G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
031542 208/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
031542 210/G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
031542 222 / G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
031542 234 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


Fascia 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


oHozozozozezezezozeze: 


QOOoOo 


OO 


000000A0AO 


oHozozozozozozoezozozoezozozozoKoZzoKoleKoTeKoKeo) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


N. AIC Confezione 
Titolare AIC: GALGRIGA SENESE Codice Specialità: 29845 
029845 017 /G FLACONE 50 ML 
029845 029 / G FLACONE 100 ML 
029845 031 / G FLACONE 250 ML 


— 1092 — 


Fascia 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


C 
C 
C 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


Titolare AIC. GALENICA SENESE 


029845 043 / G 
029845 056 / G 
029845 068 / G 
029845 070 / G 
029845 082 / G 
029845 094 / G 
029845 106 / G 


Titolare AIC: SALE 


0307117 016/G 
030711 028/G 
0307117 030/G 


Titolare AIC MONICO 
030859 019 / G 
030859 021 /G 
030859 033 / G 
030859 045 / G 
030859 058 / G 
030859 060 / G 
030859 072 / G 
030859 084 / G 
030859 096 / G 
030859 108 / G 
030859 1170 / G 
030859 122 / G 
030859 134 / G 
030859 146 / G 


FLACONE 500 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 1000 ML 


FIALA 100 ML 
FIALA 250 ML 
FLACONE 500 ML 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
900 ML IN SACCA 1000 ML 


FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Titolare AIC: DON BAXTER 


030879 011/G 
030879 023 / G 
030879 035 / G 
030879 047 / G 
030879 050 / G 
030879 062 / G 
030879 074 /G 
030879 086 / G 
030879 098 / G 
030879 100 / G 
030879 112/G 
030879 124/G 
030879 148 / G 


SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


50 ML IN SACCA 100 ML 
FLACONE VETRO 50 ML 
FLACONE VETRO 100 ML 
FLACONE VETRO 250 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML 
FLACONE VETRO 1000 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 


Titolare AIC: BIEFSFE MEDITAL 


030917 013/G 
030917 025 / G 
030917 037 / G 
030917 049 / G 
0309177 052 / G 
030917 064 / G 
030917 076/G 
030917 088 / G 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


SACCA CLEAR-FLEX 100 Mi 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LI, 


031036 015 / G 
031036 027 / G 
031036 039 / G 
031036 041 / G 
031036 054 / G 
031036 066 / G 
031036 104 / G 
031036 142 / G 
031036 155 / G 
031036 167 / G 
031036 179 / G 


FLACONE 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 MIL 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Codice Specialità 29845 


Codice Specialità: 30711 


Codice Specialita': 30859 


Codice Specialità: 30879 


Codice Specialita. 30917 


Codice Specialità: 31036 
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Rimborsabilita SSN 


O00O0000A0AO 


eHozozozozozezezezezezene oHezoHozozozozozozoHozeZzeTe 000 


O00000090090AO0 


000000900000 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 


1-2-1997 


NO AIC 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031183 015/G 
031183 027 / G 
031183 039 / G 
031183 041/G 
031183 054 / G 
031183 066 / G 
031183 078/G 
031183 080 / G 


Titolare AIC: PHARBMAGIA 


031387 016/ G 
031367 028 / G 
031367 030/ G 
031367 042 / G 
031367 055 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


031377 017/G 
031377 029/G 
031377 031/G 
031377 043 / G 
031377 056 / G 


Titolare AIC. GO®BI FRATTINI 


031544 012 / G 
031544 024 / G 
031544 036 / G 
031544 048 / G 
031544 05Ì / G 
031544 063 / G 
031544 075 / G 
031544 087 / G 
031544 099 / G 
031544 101/G 
031544 113 /G 
031544 125/G 
031544 137 / G 
031544 149 / G 
031544 152 /G 
031544 164 / G 
031544 176/G 
031544 188/ G 
031544 190/G 
031544 202 / G 
031544 214 / G 
031544 226 / G 
031544 238 / G 


N AIC 


litoiare AIC: DON BAXTER 


030880 013 / G 
030880 025 / G 
030880 037 / G 
030880 049 / G 
030880 052 / G 
030880 064 / G 
030880 076 / G 
030880 088 / G 
030880 090 / G 
030880 102 / 
030880 174 / 
030880 126 / 

/ 


G 
G 
G 
030880 140 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità 31183 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialita. 31367 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita 31377 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita. 31544 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 NL 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1900 ML 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


OE OOdOOdOO CO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00O0O0 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O0000aO0 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00V00IVIVI0VIVIVIVIVIVVOVVIV0VIVYVY0V000 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA SELETTIVA 


Conteziane 


Codice Specialità: 30880 


SACCA 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN SACCA 100 ML 
FLACONE VETRO 50 ML 
FLACONE VETRO 100 ML 
FLACONE VETRO 250 ML 
100 MIL IN SACCA 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML 
FLACONE VETRO 1000 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
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Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00O0000000V0VI009O 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 


Registrazione {*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
lirica _ _r_c_ i eeectcoi 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (°) 
Titolare AIC: GALENICA SENESE 


Codice Specialita. 29846 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
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029846 019 /G I FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029846 021 / G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029846 033 / G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029846 045 / G I FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
029846 058 / G I FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029846 060 / G I SACCA 50 ML C 08-11-93 
029846 072 / G I SACCA 100 ML C 08-11-93 
029846 084 / G I SACCA 250 ML C 08-11-93 
029846 096 / G I SACCA 500 ML C 08-11-93 
029846 108 / G I SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029846 110 / G Il FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029846 122 / G Il FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029846 134 / G Il FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029846 146 / G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029846 159 / G Ii FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029846 161 /G Il SACCA 50 ML C 08-11-93 
029846 173 / G Il SACCA 100 ML C 08-11-93 
029846 185 / G Il SACCA 250 ML C 08-11-93 
029846 197 / G Il SACCA 500 ML C 08-11-93 
029846 209 / G H SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029846 211 / G Ill FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029846 223 / G Il FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029846 235 / G Il FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029846 247 / G Ill FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029846 250 / G ill FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029846 262 / G II SACCA 50 ML C 08-11-93 
029846 274 / G Il SACCA 100 ML C 08-11-93 
029846 286 / G II SACCA 250 ML C 08-11-93 
029846 298 / G I SACCA 500 ML C 08-11-93 
029846 300 / G IH SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029846 312 / G I SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029846 324 / G Il SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029846 336 / G Ill SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029846 348 / G Ill SACCA 3000 ML C 08-11-93 
029846 351 / G Il SACCA 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Specialità: 30369 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030369 019 / G Ii FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030369 021 / G H 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030369 033 / G HH FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030369 045 / G HI 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030369 058 / G HI FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030369 060 / G Il 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030369 072 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030369 084 / G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30712 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030712 018/G I FIALA 250 ML C 08-11-93 
030712 020 / G I[ FIALA 500 ML C 08-11-93 
030712 032 / G Il FIALA 250 ML C 08-11-93 
030712 044 / G Il FIALA 500 ML C 08-11-93 
030712 057 /G Il FIALA 250 ML C 08-11-93 
030712 069 / G ill FIALA 500 ML C 08-11-93 
030712 071/G i FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030712 083 / G I FLACONE 1000 ML G 08-11-93 
030712 095 / G Il FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030712 107 /G Il FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030712 119/G Ill FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030712 121/G Ill FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
litotare AIC: PHARMAGIA Codice Specialità: 30741 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030741 019/G | FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030741 021 / G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NOAIC 


Titolare AIC PMARMRAGIA 


030741 033 / G 
030741 045 / G 
030741 058/G 
030741 060/G 
030741 072/G 


NQN7A14 OR4 / G 


WI TU 


030741 096 / G 
030741 108/ G 


Titolare AIC: SIPRA 


030763 015/G 
030763 027 / G 
030763 039 / G 
030763 041 / G 
030763 054 / G 
030763 066 / G 
030763 078/G 
030763 080 / G 
030763 092 / G 
030763 104 / G 
030763 116/G 
030763 128/G 
030763 130 / G 
030763 142 / G 
030763 155 / G 


Titolare AIC: MNONIGO 


030861 013 /G 
030861 025 / G 
030861 037 / G 
030861 049 / G 
030861 052 / G 
030861 064 / G 
030861 076 / G 
030861 088 / G 
030861 090 / G 
030861 102 / G 
030861 114 / G 
030861 126 / G 
030861 138 / G 
030861 140/G 
030861 153 / G 
030861 165 / G 
030861 177/G 
030861 189/G 
030861 203 / G 
030861 215 / G 
030861 227 / G 
030861 239/ G 
030861 241 /G 
030861 254 / G 
030861 266 / G 
030861 278 /G 
030861 280 / G 


Titolare AIC. DOR BAXTER 


030881 015/G 
030881 027 / G 
030881 039 / G 
030881 041 / G 
030881 054 / G 
0308381 066 / G 
030881 078/G 
030881 080 / G 
030881 092 / G 
030881 104 / G 


Confezione 


Codice Specialità’ 30741 


I FLACONE 250 ML 

| FLACONE 500 ML 

I FLACONE 1000 ML 
II FLACONE 50 ML 
Il FLACONE 100 ML 
ll FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
lil FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita. 30763 


I FLACONE 50 ML 

| FLACONE 100 ML 

I FLACONE 250 ML 

I FLACONE 500 ML 

I FLACONE1000 ML 
Il FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
H FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 ML 
HI FLACONE 50 ML 
Il FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
ill 500 ML 

iI FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30861 


I FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

i FLACONE 250 ML 

i FLACONE 500 ML 

| FLACONE 1000 ML 

Ill FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Ill FLACONE 250 ML 

Ill FLACONE 500 ML 

Ill FLACONE 1000 ML 

1 50 ML IN SACCA 100 ML 

| 100 ML IN SACCA 250 ML 
I 250 ML IN SACCA 500 ML 
1 500 ML IN SACCA 1000 ML 
Il 50 Mi IN SACCA 100 ML 
Il 100 ML IN SACCA 250 ML 
Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
I 500 ML IN SACCA 1000 ML 
I SACCA 100 ML 

i SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

Ill SACCA 50 ML 

Ill SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

Il SACCA 500 ML 

il SACCA 1000 ML 


Codice Specialità. 30881 


III SACCA 50 ML 

Ill SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

Il SACCA 500 ML 

III SACCA 1000 Mi 

ili SACCA 2000 ML 

Il SACCA 3000 ML 

II SACCA 4000 ML 

IN SACCA 5000 ML 

Iii FLACONE VETRO 50 ML 
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Rimborsabilta SSN 


O00O000000LAO 


oioloHozozozezozozezezezezeze, 


oiozoezezKozozozezozoezozoezezozozoKoKozozKoToKozoKeKozeKo} 


O00L00V00000V0O 


Data 
Registrazione (*) 


Fascta 


Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
98-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titotare AIC. DON BAXTER Codice Specialita 30881 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030881 116/G HI FLACONE VETRO 100 ML (& 08-11-93 
030881 128/G III FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030881 130 /G I FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030881 142 / G HI FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030881 155/G HH 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030881 193 /G Il 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030881 231 / G II 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGEFFE MEDITAL Codice Specialita. 30918 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030918 015/G I FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030918 027 /G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030918 039 / G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030918 041 / G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030918 054 / G I SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030918 066 / G I SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030918 078 /G I SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030918 080 / G I SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
030918 092 /G HI FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030918 104 / G II FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030918 116 / G HI FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030918 128/G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030918 130/G Ill SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030918 142/G ill SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030918 155 /G I SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030918 167 /G II SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCANA Codice Specialità: 30949 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030949 010 /G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030949 022 / G Il FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030949 034 / G III FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. BIOINDUSTRIA LIB. Codice Specialita 31040 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031040 013/G | FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031040 025 / G I SACCA 100 ML C 08-11-93 
031040 037 /G I SACCA 250 ML C 08-11-93 
031040 049 / G i SACCA 500 ML C 08-11-93 
031040 052 / G i SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031040 064 / G I 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 102 /G I 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 140/G 1 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031040 153/G H FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031040 165/G Il SACCA 100 ML C 08-11-93 
031040 177/G H SACCA 250 ML C 08-11-93 
031040 189/G Il SACCA 500 ML C 08-11-93 
031040 191/G Il SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031040 203 / G H 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 241 / G Il 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 280 / G Il 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031040 292 / G il FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031040 304 / G HI SACCA 100 ML C 08-11-93 
031040 316/G IIl SACCA 250 ML C 08-11-93 
031040 328 / G Ill SACCA 500 ML C 08-11-93 
031040 330 / G Ill SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031040 342/G II 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 381/G Hi 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 429/G HI 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031040 431/G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 443 / G | FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 456/ G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031040 468 / G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 470/G Il FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 482 / G il FLACONE 500 ML C 08-î1-93 
031040 494 / G Il FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031040 506/G Ill FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031040 518/G I] FLACONE 500 ML C 08-17-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Conteziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC TERAPEUTICA VENETA 


Codice Specialità 31210 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031210 014/G I FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031210 026 / G 1 FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 038 / G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 040/G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031210 0535/G I FLACONE 1000 ML G 08-11-93 
031210 065/G I 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 077/G I 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 089/G I 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031210 091 /G il FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031210 103/G {l FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 115/G ll FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 127/G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031210 139/G Il FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031210 141/G Il 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 154/G ll 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 166/G ll 250 ML iN:FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031210 178/G III FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031210 180/G HI FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 192/G Hi FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 204 / G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031210 216/G II FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031210 228/G I 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031210 230/G II 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031210 242/G Ill 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


Codice Specialità: 31545 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031545 015 /G I FIALA 1 ML C 08-11-93 
031545 027 / G I FIALA 2 ML C 08-11-93 
031545 039 / G I FIALA 3 ML C 08-11-93 
031545 041 /G I FIALA 5 ML C 08-11-93 
031545 054 / G | FIALA 10 ML C 08-11-93 
031545 066 / G i FIALA 20 ML C 08-11-93 
031545 078/G I FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031545 080 / G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031545 092 / G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031545 104 / G | FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031545 116/G | SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031545 128/G | SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031545 130/G i SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031545 142 /G 1 SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031545 155/G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031545 167 /G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031545 179/G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031545 181/G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031545 193 /G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031545 205 / G i SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031545 217/G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML ‘C 08-11-93 
031545 229 / G I SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031545 231/G 1 SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031545 243 /G Il FIALA 1 ML C 08-11-93 
031545 256/G H{ FIALA 2 ML C 08-11-93 
031545 268 / G I{ FIALA 3 ML C 08-11-93 
031545 270/G Il FIALA 5 ML C 08-11-93 
031545 282/G il FIALA 10 ML C 08-11-93 
031545 294/G I FIALA 20 ML C 08-11-93 
031545 306 / G Il FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031545 318/G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031545 320/G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031545 332 / G Il FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031545 344 / G Il SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031545 357 /G Il SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031545 369 / G I SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031545 371/G 4 SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031545 383 / G I SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031545 395 / G Il SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031545 407 / G Il SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC. GOBBI FRATTINI 


031545 419/G 
031545 421 / G 
031545 433 /G 
031545 445/G 
031545 458 /G 
031545 460 / G 
031545 472/G 
031545 484 / G 
031545 496 / G 
031545 508 /G 
031545 510/G 
031545 522 / G 
031545 534 / G 
031545 546 / G 
031545 559 / G 
031545 561/G 
031545 573/G 
031545 535/G 
031545 597 / G 
031545 609 / G 
031545 611/G 
031545 623 / G 
031545 635 / G 
031545 647 / G 
031545 650 / G 
031545 662 / G 
031545 674/G 
031545 686 / G 
031545 698 / G 


Titolare AIC: IRIS 


032632 010 /G 
032632 022 / G 
032632 034 / G 
032632 046 / G 
032632 059 / G 
032632 061 / G 
032632 073 / G 
032632 085 / G 
032632 097 / G 
032632 10S / G 
032632 111/G 
032632 123 / G 
032632 135 / G 
032632 147 / G 
032632 150 / G 
032632 162 / G 
032632 174 / G 
032632 186 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: MONICO 


031393 010/G 
031393 022 / G 
031393 034 / G 
031393 046 / G 
031393 059 / G 
031393 06î / G 
031393 073 / G 
031393 085 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
=rT_r—————_—___—————_—&m___t_————t_————_——__—__________mkt@tÉ@nm@@@—@@t@8@rr—t—m_—_t__—mrÉ—ry—rm—tt—É_u_r_@ttt_tzzÉìòo@onmscmrrrrtt-————__—_m___@©"@ 


Confezione 


Codice Specialita 31545 
li SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
ll SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
li SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
H SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
H SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
i FIALA 1 ML 

I FIALA 2 ML 

Il FIALA 3 ML 

Ill FIALA 5 ML 

HI FIALA 10 ML 

HI FIALA 20 ML 

H FLACONE 100 ML 

HI FLACONE 250 ML 

HI FLACONE 500 ML 

Ill FLACONE 1000 ML 

ili SACCA FLESSIBILE 50 ML 

lil SACCA FLESSIBILE 100 ML 
lil SACCA FLESSIBILE 250 ML 
Ii SACCA FLESSIBILE 500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
I SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
ili SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
{li SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
ill SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
ll SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
Ili SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
II SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
ili SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialita 32632 


ll FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

I FLACONE 500 ML 

Il SACCA PVC 50 ML 

Il SACCA PVC 100 ML 
Il SACCA PVC 250 ML 
Il SACCA PVC 500 ML 
HH SACCA PVC 1000 ML 
il FLACONE 50 ML 

IN FLACONE 100 ML 

lit FLACONE 250 ML 

I SACCA PVC 50 ML 
Ii SACCA PVC 100 ML 
Ii SACCA PVC 250 ML 
IH SACCA PVC 500 ML 
IH SACCA PVC 1000 ML 
Ili FLACONE 500 ML 


Rimborsabilita SSN 


oloezozozoKozozoTozozKozezoHozoezozozoKozozozoeZoZozorozozeZe 


oNozezozozezozozKeKoezoNozKozezozozezeo 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


Confezione 


Codice Specialità: 31393 


HI FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

HI FLACONE 250 ML 

il FLACONE 500 ML 

Ill FLACONE 1000 ML 

I 50 ML IN SACCA 100 ML 
I 100 ML IN SACCA 250 ML 
IH 250 ML IN SACCA 500 ML 


— 1099 — 


ozezozezozezeneo: 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
G3-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: MONICO 


031393 097 / G 
031393 111/G 
031393 123 /G 
031393 135/G 
031393 147 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Spectalita: 31393 
IH 500 ML IN SACCA 1000 ML 
Ill SACCA 100 ML 
Ill SACCA 250 ML 
Ill SACCA 500 ML 
HI SACCA 1000 ML 


Rimborsabilita SSN 


0000AO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


ELETTROLITICA REIDRATANTE (SOL DARROW 8) 


N. AIC 


Titolare AIC: IRIS 


032598 017 / G 
032598 029 / G 
032598 031 / G 
032598 043 / G 
032598 056 / G 
032598 068 / G 
032598 070/G 
032598 082 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 32598 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 MI 
SACCA PVC 100 ML 
SACCA PVC 250 ML 
SACCA PVC 500 ML 
SACCA PVC 1000 ML 


Rimborsabilita SSN 


ezozozozozozeze, 


Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 
14-06-96 


ELETTROLITICA REIDRATFANTE CON GLUCOSIO 


N. AIC 


Titolare AIC: DON BAXTER 


030851 012/G 
030851 024 / G 
030851 036 / G 
030851 048 /G 
030851 051 /G 
030851 063 / G 
030851 075 /G 
030851 087 / G 
030851 099 / G 
030851 101 /G 
030851 113 / G 
030851 125/G 
030851 137 /G 


Titolare AIC. YERAPGUTICA VENGTA 


031186 012/G 
031186 024 / G 
031186 036 / G 
031186 048 / G 
031186 051/G 
031186 063 / G 
031186 075 /G 
031186 087 /G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LI. 


031249 0Î16/G 
031249 028 / G 
031249 030 / G 
031249 042 / G 
031249 055/G 
031249 067 /G 
031249 079/G 
031249 081 / G 
031249 093 / G 
031249 105/G 
037249 117 /G 


Confezione 


Codice Speciaiita: 30851 


Ill 5% SACCA 50 ML 

Il 5% SACCA 100 ML 

IN 5% SACCA 250 ML 

ili 5% SACCA 500 ML 

Ill 5% SACCA 1000 ML 

ili 5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
Il 5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
I 5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
Ill 5% FLACONI VETRO 50 ML 

Il 5% FLACONI VETRO 100 ML 
ili 5% FLACONI VETRO 250 ML 
HI 5% FLACONI VETRO 500 ML 
HI 5% FLACONI VETRO 1000 ML 


Codice Specialità. 31186 


Ill FLACONE 50 ML 

II FLACONE 100 ML 

II FLACONE 250 ML 

Ill FLACONE 500 ML 

IM FLACONE 1000 ML 

HH 50 ML IN FLACONE 100 ML 

Il 100 ML IN FLACONE DA 250 ML 
Ill 250 ML IN FLACONE DA 500 ML 


Codice Specialita. 31249 


lil FLACONE 50 ML 

Ill SACCA 100 ML 

Ill SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

IH SACCA 1000 ML 

Hi 50 ML IN FLACONE 100 ML 
ill 100 ML IN FLACONE 250 ML 
I 250 ML IN FLACONE 500 ML 
I FLACONE 100 ML 

Hi FLACONE 250 ML 

HI FLACONE 500 ML 


— 1100 — 


Rimborsabilita SSN 


O00000L9OA0AO O0000V0000V0VIV00O0AO 


O0000I0VIV0IVILV0AO 


Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


031266 012 / G 
031266 024 / G 
031266 036 / G 
031266 048 / G 
031266 051 / G 
031266 063 / G 
031266 075/G 
031266 087 / G 
031266 099 / G 
031266 107 / G 


Titolare AIC: SALF 


031351 012/G 
031351 024/G 
031351 036/G 
031351 048 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


031378 019/G 
031378 021 /G 
031378 033 / G 
031378 045 / G 


Tito!are AIC. GOBBI FRATTINI 


031546 017 / G 
031546 029 / G 
031546 031 /G 
031546 043 / G 
031546 056 / G 
031546 068 / G 
031546 070/G 
031546 082 / G 
031546 094 / G 
031546 106 /G 
031546 118/G 
031546 120/G 
031546 132 /G 
031546 144/G 
031546 157/G 
031546 169/G 
031546 171/G 
031546 183/G 
031546 195/G 
031546 207 / G 
031546 219/G 
031546 221/G 
031546 233 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialita 31266 


HI FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
II FLACONE 500 ML 
HI FLACONE 1000 ML 
I SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

ill SACCA 1000 ML 

I SACCA 2000 ML 

I SACCA 3000 ML 


Codice Specialita: 31351 


I FIALA 500 ML 

HI FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
Ill FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 31378 


IN FLACONE 100 MIL 
Ill FLACONE 250 ML 
If FLAGONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31546 


II FIALA 1 ML 

HW FIALA 2 ML 

Ill FIALA 3 ML 

Hi FIALA 5 ML 

til FIALA 10 ML 

ill FIALA 20 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Ill FLACONE 250 ML 

Ill FLACONE 500 ML 

[fl FLACONE 1000 ML 

lil SACCA FLESSIBILE 50 ML 

Il SACCA FLESSIBILE 100 ML 
HI SACCA FLESSIBILE 250 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 500 ML 
III SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
IIl SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
II SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
I SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Rimborsabilita SSN 


0000000L00AO 


0000 


0000 


00000909000000900099090090009000900 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione {") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCORATO 


N. AIC 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031213 010/G 
031213 022 / G 
031213 034 / G 
031213 046 / G 
031213 059/G 
031213 061/G 
031213 073/G 
031213 085/ G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. 


031250 018 / G 
031250 020/G 
031250 032 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 31213 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 IVIL 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31250 


FLACONE 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 


— 1101 — 


Rimborsabilita SSN 


00000000 


000 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. BIOINDUSTRIA L.0.M. 


031250 044 / G 
031250 057 / G 
031250 069 / G 
031250 071/G 
031250 083 / G 
031250 095 / G 
031250 107 /G 
031250 119/G 


Titolare AIC: SALE 
031354 018/G 
031354 020/G 
031354 032 /G 
031354 044 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031379 011/G 
031379 023/G 
031379 035/G 
031379 047 /G 


Codice Specialità 31250 
SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 

FLACONE 100 Mi 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 


Codice Specialita 31354 


Ill FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
Ill FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita: 31379 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


peso porototozro 


oHozeze 


0000 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


N AIC 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031547 019/G 
031547 021 /G 
031547 033 / G 
031547 045/G 
031547 058 / G 
031547 060 / G 
031547 072/G 
031547 084/G 
031547 096 / G 
031547 108/G 
031547 110/G 
031547 122/G 
031547 134 / G 
031547 146/ G 
031547 159/G 
031547 161/G 
031547 173/G 
031547 185/G 
031547 197 /G 
031547 209/G 
031547 211/G 
031547 223 /G 
031547 235/ G 


Confezione 


Codice Specialita: 31547 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Rimborsabilita SSN 


O00009090909090900090909909009090090090990 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


NOAIC 


Titolare AIC. SALE 
030713 010/G 
030713 022/G 
030713 034 / G 
030713 046 / G 


Confezione 


Codice Specralità: 30713 
FIALA 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


— 1102 — 


Rimborsabilita SSN 


0000 


Fascia 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC' PHARMAGIA 


030742 011/G 
030742 023 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030863 017 / G 
030863 029 / G 
030863 031 / G 
030863 043 / G 
030863 056 / G 
030863 068 / G 
030863 070 / G 
030863 082 / G 
030863 094 / G 
030863 118 / G 
030863 120 / G 
030863 132 / G 
030863 144 / G 


Titolare AIC. BIEFFG MEDITAL 


030919 017 / G 
0309179 029 / G 
030919 031 / G 
030919 043 / G 
0309179 056 / G 
030919 068 / G 
030919 070 / G 
030919 082 / G 


Titolare AIC: YERAPEUTICA VENETÀ 


031212 018/G 
031212 020/G 
031212 032 / G 
031212 044 / G 
031212057 /G 
031212 069/ G 
031212 071/G 
031212 083 / G 


Titolare AIC. GOBBI FRATVINI 


031548 011/G 
031548 023 / G 
031548 035 / G 
031548 047 / G 
031548 050 / G 
031548 062 / G 
031548 074 / G 
031548 086 / G 
031548 098 / G 
031548 100 / G 
031548 112 /G 
031548 124 /G 
031548 136 / G 
031548 148 /G 
031548 Î51Î / G 
031548 163 / G 
031548 175 / G 
031548 187 /G 
031548 199 / G 
031548 201 / G 
031548 213/G 
031548 225 / G 
031548 237 /G 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialita' 30742 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Codice Speciralita: 30863 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
50 ML IN SACCA 100 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
500 ML IN SACCA 1000 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Specialità. 30919 
FLACONE 50 NL 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità. 31212 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialita: 31548 
FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 Mi 


— 1103 — 


Rimborsabilita SSN 


000 


oHoHozezozoezezozezezezenze 


O 000I00O0O 


eHoezozezezeHzeze 


'oNoNezoNozoezozozozozozozezozozozezezezoezenzene 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Î ERNETINA CLORIDRATO | 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC' SALE Codice Specialità: 30666 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030666 010 / G 5 FIALE 1 ML 20 MG C 08-11-93 
030666 022 / G 50 FIALE 1 ML 20 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.5. Codice Specialità. 32435 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032435 012/G 10 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 32637 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032637 011/G FIALA 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 023 / G 2 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 035 / G 3 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 047/G 4 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 050 / G 5 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 062 / G 6 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 074/G 7 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 086 /G 8 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 098 /G 9 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
032637 100 / G 10 FIALE 20MG/1ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialita' 32691 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032691 014/G 10 FIALE 20 MG/1 ML C 08-11-93 
EOSINA 
Data 
N AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (") 
Titolare AIC' PARMA 3 Codice Specialita. 30486 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030486 017 /G SOLUZIONE 1% G 50 C 08-11-93 
030486 029 / G SOLUZIONE 1% G 100 C 08-11-93 
030486 031 / G SOLUZIONE 2% G 50 C 08-11-93 
030486 043 / G SOLUZIONE 2% G 100 C 08-11-93 
Titoiare AIC. OLGELLI Codice Spectalita: 31100 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031100 011/G SOLUZIONE 2% 100 G C 08-11-93 
031100 023 / G SOLUZIONE 2% 500 ML C 08-11-93 
ERGOMETRINA MALEATO 
Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC' MONTEFARMAGO 


Codice Specialita: 29589 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029589 013 /G 5 FIALE,20 MG/1 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. MEDISGA Codice Specialità 29996 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029996 016 / G 10 FIALE 0,20 MG/1 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC. BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialita. 30060 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030060 014 / G 5 FIALE0,2 MG/1 ML C 08-11-93 
030060 026 / G 50 FIALE0,2 MG/1 ML C 08-11-93 
030060 038 / G 100 FIALE0,2 MG/ 1 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. FI Codice Specialiia: 30099 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030099 016 / G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. RADIUMEARMA Codice Specralità: 30639 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030639 013 /G 0,20 MG/ML 5 FIALE C 08-11-93 
Titolare AIC. SALE Codice Specialità: 30667 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030667 012 /G 5 FIALE 1 ML 0,20 MG C 08-11-93 
030667 024 / G 50 FIALE 1 ML 0,20 MG C 08-11-93 


— 1104 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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Fascia Data 

NO AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC' PRHAREI 
031023 017 /G 
Titolare AIC. FISEGPRARNA S.RL 


Codice Specialità 31023 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
5 FIALE 0,20 MG/1 ML C 08-11-93 


Codice Specialità 31418 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031418 015/G 95 FIALE 0,20 MG/ML C 08-11-93 
Titotare AIC: SURPERO Codice Specialita 31872 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031872017 /G 5 FIALA 0,2MG/1ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31939 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031939 010/G 0,20MG/1ML 1 FIALA 1 ML C 08-11-93 
031939 022 / G 0,20MG/1ML 2 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 034 / G 0,20KG/1ML 3 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 046 / G 0,20MG/1ML 4 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 059 / G 0,20MG/1ML 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 061 /G 0,20MG/1ML 6 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 073 /G 0,20MG/1ML 7 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 085 / G 0,20MG/1ML 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 097 / G 0,20MG/1ML 9 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031939 109/G 0,20MG/1ML 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F, Codice Specialità: 32436 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032436 014 / G 10 COMPRESSE 0,5 MG C 08-11-93 
032436 026 / G 5 FIALE 0,20MG/1ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHARK Codice Specialita: 32576 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032576 011/G 10 COMPRESSE 0,5 MG C 08-11-93 
032576 023 / G 50 COMPRESSE 0,5 MG C 08-11-93 
032576 035 / G 100 COMPRESSE 0,5 MG C 08-11-93 
032576 047 /G 500 COMPRESSE 0,5 IVIG Cc 08-11-93 
032576 050 / G 1000 COMPRESSE 0,5 MG C 08-11-93 
ERGOMETRINA TFARTRATO 

Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 31873 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
5 FIALA 0,25MG/1ML C 08-11-93 

Codice Specialita: 32692 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
20 COMPRESSE 1 MG C 08-11-93 


Titolare AIC. SERPERO 
031873 019/G 

l'itolare AIC. GCG 
032692 016/G 


ERGOTAMINA TARTRATO 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


litolare AIC. RADIUMEFARZA Codice Specialità. 31261 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031261 011/G 0,25 MG/ML 5 FIALE C 08-11-93 


litolare AIC. FISIOPHARBA S.RL Codice Specialità: 31420 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
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031420 019/G 5 FIALE 0,25 MG/ML C 08-11-93 
litolare AIC: AFONI Codice Specialita: 29907 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029907 019/G 20 COMPRESSE 1 MG C 08-11-93 
litolare AIC. SIFRA Codice Specialità: 31940 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031940 012/G 0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML C 08-11-93 
031940 024 / G 0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 036/G 0,25MKG/1ML 3 FIALE 1 ML Cc 08-11-93 
031940 048 /G 0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 051/G 0,25NE/1ML 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 063 /G 0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 075/G 0,25N6/1ML 7 FIALE 1 ML Cc 08-11-93 
031940 087 / G 0,2SKG/1ML 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 099 / G 0,25KG/1ML 9 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031940 101 /G 0.25KG/1ML 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| ERITROMICINA | 


N. AIC 


Titolare AIC: 190] 
029171 016/G 
029171 028/G 
029171 030/G 


Titolare AIC;: GALDGRMA 


029560 012 / G 
029560 024 / G 
029560 036 / G 
029560 048 / G 


Titoiare AIC: MONTEFARMAGO 


029596 018 / G 


Titolare AIC: ABBOTT 


029642 016 / G 


Titolare AIC: DOVNAGREGN 


029680 016 / G 


Titolare AIC: AFOM 
929908 011 /G 


Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO CILANESE 


030205 013 / G 
030205 025 / G 
030205 037 / G 
030205 049 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 29171 
GEL 3% 30 G 
3% CREMA TUBO 30 G 
3% LOZIONE FLACONE 40 ML 


Codice Specialità: 29560 
GEL 3% TUBO 30 G 
GEL 3% TUBO 15 G 
2% LOZINE FLACONE 40 ML 
2% LOZIONE FLACONE 20 ML 
Codice Specialità 29596 
12 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialita: 29642 
SOLUZIONE DERMATOLOGICA 2% FLACONE 60 ML 


Codice Specialita. 29680 
3% CREMA 30 G 


Codice Speciralita: 29908 
3% CREMA TUBO G 30 


Codice Specialità. 30205 


2% LOZIONE FLACONE 60 ML 

2% LOZIONE FLACONE 100 ML 
SCIROPPO 2,5% FLACONEG6O ML 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


Rimborsabilita SSN 


POOO 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
20-03-95 
08-11-93 
08-11-95 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
20-03-95 
20-03-95 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L: ‘5.529 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spacialità: 08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


L 4.090 08-11-93 


ERITROMIGINA ETFILSUGGINATO 


N AIC 


Titolare AIC: LIFEPRARMA 


030156 018/G 
030156 020 / G 
030156 032 / G 
030156 044 / G 


Titolare AIC: BGLYAPHRARRN 


030284 018 / G 
030284 020 / G 
030284 032 / G 
030284 044 / G 


Titolare AIC: ©.F.Ff. 
032437 016/G 
032437 028/G 


N AIC 


Titolare AIC: RADIUMEFARNMA 


030641 017 / G 
030647 029 / G 


Titolare AIC: FISIOPHARMNA S.RL 


031421 0117 / G 
031421 023 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 30156 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
SCIROPPO 4% FLACONE 60 ML 
SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML 


Codice Specialita. 30284 
SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 60 ML 

SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 100 ML 
SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE60 ML 

SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE 100 ML 


Codice Specialita: 32437 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML 
SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML 


Rimborsabilita SSN 


OOrPO O0OrPO 


OO 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


L. 4 090 


L 4090 


ERITROMICINA LATTOBIONATO 


Confezione 


Codice Specialità: 30641 
FIALA 500 MG 

FIALA 1000 MG 

Codice Specialità. 31421 


FLACONE 500 MG 
FLACONE 1000 MG 


— 1106 — 


Rimborsabilta SSN 


P Dr 


P D 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.915 08-11-93 
Lc IT15 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
LL. 2.915 08-11-93 
L 3.115 08-11-93 
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Fascia Data 

N AIC Conteziene Rimborsabilita SSN Registrazione (") 

Titolare AIC: SERPERO Codice Specialita. 31874 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031874 011/G FLACONE 500 MG+1FIALA SOLVENTE A L 2915 08-11-93 
031874 023/G FLACONE 1000 MG+1FIALA SOLVENTE A L 3.115 08-11-93 

Titolare AIC: 6.F.E. Codice Specialità. 32438 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032438 018/G FLACONE 500MG+FIALA SOLVENTE A L. 2.915 08-11-93 
032438 020 / G FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE A L. 3.115 08-11-93 


| ERITROMICINA STEARATO 


Fascia Data 

N. AIC Contezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC. LIFEPHARMA Codice Specraktaà: 30157 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030157 010/G 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A L. 5.525 08-11-93 

Titolare AIC: FARMNACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30204 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030204 010 / G 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A L;:5.525 08-11-93 

Titolare AIC: 9.F.F. Codice Specialità: 32439 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032439 010 / G 12 COMPRESSE 250 MG A L. 5.525 08-11-93 

Titolare AIC: BELTAPRARPI Codice Specialità: 32577 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032577 013/G 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A L99029 08-11-93 
032577 025/G 50 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
032577 037 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
032577 049/ G 500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 
032577 052/G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C 08-11-93 


ETARBUTOLO CLORIBRATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 
Titoiare AIC. MONTEFARNAGCO Codice Specialità: 29603 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029603 014/G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3 250 08-11-93 
029603 026 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L. 4210 08-11-93 
Titolare AIC. FI Codice Specialità. 30100 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030100 010/G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3.250 08-11-93 
030100 022 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L 4.210 08-11-93 
030100 034 / G 500 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030100 046 / G 500 COMPRESSE 400 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. LIFEPRHARNKA Codice Specialità: 30158 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030158 012/G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3.250 08-17-93 
030158 024 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L_ 4.210 08-11-93 
Titolare AIC: EGOBI Codice Specialità: 30263 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030263 014 /G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3.250 08-11-93 
030263 026 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L.4210 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHAREN Codice Specialità: 30295 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030295 012 / G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3.250 08-11-93 
030295 024 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L. 4.210 08-11-93 
Titolare AiC: DORNINI Codice Specialità. 30403 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030403 012 / G 20 COMPRESSE 200 MG A L. 3.250 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30499 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030499 014 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L.4210 08-11-93 
030499 026 / G 100 COMPRESSE 400 MG C 08-11-93 
030499 038 / G 500 COMPRESSE 400 MG C 08-11-93 
030499 040 / G 1000 COMPRESSE 400 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ASSCGALERICA Codice Specialità: 31284 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031284 019/G 1000 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
031284 021 /G 1000 COMPRESSE 400 MG C 08-11-93 
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Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabuita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: ©.F.0. Codice Specialita. 32440 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032440 012 /G 20 COMPRESSE 200 MG A L 3.250 08-11-93 
032440 024 / G 20 COMPRESSE 400 MG A L 4.210 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialita: 32530 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032530 014/G 20 COMPRESSE 400 MG A L 4.210 08-11-93 


EFUGALIPTO COMPOSTO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: OVNAGREN Codice Specialita. 29675 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029675 0Î16/G FLACONE 20 G. C 08-11-93 


FENILBUTAZONE 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titotare AIC: MONTEFARMACO Codice Specialita 29578 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029578 010/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DEDISGA Codice Specialità: 29997 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029997 018 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: IF1 Codice Specialita: 30101 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030101 012 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAGOLOGICO MILANUSE Codice Speciaiita: 30206 Data prima registrazione spec'alità: 08-11-93 
030206 015 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GGOBI Codice Specialità: 30264 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030264 016 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
030264 028 / G 10 SUPPOSTE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità 30404 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030404 014 / G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30488 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030488 011 / G 10 SUPPOSTE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: O.G.f Codice Specialità. 32441 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032441 014 / G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GGLTYAPRHARM Codice Specialita. 32578 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032578 015/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
032578 027 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
032578 039 / G 500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
032578 041 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Speciaiita: 32693 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032693 018/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 


FENILEFRINA GLORIDRATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AiC: DYNAGREN Codice Specialità' 29676 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029676 018 / G FLACONE NEBULIZATORE 10 ML 0,25% GC 08-11-93 
Titolare AIC. OGNA Codice Specialità. 29743 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029743 010/G 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML C 08-11-93 
029743 022 / G 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML C 08-11-93 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titotare AIC: AFOM Codice Specialita: 29909 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029909 013 /G GOCCE 0,25% FLACONE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: INYES Codice Specialita' 30969 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030969 012 / G 0,25% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 5 ML C 
030969 024 / G 0,25% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 10 ML C 
030969 036 / G 1% GOCCE OFTALMICHE. FLACONE 5 ML C 08-11-93 
030969 048 / G 1% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 10 ML C 08-11-93 
030969 051/G 0,25% GOCCE FLACONE 5 ML C 08-11-93 
030969 063 / G 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32694 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032694 010/G GOCCE NASALI 0,25% FLACONE 10 ML C 08-11-93 


FENILEFRINA GLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 


Fascia Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GGG Codice Specialità: 032695 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032695 013 / G 0,3%+0,5% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML C 08-11-93 


PFENITOINA SODICA 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Regstrazione (*) 

Titolare AIC: IF1 Codice Specialità. 30102 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030102 014 / G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030102 026 / G 250 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 

Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30500 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030500 019/G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030500 021 / G 100 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030500 033 / G 500 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030500 045 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 

Titolare AIC: MORIGI Codice Specialita: 32531 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032531 016/G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 

FENOBARBITALE 
Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Regstrazione (*) 

Titolare AIC: 0Fì Codice Specialità: 30103 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030103 016 / G 30 COMPRESSE 50 MG C 08-11-93 
030703 028 / G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030703 030 / G 30 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 

Titolare AIC: ISI Codice Specialita: 30840 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030840 019 / G 30 COMPRESSE 20 MG C 08-11-93 
030840 021 / G 30 COMPRESSE 50 MG C 08-11-93 
030840 033 / G 20 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030840 045 / G 1000 COMPRESSE 20 MG Cc 08-11-93 
030840 058/G 1000 COMPRESSE 50 MG C 08-11-93 
030840 060 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 

Titolare AIC: ©.G.F. Codice Specialità: 32442 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032442 016/G 10 COMPRESSE 100 MG Cc 08-11-93 
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[— ©’ FENOBARBITALE SODICO 


N AIC 


Titolare AIC: BIGLOGIGI ITALIA LABORATORIES 


030061 016/G 
030061 028 / G 
030061 030 / G 
030061 042 / G 


Titolare AIC: SALE 


030669 016 / G 
030669 028 / G 


Titolare AIC: GOG 


032696 015 / G 
032696 027 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: SALE 


050670 018 / G 
030670 020 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


032638 013 / G 
032638 025 / G 
032638 037 / G 
032638 049 / G 
032638 052 / G 
032638 064 / G 
032638 076 / G 
032638 088 / G 
032638 090 / G 
032638 102 / G 


Titoiare AIC. GOG 
032697 017 //G 


Confezione 


Codice Specialità: 30061 
5 FIALE100 MG/1 ML 
10 FIALE100 MG/1 ML 
50 FIALE100 MG/1 ML 
100 FIALE100 MG/1 ML 
Codice Specialita: 30669 
5 FIALE 1 ML 30 MG 
5 FIALE 2 ML 100 MG 
Codice Specialità 32696 


5 FIALE 100 MG/2 ML 
5 FIALE 30 MG/1 ML 


Rimborsabilita SSN 


ozozozo) 


FENOLSULFONFTALE!NA 


Confezione 


Codice Specialità. 30670 


5 FIALE 1 ML 6 MG 
50 FIALE 1 ML 6 MG 


Codice Specialità: 32638 


FIALA 6MIG/1ML 

2 FIALE 6MG/1ML 
3 FIALE 6MG/1 ML 
4 FIALE 6MG/1ML 
5 FIALE 6MG/1ML 
6 FIALE 6MIG/1ML 
7 FIALE 6MG/1ML 
8 FIALE 6MG/1ML 
9 FIALE 6MG/1ML 
10 FIALE 6MG/1ML 


Codice Specialita 32697 
5 FIALE 6 MG/1 ML 


Rimborsabilita SSN 


0000000000 OO 


O 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


—_TP____Y+€_-_T_._+_r_r__—————————._——————bm_—————————————m———————————- 
FENOSSIMETILPENICILLINA | 


N. AIC 


Titolare AIC: 0.F.F. 


032443 018 / G 
032443 020 / G 
032443 032 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: MONYEFARMACO 


029592 019/G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030502 013 / G 
030502 025 / G 
030502 037 / G 
030502 049 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 32443 
10 COMPRESSE 125 MG 
10 COMPRESSE 500 MG 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


FERROSO SQLFATO 


Confezione 


Codice Specialità: 29592 
30 COMPRESSE 200 MG 
Codice Specialità: 30502 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
900 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
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Rimborsabilita SSN 


C 
A 
A 


Rimborsabilita SSN 


O 


ezeleto 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
4280 08-11-93 
3200 08-11-93 
Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
= ra teo ev i..-_..ii.l]i-‘i‘‘iikishsiéoéziyéobi@lR»‘}> <}ìc)Ne tI...  —r[_..LU 


Fascia Data 
N AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC 1Sî Cod:ce Specialità 30841 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030841 0î1/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
030841 023 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. O.F.F. Codice Specialita. 32444 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032444 010/G 30 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialita: 32532 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032532 018 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG C 08-11-93 


FISsOSTIGMINA SALIGCILATO 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC' BICINDUSTRIA L.01.M: Codice Speciahta. 31179 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031179017 /G 5 FIALE 1MG/1ML C 08-11-93 
031179 029/G 10 FIALE 1MG/1ML C 08-11-93 
031179 031/G 100 FIALE 1MG/1ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SIFRA Codice Speciakta: 31941 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031941 014/G 1MG/1ML 1 FIALA 1 ML C 08-11-93 
031941 026/G 1MG/1ML 2 FIALE 1 IML C 08-11-93 
0319471 0383/G 1MG/1ML 3 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 040 / G 1MG/1ML 4 FIALE 1 ML C 08-17-93 
031941 053 / G 1MG/1ML 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 065 / G 1MG/1ML 6 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 077 /G 1MG/1ML 7 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 089 / G 1MG/1ML 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 091/G 1MG/1ML 9 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031941 103/G 1MG/1ML 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
FLUORESGEGINA SODICA 
Fascia Data 
A. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: INTES Codice Specialità: 30970 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030970 014/G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 0,5 ML C 08-11-93 
030970 026 / G SOLUZIONE OFTALMICA. 0,5% FLACONE10 ML C 08-11-93 
030970 038 / G SOLUZIONE OFTALMICA. 1% FLACONE 0,5 ML C 08-11-93 
030970 040/G SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità. 32698 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032698 019 / G SOLUZIONE OFTAL 0,5% FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML C 08-11-93 
032698 021 /G SOLUZIONE OFTAL 1% FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML C 08-11-93 
FOSFATO SODICO AGIDO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GARLO ERBA Codice Specialità: 29650 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029650 013 /G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GARIBAR Codice Specialità. 29557 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029657 018/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
029657 020 / G CLISMA FLACONE 60 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: DYNAGRGN Codice Specialità: 29697 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029697 0712 /G BAMB FLACONI 60 ML C 08-11-93 
029697 024 / G ADULTI FLACONI 120 ML C 08-11-93 


— llll — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimporsanilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SOFAR Codice Specialita: 29719 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029719 010/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
029719 022 /G CLISMA 4 FLACONI 120 ML C 08-11-93 
029719 034 / G CLISMA 20 FLACONI 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: OGNA Codice Specialita 29744 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029744 012/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialita: 29791 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029791 011/G CUISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: AFORI Codice Specialita: 29910 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029910 015/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SARITAS Codice Specialità: 29976 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029976 014/G CLISMA CLISMA FLACONE MONOUSO 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO RILANESE Codice Specialità. 30208 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030208 019 / G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GIOVANARDI Codice Specialità. 30305 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030305 015/ G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
030305 027 / G CLISMA FLACONE 60 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30330 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030330 017 /G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30489 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030489 013 / G CUSMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTA Codice Specialità: 30501 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030501 0iîî / G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: OTYOLENGEI Codice Specialità. 30607 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030607 016 / G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC FARVE: Codice Specialità: 31015 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031015 071/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
031015 023 /G CLISMA 30 FLACONI 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: INTERFARMA Codice Specialità: 31027 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031027 016/G CLISMA 120 ML C 08-11-93 
031027 028 /G 25 CLISMI 120 ML C 08-11-93 
031027 030 / G 50 CLISMI 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC FALDE Codice Specialità. 31052 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031052 018/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare A!IC: FARMED Codice Speciairtà: 31067 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031067 010/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: OLEGLLI Codice Specialità. 31140 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031140 015/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: YERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31194 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031194 018/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. ZETA Codice Specialità: 31324 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031324 015/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: RAZMINI Codice Specialita. 31786 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031786 015/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: IGMA Codice Specialità: 32563 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032563 013 / G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC: MIORIGI Codice Specialità: 32565 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032565 018/G CLISMA FLACONE 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC' FARNMA UNO Codice Specialita' 32642 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032642 011/G CLISMA 120 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: COG Codice Specialità: 32699 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032699 0Î11/G CLISMA 60 ML C 08-11-93 
032699 023 / G CLUISMA 120 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
FRUTTOSIO 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. GALENICA SENESE Codice Specialità. 29847 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029847 011/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029847 023 / G 9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029847 035 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029847 047 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029847 050/G 5% FLACONE 1000 Mi C 08-11-93 
029847 062 / G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029847 074 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029847 086 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029847 098 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029847 100/G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029847 112/G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029847 124 / G 10% FLACONI 100 ML C 08-11-93 
029847 136 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029847 148/G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029847 151/G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029847 163 / G 10% SACCA 50 ML Cc 08-11-93 
029847 175/G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029847 187/G 10% SACCA 250 ML C 08-17-93 
029847 199/G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029847 201 / G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029847 213 / G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029847 225 / G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029847 237 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029847 249 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029847 252 / G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029847 264 / G 20% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029847 276/G 20% SACCA 100 ML C 08-17-93 
029847 288 / G 20% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029847 290 / G 20% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029847 302 / G 20% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029847 314 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029847 326 / G 10% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029847 338 / G 20% SACCA 2000 ML C 08-17-93 


litolare AIC: COLLALTO 


Codice Specialità: 30370 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030370 0Î1/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030370 023 / G 5% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030370 035 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030370 047 / G 5% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030370 050 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030370 062 / G 5% 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030370 074 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030370 086 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030370 098 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030370 100/G 10% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030370 112/G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030370 124 / G 10% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030370 136/G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030370 148 / G 10% 25 FLACONI 500 MIL C 08-11-93 
030370 151/G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030370 163 / G 10% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030370 175/G 20% FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
030370 187 /G 20% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030370 199/ G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030370 201 /G 20% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030370 213/G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030370 225 / G 20% 25 FLACONI 500 ML G 08-11-93 
030370 237 / G 20% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030370 249 / G 20% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SALF 


030714 012 / G 
030714 024 / G 
030714 036 / G 
030714 048 / G 
030714 051 / G 
030714 063 / G 
030714 075/G 
030714 087 / G 
030714 099 / G 
030714 1071 / G 
0307174 173 / G 
03071î4 125/G 
030714 137 /G 
030714 149/G 
030714 152/G 
030714 164 / G 
0307174 176/G 
030714 188 / G 


Titolare AIC: PRHARMAGIA 


030749 016 /G 
030749 028 / G 
030749 030 / G 
030749 042 / G 
030749 055 / G 
030749 067 / G 
030749 079 / G 
030749 081 / G 
030749 093 / G 
030749 105 / G 
030749 117 / G 
030749 129 / G 
030749 131 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030767 014/G 
030767 026 / G 
030767 038 / G 
030767 040/G 
030767 053 / G 
030767 065 / G 
030767 077 / G 
030767 089 / G 
030767 091 / G 
030767 103 / G 
030767 115/G 
030767 127 /G 
030767 139 /G 
030767 141/G 
030767 154 /G 


Titolare AIC: MONICO 


030864 019 / G 
030864 021 / G 
030864 033 / G 
030864 045 / G 
030864 058 / G 
030864 060 / G 
030864 072 / G 
030864 084 / G 
030864 096 / G 
030864 108 / G 
030864 110 / G 
030864 122 / G 
030864 134 / G 
030864 146 / G 


Codice Specialita 30714 


5% FIALA 100 ML 

5% FIALA 250 ML 

5% FIALA 500 ML 

10% FIALA 250 ML 
10% FIALA 500 ML 
20% FIALA 250 ML 
20% FIALA 500 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
10% SACCA 250 ML 
10% SACCA 500 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 1000 ML 
20% SACCA 250 ML 
20% SACCA 500 ML 


Codice Specialità: 30749 


5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
SACCA 0,25 LITRI 
SACCA 0,5 LITRI 
SACCA î LITRO 


Codice Specialita: 30767 


5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
20% FLACONE 50 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 30864 


9% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

9% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

20% FLACONE 50 ML 

20% FLACONE 100 ML 

20% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 500 ML 

5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
95% 100 ML IN SACCA 250 Mi 
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O000000000900000AO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î7-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: MORNICO 


030864 159 / G 
030864 161 /G 
030864 173 / G 
030864 185 / G 
030864 197 / G 
030864 209 / G 
030864 211 / G 
030864 223 / G 
030864 235 / G 
030864 247 / G 
030864 250 / G 
030864 262 / G 
030864 274 / G 
030864 286 / G 
030864 298 / G 
030864 300 / G 
030864 312 / G 
030864 324 / G 
030864 336 / G 
030864 348 / G 
030864 351 / G 
030864 363 / G 
030864 375 / G 
030864 387 / G 
030864 399 / G 
030864 401 / G 
030864 413 / G 
030864 425 / G 


Titolare AIC: DEN BAXTER 


030882 017 /G 
030882 029 / G 
030882 031 / G 
030882 043 / G 
030882 056 / G 
030882 068 / G 
030882 070 / G 
030882 082 / G 
030882 094 / G 
030882 106 / G 
030882 118 / G 
030882 120 / G 
030882 132 / G 
030882 144 / G 
030882 157 /G 
030882 169 / G 
030882 171/G 
030882 183 / G 
030882 195 / G 
030882 207 / G 
030882 219/G 
030882 221 / G 
030882 233 / G 
030882 245 / G 
030882 258 / G 
030882 284 / G, 


Titoiare AIC: BIEFFE DEDITAL 


030920 019 / G 
030920 021 / G 
030920 033 / G 
030920 045 / G 
030920 058 / G 
030920 060 / G 
030920 072 / G 
030920 084 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


Codice Specialità. 30864 


5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
20% 50 ML IN SACCA 100 ML 
20% 100 ML IN SACCA 250 ML 
20% 250 ML IN SACCA 500 ML 
20% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
5% SACCA 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 

10% SACCA 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 

5% SACCA 2000 ML 

10% SACCA 2000 ML 

20% SACCA 50 ML 

20% SACCA 100 ML 

20% SACCA 250 ML 

20% SACCA 250 ML 

20% SACCA 500 ML 

20% SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30882 


5% SACCA 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 

10% SACCA 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 

5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
5% FLACONE VETRO 50 ML 

5% FLACONE VETRO 100 ML 
5% FLACONE VETRO 250 ML 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
5% FLACONE VETRO 500 ML 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 
10% FLACONE VETRO 50 ML 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% FLACONE VETRO 100 ML 
10% FLACONE VETRO 250 ML 
10% FLACONE VETRO 500 ML 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 


Codice Specialità: 30920 


5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 NL 

5% FLACONE 500 ML 

5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


oe ieioKoKoKeKHoKoKoKoHozozezozezozozozezozozezezozezozo: 


O0000V090090090I00V0V00909009909090090090090090 


O0000I0V00O 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: BIGGFGFE MEDITAL Codice Specialita 30920 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


— 1116 — 


030920 096 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030920 108 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030920 110/G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030920 122 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030920 134 / G 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030920 146 / G 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030920 159 / G 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-17-95 
030920 161 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
030920 173 / G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030920 185 / G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030920 197 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030920 209 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030920 211/G 20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030920 223 / G 20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030920 235 / G 20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030920 247 / G 20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOMGDIGCA FOSCAMNA Codice Specialita. 30950 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030950 012 /G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030950 024 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030950 036 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030950 048 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030950 051 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BICINDUSTRIA LI: Codice Specialita: 31045 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031045 014 / G 5% FLACONE 50 ML Cc 08-17-93 
031045 026 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
031045 038 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031045 040 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031045 053 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031045 065 / G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031045 103 / G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031045 1471 //G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031045 154 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031045 166 / G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
031045 178 / G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031045 180/G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031045 192 / G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031045 204 / G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031045 242 / G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031045 293 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031045 305 / G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031045 317 / 2055 SACCA 100 ML C 08-11-93 
031045 329 / G 20% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031045 331 /G 20% SACCA 500 ML C 08-17-93 
031045 343 / G 20% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031045 356 / G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031045 394 / G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031045 432 /G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031045 444 / G 10% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031045 457 /G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031045 469 /G 10% 5 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031045 471 /G 10% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031045 483 / G 10% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031045 495 / G 105 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031045 507 /G 10% 10 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031045 519/G 10% 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031045 521 /G 10% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031045 533 / G 10% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031045 545 /G 10% 100 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031045 558 / G 10% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031045 560 /G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
0317045 572/G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031045 584 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031045 596 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031045 608 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.0.9, 


031045 610 / G 
031045 622 / G 
031045 634 / G 
031045 646 / G 


Titolare AIC: FERAPEUTICA VENETA 


031202 017 / G 
031202 029 / G 
031202 031 / G 
031202 043 / G 
031202 056 / G 
031202 068 / G 
031202 070/G 
031202 082 / G 
031202 094 / G 
031202 106 / G 
031202 118/G 
031202 120/G 
031202 132/G 
031202 144 / G 
031202 157 /G 
031202 169 / G 
031202 171/G 
031202 183 / G 
031202 195 / G 
031202 207 / G 
031202 219 / G 
031202 221 / G 
031202 233 / G 
031202 245 / G 


Titolare AIC: FARMAG BESIDIAG 


031394 012 / G 
031394 024 / G 
031394 036 / G 
031394 048 / G 
031394 051 / G 
031394 063 / G 
031394 075 / G 
031394 087 / G 
031394 099 / G 
031394 101 /G 
031394 113 /G 
031394 125 / G 
031394 137 / G 
031394 149/G 
031394 152 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031557 010/G 
031557 022/G 
031557 034 / G 
031557 046 / G 
031557 059 / G 
031557 061 /G 
031557 073/G 
031557 085 / G 
031557 097 / G 
031557 109/G 
031557 111/G 
031557 123 /G 
031557 135/G 
031557 147 /G 
031557 150/G 
031557 162/G 
031557 174/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezigne 


Codice Specialita: 31045 


10% FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31202 


9% FLACONE 50 ML 

9% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% 50 ML IN FLACONE 100 NL 
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 50 ML 

20% FLACONE 100 ML 

20% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 500 ML 

20% FLACONE 1000 ML 

20% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
20% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
20% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31394 


5% FIALA 1000 ML 
5% FIALA 500 ML 
5% FIALA 250 ML 
5% FIALA 100 ML 
5% FIALA 10 ML 
10% FIALA 1000 ML 
10% FIALA 500 ML 
10% FIALA 250 ML 
10% FIALA 100 ML 
10% FIALA 10 ML 
20% FIALA 1000 ML 
20% FIALA 500 ML 
20% FIALA 250 ML 
20% FIALA 100 ML 
20% FIALA 10 ML 


Codice Specialità: 31557 


5% FIALE 1 ML 

5% FIALE 2 ML 

5% FIALE 3 ML 

5% FIALE 5 ML 

5% FIALE 10 ML 

5% FIALE 20 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 100 NL 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


— lil7 — 


Rimborsabilita SSN 


0000 


000IV0V0VI0IVIVIVVIV0VY.V0V09009009009000 


O00000VI0IVIILVLLVYLAOAOL9O 


0000VN0V0VI0V0VVIVIVIVVAVIAIO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031557 186 /G 
031557 198/G 
031557 200 / G 
031557 212/G 
031557 224/G 
031557 236 / G 
031557 248 / G 
031557 251/G 
031557 263 /G 
031557 275/G 
031557 287 /G 
031557 299 / G 
031557 301 /G 
031557 313/G 
031557 325 / G 
031557 337 /G 
031557 349/G 
031557 352/G 
031557 364 / G 
031557 376/G 
031557 388 / G 
031557 390 / G 
031557 402/G 
031557 414/G 
031557 426 / G 
031557 438/G 
031557 440 / G 
031557 453 / G 
031557 465/G 
031557 477 /G 
031557 489 / G 
031557 491/G 
031557 503 / G 
031557 515/G 
031557 527 /G 
031557 539/G 
031557 541/G 
031557 554 / G 
031557 566/G 
031557 578/G 
031557 580 / G 
031557 592 / G 
031557 604 / G 
031557 616/G 
031557 628 / G 
031557 630 / G 
031557 642 / G 
031557 655 / G 
031557 667 /G 
031557 679/G 
031557 681 / G 
031557 693 / G 


Titolare AIC: IRIS 


032613 010/G 
032613 022 / G 
032613 034 / G 
032613 046 / G 
032613 059 / G 
032613 O6i / G 
032613 073 / G 
032613 085 / G 
032613 097 / G 
032613 109 / G 
032613 111/G 
032613 123 /G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziane 


Codice Specialita: 31557 


9% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
10% FIALA 1 ML 

10% FIALA 2 ML 

10% FIALA 3 ML 

10% FIALA 5 ML 

10% FIALA 10 ML 

10 % FIALA 20 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
20% FIALA 1 ML 

20% FIALA 2 ML 

20% FIALA 3 ML 

20% FIALA 5 ML 

20% FIALA 10 ML 

20% FIALA 20 ML 

20% FLACONE 100 ML 

20% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 500 ML 

20% FLACONE 1000 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialità: 32613 


5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% SACCA PVC 100 ML 
5% SACCA PVC 250 ML 
5% SACCA PVC 500 ML 
5% SACCA PVC 1000 ML 
10% FLACONE 50 MIL 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 


— 1118 — 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O0O00G0V0VI0V0I.IAIIVIVVI,09009090990990909090909090909090909090909099090990909090A09009000 


Data prima registrazione specialità: 22-07-96 


oHeiozTozozozozoezezezene, 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione {"} 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


22-07-56 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: IRIS 
032613 135/G 
032613 147 /G 
032613 150/G 
032613 162/G 
032613 174/G 
032613 186 / G 
032613 198/G 
032613 200 / G 
032613 212 /G 
032613 224/G 
032613 236 / G 
032613 248/G 


N. AIC 


Titolare AIC. NOVA ARGGNTIA 
20 COMPRESSE 500 MG 


030503 015 / G 
030503 027 / G 
030503 039 / G 
030503 041 / G 


Titolare AIC: ASSOGALENICA 


031285 012 / G 


Titolare AIC: MORIGI 
032533 010/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Speciailta. 32613 
10% SACCA PVC 100 ML 
10% SACCA PVC 250 ML 
10% SACCA PVC 500 ML 
10% SACCA PVC 1000 ML 
20% FLACONE 50 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% SACCA PVC 100 ML 
20% SACCA PVC 250 ML 
20% SACCA PVC 500 ML 
20% SACCA PVC 1000 ML 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


oeHeHozezezezozozozezene 


FTALILSULFATIAZOLO 


Confezione 


Codice Specialità: 30503 


100 COMPRESSE 500 MG 
500 COMPRESSE 500 MG 
1000 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità. 31285 
1000 COMPRESSE 500 MG 

Codice Specialità: 32533 
20 COMPRESSE 500 MG 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


Cso Meno 


FUGSINA FENIGA 


N AIC 
Titolare AIC: OGNA 
029745 015/G 


Titolare AIC: SGLLA 
029792 013 /G 


Titolare AIC: A£L-'OM 
029911 017 //G 


Titolare AIC: PARMACOLOGICO MILANESE 


030209 011 / G 


Titoiare AIC: DOOTS 
030331 019/G 


Titolare AIC: FARNMA 3 


030494 013 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENVIA 


030504 017 / G 


Titolare AIC: OYT@LENGRI 


030509 010 / G 


Titolare AIC: FACE 


031053 010 / G 
031053 022 / G 


Confezione 
Codice Specialità: 29745 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 29792 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità. 29911 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 ML 
Codice Specialita: 30209 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità. 30331 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 G 


Codice Specialità: 30494 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 30504 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità: 30609 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Speciaittà: 31053 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE30 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 1000 ML 


— 1119 — 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
Cc 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-71-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
® 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 
Data prima registrazione spscialità: 08-17-93 
C 08-17-93 
C 08-17-93 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
N AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: FARMDOD 


031068 012 / G 


Titolare AIC. ZETA 
031326 010/G 


Titolare AIC: MORIGI 
031627 019/G 


Titolare AIC: ICMA 
031718 012/G 


Titolare AIC: RAESINI 
031787 017 /G 
031787 029/G 

Titolare AIC: EUGAL 
032516 015/G 
032516 027 /G 
032516 039 / G 

Titolare AIC: GOG 
032701 017 /G 


Codice Specialita 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE G 20 


Codice Specialita: 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialita 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialita: 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 100 ML 


Codice Specialita 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 30ML 
SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 100ML 
SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 1000ML 


Codice Specialità 


0,3% FLACONE 25 ML 


31068 


31326 


31627 


31718 


31787 


32516 


32701 


Oaodao 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


FUROSEMIDE | 


N. AIC 


Titolare AIC. MONTCFARMAGO 


029604 016 / G 
029604 028 / G 


Titolare AIC: CGNA 
029746 017 /G 


Titolare AIC: GALECNIGA SENGSE 


029848 013 / G 


Titolare AIC: MEGDISCA 


029998 010 / G 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030062 018 / G 
030062 020 / G 
030062 032 / G 
030062 044 / G 


Titolare AÎC: IF 
030105 011/G 


030105 023 / G 
030105 035 / G 


Titolare AIC: LIFGRPHARMA 


030160 016/ G 
030160 028 / G 


Titolare AIC: FARMAGOLOGICO MILANESE 


030210 013/G 
Titolare AIC: EGOBI 
030266 011/G 


Titolare AIC: BONINI 
030406 019 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030507 014 / G 
030507 026 / G 
030507 038 / G 
030507 040 / G 


Confezione 


Codice Specialita. 


5 FIALE20 MG/2 ML 
30 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita 
5 FIALE 20 IVIG/2 ML 


Codice Specialità. 
FIALA 2 ML 20 MG/2 ML 


Codice Specialità: 


5 FIALE20 MG/2 ML 


Codice Specialità: 


5 FIALE20 MG/2 ML 
10 FIALE 20 MG/2 ML 
50 FIALE20 MG/2 ML 
100 FIALE20 MG/2 ML 


Codice Specialita: 
30 COMPRESSE 25 MG 


100 COMPRESSE 25 MG 
1000 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita: 


30 COMPRESSE 25 MG 
5 FIALE20 MG/2 ML 


30 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita: 


30 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialita. 


20 COMPRESSE 25 MG 


30 COMPRESSE 25 MG 
100 COMPRESSE 25 MG 
500 COMPRESSE 25 MG 
1000 COMPRESSE 25 MG 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


29604 


29746 


29848 


29998 


30062 


30105 


30160 


30210 


30266 


30406 


30507 
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Rimborsabilita SSN 


QO 


QO00 Od 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC: RADIUMFARRA 


030642 019 / G 


Titolare AIC: SALE 
030671 010/G 
030671 022 /G 


Titolare AIC: IS5 
030843 015 / G 
030843 027 / G 
030843 039 / G 
030843 041 / G 


Titolare AIC: PRARPI 
031024 019/G 


5 FIALE20 MG/2 ML 


9 FIALE 2 ML 20 MG 
50 FIALE 2 ML 20 MG 


30 COMPRESSE 25 MG 

5 FIALE 20 MG/2 ML 
1000 COMPRESSE 25 MG 
50 FIALE 20MG/2ML 


5 FIALE 20 MG/2 ML 


Titolare AIC: ASSOGALGNIGA 


031286 014 / G 


1090 COMPRESSE 25 MG 


Titolare AIC: FISIOPHAREA SRI 


031422 013/G 


Titolare AIC: SGRPERO 


031875 014 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031942 016 / G 
031942 028 / G 
031942 030 / G 
031942 042 / G 
031942 055/G 
031942 067 / G 
031942 079/G 
031942 081 / G 
031942 093 / G 
031942 105 / G 


Titolare AIC: ©.F.F, 
032445 013 / G 
032445 025 / G 


Titolare AIC: FAGRIGI 
032537 019/G 


Titolare AIC: IGRA 
032560 017 /G 


Titolare AIC: 606 
032702 019/G 


5 FIALE 20 MG/2 ML 


5 FIALA 20 MG/2ML 


20X6/2KML 1 FIALA 2 NIL 
20X6/2NML 2 FIALE 2 ML 
200/G/2ML 3 FIALE 2 ML 
20KiG/2VIL 4 FIALE 2 ML 
20KG/2ML 5 FIALE 2 ML 
20XG/2ML 6 FIALE 2 ML 
20XG/2ML 7 FIALE 2 ML 
20XG/2ML 8 FIALE 2 ML 
20KXG/2ML 9 FIALE 2 ML 
20x.G/2NÎL 10 FIALE 2 ML 


30 COMPRESSE 25 MG 
5 FIALE 20 MG/2 ML 


30 COMPRESSE 25 MG 


30 COMPRESSE 25 MG 


5 FIALE 20 MG/2 ML 


Codice Specialità 30642 


Codice Specialità: 30671 


Codice Specialità: 30843 


Codice Specialità: 31024 


Codice Specialità: 31286 


Codice Specialità: 31422 


Codice Speciahtà: 31875 


Codice Specialità: 31942 


Codice Specialità: 32445 


Codice Specialità: 32537 


Codice Spécialità: 32560 


Codice Specialità: 32702 


Rimborsabilita SSN 


oeMoMeze 


O 


0000000000 O 


OO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
06-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 
08-î17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


GENGIVARIO 


N. AIC 


Titolare AIC: AFRO 
029912 019/G 


Titolare AIC: FARZA 23 


030495 016 / G 


Titolare AIC: STTILENGHI 


030510 012 / G 


Titolare AIC: BERA 
031779 014/G 


Confezione 


SOLUZIONE G 20 


SOLUZIONE 20 G 


FLACONE 20 ML 


20 6 


Codice Specialità: 29912 


Codice Specialità: 30495 


Codice Specialità: 30610 


Codice Specialità: 31719 
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Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| GENTAMICINA SOLFATO | 


N. AIC 


Titolare AIC: MEDISCA 


029999 012/G 
029999 024 / G 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORICS 


030063 010 / G 
030063 022 / G 
030063 034 / G 
030063 046 / G 
030063 059 / G 
030063 061 / G 
030063 073 / G 


Confezione 


5 FIALE80 MG/2 ML 
5 FIALE40 MG/2 ML 


FIALA 40 MG/2 Mi 

50 FIALE40 MG/2 ML 
100 FIALE40 MG/2 ML 
FIALA 80 MG/2 ML 

10 FIALE 80 MG/2 ML 
50 FIALE80 MG/2 ML 
100 FIALE80 MG/2 NL 


Titolare AIC: LIFEPNARENA 


030161 018/G 
030161 020 /G 


FIALA 40 MG/2 ML 
FIALA 80 MG/2 ML 


Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO MILANESE 


030211 015/G 
030211 027 / G 
030211 039 / G 


FIALA 40 MG/2 NL 
FIALA 80 MG/2 ML 
3 FIALE80 MG/2 ML 


Titolare AIC: RADIURBFARBA 


030643 011 / G 
030643 023 / G 


Titolare AIC: PHARM 


031025 012 / G 
031025 024 / G 


FIALA 40 MG/2 ML 
FIALA 80 MG/2 ML 


FIALA 40 MG/2 ML 
FIALA 80 MG/2 ML 


Titolare AIC: FISIOPHARNA S.R.L 


031423 015/G 
031423 027 / G 


Titolare AIC: SERPERO 


031864 010 / G 
031864 022 / G 


Titolare AIC: 6.F,F. 


032446 015 / G 
032446 027 / G 


Titolare AIC: 606 


032703 011/G- 


032703 023 / G 


N AIC 


Titolare AIC: DYNAGREN 


029705 011/G 
029705 023 /G 
Titolare AIC: AFOR 
029959 018/G 


Titolare AIC: FARMA 3 


030568 012 / G 
030568 024 / G 


Titolare AIC: QOLGELLI 


031164 015/G 
031164 027 / G 


FIALA 40 MG/ML 
FIALA 80 MG/2 NIL 


FIALA 80 MG/2NIL AD 
FIALA 40 MG/1ML BB 


FIALA 40MG/2ML 
FIALA 80MG/2ML 


FIALA 40 MG/2 ML 
FIALA 80 MG/2 ML 


Confezione 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
SACCHETTO 100 G 


TISANA G 100 


TISANA G 50 
TISANA G 100 


TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


Codice Specialita: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Speciaiita: 


Codice Specialita: 


29999 


30063 


30161 


30211 


30643 


31025 


31423 


31864 


32446 


32703 


GENZIANA 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


: 29705 


: 29959 


: 30568 


: 31164 
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Rimborsabilita SSN 


oHozezozezeP- OO 


O » 


OO» 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.720 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L 2.720 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.720 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.720 08-17-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.720 08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1.1-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.720 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 2.720 08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-95 
08-11-93 
08-17-93 


-2-1997 Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


-omer—--——T—T————_—__—_—__——_—_—_t——_———6'—1n{Îz-.—£#_@mP—Tr@»mnTT_T_1Ty_————2@=@=©@==>%>Iu=z_=nnu___—__—_———tr__—_——k1—_———1==1-—1#1 an 


| GLICERINA | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. MORIGI Codice Specialità: 31625 Data prima registrazione specialità: 98-11-99 
031629 013/G 90 G C 08-11-93 
Titolare AIC. BEMA Codice Specialità 31721 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031721 018/G 50 G C 08-11-93 
See eee ________ 
Fastia Data 
N. AIC Cenfezione Rimborsabilita SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità 29793 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029793 015/G GOCCE FLACONI 10 G A L. 1870 08-11-93 
Titolare AIC: AFOR Codice Specialità 29913 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029913 0Î711/G 106 A L. 1810 08-11-93 
Titoiare AIC: FARMACOLOGICO DILANESE Codice Specialità: 30212 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030212 017 /G 106 A L. 1810 08-11-93 
030212 029 / G 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30332 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030332 011/G GOCCE FLACONI 10 6 A L 1.810 08-11-93 
Titoiare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 39496 Data prirna registrazione specialità’ 08-11-93 
030496 018 / G SOLUZIONE 1% 10 G A L 1810 98-11-93 
titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialita. 30509 Data prima registrazione specialità. 03-11-93 
030509 018 / G GOCCE AURICOLARI 1% 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC. OTTOLENGHRI Codice Specialita: 30515 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030615 013/G FLACONE 20 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. ZETA Cudice Specialità: 31327 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031327 012/G GOCCE FLACONI 20 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC: RARIIENI Codice Specia:tta. 31788 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
031788 019/G GOCCE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialità: 32517 Data prima registrazione spectalità: 08-11-93 
032517 017/G GOCCE AURICOLARI FLACONE 20 G C 08-11-93 
e ran e a ei © a NO O n 
 ____EERINA ImTIOLATA __  _____________ | 
Fascta Data 
N. AIC Confezione Rimborsab:lnà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità 29794 Data prima registrazione specialità: 02-11-93 
029794 017/G GOCCE FLACONI 30 ML C 08-11-93 


| GLICERGFENICA | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimoorsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC' RORIGI Codice Specialità: 31631 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031631 017 /G GOCCE 10 G A L. 1.810 08-11-93 
Titolare AIC: UERRA Codice Specialità: 31722 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031722 010/G GOCCE 10 G A L. 1.810 08-11-93 


— 1123 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| GLICEROLO 


AL AIC 


Titolare AIC: CARLO ERBA 


029651 015 / G 
029651 027 /G 
029651 039 / G 
029651 041/G 


Titolare AIC: GABBAR' 


029658 010 / G 
029658 022 / G 


Titolare AIC: BYNAGREN 


029698 014 / G 
029698 026 / G 
029698 038 / G 
029698 040 / G 
029698 053 / G 


Titolare AIC: SOFAR 


029720 012 / G 
029720 024 / G 
029720 036 / G 
029720 048 / G 
029720 051 / G 
029720 063 / G 


Titolare AIC: LAMP 8. PROSPUORO 


029725 013 / G 
029725 025 / G 


Titolare AIC: GGNA 


029747 019/G 
029747 02Î/G 
029747 033 / G 
029747 045 /G 
029747 058 / G 


Titolare AIC: SELLA 


029797 014 / G 
029797 026 / G 
029797 038 / G 
029797 040/G 
029797 053 / G 
029797 065/G 
029797 077 /G 
029797 089/G 
029797 091 / G 
029797 103 / G 
029797 115/G 
029797 127 /G 


Titolare AIC: AF@LRr 
0299176 018 /G 
029916 029 / G 
029916 032 / G 
029916 044 / G 
029916 057 /G 


Titolare AIC: ABIGELANI 


0300î8 016 / G 
030018 028 / G 


Titolare AIC: BEI 
030107 015/G 
030107 027 /G 
030107 039 / G 
030107 041 / G 


Contezione 


Codice Specialità: 


12 SUPPOSTE LATTANTI 1000 MG 
18 SUPPOSTE BAMBINI 1500 MG 
18 SUPPOSTE ADULTI 2500 MG 

6 MICROCLISMI 3 G 


Codice Specialità: 


18 SUPPOSTE 750 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


BB 6 MICROCLISMI 3 G 

BB 18 SUPPOSTE 1500 MG 

ADULTI 18 SUPPOSTE 2500 MG 

CAMOM E MALVA BAMB 6 MICROCLISMI 3 G 
CAMOM E MALVA ADULTI 6 MICROCLISMI 9 G 


Codice Specialità: 


6 MICROCLISMI BB 3 G 
6 MICROCLISMI AD 9 G 
6 SUPPOSTE BB 1,5 G 
18 SUPPOSTE BB 1,5 G 
6 SUPPOSTE AD 2,5 G 
18 SUPPOSTE AD 2,5 G 


12 SUPPOSTE 2500 NG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


12 SUPPOSTE 750 MG 

12 SUPPOSTE 1000 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
24 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


6 MICROCLISMI 3 G 

6 SUPPOSTE 750 MG 
12 SUPPOSTE 750 MG 
18 SUPPOSTE 750 MG 
6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 NG 
18 SUPPOSTE 1500 MG 
50 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
50 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


6 SUPPOSTE 750 MG 

6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codics Specialità! 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


29651 


29658 


29698 


29720 


29725 


29747 


29797 


29916 


30018 


Codice Specialità: 30107 


12 SUPPOSTE 750 MG LATTANTI 
12 SUPPOSTE 1000 MG LATTANTI 
12 SUPPOSTE 1500 IMG 

12 SUPPOSTE 2000 MG 
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Rimborsabilità SSN 


OO 0000 


OOd O00000O0 00000 


00000 O000IVIVIVIVIVIVILVI1O O0000O 


OOo 


0000 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93. 
08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 


08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-Î1-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-îî-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


u———____—m——__—T—t_—_—__m@—tttt@@t_r——tt—t—t—__tt@r—_@rr@P—rTrtr@——_@ttttrt@@@ec@‘u@’’m@ttttttt1»#t11rt——€@—@—1€14@ 


N AIC 


Titolare AIC: IE? 


030107 054 / G 
030107 066 / G 
030107 078/G 
030107 080 / G 


Titolare AIC: FARNACGLOGICO MILANESE 


030214 017 / G 
030214 023 / G 
030214 035 / G 
030214 047 / G 


Titolare AIC: GIOVANARDI 


030307 019/G 
030307 021 /G 
030307 033 / G 
Titolare AIC: BOOTS 
030334 015 / G 
030334 027 / G 
030334 039 / G 
030334 041 / G 
030334 054 / G 


Titolare AIC: FARMA 3 


030497 010 / G 
030497 022 / G 
030497 034 / G 
030497 046 / G 
030497 059 / G 
030497 061 / G 
030497 073 / G 
030497 085 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030512 014 / G 
030512 026 / G 
030512 038 / G 
030512 040 / G 
030512 053 / G 
030512 065 / G 
030512 077 /G 
030512 089 / G 


Titolare AiC: OTTOLENGHI 


030614 010 / G 
030614 022 / G 
030614 034 / G 
030614 046 / G 
030614 059 / G 
030614 061 / G 
030614 073 / G 
030614 085 / G 


Titolare AIC: PIETRASANTA 


030914 016 / G 
030914 028 / G 


Titolare AIC: PARYE 


031076 013/G 
031016 025 / G 
031016 037 / G 
031016 049 / G 
031016 052 / G 
031016 064 / G 
031016 076/G 
031016 088 / G 
031016 090 / G 
031016 102 / G 
031016 114 / G 


Confezione 


Codice Specialità 


18 SUPPOSTE 750 MG LATTANTI 
18 SUPPOSTE 1000 MG LATTANTI 
18 SUPPOSTE 1500 MG BAMBINI 
18 SUPPOSTE 2000 MG ADULTI 


6 SUPPOSTE AD 2500 MG 

18 SUPPOSTE AD 2500 MG 

6 SUPPOSTE BAMB 1500 MG 

10 SUPPOSTE LATTANTI 750 MG 


Codice Specialità: 


18 SUPPOSTE 750 MG 
18 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 IMIG 


Codice Specialità: 


6 SUPPOSTE 750 MG 

6 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


6 SUPPOSTE 750 MG 

6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
6 MICROCLISMI 3 ML 


6 SUPPOSTE 750 MG 
12 SUPPOSTE 750 MG 
6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 NG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Speciailita. 


6 SUPPOSTE 750 MG 
12 SUPPOSTE 750 MG 
6 SUPPOSTE 1000 MG 
12 SUPPOSTE 1000 MG 
6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 


Codice Specialità: 


6 SUPPOSTE 750 MG 
12 SUPPOSTE 750 IG 
6 SUPPOSTE 1500 MG 
12 SUPPOSTE 1500 MG 
18 SUPPOSTE 1500 MG 
6 SUPPOSTE 2500 MG 
12 SUPPOSTE 2500 MG 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
SACCHETTO X 120 SUPPOSTE 
6 MICROCLISMI 3 G 

9 MICROCLISMI3 G 


Codice Specialita. 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


30107 


30214 


30307 


30334 


30497 


30512 


30614 


30914 


31016 
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000 0000 O00ÒìÒ0 


OO oieioezozozozene: 0000009000 ozezezorozozeze 0000 


O0000V0V0I0ILVLA0AO 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
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Fascia Data 


N. AIC Coniezione Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: FARWE 


Codice Specialita 


31016 


Data prima registrazione spec'alità: 08-11-93 


031016 126/G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
031016 1358/G 9 MICROCLISM 9 G C 08-11-93 
031016 140/G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-95 
031076 153/G 9 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
Titolare AIC' FALDERI Codice Specialità. 31054 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031054 012/G G MICROCLISMI 3 G C 08-11-33 
031054 024 / G 6 MICROGLISMI 3G C 08-11-93 
031054 036 / G 6 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-53 
031054 948 / G 6 SUPPOSTE 1500 MG C 08-11-93 
031054 051 / G 12 SUPPOSTE 750 MG C 08-11-93 
031054 063 / G 6 MICROCLISMI 96 C 08-1Î-92 
Titciare AIC: FARZIOD Codice Specialita: 31069 Data prima registraziona specialità: 08-71-93 
031069 014 / G 6 SUPPOSTE 1500 MG C 08-11-93 
031069 026 / G 12 SUPPOSTE 1500 MG C C8-11-93 
C31069 038 / &G 18 SUPPOSTE 1500 MG C 08-11-93 
031069 040 / G 6 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
031069 053 / G 12 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
031069 265 / G 18 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: OLGELLI Codice Specialità 31141 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031141 017 /G 6 SUPPOSTE 2,5 G C 08-11-93 
031141 029 /G 12 SUPPOSTE 2,5 G C 08-11-93 
051141 03i / G 18 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 2GYA Codice Specialità: 31330 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031330 018 /G 6 SUPPOSTE 750 MG C 08-11-93 
031330 020 / G 6 SUPPOSTE 1.000 MG C 08-11-93 
031330 032 / G 6 SUPPOSTE 1.500 MG C 08-11-93 
031330 044 / G 6 SUFPOSTE 2.500 MG C 08-17-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Speciaità: 31623 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031633 011 /G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031633 023 / G 6 SUPPOSTE AD C 08-11-33 
031633 035 / G 12 SUPPOSTE AD C 08-11-93 
031633 047 / G 18 SUPPOSTE AD C 08-11-93 
031633 050 / G 6 SUPPOSTE BB C 08-17-93 
031633 062 / G 12 SUPPOSTE BB C 08-1î-93 
031633 074 / G 12 SUPPOSTE LATT C 98-11-93 
Titolare AIC: SERA Codice Specialità: 31723 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031723 012/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031723 024 / G 6 SUPPOSTE AD C 08-11-93 
031723 038 / G 12 SUPPOSTE AD C 08-11-93 
031723 048 / G 18 SUPPOSTE AD C 08-11-93 
031723 OST / G 6 SUPPOSTE BB C 08-17-93 
031723 063 / G 12 SUPPOSTE BB C 08-11-93 
031723 075/G ‘12 SUPPOSTE LATTANTI C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMNA UNO Codice Spec:alità: 32349 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032349 033 / G 18 SUPPOSTE 2500 MG 08-11-93 
Titolare AIC: EUGARL Codice Specialità: 32518 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032518 019/G SCATOLA 6 SUPPOSTE 750 MG C 08-11-93 
032518 021 /G SCATOLA 6 SUPPOSTE 1500 MS C 08-11-93 
032518 033/G SCATOLA 6 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 60G Codice Specialità: 32704 Data prima registrazione specialità; 08-11-93 
032704 013/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
032704 025 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
032704 037 / G 6 MICROGLISMI 9 G C 08-11-93 
032704 049 / G 12 SUPPOSTE 750 MG C 08-11-93 
032704 052 / G 12 SUPPOSTE 1500 MG C 08-11-93 
032704 064 / G 12 SUPPOSTE 2500 MG C 08-11-93 
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GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BONOMELLI Codice Specialita: 29714 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029714 019/G 6 MICROCLISMI DA 3 G C 08-11-93 
029714 021/G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
029714 033 /G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: CARLO ERBA Codice Specialità: 29649 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029649 011/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
029649 023 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
029649 035 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: SOFAR Codice Specialita: 29721 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029721 014/G 6 MICROCLISMI BB 3 G C 08-11-93 
029721 026/G 6 MICROCLISMI AD 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC. SELLA Codice Specialità. 29795 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029795 010/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
029795 022 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
029795 034 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29915 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029915 016 /G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
029915 028 /G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
029915 030 /G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: SANITAS Codice Specialità: 29977 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029977 016/G 6 MICROCLISMI 3 G C 03-11-93 
029977 028 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
029977 030 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30017 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030017 014 / G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030017 026 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30213 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030213 019/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030213 021 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
030213 033 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: GIOVANARDI Codice Specialità: 30306 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030306 017 / G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030306 029 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
030306 031 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30333 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030333 013 / G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030333 025 / G 6 MICROCLISMI 6 G C 08-11-93 
030333 037 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARSA 3 Codice Specialità: 30505 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030505 010/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030505 022 / G 6 MICROGCLISMI 6 G C 08-11-93 
030505 034 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specralità: 30515 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030515 011/G 6 MICROCLISMI 3 G C 08-11-93 
030515 023 / G 6 MICROCLISMI 9 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGHI Codice Specialità: 30613 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030613 018/G 6 MICROCLISMI BLISTER 3 G C 08-11Î-93 
030613 020/G 6 MICROCLISMI BLISTER 6 G C 08-11-93 
030613 032 / G 6 MICROCLISMI BLISTER 9 G C 08-11-93 
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Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


NO AIC 


Titolare AIC' INTERFARMA 


031030 012 / G 
031030 024 / G 
031030 036 / G 


Titolare AIC: FARNEDO 


031070 016/G 
031070 028 / G 
031070 030 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031329 016/G 


031329 028 / G 
031329 030 / G 


Titolare AIC: RABAINI 


031789 011/G 
031789 023 /G 
031789 035 / G 


Titolare AIC: GQG 


032705 016 /G 
032705 028 / G 
032705 030 / G 


Confezione 


Codice Speciailtà 


6 MICROCLISMI 3 G 
6 MICROCLISMI 6 G 
6 MICROCLISMI 9 G 


Codice Specialita 


6 MICROCLISMI 3 G 
6 MICROCLISMI 6 G 
6 MICROCLISMI 9 G 


Codice Specialità 
6 MICROCLISMI 3 GR 


6 MICROCLISMI 6 GR 
6 MICROCLISMI 9 GR 


Codice Specialita 


6 MICROCLISMI 3 G 
6 MICROCLISMI 6 G 
6 MICROCLISMI 9 G 


Codice Specialità 
6 MICROCLISMI 3 G 


6 MICROCLISMI 6 G 
6 MICROCLISMI 9 G 


31030 


. 31070 


31329 


. 31789 


32705 


Rimborsabilita SSN 


OOO 000 OOO ozono: 


oHeze 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


GLIGEROLO CON SODIO CLORURO 


N. AIC 


Titolare AIC: GALENIGA SENESE 


029849 015/G 
029849 027 / G 
029849 039 / G 
029849 041 / G 


Titolare AIC: GOLLALTO 


030371 013/G 
030371 025 / G 
030371 037 /G 
030371 049 / G 
0303717 052 / G 
030371 064 / G 


Titolare AIC: SALE 
030715 015/G 
030715 027 /G 

Titolare AIC: SIFRA 


030768 016 / G 
030768 028 / G 


Titolare AIC: MONIGO 


030865 012 / G 
030865 024 / G 
030865 036 / G 
030865 048 / G 
030865 051 / G 
030865 063 / G 
030865 075 / G 
030865 087 / G 
030865 099 / G 
030865 101 / G 
030865 113 / G 
030865 125 / G 
030865 137 / G 
030865 149 / G 


Confezione 


Codice Speciralita 


10% + 0,9% FLACONE 250 ML 
10% + 0,9% FLACONE 500 ML 
10% + 0,9% SACCA 250 ML 
10% + 0,9% SACCA 500 ML 


Codice Specialità 
10% + 0,9% FLACONE 100 ML 
10% + 0,9% 50 FLACONI 100 ML 
10% + 0,9% FLACONE 250 ML 
10% + 0,9% 25 FLACONI 250 ML 
10% + 0,9% FLACONE 500 ML 
10% + 0,9% 25 FLACONI 500 ML 


Codice Specialità 


10% E 0,9% FLACONE 250 ML 
10% E 0,9% FLACONE 500 ML 


Codice Specialita 


250 ML 10% + 0,9% 
500 ML 10% + 0,9% 


Codice Specialità 


10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
10% FLACONE 1000 ML 

10% SACCA 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 


: 29849 


* 30371 


: 30715 


. 30768 


: 30865 
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Rimborsabilita SSN 


oHozeze: 


OO O0000O 


OO 


O000V0VI00V0VIVI0IIV0LYLO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11Î-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-117-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titoiare AIC: DOM BAXTER 


030883 019 / G 
030883 021 / G 
030883 033 / G 
030883 045 / G 
030883 058 / G 
030883 060 / G 
030883 108 / G 
030883 146 / G 


Titolare AIC: BIGEGFE MEDITAL 


030921 017 / G 
030921 023 / G 
030921 035 / G 
030921 047 / G 
030921 050 / G 
030921 062 / G 
030921 074 / G 
030921 086 / G 


Titolare AIC: BIOMEBSICA FOSCAMA 


030951 014 / G 
030951 026 / G 


Titolare AIC: BIOCINBUSTREA LEI. 


031049 012 / G 
031049 024 / G 
031049 036 / G 
031049 048 / G 
031049 051 / G 
031049 063 / G 
031049 101/G 
031049 149 / G 
031049 152 /G 
0931049 164 / G 
031049 176 / G 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VCNETA 


031207 018/ G 
031207 020 / G 
031207 032 / G 
031207 044 / G 
031207 057 / G 
031207 069 / G 
031207 071/G 
031207 083 / G 


Titolare AIC: PHARMAGIA 


031374 010/G 
031374 022 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031555 016 / G 
031555 028 / G 
031555 030 / G 
031555 042 / G 
031555 055 / G 
031555 067 / G 
031555 079/G 
031555 081/G 
031555 093 / G 
031555 105/ G 
031555 117/G 
031555 129/G 
031555 131/G 
031555 143 / G 
031555 156/G 
031555 168/G 
031555 170/G 


Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Confezione 


Codice Specialità 30883 
10%+0,9% SACCA 50 ML 
10%+0,9% SACCA 100 ML 
10%+0,9% SACCA 250 ML 
10%+0,9% SACCA 500 ML 
10%+0,9% SACCA 1000 ML 
10%+0,9% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10%+0,9% 100 ML IN SACCA 250 ML 
10%+0,9% 250 ML IN SACCA 500 ML 


Codice Specialita. 30921 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità. 30951 


10%+0,9% FLACONE 250 ML 
10%+0,9% FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31049 


10%+0,9% FLACONE 50 ML 

10%+0,9% SACCA 100 ML 

10%+0,9% SACCA 250 ML 

10%+0,9% SACCA 500 ML 

10%+0,9% SACCA 1000 ML 

10%+0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
10%+0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
10%+0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
10%+0,9% FLACONE 100 ML 

10%+0,9% FLACONE 250 ML 

10%+0,9% FLACONE 500 ML 


Codice Specialità. 31207 


10% + 0,9% FLACONE 50 ML 

10% + 0,9% FLACONE 100 ML 

10% + 0,9% FLACONE 250 ML 

10% + 0,9% FLACONE 500 ML 

10% + 0,9% FLACONE 1000 ML 

10% + 0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
10% + 0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
10% + 0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialita: 31374 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Codice Speciailta. 31555 


10%+0,9% FIALA 1 ML 

10%+0,9% FIALA 2 ML 

10%+0,9% FIALA 3 ML 

10%+0,9% FIALA 5 ML 

10%+0,9% FIALA 10 ML 

10%+0,9% FIALA 20 ML 

10%+0,9% FLACONE 100 ML 
10%+0,9%FLACONE 250 ML 
10%+0,9%FLACONE 500 ML 

10%+0,9% FLACONE 1000 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


00000000 


O000000V00AO 


OOo 


O00000IVIV0AL9A0AO 


00000000 


OO 


oNozoNoKozezozozezozozezozoezenzenze 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031555 182/G 
031555 194 / G 
031555 206 / G 
031555 218/G 
031555 220 / G 
031555 232 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Confezione 


Codice Specialità: 31555 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


eHozezozezeo 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


GLICINHA 


N AIC 


Titolare AIC: SALE 


030731 018/G 
030731 020 / G 


Titolare AIC. PHARRAGIA 


030754 016 / G 
030754 028 / G 


Titolare AIC' SAXTER 


030893 010 / G 
030893 022 / G 


Titolare AIC: BIUEFE MEBITAL 


030922 013 / G 
030922 025 / G 
030922 037 / G 
030922 049 / G 
030922 052 / G 
030922 064 / G 
030922 076 / G 
030922 088 / G 
030922 090 / G 


Titoiare AIC: TERAPEUTICA VENETÀ 


031188 016/G 
031188 028 / G 
031188 030 / G 
031188 042 / G 


Titolare AIC: GALENICA SERESE 


031268 016 / G 
031268 028 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031918 016/G 
031918 028 /G 


Titolare AIC: IRÎS 
032624 013 / G 
032624 025 / G 
032624 037 / G 
032624 049 / G 
032624 052 / G 


Contezione 
Codice Specialità: 30731 
1,5% SACCA 3000 ML C 
1,5% SACCA 5000 ML C 
Codice Speciaiità: 30754 
1,5% SACCA 3 LITRI C 
1,5% SACCA 5 LITRI C 
Codice Specialità. 30893 
1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 
1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 
Codice Specialità: 30922 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML C 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML C 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500MC 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000MC 


Codice Specialita: 31188 
1,5% SACCA 1000 ML 
1,5% SACCA 2000 ML 
1,5% SACCA 3000 ML 
1,5% SACCA 5000 ML 


O000O 


Codice Specialità: 31268 


1,5% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
1,5% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 


Codice Specialità: 31918 


O 0 


FLACONE 3000 ML 
FLACONE 5000 ML 


OO 


Codice Specialità 32624 
IRRIGAZIONI SACCA PVC 2000 ML 
IRRIGAZIONI SACCA PVC 3000 ML 
IRRIGAZIONI SACCA PVC 4500 ML 
IRRIGAZIONI SACCA PVC 5000 ML 
IRRIGAZIONI SACCA PVC 6000 ML 


00000 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


GLICINA CON MANNITOLO 


N AIG 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029850 017 / G 
029850 029 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29850 
1% + 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML C 
1% + 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML C 
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Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


_———___—_—_a__ÒÒmr 


N AIC 


Titolare AIC SALE 


030732 910/G 
030732 022 / G 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
Conteziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Codice Specialita. 30732 


SACCA 3000 ML 
SACCA 5000 ML 


Titolare AIC' BIEPFE MEDITAL Codice Specialità: 31241 


031241 019/G 
931241 021 / G 
031241 033 / G 
031241 045 / G 
031241 058/G 
031241 060 / G 
031241 072 /G 
031241 084 / G 
C31241 096 / G 


Titolare AIC*' SIPRA 


031919 018/G 
031919 020 / G 


[en I eZ 05 


N. AIC 


Titolare AIC: IRIS 


032611 016 /G 
032611 028 / G 
03261717 030 / E 
032611 042 / G 
0326117 055 / G 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

SOLUZIONE PER: IRFIGAZIONI SACCA 5000 ML 

SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


Codice Specialità: 31919 


FLACONE 3000 ML 
FLACONE 5000 ML 


O0000I0L0O0LV9OO0AO OO 


OOo 


LICINA E MRANNKITOLO 


Confezione 


Coclice Specia:ta: 32611 


SACCA PVC 2000 ML 
SACCA PVC 3000 ML 
SACCA PVC 4500 ML 
SACCA PVC 5000 ML 
SACCA PVC 6000 ML 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima regisirazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


LB ICINA E MANNITOLO — | 


Fascia Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione {') 


oezelolozo 


Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-99 
22-07-96 
22-07-96 


Î GLUCOSIO 


N AIC 


Confezione 


Titoiare A!IC: MONYEFARWAGO Codice Spec'alita. 29567 


029567 017 /G 
029567 028 / G 
C29567 037 / G 
029567 043 / G 
029567 056 / G 
029567 068 / G 


Titolare AIC: GLIFITIEG 


029629 019/G 
029629 021/G 
029629 033 / G 
029629 045 / G 
029629 058 / (3 
029629 060 / G 
Titolare AIC: ALLERGAN 
029636 014/G 


Titolare AIC;: ABBOTY 
029643 018/G 

Titolare AIC: GENA 
029748 011/G 


10% FIALA 20 ML 
33% FIALAS ML 
33% FIALA 19) ML 
10% FIALA 10 ML 
20% FIALA 10 ML 
5% FIALA 10 ML 


Codice Specialita. 29629 


20% FLACONE 500 ML 
30% S500ML IN FLAC 1000ML 
33% FLACONE 500 ML 
50% FLACONE 500 ML 
50% 500 ML IN FLAC 1000ML. 
70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 
Codice Specialità. 29636 


35% COLLIRIO SOLIDO 5 ML 
Codice Specialita: 29643 
5% FLACONE 250 ML 


Codice Specialita 29748 
33% SOLUZIONE INIETTABILE FIALA 10 ML 


Titoiare AIC: GALERNIGCA SCEHESE Codice Specialità: 29863 


029863 014 / G 
029863 026 / G 
029863 035 / G 
029863 040 / G 


5% FIALE10 ML 

5% FIALE20 ML 

5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
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Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Data prima registrazione specialità: 98-11-93 

A L. 625 08-11-93 

A L--535 08-11-93 

A L: ‘595 08-11-93 

A L. 565 08-11-93 

À LL 585 08-11-93 

À L. 5:15 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: C8-11-93 

C 08-11-93 

C 02-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

CS 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A L. 3.275 08-11-93 
Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 

C 03-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

A L. 545 08-11-93 

A L. 605 08-11-93 

C 02-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029863 053 / G 
029863 065 / G 
029863 077 / G 
029863 089 / G 
029863 091 / G 
029863 103 / G 
029863 115/G 
029863 127 / G 
029863 139 / G 
029863 141 /G 
029863 154 / G 
029863 166 / G 
029863 178/G 
029863 180 / G 
029863 î92 / G 
029863 204 / G 
029863 216 / G 
029863 228 / G 
029863 230 / G 
029863 242 / G 
029863 255 / G 
029863 267 / G 
029863 279 / G 
029863 281 / G 
029863 293 / G 
029863 305 / G 
029863 317 / G 
029863 329 / G 
029863 33Î / G 
029863 343 / G 
029863 356 / G 
029863 368 / G 
029863 370/G 
029863 382 / G 
029863 394 / G 
029863 406 / G 
029863 418/G 
029863 420 / G 
029863 432 / G 
029863 444 / G 
029863 457 / G 
029863 469 / G 
029863 471 / G 
029863 483 / G 
029863 495 / G 
029863 507 / G 
029863 519/G 
029863 521 / G 
029863 533 / G 
029863 545 / G 
029863 558 / G 
029863 560 / G 
029863 572 / G 
029863 584 / G 
029863 596 / G 
029863 608 / G 
029863 610 / G 
029863 622 / G 
029863 634 / G 
029863 646 / G 
029863 659 / G 
029863 661 /G 
029863 673 / G 
029863 685 / G 
029863 697 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 1000 ML 
5% SACCA 50 ML 

9% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 
10% FIALA 10 ML 
10% FIALA 20 ML 
10% FLACONE 50 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 NL 
16% FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
10% SACCA 50 ML 
10% SACCA 100 ML 
19% SACCA 250 WIL 
10% SACCA 500 ML 
10% SACCA 1000 ML 
20% FIALETO ML 

20% FLACONE 50 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 1000 ML 
20% SACCA 50 ML 
20% SACCA 100 ML 
20% SACCA 250 ML 
20% SACCA 500 ML 
20% SACCA 1000 ML 
30% FLACONE 50 ML 
30% FLACONE 100 ML 
30% FLACONE 250 ML 
30% FLACONE 500 ML 
30% FLACONE 1000 ML 
30% SACCA 50 ML 
30% SACCA 100 ML 
30% SACCA 250 ML 
30% SACCA 500 ML 
30% SACCA 1000 ML 
33% FIALES5 MIL 

33% FIALE10 ML 

33% FLACONE 50 ML 
33% FLACONE 100 ML 
33% FLACONE 200 ML 
33% FLACONE 250 ML 
33% FLACONE 500 ML 
33% FLACONE 1000 ML 
33% SACCA 50 ML 
33% SACCA 100 ML 
33% SACCA 200 ML 
33% SACCA 250 ML 
33% SACCA 500 ML 
33% SACCA 1000 ML 
50% FLACONE 50 ML 
50% FLACONE 100 ML 
50% FLACONE 250 ML 
50% FLACONE 500 ML 
50% FLACONE 1000 ML 
50% SACCA 50 ML 
50% SACCA 100 ML 
50% SACCA 250 ML 
50% SACCA 500 ML 
50% SACCA 1000 NL 
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Codice Specialità: 29863 


Fascta 


Rimborsabilita SSN 


oioZoZozezozezezezozozozozozozozKozozezozozep-p-ZelezToKoKozoZozozoeZTozozozozoeKeKolozeKozozKoZzeKeoZooKop-p-Zeloep-p-ZolorToTezozeDp:-p- 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


È. 3276 
L 4.015 


L. 565 
L. 625 


L. 3.335 
L 4120 


L 535 
L. 595 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Conteziàne Rimborsabilita SSN Registrazione (°) 


Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialita. 29863 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029863 709 / G 50% SACCA 1500 ML C 08-11-93 
029863 711/G 70% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029863 723 / G 70% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029863 735/G 70% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029863 747 /G 70% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029863 750 / G 70% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029863 762 / G 70% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029863 774 / G 70% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029863 786 /G 70% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029863 798 / G 70% SACCA 500 ML Cc 08-11-93 
029863 800 / G 70% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029863 812 / G 70% SACCA 1500 ML C 08-11-93 
029863 824 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029863 836 / G 5% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
029863 848 / G 5% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
029863 851 /G 10% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029863 863 / G 10% SACCA 3000 ML Cc 08-11-93 
029863 875 / G 10% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
029863 887 / G 20% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029863 899 / G 20% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
029863 901 / G 20% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
029863 913 / G 50% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
029863 925 / G 50% SACCA 3000 ML C 08211-93 
029863 937 / G 50% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
029863 949 / G 5% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
029863 952 / G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
029863 964 / G 20% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
029863 976 / G 33% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: MEDISCA 


030000 018 / G 5% 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
030000 020 / G 10% 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
030000 032 / G 20% 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30019 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030019 018 / G 5% FIALA 10 NL A L. 545 08-11-93 
030019 020 / G 5% 10 FIALETO ML C 08-11-93 
030019 032 / G 10% FIALA 10 ML A L. 565 08-11-93 
030019 044 / G 10% 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
030019 057 /G 20% FIALA 10 ML A L. 585 08-11-93 
030019 069 / G 20% 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
030019 071/G 33% FIALA 10 ML A L. 595 08-11-93 
030019 083 / G 33% 10 FIALETO ML C 08-11-93 


Titolare AIC: COLLALTO 


Codice Specialità: 30000 


Codice Specialità: 30372 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030372 015 / G 5% 1 FLACONE 100 ML c pigna 
030372 039 / G 5% 1 FLACONE 250 ML A L. 3.275 08-11-93 
030372 041/G 5% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030372 054 / G 5% 1 FLACONE 500 ML A L. 4.015 08-11-93 
030372 066 / G 5% 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030372 078/G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030372 080 /G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030372 092 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030372 104 / G 10% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030372 116/G 10% FLACONE 250 ML A L. 3.335 08-11-93 
030372 128/G 10% 25 FLACONI 250 ML '@ 08-11-93 
030372 130 / G 10% FLACONE 500 ML A L.4.120 08-11-93 
030372 142 /G 10% 25 FLACONI 500 ML GC 08-11-93 
030372 155/G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030372 167 /G 10% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030372 179/G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030372 181/G 20% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030372 193 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030372 205 / G 20% 25 FLACONI 250 ML EG 08-11-93 
030372 217 /G 20% FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: COLLALTO 


030372 229/G 
030372 231 / G 
030372 243 /G 
0350372 256 / G 
030372 268 / G 
030372 270/G 
030372 282 / G 
030372 294 / G 
030372 306 / G 
930372 318/G 
030372 320 / G 
030372 332 / G 
030372 344 / G 
030372 357 /G 
030372 369 / G 
030372 371/G 
030372 383 / G 
030372 395 / G 
030372 407 / G 
030372 419 / G 
030372 421 / G 
C30372 433 / G 
030372 445 / G 
030372 458 / G 
030372 460 / G 
030372 472/G 
030377 484 / G 
030372 496 / G 
030372 508 / G 
030372 510/G 
030372 522 /G 
030372 534 / G 
030372 546 / G 
030372 559 / G 
030372 561/G 
030372 573 / G 
030372 585 / G 
030372 597 /G 
030372 609 / G 
030372 611 /G 


Titolare AIC: SALE 


330672 012 / G 
030672 024 / G 
030672 036 / G 
030672 048 / G 
030672 051/G 
030672 063 / G 
030672 075/G 
030672 087 ; G 
030672 099 / G 
030672 101/G 
030672 113/G 
030872 125/G 
030672 1397 /G 
030672 149/G 
030672 152 / G 
030672 164 / G 
030672 176/G 
030672 188/G 
030672 190 / G 
030672 202 / G 
030672 274 / G 
030672 226 / G 
030672 238 / G 
030672 240 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Conteziene 


20% 25 FLACONI 500 ML 
20% SACCA 1000 ML 
20% SACCA 2000 ML 
33% 1 FLACONE 100 ML 
33% 50 FLACONI 100 ML 
33% 1 FLACONE 250 ML 
33% 25 FLAGONI 250 ML 
35% 1 FLACONE 500 ML 
33% 25 FLACONI 500 ML 
33% SACCA 1000 ML 
33% SACCA 2000 ML 
50% FLACONE 100 ML 
50% 50 FLACONI 100 ML 
50% FLACONE 250 ML 
50% 25 FLACONI 250 ML 
50% FLACONE 500 ML 
50% 25 FLACONI 500 ML 
50% SACCA 1000 ML. 
50% SACCA 2000 ML 

5% 10 FIALE 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% 10 FIALE 10 ML 

5% FIALA 20 ML 

5% 4 FIALE 20 ML 

5% 10 FIALE 20 IL 

10% FIALA 10 ML 

105% 10 FIALE 10 NIL 
10% FIALA 20 Mi 

10% 4 FIALE 20 NL 

20% FIALA 10 ML 

20% 10 FIALE 10 ML 
20% FIALA 20 ML 

20% 4 FIALE 20 ML 

20% 10 FIALE 20 ML 
33% FIALA 10 ML 

33% 5 FIALE 10 ML 

33% 10 FIALE 10 ML 
33% FIALA 20 ML 

33% 4 FIALE 20 ML 

33% 10 FIALE 20 ML 


5% FIALA 10 ML 

100 FIALE 1C ML 5% 
5% FIALA 20 ML 

50 FIALE 20 ML 5% 
10 % FIALA 10 ML 
100 FIALE 10 ML 10% 
10% FIALA 20 ML 

50 FIALE 20 ML 10% 
20% FIALA 10 ML 

50 FIALE 10 ML 20% 
33% FIALA 10 ML 

50 FIALE 10 ML 33% 
5% FIALA 50 ML 

5% FIALA 100 ML 

5% FIALA 250 ML 

5% FIALA 500 ML 

5% FIALA 1000 ML 
10% FIALA 50 ML 
10% FIALA 100 ML 
10% FIALA 250 ML 
10% FIALA 500 ML 
20% FIALA 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 


Codice Specialita: 30372 


Codice Specialità: 30672 
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Fascia 


Rimborsabilta SSN 


000009 PH0I00P)05PO0PV0OPOPIV0V0VIVIIVGVVVVI190902090000 


O00O0O0PrrPO000O0P0VIAPOPIOPOPOPODr 


Data 


Serie generale - n. 2 


== 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-92 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
06-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 545 
L. 605 
L. 565 
L. 625 
L. 585 


L 595 


L. 3.275 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Conteziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SALE Codice Specialita. 30672 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030672 253 / G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030672 265 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030672 277 /G 33% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030672 289 / G 33% 500 ML iN FLACONE DA 1000 ML C 08-11-93 
030672 291/G 50% FIALA 100 ML C 08-11-93 
030672 303 / G 50% FIALA 250 ML C 08-11-93 
030672 315 / G 50% FIALA 500 ML C 08-11-93 
030672 327 / G 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030672 339 / G 70% FIALA 250 ML C 08-11-93 
030672 341 / G 70% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030672 354 / G 70% FIALA 500 ML C 08-11-93 
030672 366 / G 70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030672 455/ G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030672 467 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030672 479/G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030672 481/G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030672 493 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030672 505 / G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030672 517 /G 20% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030672 529 / G 33% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030672 531/G 50% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030672 543 / G 50% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030672 556 / G 50% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030672 568 / G 20% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030672 570 / G 33% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030672 582 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030672 594 / G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030672 606 / G 20% FLACONE 1000 NL C 08-11-93 
030672 618/G 20% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030672 620 / G 33% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030672 632 / G 33% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030672 644 / G 33% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030672 657 / G 33% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030672 669 / G 33% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030672 671/G 50% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030672 683 / G 50% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030672 695 / G 50% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030672 707 / G 50% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030672 719/G 70% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: PHARMAGIA 


Codice Specialita: 30748 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030748 014/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030748 026 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030748 038 / G 5% FLACONE 250 ML A L 3.275 08-11-93 
030748 040 / G 5% FLACONE 500 ML A L 4.015 08-11-93 
030748 053 /G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030748 065 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030748 077 /G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030748 089 / G 10% FLACONE 250 ML A L. 3.335 08-11-93 
030748 091/G 10% FLACONE 500 ML A L. 4.120 08-11-93 
030748 103 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030748 115/G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030748 127/G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030748 139/G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030748 141/G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030748 154/G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030748 166/G 33% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030748 178/G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030748 180/G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030748 192 /G 33% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030748 204 / G 33% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030748 216/G 50% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030748 228 / G 50% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030748 230 / G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030748 242 / G 50% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030748 255 / G 50% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC PHARMAGCIA 


030748 267 /G 
030748 279/G 
030748 281 / G 
030748 293 / G 


Titolare AIC. SIFRA 


030769 018 / G 
030769 020 / G 
030769 032 / G 
030769 044 / G 
030769 057 / G 
030769 069 / G 
030769 071/G 
030769 083 / G 
030769 095 / G 
030769 107 /G 
030769 119/G 
030769 121/G 
030769 133/G 
030769 145 /G 
030769 158 / G 
030769 160/G 
030769 172/G 
030769 184 / G 
030769 196 / G 
030769 208 / G 
030769 210 / G 
030769 222 / G 
030769 234 / G 
030769 246 / G 
030769 259 / G 
030769 261/G 
030769 273 /G 
030769 285 / G 
030769 297 / G 
030769 309 / G 
030769 311/G 
030769 323 / G 
030769 335 / G 
030769 347 / G 
030768 350 / G 
030769 362 / G 
030769 374 / G 
030769 386 / G 
030769 398 / G 
030769 400 / G 
030769 412 / G 
030769 424 / G 
030769 436 / G 
030769 448 / G 
030769/451 / G 
030769 463 / G 
030769 475/G 
030769 487 /G 
030769 499 / G 
030769 501 / G 
030769 513 / G 
030769 525 / G 
030769 537 / G 
030769 549 / G 
030769 552 / G 
030769 564 / G 
030769 576/G 
030769 588 / G 
030769 590 / G 
030769 602 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziéne 


SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1 LITRO 


5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 5% 
5% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 1000 ML 
20% FLACONE 50 MIL 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% FLACONE 1000 ML 
30% FLACONE 50 ML 
30% FLACONE 100 ML 
30% FLACONE 250 ML 
30% FLACONE 500 ML 
30% FLACONE 1000 ML 
33% FLACONE 200 ML 
33% FLACONE 50 ML 
33% FLACONE 100 ML 
33% FLACONE 250 ML 
33% FLACONE 500 ML 
33% FLACONE 1000 ML 
50% FLACONE 50 ML 
50% FLACONE 100 ML 
50% FLACONE 250 ML 
50% FLACONE 500 ML 


Codice Specialta. 30748 


Codice Specialita: 30769 


50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 


50% FLACONE 1000 ML 
50% FLACONE 1500 ML 
70% FLACONE 50 ML 
70% FLACONE 100 ML 
70% FLACONE 250 ML 
70% FLACONE 500 ML 


70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 


70% FLACONE 1000 ML 
70% FLACONE 1500 NL 
5% 1 FIALA 10 ML 
5% 2 FIALE 10 ML 
5% 3 FIALE 10 ML 
5% 4 FIALE 10 ML 
5% 5 FIALE 10 ML 
5% 6 FIALE 10 ML 
5% 7 FIALE 10 ML 
5% 8 FIALE 10 ML 
5% 9 FIALE 10 ML 
5% 10 FIALE 10 ML 
5% 1 FIALA 20 ML 
5% 2 FIALE 20 ML 
5% 3 FIALE 20 ML 
5% 4 FIALE 20 ML 
5% 5 FIALE 20 ML 
5% 6 FIALE 20 ML 
5% 7 FIALE 20 ML 
5% 8 FIALE 20 ML 
5% 9 FIALE 20 ML 
5% 10 FIALE 20 ML 
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Rimborsabilita SSN 


0000 


(eHoKoZeKoZozKozoKep-ZozoloKozoTozoKozop:zoToKooHoToZoroeKozoZozoFoKoToZorozoKoToZTozoToKozoroZoZooioiop-p-Zololop-p-Zelo 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 3279 
L 4.015 


L 3335 
L. 4.120 


L. 545 


L. 605 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC' SIFRA Codice Specialità: 30769 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


030769 614/G 10% FIALA 10 ML À L. 565 08-11-93 
030769 626 / G 10% 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 638 / G 10% 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 640 / G 10% 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 653 / G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 665 / G 10% 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 677 /G 10% 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 689 / G 10% 8 FIALE 10 MIL C 08-11-93 
030769 691/G 10% 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 703 / G 10% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 715/G 10% FIALA 20 ML A L. 625 08-11-93 
030769 727 /G 10% 2 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 739 / G 10% 3 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 741 / G 10% 4 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 754/G 10% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 766 / G 10% 6 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 778/G 10% 7 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 780/G 10% 8 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 792 /G 10% 9 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 804 / G 10% 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030769 816 / G 20% FIALA 10 ML A L. 585 08-11-93 
030769 828 / G 20% 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 830 / G 20% 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 842 / G 20% 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 855 / G 20% 5 FIALE 10 NL C 08-11-93 
030769 867 /G 20% 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 879 / G 20% 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 881 /G 20% 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 893 /G 20% 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 905 / G 20% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030769 917 /G 33% 1 FIALA 5 ML A Li. 535 08-11-93 
030769 929 / G 33% 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 931 /G 33% 3 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 943 /G 33% 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 956 /G 33% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 968 / G 33% 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 970/G 33% 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 982 / G 33% 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030769 994 / G 33% 9 FIALE 5 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: MONIGO Codice Specialità: 30793 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030793 018/G 5% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030793 020 / G 10% FIALA 10 ML A L 565 08-11-93 
030793 032 / G 10% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030793 044 / G 20% FIALA 10 ML A L 585 08-11-93 
030793 057 /G 20% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030793 069 / G 33% FIALA 10 ML A L 595 08-11-93 
030793 071/G 33% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030793 083 / G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030793 095 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 107 /G 5% FLACONE 250 ML A L: 3.276 08-11-93 
030793 119/G 5% FLACONE 500 ML A L. 4.015 08-11-93 
030793 121/G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 133 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030793 145 / G 10% FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
030793 158/G 10% FLACONE 250 ML A L. 3.335 08-17-93 
030793 160 / G 10% FLACONE 500 ML A L. 4 120 08-11-93 
030793 172/G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 184 / G 20% FLACONE 50 IVIL C 08-11-93 
030793 196 / G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 208 / G 20% FLACONE 250 MIL C 08-11-93 
030793 210/G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 222 /G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 234 / G 33% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030793 246/G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 259 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: MONIGO Codice Specialità: 30793 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030793 261 / G 33% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 273/G 33% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 285/G 50% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030793 297 / G 50% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 309 / G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 311/G 50% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 323 / G 50% FLACONE 1000 NL C 08-11-93 
030793 335 / G 70% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030793 347 /G 70% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 350 / G 70% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 362/ G 70% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 374/G 70% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 386 / G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
030793 398 / G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 400 / G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 412/G 5% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 424 / G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 436 / G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 448 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 451/G 10% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 463 / G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 475/G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 487 / G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 499 / G 20% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 501 / G 33% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 513 / G 33% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 525 / G 33% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 537 / G 33% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 549 / G 50% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 552 / G 50% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 564 / G 50% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 576/G 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 588 / G 70% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030793 590 / G 70% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030793 602 / G 70% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030793 614 / G 70% 500 INIL IN FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030793 626 / G 5% FIALA 10 ML A L. 545 08-11-93 
030793 638 /G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030793 640 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030793 653 /G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030793 665 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030793 677 /G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030793 689 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030793 691 / G 10% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030793 703 /G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030793 715/G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030793 727 /G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030793 739/G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030793 74î /G 10% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030793 754 / G 20% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030793 766 / G 20% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030793 778/G 20% SACCA 250 MIL C 08-11-93 
030793 780/G 20% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030793 792 / G 20% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030793 804 / G 20% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030793 816/G 33% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030793 828 / G 33% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030793 830 / G 33% SACCA 250 MIL C 08-11-93 
030793 842 / G 33% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030793 855 / G 33% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030793 867 / G 33% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030793 879/G 50% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030793 881/G 50% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030793 893 / G 50% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030793 905 / G 50% SACCA 500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


Er e—t1—___—__—_—_——————. nn 


N. AIC 


Titolare AIC: EI@REO 


030793 917 /G 
030793 929/G 
030793 231 / G 
030793 943 / G 
030793 956 / G 
030793 963 / G 
030793 970/G 


Titolare AIC: DER BANMTERA 


030884 dI1/ G 
030884 023 / G 
030884 035 / G 
030884 047 / G 
030884 050 / G 
030884 062 / G 
030834 074 / G 
030884 086 / G 
030884 098 / G 
030884 100 / G 
030884 112 / G 
030884 124 / G 
030884 136 / G 
030884 148 / G 
030884 151 / G 
030884 163 / G 
030884 175 / G 
030884 187 / G 
030884 199 / G 
030884 201 / G 
030884 213 / G 
030884 225 / G 
030884 249 / G 
030884 252 / G 
030884 290 / G 
030884 338 / G 


Titolare AIC: BAXTER 


030894 012/G 
030894 024 / G 
030894 036 / G 
030894 048 / G 
030894 051 / G 
030894 063 / G 
030894 075 / G 
030894 087 / G 
030894 099 / G 
030894 101 / G 
030894 118 /G 
030894 125/G 
030894 137 /G 
030894 149 / G 
050894 152 / G 
030894 164 / G 
030894 176/G 
030894 188 / G 
030894 190/G 
030894 202 / G 
030894 214 / G 
030894 226 / G 
030894 238 / G 
030894 240 / G 
030884 253 / G 
030894 265 / G 
030894 277 / G 
030894 289 / G 
030894 291 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Cudice Specialita. 30793 


90% SACCA 1000 ML 
50% SACCA 2000ML 
70% SACCA 50 ML 
70% SACCA 100 ML 
70% SACCA 250 ML 
70% SACCA 500 ML 
70% SACCA 1000 ML 


5% SACCA 50 ML 

9% SACCA 100 Mi 

5% SACCA 250 ML 

9% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 

10% SACCA 50 ML 

107 SACCA 100 ML 

103 SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 

5% FLACONE VETRO 50 ML 

5% FLACONE VETRO 190 ML 
5% FLACONE VETRO 250 ML 
5% FLACONE VETRO 500 ML 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% FLACONE VETRO 50 MI. 
10% FLACONE VETRO 100 ML 
10% FLACONE VETRO 250 INIL 
55 100 ML IN SACCA 250 ML 
10% FLACONE VETRO 500 ML 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 
10% 109 ML IN SACCA 250 ML 
103% 250 ML IN SACCA 500 ML 


Codice Specialita: 30894 


59% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

33% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

33% SACCA FLESSIBILE 100 NL 

33% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

33% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

33% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

50% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

50. SACCA FLESSIBILE 100 NL 

50% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

50% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

50 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

5% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
55 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
55 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 
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Codice Specialità: 30884 


Fascia 


Rimborsabiltta SSN 


O00000OO0 O 


O0O0O0OOPOPIO0V00OpP POO0O0V0IVIVDIINO0O 


O000I0A0N0900000090909009090009090090909000009000 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.335 


L 4.120 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Serie generale - n. 26 


Dara 


Registrazione (") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Contezidne Rimborsanilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BAXTER Codice Specialità: 30894 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030894 303 / G 10% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
030894 315 / G 10% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030894 327 / G 10% 250*ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030894 455 / G 10% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 467 / G 10% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 479 / G 10% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 481 / G 20% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
030894 529 / G 20% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030894 568 / G 20% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030894 570 / G 20% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 582 / G 20% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 594 / G 20% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 6086 / G 33% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
030894 644 / G 33% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030894 683 / G 33% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030894 695 / G 33% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 707 /G 33% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 719 / G 33% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-33 
030894 721 / G 50% 500 ML IN SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
030894 733 / G 50% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 745 / G 50% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 758 / G 50% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 760 / G 50% 3000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030894 772 / G 50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
030894 784 / G 5% 80 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 100 ML C 08-11-93 
030894 795 / G 5% 220 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 250 ML C 08-11-93 
030894 808 / G 5% 400 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 500 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: AGUETTANT 


Codice Specialità: 30899 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030899 013 / G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030899 025 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030899 037 / G 5% FLACONE 250 ML A L. 3.275 08-11-93 
030899 049 / G 5% FLACONE 500 ML A L. 4015 08-11-93 
030899 052 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030899 064 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030899 076 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030899 088 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030899 090 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030899 102 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030899 114 / G 10% FLACONE 250 ML A L 3.335 08-11-93 
030899 126 / G 10% FLACONE 500 ML A L 4120 08-11-93 
030899 138 / G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030899 140 / G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030899 153 / G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030899 165 / G 10% SACCA 1000 ML G 08-11-93 
030899 177 /G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030899 189 / G 20% FLACONE 250 ML G 08-11-93 
030899 191 / G 20% FLACONE 500 ML € 08-11-93 
030899 203 / G 20% SACCA 100 ML Cc 08-11-93 
030899 215 / G 20% SACCA 250 ML L 08-11-93 
030899 227 / G 20% SACCA 500 ML G 08-11-93 
030899 241 / G 20% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030899 254 / G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030899 266 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030899 278 / G 33% FLACONE 500 ML Ù 08-11-93 
030899 280 / G 50% FLACONE 100 ML G 08-11-93 
030899 292 / G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030899 304 / G 50% FLACONE 500 ML G 08-11-93 
030900 017 / G 5% FIALE 10 ML A L 545 08-11-93 
030900 029 / G 5% FIALE 20 ML A L. 605 08-11-93 
030900 031 / G 10% FIALA 10 ML A L. 565 08-11-93 
030900 043 / G 10% FIALA 20 ML A L. 625 08-11-93 
030900 056 / G 20% FIALE 5 ML C 08-11-93 
030900 068 / G 20% FIALE 10 ML A L. 585 08-11-93 
030900 070 / G 33% FIALE 5 ML A L. 535 08-11-93 
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1-2-1997 


ini II ini 


N AIC 


Titolare AIC: AGUETTANT 


030900 082 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030923 015/G 
030923 027 / G 
030923 039 / G 
030923 041 / G 
030923 066 / G 
030923 078 /G 
030923 080 / G 
030923 092 / G 
030923 104 / G 
030923 116 / G 
030923 128 / G 
030923 130/G 
030923 142 / G 
030923 155 / G 
030923 167 / G 
030923 179 / G 
030923 181/G 
030923 193 / G 
030923 205 / G 
030923 217 / G 
030923 229 / G 
030923 231 / G 
030923 243 / G 
030923 256 / G 
030923 268 / G 
030923 270 / G 
030923 282 / G 
030923 294 / G 
030923 306 / G 
030923 318 / G 
030923 320 / G 
030923 332 / G 
030923 344 / G 
030923 357 / G 
030923 369 / G 
030923 371/G 
030923 383 / G 
030923 395 / G 
030923 407 / G 
030923 419 / G 
030923 421 / G 
030923 433 / G 
030923 445 / G 
030923 458 / G 
030923 460 / G 
030923 472 / G 
030923 484 / G 
030923 496 / G 
030923 508 / G 
030923 510/G 
030923 522 / G 
030923 534 / G 
030923 546 / G 
030923 559 / G 
030923 561/G 
030923 585 / G 
030923 597 / G 
030923 609 / G 
030923 611/G 
030923 623 / G 
030923 635 / G 
030923 647 / G 
030923 650 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezigne 


Codice Specialità: 30899 


33% FIALE 10 ML 


5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
20% FLACONE 50 ML 

20% FLACONE 100 ML 

20% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 500 ML 

20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
30% FLACONE 50 ML 

30% FLACONE 100 ML 

30% FLACONE 250 ML 

30% FLACONE 500 ML 

30% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
30% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
30% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
30% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
33% FLACONE 50 ML 

33% FLACONE 100 ML 

33% FLACONE 250 ML 

33% FLACONE 500 ML 

33% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
33% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
33% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
33% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
50% FLACONE 50 ML 

50% FLACONE 100 ML 

50% FLACONE 250 ML 

50% FLACONE 500 ML 

50% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
50% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
50% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
50% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
5% FIALA 1 ML 

5% FIALA 2 ML 

5% FIALA 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% FIALA 20 ML 

10% FIALA 1 NÎIL 

10% FIALA 2 ML 

10% FIALA 5 ML 

10% FIALA 10 ML 

10% FIALA 20 ML 

33% FIALA 1 ML 

33% FIALA 2 ML 

33% FIALA 5 ML 

33% FIALA 10 ML 

33% FIALA 20 ML 


Codice Specialita: 30923 
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Fascia 


Rimborsabilita SSN 


» 


OPPOOPPOOOPPI0V00OIOIVVIVGVIVGYIVVYIVIVGVIVGIVVI9O9O90909900900909009M9IV0IVI9PPEIVNGIDNDAOPPIYOO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 595 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 3.275 
L. 4.015 


L. 3.335 
L. 4.120 


L. 545 
L. 605 


L. 565 
L. 625 


L. 935 
L. 595 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-Î7-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


1.2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SIUPPE WEBITAL Codice Specialita. 30923 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
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030923 686 / G 5% 50 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030923 698 / G 5% 100 FIALE 1 KiL C 08-11-93 
030923 700/G 5% 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030923 712/G 5% 10 FIALE 2 NL C 08-11-93 
030923 724 / G 5% 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030923 736 / G fo 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
050923 748/G 5% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030923 751/G 5% 10 FIALE 5 ML G 08-11-93 
030923 763 / G 5% 50 FIALE 5 ML C 08-11-95 
030923 775/G 5% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030923 787 / G 5% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
039923 799 /G 5% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030223 801 / G 5% 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030923 813 / G 5% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030923 825 / G 5% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030923 837 / G 5% 10 FIALE 20 ML O; 08-11-93 
030923 849/G 5% 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030923 852 / G 5% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030923 864 / G 10% 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
0309823 876/G 10% 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030923 888 /G 10% 50 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030923 890 / G 10% 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030923 902 /G 10% 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030923 914 / G 19% 10 FIALE 2 MIL C 08-11-93 
030923 926 / G 10% 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030923 938 / G 10% 100 FIALE 2 ML Ù 08-11-93 
030923 940 / G 10% 5 FIALE 5 ML C 08-17-93 
030923 953 / G 105 10 FIALE 5 ML C 08-11-95 
030923 965 / G 10% 50 FIALE 5 ML C 08-17-93 
030923 977 /G 10% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030923 989 / G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-1 ì-93 
030923 9917 / G 10% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIONERDISA freseANVA Codice Specialità. 30952 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030952 0168/G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-17-93 
030952 028 / G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030952 030 /G 5% FLACONE 160 ML C 08-11 93 
030952 042 / G 5% FLACONE 250 ML A L. d.275 08-11-93 
030952 055 / G 5% FLACONE 500 ML A L. 4015 08-11-93 
030952 067 /G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030952 079/G 10% FLACONE 250 ML A L. 3 335 08-11-93 
030952 081 /G 10% FLACONE 500 ML A L 4.120 08-11-93 
030952 093 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030952 105 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030952 117 /G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030952 129 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030952 1317 / G 33% FLACONE 5009 ML C 03-11-93 
030952 143 /G 50% FLACONE 250 ML G 08-11-93 
030952 156 / G 50% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: PRARC Codice Specialità: 31026 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031026 014 / G 5% FIALA 10 ML A L. 545 08-11-93 
031026 026 / G 10% FIALA 10 ML A L 565 08-11-93 
031026 028 / G 20% FIALA 10 ML À L. 585 08-11-93 
031026 040 / G 33% FIALA 19 ML A LL. 595 08-11-93 
Titolare AIC: BIGINBUSTRIA LSM Codice Specialita: 31955 Dara prima registrazione specialità: 08-11-93 
031055 015/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031055 027 /G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
031055 039 / G 59% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031055 041 / G 5% SACCA 500 ML O 08-11-93 
031055 054 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
0351055 960 / G 5% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
031055 078 / G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031055 116 / G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031055 155/G 5% 250 MI IN FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


=—’—r——————€@<--------- N 


Fascia Data 


N AIC Confezigne Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: BICINBUSTRIA L.i.bA. Codice Specialita 31055 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031055 167 /G 10% FLACONE 50 ML Cc 08-11-93 
031055 179/G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
031055 181/G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031055 193 /G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031055 205 / G 10% SACCA 1000 ML c 08-11-93 
031055 217 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031055 256 / G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031055 282 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031055 294 / G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031055 306 / G 20% SACCA 100 ML Cc 08-11-93 
031055 318/G 20% SACCA 250 ML G 08-11-93 
031055 320 / G 20% SACCA 500 ML G 08-11-93 
031055 332 / G 20% SACCA 1000 ML Cc 08-11-93 
031055 344 / G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
031055 383 / G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031055 421 / G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031055 433 / G 30% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031055 445 / G 30% SACCA 100 ML G 08-11-93 
031055 458 / G 30% SACCA 250 ML G 08-11-93 
031055 460 / G 30% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031055 472 / G 30% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031055 484 / G 30% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031055 522 / G 30% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031055 561/G 30% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031055 573 /G 50% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031055 585 / G 50% SACCA 100 ML G 08-11-93 
031055 597 / G 50% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031055 609 / G 50% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031055 611/G 50% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031055 623 / G 50% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031055 662 / G 50% 100 ML IN FLACONE 250 ML G 08-11-93 
031055 686 / G 50% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031055 698 / G 33% FLACONE 50 ML Ù 08-11-93 
031055 700 / G 33% SACCA 100 ML C 08-11-93 
031055 712/G 33% SACCA 250 ML C 08-11-93 
031055 724 / G 33% SACCA 500 ML C 08-11-93 
031055 736 / G 33% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031055 748/G 33% 50 ML IN FLACONE 100 ML ©; 08-11-93 
031055 787 /G 33% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031055 825 / G 33% 250 ML IN FLACONE 500 ML c 08-11-93 
031055 837 / G 5% 5 FIALE 5 ML G 08-11-93 
031055 849 / G 5% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031055 852 / G 5% 5 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031055 864 / G 5% 5 FIALE 20 ML G 08-11-93 
031055 876/G 5% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031055 888 / G 5% 10 FIALE 10 ML G 08-11-93 
031055 890 / G 5% 10 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031055 902 / G 5% 10 FIALE 20 ML È 08-11-93 
031055 914 / G 5% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031055 926 / G 5% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031055 938 / G 5% 100 FIALE 15 ML G 08-11-93 
031055 940 / G 5% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031055 953 / G 10% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031055 965 / G 10% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031055 977/G 10% 5 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031055 989 / G 10% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031055 991 /G 10% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 


Titoiare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


Codice Specialità: 31208 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031208 010 / G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 022 / G 5% FLACONE 100 ML L 08-11-93 
031208 034 / G 5% FLACONE 250 ML A L. 3.275 08-11-93 
031208 046 / G 5% FLACONE 500 ML A L. 4.015 08-11-93 
031208 059 / G 5% FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
031208 061 / G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
031208 073 / G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML G 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. YFERAPGUVICA VENETA Codice Specialità 31208 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


— 1144 — 


031208 085 / G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 097 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-95 
031208 109 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 111/G 10% FLACONE 250 ML A L 3.335 08-11-93 
031208 123 / G 10% FLACONE 500 ML A L. 4.120 08-11-93 
031208 135 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 147 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 150 / G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 162 / G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 174 /G 20% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 186/G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 198 /G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 200 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 212 / G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 224 / G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 236 / G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 248 / G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 251 /G 30% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 263 /G 30% FLACONE 100 NL C 08-11-93 
031208 275/G 30% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 287 / G 30% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 299 / G 30% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 3017 / G 30% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 313 /G 30% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 325 /G 30% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 337 / G 33% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 349 / G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 352 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 364 / G 33% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 376/G 33% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 388 / G 33% 50 ML iN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 390 / G 33% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 402 / G 33% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 414 / G 50% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 426 / G 50% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 438/G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 440 /G 50% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 453 / G 50% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 465/G 50% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 477 /G 50% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 489 / G 50% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 491/G 70% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031208 503 / G 70% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 515/G 70% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 527 / G 70% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031208 539 / G 70% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031208 541/G 70% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031208 554 / G 70% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031208 566 / G 70% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAG BESIDIAG Codice Specialita. 31395 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031395 015/G 5% FIALA 1000 ML C 08-1Î-93 
031395 027 / G 5% FIALA 500 ML C 08-11-93 
031395 039 / G 5% FIALA 250 ML A Li 3.275 08-11-93 
031395 041 / G 5% FIALA 100 ML C 08-17-93 
031395 054 / G 5% FIALA 10 ML A L 545 08-11-93 
031395 066 / G 5% FIALA 5 ML C 08-11-93 
031395 078/G 10% FIALA 1000 ML C 08-11-93 
031395 080 / G 10% FIALA 500 ML A L. 4 120 08-11-93 
031395 092 / G 10% FIALA 250 ML A L. 3.335 08-17-93 
031395 104/G 10% FIALA 100 ML C 08-11-93 
031395 116/G 10% FIALA 10 ML A L. 565 08-11-93 
031395 128 /G 10% FIALA 5 ML C 08-11-93 
031395 130/G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031395 142 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031395 155 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: FARMAEG BESIDIAE 


031395 167 /G 
031395 179/G 
031395 181/G 
031395 193 /G 
031395 205 / G 
031395 217 /G 
031395 229 / G 
031395 231 / G 
031395 243 / G 
031395 256 / G 
031395 268 / G 
031395 270/G 
031395 282 / G 


Titolare AIC: FISIOPRAREA S.RL, 


031424 0Î7 /G 
031424 029 / G 
031424 037 / G 
031424 043 / G 


Titolare AIC: GOBBI! FRATTINI 


031558 0172 / G 
031558 024 / G 
031558 036 / G 
031558 048 / G 
031558 051 / G 
031558 063 / G 
031558 075/G 
031558 087 / G 
031558 099 / G 
031558 101 / G 
031558 113 /G 
031558 125 / G 
031558 137 / G 
031558 149/G 
031558 152 / G 
031558 164 / G 
031558 176/G 
031558 188 / G 
031558 190 / G 
031558 202 / G 
031558 214 / G 
031558 226 / G 
031558 238 / G 
031558 240 / G 
031558 253 / G 
031558 265 / G 
031558 277 / G 
031558 289 / G 
031558 291 / G 
031558 303 / G 
031558 315/G 
031558 327 / G 
031558 339 / G 
031558 341 /G 
031558 354 / G 
031558 366 / G 
031558 378/G 
031558 380 / G 
031558 392 / G 
031558 404 / G 
031558 416 / G 
031558 428 / G 
031558 430 / G 
031558 442 / G 
031558 455 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


20% FIALA 100 ML 
20% FIALA 10 ML 
33% FLACONE 1000 ML 
33% FLACONE 500 ML 
33% FLACONE 250 ML 
33% FLACONE 100 ML 
33% FIALA 10 ML 
33% FIALA 5 ML 

50% FIALA 1000 ML 
50% FIALA 500 ML 
50% FIALA 250 ML 
50% FIALA 100 ML 
50% FIALA 10 ML 


5% FIALA 10 ML 

10% FIALA 10 ML 
20% FIALA 10 ML 
30% FIALA 10 ML 


95% FIALE 1 ML 

5% FIALE 2 ML 

5% FIALE 3 ML 

5% FIALE 5 ML 

5% FIALE 10 ML 

5% FIALE 20 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 MIL 

5% FLACONE 500 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 700 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 100 NL 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 MIL 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
10% FIALA 1 ML 

10% FIALA 2 ML 

10% FIALA 3 ML 

10% FIALA 5 ML 

10% FIALA 10 ML 

10% FIALA 20 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% SACCA FLESSIBILE 50 MIL 
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 4000 MIL 
10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 


— 1145 — 


Codice Specialità: 31395 


Codice Specialità: 31424 


Codice Specialità: 31558 


Rimborsabilita SSN 


O00000Pr.POV00O0ODPO 


OpPPpPDr 


O000000000H0ONO0V00p>rPOPPOO0I0I0IIOIVIOVIVIVIVV0IDV0OIV0DA0OPPOPPILDO0O 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

L. 545 08-11-93 

L. 565 08-11-93 


L. 585 08-17-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
. 545 08-17-93 
605 08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-Î1Î-93 
08-11-93 
08-i7-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
. 565 08-11-93 
. 625 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


L_ 585 


L. 595 
L 535 


. 3.275 
. 4.015 


. 3.335 
- 4120 


Fi 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: GOBBI! FRATTINI Codice Specialità: 31558 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031558 467 / G 10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML G 08-11-93 
031558 479/G 20% FIALE 1 ML G 08-11-93 
031558 481/G 20% FIALE 2 ML ® 08-11-93 
031558 493 /G 20% FIALE 3 ML G 08-11-93 
031558 505 / G 20% FIALE 5 ML C 08-11-93 
031558 517/G 20% FIALE 10 ML A L 585 08-11-93 
031558 529 / G 20% FIALE 20 ML C 08-11-93 
031558 531/G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031558 543 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031558 556 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031558 568 / G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031558 570 / G 20% SACCA FLESSIBILE 50 ML G 08-11-93 
031558 582 / G 20% SACCA FLESSIBILE 100 ML G 08-11-93 
031558 594 / G 20% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031558 606 / G 20% SACCA FLESSIBILE 500 ML G 08-11-93 
031558 618 / G 20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc 08-11-93 
031558 620 / G 20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML G 08-11-93 
031558 632 / G 20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML G 08-11-93 
031558 644 / G 20% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031558 657 / G 20% SACCA FLESSIBILE 3000 ML G 08-11-93 
031558 669 / G 20% SACCA FLESSIBILE 3500 ML G 08-11-93 
031558 671/G 20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML G 08-11-93 
031558 683 / G 20% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031558 695 / G 20% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
031558 707 / G 50% FIALA 1 ML C 08-11-93 
031558 719 /G 50% FIALA 2 NL C 08-11-93 
031558 721/G 50% FIALA 3 ML C 08-11-93 
031558 733/G 50% FIALA 5 ML C 08-11-93 
031558 745/G 50% FIALA 10 ML ‘e 08-11-93 
031558 758 / G 50% FIALA 20 ML G 08-11-93 
031558 760 / G 50% FLACONE 100 ML G 08-11-93 
031558 772/G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031558 784/G 50% FLACONE 500 ML G 08-11-93 
031558 796 /G 50% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031558 808 / G 50% SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031558 810/G 50% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031558 822 / G 50% SACCA FLESSIBILE 250 ML 0 08-11-93 
031558 834 / G 50% SACCA FLESSIBILE 500 ML G 08-11-93 
031558 846 / G 50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031558 859 / G 50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML G 08-11-93 
031558 861/G 50% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031558 873 /G 50% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031558 885 / G 50% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc 08-11-93 
031558 897 / G 50% SACCA FLESSIBILE 3500 ML G 08-11-93 
031558 909 / G 50% SACCA FLESSIBILE 4000 ML G 08-11-93 
031558 911/G 50% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031558 923 / G 50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML G 08-11-93 
031558 935 / G 70% FIALA 1 ML C 08-11-93 
031558 947 / G 70% FIALA 2 ML G 08-11-93 
031558 950 / G 70% FIALA 3 ML G 08-11-93 
031558 962 / G 70% FIALA 5 ML Cc 08-11-93 
031558 974 / G 70% FIALA 10 ML Cc 08-11-93 
031558 986 / G 70% FIALA 20 ML C 08-11-93 
031558 998 / G 70% FLACONE 100 ML G 08-11-93 
031559 014 / G 70% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031559 026 / G 70% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031559 038 / G 70% FLACONE 1000 ML G 08-11-93 
031559 040 / G 70% SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031559 053 / G 70% SACCA FLESSIBILE 100 ML L 08-11-93 
031559 065 / G 70% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031559 077 / G 70% SACCA FLESSIBILE 500 ML GC 08-11-93 
031559 089 / G 70% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031559 091 / G 70% SACCA FLESSIBILE 1500 ML G 08-11-93 
031559 103 / G 70% SACCA FLESSIBILE 2000 ML G 08-11-93 
031559 115/G 70% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc 08-11-93 


— 1146 — 


-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Reqistrazione (*) 


Titolare A.iC: GORSE FRATTINI Codice Specialità: 31558 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


i 4] 


V31559 127 /G 70% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031559 139/G 76% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031559 141/46 70% SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031559 154 /G 70% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031559 166/G 70% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
021552 178/G 30% FIALE 1 MIL C 08-11-93 
031559 180/G 20% FIALE 2 ML C 08-11-93 
0351556 192 / G 30% FIALE 3 ML C 08-11-93 
031559204 / G 30% FIALE 5 ML C 08-11-93 
131559 216/G 30% FIALE 10 ML 10) 08-11-93 
031559 228°/ G 30% FIALE 20 ML C 08-11-93 
031559 230 / G 305% FLACONE 100 ML C 08-77-93 
031559 242 /G 20% FLACONE 250 Mi C 08-11-93 
031559 255 / G 30% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031559 267 /G 30% FLACONE 1000 ML C GR-11-93 
0131559 275/G 30% SACCA FLESSIBILE 50 MIL C 08-17-23 
031559 281 / G 30% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031559 293 / G 30% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031559 305 / G 30% SACCA FLESSIBILE 500 ML GC 08-11-93 
031559 317 /G 30%. SACCA FiFSSIBILE 1000 ML C 03-71-93 
031559 329 / G 30% SACCA FLESSISZILE 1590 ML C 08-11-93 
031559 331/G 30% SACCA FLESSIBI E 2000 ML C 08-17-93 
- 0391559 345 / G 30% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C C8-11-93 
031559 3585 / G 30% SACCA FLESSIBILE 300C ML C 08-11-99 
031559 368 / G 30% SAUCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031559 370/G 30% SACCA FLESSIBILE 4090 ML Cc 08-11-93 
031559 382 / G 30% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031559 394 / G 30% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SERPERO Codice Specialità: 31861 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031861 014 /G 5% FIALA 10 ML À L. 545 08-17-93 
031861 026/G 10% FIALA 10 ML A L. 555 08-17-93 
031861 038 / G 20% FIALA 10 ML A L. 585 08-11-93 
031861 040 / G 33% FIALA 10 Mi A L 595 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31943 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031943 018/G, 33% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031943 020 / G 33% 1 FIALA 10 ML A LL. 595 08-17-93 
031943 032 / G 33% 2 FIALE 10 ML C Od-117-93 
031943 044 / G 33% 3 FIALE 10 fai C 08-11-93 
031943 057 / G 33% 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031943 069 / G 33% 5 FIALE 10 MIL Cc 08-11-93 
031943 077 / G 33% 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031943 083 / G 33% 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031943 095 / G 33% 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031943 107 /G 33% 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031943 119/G 33% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: EUROSPITAL Codice Spacialità: 32183 Data prima registrazione specialità: 18-03-95 
032183 016 / G 5% FLACONE 100 ML U 18-03-96 
032183 028 / G 5% FLACONE 250 ML A L. 3.275 18-03-96 
032183 030 / G 5% FLACONE 500 ML A L. 4.015 18-03-96 
032183 042 / G 6% FLACONE 1000 ML C 18-03-96 
032183 055 / G 10% FLACONE 5C0 ML A L. 4.120 18-03-96 
032183 067 / G 20%; FLACONE 500 Mi C 18-93-96 
Titolare AIC: DIEFPE MOBITAL Codice Specialità: 32390 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032390 015 / G 10% 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
032390 027 / G 19% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
032390 039 / G 10% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
032390 041 / G 105 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
032390 054 / G 10% 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
032300 068 / G 105% 100 FIALE 20 ML C 08-11-23 
032390 078 / G 33% 5 FIALE 1 ML C 08-11-23 
032330 080 / G 33% 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
032390 092 / G 33% 50 FIALE 1 ML C 08-71-93 
032390 104 / G 33% 100 FIALE 1 NL C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confeziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: BIEPFE NEDITAL Codice Specialità: 32390 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


032390 116 / G 33% 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
032390 128 / G 33% 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
032390 130 / G 33% 50 FIALE 2 ML G 08-11-93 
032390 142 / G 33% 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
032390 155 / G 33% 5 FIALE 5 ML o; 08:11-93 
032390 167 / G 39% 10 FIALE 5 ML o; 08-11-93 
032390 179 / G 33% 50 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
032390 181 / G 33% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
032390 193 / G 33% 5 FIALE 10 MIL 9 08-11-93 
032390 205 / G 33% 10 FIALE 10 ML c 08-11-93 
032390 217 / G 33% 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
032390 229 / G 33% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
032390 231 / G 33% 5 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
032390 243 / G 33% 10 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
032390 256 / G 33% 50 FIALE 20 ML G 08-11-93 
032390 268 / G 33% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: O.F.F. 


Codice Specialità: 32447 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


032447 017 / G 5% FIALA 10 ML A L. 545 08-11-93 
032447 029 / G 10% FIALA 10 ML A L. 565 08-1î-93 
032447 031 / G 20% FIALA 10 ML A L. 589 08-11-93 
032447 043 / G 33% FIALA 10 ML A L. 595 08-11-93 
032447 056 / G 5% FIALA 20 ML A L. 605 08-71-93 
032447 068 / G 10% FIALA 20 ML A L. 625 08-17-93 
032447 070 / G 20% FIALA 20 ML C 08-11-93 
032447 082 / G 33% FIALA 20 NL C 08-77-93 
032447 094 / G 5% FLACONE 500 NL A L. 4.015 08-11-93 
032447 105 / G 10% FLACONE 500 ML A L. 4.120 08-11-93 
032447 118/G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032447 120 / G 30% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032447 132 / G 33% FLACONE 500 ML C 08-17-93 
032447 144 / G 50% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032447 157 /G 70% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032447 169 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
032447 171 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
032447 183 / G 20% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
032447 795 / G 30% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
032447 207 / G 33% FLACONE î000 ML C 08-11-93 
032447 2î9/ G 50% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
032447 22î / G 70% FLACONE 1000 MIL C 08-11-93 
032447 233 / G 20% FLACONE 100 ML C 08-17-93 
032447 245 / G 30% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032447 258 / G 33% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032447 260 / G 50% FLACONE 100 ML C 08-17-93 
032487 272 / G 70% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032447 284 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032447 296 / G 30% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032447 308 / G 33% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032447 310/G 90% FLACONE 250 ML C 08-17-93 
032447 322 / G 70% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032447 334 / G 10% SACCA PVC 500 ML C 08-11-93 
032447 346 / G 10% SACCA PVC 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: G9OE Codice Specialità: 32706 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032706 018 / G 5% FIALA 10 ML A L. 545 08-11-93 
032706 020 / G 5% FLACONE 20 ML A L. 605 08-11-93 
032706 032 / G 10% FIALA 10 ML A L. 565 08-11-93 
032706 044 / G 10% FLACONE 20 ML A L. 625 08-11-93 
032706 057 / G 20% FIALA 10 ML A L. 585 08-11-93 
032706 069 / G 33% FIALA 10 ML A L. 595 08-11-93 
032706 071 / G 33% FLACONE 20 MIL C 08-11-93 
0327086 083 / G GEL OFTALMICO 35% FLACONE 5 G C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: BRIS 
032629 014 / G 
032629 026 / G 
032629 038 / G 
032629 040 / G 
032629 053 / G 
032629 065 / G 
032629 077 /G 
032629 089 / G 
032629 091 /G 
032629 103 / G 
032629 1715 /G 
032629 127 / G 
032629 139 / G 
032629 141 /G 
032629 154 / G 
032629 168 / G 
032629 178 /G 
032629 180 / G 
032629 192 / G 
032629 204 / G 
032629 216 / G 
032629 228 / G 
032629 230 / G 
032629 242 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLUCOSIO CON SODIO CLORURO 


Confezione 


Codice Specialità: 32629 
I FLACONE 50 ML 
I FLACONE 100 ML 
I FLACONE 250 ML 
I FLACONE 500 ML 
I SACCA PVC 100 ML 
1 SACCA PVC 250 ML 
I SACCA PVC 500 ML 
I SACCA PVC 1000 ML 
il FLACONE 50 ML 
ll FLACONE 100 ML 
li FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
ll SACCA PVC 100 ML 
ll SACCA PVC 250 ML 
H SACCA PVC 500 NL 
Il SACCA PVC 1000 ML 
IH FLACONE 50 ML 
III FLACONE 100 ML 
Hi FLACONE 250 ML 
IH FLACONE 500 ML 
il SACCA PVC 100 ML 
II SACCA PVC 250 ML 
Ill SACCA PVC 500 ML 
HI SACCA PVC 1000 ML 


O000000VII0VIVIVVIVVVVYVY0V09090090000 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 
22-07-96 


@LUCOSI!IO E POTASSIO CLORURO | 


N. AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029853 013 / G 
029853 025 / G 
029853 037 / G 
029853 049 / G 
029853 052 / G 
029853 064 / G 
029853 076 / G 
029853 088 / G 
029853 090 / G 
029853 102 / G 
029853 114 / G 
029853 126 / G 
029853 138 / G 
029853 140 / G 
029853 153 / G 
029853 165 / G 
029853 177 /G 
029853 189 / G 
029853 191/G 
029853 203 / G 


Titolare AIC: MONIGO 
030866 014 / G 
030866 026 IG 
0308686 038 / G 
030866 040 / G 
030866 053 / G 
030866 065 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29853 

I SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

I FLACONI 50 ML 

IFLACONI 100 ML 

IFLACONI 250 ML 

I FLACONI 500 ML 

IFLACONI 1000 ML 

HH SACCA 50 ML 

HH SACCA 100 ML 

HH SACCA 250 ML 

Il SACCA 500 ML 

li SACCA 1000 ML 

il FLACONE 50 ML 

I FLACONE 100 IViL 

li FLACONE 250 ML 

ll FLACONE 500 ML 

1} FLACONE 1000 ML 
Codice Specialità: 30866 

150 ML 

1100 ML 

1250 ML 

1500 ML 

Il FLACONE 50 ML 

IL FLACONE 100 ML 


— 1149 — 


Rimborsabilità SSN 


00600V0IO0VNIVVIVIVIVVIVVVAI4A0O 


000000 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione spocialità: 03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: FONICO 


030866 077 / G 
030866 089 / G 
030866 091 / G 
030866 103 / G 
030866 115 / G 
030566 127 / G 
030866 139 / G 
030856 141/G 
030866 154 / G 
030866 166 / G 
030866 329 / G 
030866 331 / G 
030866 343 / G 
030866 356 / G 
030866 368 / G 
030868 370/G 
030866 382 / G 
030866 394 / G 
030866 406 / G 
030866 418 / G 
030866 420 / G 
9030866 432 / G 


Titolare AiC: BIEFFE MEDITAL 


030924 017 / G 
030924 029 / G 
030924 031 / G 
030924 043 / G 
030924 056 / G 
030924 068 / G 
030924 670 / G 
030924 082 / G 


Titolare AIC: BIGINDUSTRIA LIE 


031056 017 / G 
031056 029 / G 
031056 031/G 
031056 043 / G 
031056 056 / G 
031056 088 / G 
031056 106/G 
031056 144/G 
031056 157 / G 
031056 169/G 
031056 171/G 
031056 183 /G 
931056 195°/ G 
031056 207 / G 
031056 245 / G 
031056 284 / G 
031056 296 / G 
031056 308 / G 
031056 310/ G 
031056 322 / G 
031056 324 / G 
031056 346 / G 


Titolare AIC: YERAPEUTICA VENCIFA 


031209 012/ @ 
031209 024 / G 
031209 036 / G 
031209 048 / G 
031209 051 / G 
031209 063 / G 
031209 075 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


Codice Specialità: 30866 
Il FLACONE 250 ML 
ll FLACONE 500 ML 
150 ML IN SACCA 100 ML 
i100 ML IN SACCA 250 ML 
1250 ML IN SACCA 500 ML 
1500 ML IN SACCA 1000 ML 
Il 50 RIL IN SACCA 100 ML 
Hl 100 ML IN SACCA 250 ML 
{{ 250 ML IN SACCA 500 ML 
li 509 ML IN SACCA 1000 ML 
i 1000 NL 
il FLACONE 1000 ML 
I SACCA 50 ML 
I SACCA 100 ML 
I SACCA 250 ML 
1 SACCA 500 ML 
{ SACCA 1000 ML 
Il SACCA 50 ML 
li SACCA 100 ML 
Il SACCA 250 MI. 
Il SACCA 500 ML 
II SACCA 1000 ML 


Cadice Specialità: 30924 


Il FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

I! FLACONE 500 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
H SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
HH SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
ll SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità: 31056 


I FLACONE 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

150 ML IN FLACONE 100 ML 
1100 ML IN FLACONE 250 ML 
[250 ML IN FLACONE 500 NIL 
I{ FLACONE 50 ML 

Il SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

IH SACCA 500 ML 

H SACCA 1000 ML 

ll 50 ML IN FLACONE 100 ML 
Il 100 ML IN FLACONE 250 ML 
I{ 250 ML IN FLACONE 500 ML 
I FLACONE 100 ML 

I FLACUNE 250 ML 

I FLACONE 500 ML 

ll FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

ii FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31209 


I FLACONE 50 ML 

I FLACONE 100 ML 

| FLACONE 250 ML 

i FLACONE 500 ML 

I FLACONE 1000 ML 

i 50 ML iN FLACONE 100 ML 
I 100 ML IN FLACONE 250 MIL 
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Rirborsabilta SEN 


O00O000O0)190909009000900090000900 0000000900 0000000900 LCIN0V000999009000 


O00GO0L00L09OAO 


Fasc:a 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
98-11-93 
08-11-53 
08-11-93 
98-11 92 
08-11-92 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-15-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione special:tà: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11 22 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC. TERAPEUTICA VENETA 


031209 087 / G 
031209 099 / G 
031209 101/G 
031209 113/G 
031209 125 / G 
031209 137 /G 
031209 149 / G 
031209 152 / G 
031209 164 / G 


Titolare AIC: SALF 


031273 016/G 
031273 028 /G 
031273 030 / G 
031273 042 / G 
031273 055/G 
031273 067 /G 
031273 079/G 
031273 081 /G 


Titolare AIC: PHARMACIA 


031372 016/G 
031372 028 / G 
031372 030 / G 
031372 042 / G 
031372 055 / G 


Titolare AIC: SIPRA 


031385 014 / G 
031385 026 / G 
031385 038 / G 
031385 040 / G 
031385 053 / G 
031385 065 / G 
031385 077 /G 
031385 089 / G 
031385 091 / G 
031385 103 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031560 016 / G 
031560 028 / G 
031560 030 / G 
031560 042 / G 
031560 055 / G 
031560 067 / G 
031560 079/ G 
031560 081 / G 
031560 093 / G 
031560 105 / G 
031560 117/G 
031560 129 / G 
031560 131 / G 
031560 143 / G 
031560 156 / G 
031560 168 / G 
031560 170/G 
031560 182 / G 
031560 194 / G 
031560 206 / G 
031560 218/G 
031560 220 / G 
031560 232 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


Codice Specialità: 31209 
1 250 ML IN FLACONE 500 ML 

li FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

Hi FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

Il FLACONE 1000 ML 

lt 50 ML IN FLACONE 100 ML 

Il 100 ML IN FLACONE 250 ML 

Il 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31273 
1500 ML 
Il FLACONE 500 ML 
I FLACONE 100 ML 
1 FLACONE 250 ML 
I FLACONE 1000 ML 
Ilt FLACONE 100 ML 
IH FLACONE 250 ML 
HI FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31372 
IH FLACONE 50 ML 
Il FLACONE 100 ML 
ll FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 Mi 


Codice Specialità: 31385 
190 ML 
1100 ML 
1250 ML 
1500 ML 
11000 ML 
ll FLACONE 50 ML 
Il FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
IH FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31560 
lil FIALA 1 ML 

IIl FIALA 2 ML 

Il FIALA 3 ML 

Il FIALA 5 ML 

lil FIALA 10 ML 

III FIALA 20 ML 

lil FLACONE 100 IViL 

Ill FLACONE 250 ML 

Ill FLACONE 500 ML 

Il FLACONE 1000 ML 

II SACCA FLESSIBILE 50 ML 

IIl SACCA FLESSIBILE 100 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 250 INIL 
IIl SACCA FLESSIBILE 500 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
Ii SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
lit SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
Ili SACCA FLESSIBILE 4000 NL 
Ill SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
Ill SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


COoOOoOcoto to 


O0000000O 


oHozezeze) 


oNezoezoezozezozezeze 


0000V0V0V00I09009090900909009090090090000 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC: GALENICA SENESE 


029854 015 / G 
029854 027 / G 
029854 039 / G 
029854 041 / G 
029854 054 / G 
029854 066 / G 
029854 078 / G 
029854 080 / G 
029854 092 / G 
029854 104 / G 
029854 116 / G 
029854 128 / G 
029854 130/G 
029854 142 / G 
029854 155 / G 
029854 167 /G 
029854 179/ G 
029854 181/G 
029854 193 / G 
029854 205 / G 
029854 217 / G 
029854 229 / G 
029854 231 /G 
029854 243 / G 
029854 256 / G 
029854 268 / G 
029854 270/G 
029854 282 / G 
029854 294 / G 
029854 306 / G 


Titotare AIC: GOLLALTO 


030373 017 /G 
030373 029 / G 
030373 031 / G 
030373 043 / G 
030373 056 / G 
030373 068 / G 
030373 070/G 
030373 082 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030867 016 / G 
030867 028 / G 
030867 030 / G 
030867 042 / G 
030867 055 / G 
030867 067 / G 
030867 079 / G 
030867 081 / G 
030867 093 / G 
030867 105 / G 
030867 117 / G 
030867 129 / G 
030867 î31 / G 
030867 143 /G 
030867 156 / G 
030867 168 / G 
030867 Î170/G 
030867 182 / G 
030867 194 / G 
030867 206 / G 


GLUCOSIO ti SODIO 


Confezione 


Codice Specialita 29854 


| SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

| SACCA 250 ML 

1 SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

i FLACONE 50 ML 

1 FLACONE 100 ML 
! FLACONE 250 ML 
I FLACONE 500 ML 
i FLACONE 1000 ML 
Il SACCA 50 ML 

Il SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

ll SACCA 500 ML 

Il SACCA 1000 ML 
ll FLACONE 50 ML 
li FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 MIL 
il FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 ML 
Il SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

Ill SACCA 250 ML 

il SACCA 500 ML 
Hi SACCA 1000 ML 
HI FLACONE 50 ML 
IH FLACONE 100 ML 
Il FLACONE 250 ML 
Il FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita: 30373 


ll 1 FLACONE 100 ML 
Il 50 FLACONI 100 ML 
| 1 FLACONE 250 ML 
il 25 FLACONI 250 ML 
Il 1 FLACONE 500 ML 
Il 25 FLACONI 500 ML 
Il SACCA 1000 ML 

Il SACCA 2000 ML 


Codice Specialità. 30867 


I FLACONES0 ML 

I FLACONE100 ML 

| FLACONE250 ML 

I FLACONES00 ML 

I 50 ML 

H 100 ML 

i 250 ML 

Il 500 ML 

HI 50 ML 

IM 100 ML 

Hi 250 ML 

Il 500 ML 

1 50 ML IN SACCA 100 ML 

I 100 ML IN SACCA 250 ML 
i 250 ML IN SACCA 500 ML 
I 500 ML IN SACCA 1000 ML 
ii 50 ML IN SACCA 100 ML 
Il 100 ML IN SACCA 250 ML 
Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
If 500 ML IN SACCA 1000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


O00VI09009090909009009090909090990909090909090900900000 


O00000O0O0AO 


O0OV0VI090000090909090009009009000 


CLORURO 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17î-93 
08-1î-93 
08-17-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: FONICO 


030867 218 /G 
030867 220 / G 
030867 232 / G 
030867 244 / G 
030867 257 / G 
030867 269 / G 
030867 271 /G 
030867 283 / G 
030867 295 / G 
030867 307 / G 
030867 319 / G 
030867 321 / G 
030867 333 / G 
030367 345 / G 
030867 358 / G 
030867 360 / G 
030867 372 / G 
030867 384 / G 
030867 396 / G 
030867 408 / G 
030867 410 / G 
030867 422 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030925 050/G 
030925 022 / G 
030925 034 / G 
030925 046 / G 
030925 059 / G 
030925 061/G 
030925 073 /G 
030925 085 / G 
030925 097 / G 
030925 109 / G 
030925 111/G 
030925 123/G 
030925 135 / G 
030925 147 / G 
030925 150 / G 
030925 162 / G 
030925 174/G 
030925 186 / G 
030925 198 / G 
030925 200 / G 
030925 212 / G 
030925 224 / G 
030925 236 / G 
030925 248 / G 


Titolare AIC: BIGINDUSTRIA L.I28 


031058 011/G 
031058 023 / G 
031058 035 / G 
031058 047 / G 
031058 050 / G 
031058 062 / G 
031058 100 / G 
031058 148/G 
031058 151/G 
031058 163 / G 
031058 175/G 
031058 187/G 
031058 199/ G 
031058 201/G 
031058 249 / G 
031058 288 / G 


Contezigne 


Codice Specialità: 30867 
II 50 ML IN SACCA 100 ML 
Hi 100 ML IN SACCA 250 ML 
ili 250 ML IN SACCA 500 ML 
It 5G0 ML IN SACCA 1000 ML 
I FLACONE 1000 ML 
Il 1000 ML 
Il 1000 ML 
I SACCA 50 ML 
I SACCA 100 ML 
I SACCA 250 ML 
I SACCA 500 ML 
I SACCA 1000 ML 
Il SACCA 50 ML 
H SACCA 100 ML 
ll SACCA 250 ML 
ll SACCA 500 ML 
li SACCA 10900 ML 
Il SACCA 50 ML 
Ill SACCA 100 ML 
HI SACCA 250 ML 
HI SACCA 500 ML 
Ill SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30925 


I PLACONE 50 ML 

I FLACONE 100 ML 

| FLACONE 250 ML 

| FLACONE 500 ML 

I SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
ì SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

I SACCA CLEAR-FLEX.500 ML 

I SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
IH FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 ML 

I FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
I SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
ll SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
Il SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
Ili FLACONE 50 ML 

HI FLACONE 100 ML 

Ill FLACONE 250 ML 

II FLACONE 500 ML 

Il SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
I SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
IH SACCA CLEAR-FLEX500 ML 
Ill SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità: 31058 


i FLACONE 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

1 SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 ML 

1 50 ML IN FLACONE 100 ML 

I 100 ML IN FLACONE 250 ML 
I 250 ML IN FLACONE 500 ML 
Il FLACONE 50 ML 

Il SACCA 100 ML 

Il SACCA 250 ML 

Il SACCA 500 ML 

il SACCA 1000 ML 

Il 50 ML IN FLACONE 100 ML 
Il 100 ML IN FLACONE 250 ML 
Il 250 ML IN FLACONE 500 ML 
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Rimborsabilita SSN 


oozezoloeKoiozoHozoKoKoKeHoKoToKoroKozeZoZoeZe: V0OV0V0V0IVIVIVIVIVOVINVIVVVIV0V0IYdIY00 


'oToNoZozozozozezozozozoKereHeze 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima, registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
U8-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Confeziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. Codice Specialità: 31058 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031058 290 / G Il FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031058 302 / G IHl SACCA 100 ML C 08-11-93 
031058 314/G lil SACCA 250 ML C 08-11-93 
031058 326 / G Il SACCA 500 ML C 08-11-93 
031058 338 / G HI SACCA 1000 ML G 08-11-93 
031058 340 /G IH 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031058 389 / G lit 100 ML iN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031058 427 /G il 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-71-93 
031058 439 / G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031058 441 / G I FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031058 454 / G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031058 466 / G Il FLACONI 100 ML C 08-11-93 
031058 478/G ll FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031058 480 /G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031058 492 / G ill FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031058 504 / G Il FLACONE 250 ML C 08-1Î-93 
031058 516/G il FLACONE 500 ML C 08-71-93 
Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31211 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031217 016/G 1 FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031211 028/G I FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031217 030 /G i FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031211 042 /G I FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031211 055/G I FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
03121Î 067 /G I 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031211 079/G I 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031217 081 /G I 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
037211 093/G ll FLACONE 50 MIL C 08-11-93 
031211 105/G ll FLACONE 100 ML C 08-11-93 
0312171 117/G li FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031211 129/G Il FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031211 1371 /G il FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031211 143/G ti 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031211 156/G ti 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031217 168/G Il 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031211 170/G Wil FLACONE 50 ML C 08-11-93 
0312131 182/G HI FLACONE 100 IL C 08-17-93 
031211 194/G Il FLACONE 250 ML C 08-11-93 
051211 206/G HI FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031211 218/G HI FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
031211 220/G Il 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031211 232/G il} 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031211 244/G HI 250 MIL IN FLACONE 500 MIL C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGREDICA FOSCAMA Codice Specialità: 31267 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031267 014/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031267 026 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: DON BAXTER Codice Specialità: 31272 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031272 014/G II SACCA 50 ML C 08-11-93 
031272 026 / G Il SACCA 100 ML C 08-11-93 
031272 038/G Il SACCA 250 ML C 08-11-93 
031272 040/G Il SACCA 500 ML C 08-11-93 
031272 053/G I SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031272 065/G Hi 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
031272 077 /G li 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
031272 089/G li 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
031272 091/G ll FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
031272 103 /G ll FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
031272 115/G Il FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
031272 127 /G Il FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
031272 139/G li FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AiC: SALE Codice Specialità: 31274 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031274 018/G I FLACONE500 ML C 08-11-93 
031274 020/G Il 250 ML C 08-1î-93 
031274 032 / G lt 500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


AIA RIT AI DTA E EZZP 
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N. AIC 


Titolare AIC: SALE 
031274 044 / G 
031274 057 /G 
031274 069 / G 
031274 071/G 
031274 083 / G 
031274 095 / G 
031274 107 /G 
031274 119/G 
031274 121/G 
031274 133 /G 
031274 145/G 
031274 158 /G 
031274 160/G 
031274 172/G 
031274 184/G 


Titoiare AIC: PHARMAGCIA 


031373 018/G 
031373 020 / G 
031373 032 / G 
031373 044 / G 
031373 057 / G 
031373 069 / G 
031373 O7Î / G 
031373 083 / G 
031373 095 / G 
031373 107 /G 
031373 119/G 
031373 121/G 
031373 133 /G 
031373 145/G 


Titoiare AIC: SIFRA 
031386 016/G 
031386 028 / G 
031386 030 / G 
031386 042 / G 
031386 055 / G 
031386 067 / G 
031386 079/G 
031386 081/G 
031386 093 / G 
031386 105 /G 
031386 117/G 
031386 129/G 
031386 131/G 
031386 143/G 
031386 156/G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


0315617 018/G 
031561 020 / G 
031561 032 / G 
031561 044 / G 
031561 057 / G 
0315610069 / G 
031561 071/G 
031561 083 / G 
031561 095 / G 
031561 107 / G 
031561 119/G 
031561 121/G 
031561 133 /.G 
031561 145/G 
031561 158/G 
031561 160/G 


Confezisne 


Codice Specialita: 31274 


HI 250 ML 

IH 500 ML 

Il 1000 ML 

| FLACONE 100 ML 
I FLACONE 250 ML 
I FLACONE 1000 ML 
I SACCA 250 ML 

| SACCA 500 ML 

Il FLACONE 100 ML 
il FLACONE 1000 ML 
il SACCA 250 ML 

IH SACCA 500 ML 

Il FLACONE 100 ML 
if SACCA 250 ML 

II SACCA 500 ML 


Codice Specialità: 31373 


I FLACONE 100 ML 

| FLACONE 250 ML 

| FLACONE 4500 ML 

| FLACONE 1000 ML 
Il FLACONE 50 ML 

Il FLACONE 100 MIL 
H FLACONE 250 ML 
Il FLACONE SOU NL 
Il FLACONE 1000 ML 
ill FLACONE 50 ML 
i FLACONE 100 ML 
Ill FLAGONE 250 ML 
HI FLACONE 500 ML 
ill FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31386 


1 FLACONESO ML 

i FLACONE 100 ML 
| FLACONE250 ML 
1 FLACONE500 ML 
I FLACONE1000 ML 
if 50 ML 

It 100 ML 

Il 250 Mi 

ll 500 ML 

H 1000 ML 

IH 50 ML 

HI 100 ML 

Il 250 ML 

I 500 ML 

ili 1000 ML 


Codice Specialita: 31561 


{ FIALA 1 ML 

| FIALA 2 ML 

| FIALA 3 ML 

| FIALA 5 ML 

| FIALA 10 ML 

| FIALA 20 ML 

1 FLACONE 100 ML 
I FLACONE 250 ML 
I FLACONE 500 ML 
I FLACONE 1900 NIL 
I SACCA 50 ML 

I SACCA 100 ML 

I SACCA 250 ML 

I SACCA 500 ML 

I SACCA 1000 NL 
I SACCA 1500 ML 
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Rimborsabilita SSN 


(eHozozeozezozozezezezozozenzeze oiozoiozoKozoZozezozezozete O00000VIV0IV0VVIIVO0O 


000000090N0000000O0 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
02-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-S$3 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-1Î-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-71-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
CB-117-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


031561 172/G 
031561 184/G 
031561 196/G 
031561 208 / G 
031561 210/G 
031561 222 /G 
031561 234 / G 
031561 246/G 
031561 259/G 
031561 261 /G 
031561 273/G 
031561 285 / G 
031561 297 /G 
031561 309 / G 
0351561 311/G 
031561 323/G 
031561 335 / G 
031561 347 / G 
031561 350/ G 
031561 362 / G 
031561 374 /G 
031561 386/G 
031561 398 / G 
031561 400 / G 
031561 412 / G 
031561 424 / G 
031561 436 / G 
031561 448 / G 
031561 451/G 
031561 463 /G 
031561 475/G 
0315617 487 /G 
031561 499 / G 
031561 501/G 
031561 513/G 
031561 525/G 
031561 537 / G 
031561 549/G 
031561 552 / G 
031561 564 / G 
031561 576/G 
031561 588 / G 
031561 590 / G 
031561 602 / G 
031561 614/G 
0315617 626/G 
031561 638 / G 
031561 640 / G 
031561 653 / G 
031561 665 / G 
031561 677 /G 
0315617 689 / G 
031561 691 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Contfeziane 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


I SACCA 2000 ML 

I SACCA 2500 ML 

| SACCA 3000 ML 

| SACCA 3500 ML 

1 SACCA 4000 ML 

| SACCA 4500 ML 

I SACCA 5000 ML 

H FIALA 1 ML 

I FIALA 2 ML 

ll FIALA 3 ML 

Il FIALA 5 ML 

Il FIALA 10 ML 

Il FIALA 20 ML 

Il FLACONE 100 ML 

H FLACONE 250 ML 

ll FLACONE 500 ML 

il FLACONE 1000 ML 

Il SACCA FLESSIBILE 50 ML 

I SACCA FLESSIBILE 100 ML 

Il SACCA FLESSIBILE 250 ML 

Il SACCA FLESSIBILE 500 ML 

il SACCA FLESSIBILE 1000 Mi 
Il SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
li SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
Il SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
li SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
Il FIALA 1 ML 

Il FIALA 2 ML 

Ill FIALA 3 ML 

Il FIALA 5 ML 

Ill FIALA 10 ML 

ill FIALA 20 ML 

Ill FLACONE 100 ML 

Il FLACONE 250 ML 

Il FLACONE 500 MIL 

Il FLACONE 1000 ML 

il SACCA FLESSIBILE 50 ML 

I SACCA FLESSIBILE 100 ML 
Ii SACCA FLESSIBILE 250 ML 
Ilî SACCA FLESSIBILE 500 ML 
IN SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
I SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
IN SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
II SACCA FLESSIBILE 3000 NL 
Il SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
I SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
lil SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
lil SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialita: 31561 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


eHozoteTeieHoToKoHoKoloKoToToHozoKezHoKoKoKoKoZoKoKoZoZoFoToKeeToToZeZoZoZoToToKoToZoZoZTooZooZoZoieNete, 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione {") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
0811-93 
08>11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


GLUGOSIO* 


N. AIC 


0311817 011 /G 
031181 023 /G 
031181 035/G 
031187 047 / G 


Confezione 


Titolare AIC: BICIRNDBLISTRIA LEA 


10% 10 FIALE 10 ML 
10% 10 FIALE 15 ML 
10% 10 FIALE 20 ML 
10% 100 FIALE 5 ML 


Codice Specialita: 31181 
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Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O000O 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BICINDUSTRIA LIMI. Codice Specialita. 31181 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031181 050/G 10% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 062 / G 10% 100 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 074/G 10% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031181 086/G 20% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 098 / G 20% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 100 / G 20% 5 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 112/G 20% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031781 124 /G 20% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 136/G 20% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 148/G 20% 10 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 151/G 20% 10 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
031181 163/G 20% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 175/G 20% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 187/G 20% 100 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 199/G 20% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
031181 201/G 33% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 213/G 33% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 225/G 33% 5 FIALE {15 ML C 08-11-93 
031181 237 /G 33% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
03118î7 249/G 33% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 252 /G 33% 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 264 / G 33% 10 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 276/G 33% 10 FIALE 20 ML C 08-17-93 
031181 288/G 33% 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031181 290/G 33% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031181 302 /G 33% 100 FIALE 15 ML C 08-11-93 
031181 314/G 33% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
032387 019/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032387 021 /G 5% FLACONE 250 Mi A 32/5 08-11-93 
032387 033 /G 5% FLACONE 500 ML A 4015 08-11-93 
032387 045 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032387 058 / G 10% FLACONE 250 ML A 3335 08-11-93 
032387 060 /G 10% FLACONE 500 ML A 4120 08-11-93 
032387 072 / G 20% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032387 084 / G 20% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032387 096 / G 20% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032387 108 / G 30% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032387 110/G 30% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032387 122/G 30% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032387 134 /G 50% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032387 146/G 50% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032387 159/G 50% FLACONE 500 ML C 08-17-93 
032387 161/G 33% FLACONE 100 IVIL C 08-11-93 
032387 173/G 33% FLACONE 250 ML C 08-17-93 
032387 185/G 33% FLACONE 500 ML C 08-11-93 


=> [ST 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


GOCCE ODONTALGICHE ] 
Fascia Data 

N AIC Contezione Rimborsabilta SSN Regisiraziona (*) 

Titolare AIC: QGNA Codice Specialita. 29749 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029749 013/G 4 Mt GOCCE + EROGATORE C 08-11-93 

Titolare AIC: SELLA Codice Specialita: 29807 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029807 0Î7 / G FLACONE 4 ML GC 08-11-93 

Titolare AIC: GIOVANARDI Codice Specialità: 30308 Data prima registrazione specialità: 06-11-93 
030308 Cii/ G FLACONE 4 G C 08-11-93 


| GOCCE RIMOBALSABICHE | 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29815 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029815 014/G FLACONE 20 G C 08-17-93 
Titoiare AIC: GIOVATNARDI Codice Specialita: 30314 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030314 013 / G FLACONE 30 ML C 08-11-93 


| GRAMIGNA | 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: DYNAGREN Codice Specialita: 29706 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029706 013 /G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
029706 025 / G SACCHETTO 100 G C 08-11-93 

Titolare AIC: AFG@CI Codice Special:tà: 29969 Data prima gistrazione specialità: 08-11-93 
029950 0710 / G TISANA G 100 C 08-17-93 

Titolare AiC: FARISA 2 Codice Specialità: 30569 Data prima registrazione spersialità: 03-11-93 
030569 014 / G TISANA G 50 Cc 08-11-93 
030568 026 / G TISANA G 100 C 08-11-93 

Titolare AIC: GLEELLE Codice Specialità: 31165 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031165 013/G TISANA 50 G C 08-11-93 
031165 020/G TISANA 100 G C 08-11-93 

GRISCOFULVINA 
Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titelare AIC: MONTEFARMAGCO Codice Specialità: 29590 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029590 015 / G 20 COMPRESSE 125 MG A L. 3.555 08-11-93 
029590 027 / G 10 COMPRESSE 250 MG A LL. 3.275 08-11-93 

Titolare AIC: IF Codice Specialità: 30108 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030108 017 / & 20 COMPRESSE 125 MG A L. 3.555 08-11-93 
030108 029 / G 10 COMPRESSE 250 MG A L. 3.275 08-11-93 
030108 031 / G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 

Titolare AIC: LIFEPMARMA Codice Specialità: 30162 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030162 019 / G 20 COMPRESSE 125 MG A L. 3.555 08-11-93 
030162 022 / G 10 COMPRESSE 250 MG A L. 3.275 08-11-93 

Titolare AIC:! FARMASCILOSICO SizAHEGSE Codice Specialità. 30215 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030215 014 / G 20 COMPRESSE 125 MG A L. 3.555 08-11-93 
030215 026 / G 10 COMPRESSE 250 MG A L. 3.275 08-11-93 
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|-2-1997 


N. AIC 


030280 010 / G 
030280 022 / G 


'itolare AIC: O.F.Fr. 


032448 019 / G 
032448 021 / G 


N. AIC 


030216 016 / G 
030276 028 / G 


030518 017 /G 
030518 029 / G 
030518 031 /G 
030518 043 / G 
030518 056 / G 
030518 068 / G 
030518 070 / G 
030518 082 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziane 


litolare AIC: BELTAPHARM 


20 COMPRESSE 125 MG 
10 COMPRESSE 250 MG 


20 COMPRESSE 125 MG 
10 COMPRESSE 250 MG 


Confezione 


'itolare AIC: FARMACOCLOGICO MILANESE 


20 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 


‘itolare AIC: NOVA ARGENTIA 


20 COMPRESSE 25 MG 
100 COMPRESSE 25 MG 
500 COMPRESSE 25 MG 
1000 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 
100 COMPRESSE 50 MG 
500 COMPRESSE 50 MG 
1000 COMPRESSE 50 MG 


"itolare AIC: 0.F.F. 
032449 011/G 20 COMPRESSE 50 MG 


"itolare AIC: BELTAPHARM 


032579 017 /G 
032579 029 / G 
032579 031 / G 
032579 043 / G 
032579 056 / G 
032579 068 / G 
032579 070/G 
032579 082 / G 


N. AIC 


[itolare AIC: IFI 


030109 019 / G 
030109 021 / G 


litolare AIC: MORIGI 


032538 011 / G 
032538 023 / G 


20 COMPRESSE 25 MG 
100 COMPRESSE 25 MG 
500 COMPRESSE 25 MG 
1000 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 
100 COMPRESSE 50 MG 
500 COMPRESSE 50 MG 
1000 COMPRESSE 50 MG 


Confezione 


20 COMPRESSE 50 MG 
30 COMPRESSE 50 MG 


20 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità: 30280 


Codice Specialità. 32448 


IPDROCLOROTIAZIDE 


Codice Specialità. 30216 


Codice Specialità: 30518 


Codice Specialità: 32449 


Codice Specialità: 32579 


IDROCLORTIAZIDE 


Codice Specialità: 30109 


Codice Specialità. 32538 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


OO 


©) 000000900 AO 


O00O0000LOLO 


Fascia 
Rimborsatilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L.3:955 08-11-93 

L 3275 08-11-93 

Pata prima registrazione specialità: 08-11-93 

L. 3.555 08-11-93 

LL. 3.279 08-11-93 
Data 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


ue ion c—À-= Lar rido Ta rr_r__ ao o rei 
IPDROCORTISONE ACETATO | 


N. AIC Confezione 


litolare AIC: BDYMAGREN 
029681 018/G 
fitotare AIC: IE8 


030110 011/G 
030110 023 / G 


1% CREMA 30 G 


30 G CREMA 1% 
30 G UNGUENTO 1% 


Codice Specialità: 29681 


Codice Specialità: 30110 
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Rimborsabilita SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-î1-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confeziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AiC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30217 Data prima registrazione specialità: 08-11-95 
030217 018/G CREMA 1% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ECOBI! Cod:ce Specialità: 30267 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030267 013 / G CREMA 1% 30 G C 08-11-93 
Titoiare AIC: BELTAPHARA Codice Specialità: 30281 Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
030281 012 / G CREMA 1% 30 G C 08-11-93 
030281 024 / G UNGUENTO 1% 30 G C 08-11-93 
030281 036 / G UNGUENTO 1% + 0,5% 30 G C 08-11-93 
030281 048 / G CREMA 1% +0,5% 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BONINI Codice Specialità: 30423 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030423 014 / G 1% CREMA 30 G C 08-11-93 
030423 026 / G 1% UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: IN'TES Codice Specialita: 30972 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030972 018/G 2% POMATA OFTAL 5 G C 08-11-93 
030972 020 / G 1% POMATA OFTALMICA 5 G C 08-11-93 
030972 032 / G 1% CREMA 15 G C 08-11-93 
030972 044 / G 1% UNGUENTO 15 G C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità: 32450 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032450 013 /G UNGUENTO 1% TUBO 30 G C 08-11-93 
;OROCORTISONE ACETATO E NOOMICINA SOLFATO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (9) 
Titoiare AIC: INTES Codice Specialità: 30971 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030971 016 /G 1% + 0,9% POMATA OFTAL 5G C 08-11-93 
030971 028 / G 1% + 0,5% UNGUENTO 20G : C 08-11-93 
030971 030 / G 1,5% + 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICA5 ML C 08-11-93 
030971 042 / G 1,5% + 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BONINI Codice Specialità: 31255 Data prima reg.strazione specialità: 08-11-93 
031255 019/G 1%+0,5% CREMA 30 G C 08-11-93 
031255 021/G 1%+0,5% UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARFIAGOLOGIGCO MILANESE Codice Specialità: 31258 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031258 015/G 1%+0.5% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: €06 Codice Specialità: 32708 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032708 C12/G 1%+0,5% POMATA OFTALMICA TUBO 5 G C 08-11-93 
032708 024 / G 1,5%+0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML C 08-11-93 


IDROCORTISONE E NEOMICINA | 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN 


N. AIC 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032451 015/G 


Confezione 


CREMA TUBO 30 G 


Codice Specialità 


: 32451 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


N. AIC 


Fitoiare AIC: SEFRA 


IDROELETTROLITICA BILANCIATA 


Contezione 


Codice Specialità: 30762 


Rimborsabiltà SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


036762 013 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030762 025 / G FLACONE 250 MIL Cc 08-11-93 
030762 037 / G FLACONE 500 MIL C 08-11-93 
030762 049 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 


— 1160 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


——————_———_nt+-___—_____ eoWoo vy_ce Tim. 


: IDROXOCOBALAMINA . 


N AIC 


Titolare AIC: MEDISCA 


030001 010/G 
030001 022 / G 
030001 034 / G 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030064 012 / G 
030064 024 / G 
030064 036 / G 
030064 048 / G 
030064 051 / G 
030064 063 / G 


Titolare AIC; PHARM 


031033 018 / G 
031033 020 / G 
031033 032 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 30001 
100 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE 
1000 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE 
5000 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE 


Codice Specialita. 30064 
4 FIALE 1 MG/2 ML 

50 FIALE 1 MG/2 ML 

100 FIALE 1 MG/2 ML 

4 FIALE 5 MG/2 ML 

50 FIALE 5 MG/2 ML 

100 FIALE 5 MG/2 ML 


Codice Specialita: 31033 
5 FIALE 100 MCG 
5 FIALE 1000 MCG 
FIALA 5000 MCG 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data nrima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


IMIPRAMINA Î| 


N. AIC 


Titolare AIC- ©.F.F. 


032452 017 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: IFI 


030111 013/G 
030111 025/G 
036111 037 /G 
030111 049/G 
030111 052 / G 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030163 012 / G 
030163 024 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030521 013/G, 
030521 025 / G 
030521 037 / G 
030521 049 / G 
030521 052 / G 
030521 064 / G 
030521 076 / G 
030521 088 / G 


Titolare AIC: RORIGI 


032539 013 / G 
032539 025 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 32452 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Rimborsabilita SSN 


IMIPRAMINA CLORIDRATO 


Confezione 


Codice Speciaiità. 30111 
50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità: 30163 
50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità: 30521 
50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 

50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Specialità: 32539 
50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
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Rimborsabilita SSN 


oeNesozeneo) 


O O 


oHozezozeozenenMe; 


O 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC: GARLO ERBA 


029652 Di7 /G 
Titolare AIC: SASMDAR 
029659 012/G 
029659 024 / G 


Titciare AIC: OGRA 
029750 015/G 
029750 027 /G 
029750 039/G 
029750 041 / G 


Titolare AIC: SELLA 
029798 016/G 
029798 028 /G 
029798 030/G 
029798 042 /G 
029798 055/G 
029798 067 /G 
029798 079/G 


Titolare AIC: AFOR 
029918 012 /G 
029918 024 / G 
029918 036 /G 
029918 048 / G 
029918 051/G 
029918 063/G 


Titolare AIC: APBSGEILIRIN 
030020 010 / G 
030020 022 / G 
030020 034 / G 
030020 046 / G 
030020 059 / G 
030020 061 /G 
030020 073/G 
030020 085/G 


Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO BILLNESE 


030218 010 / G 
030218 022 / G 
030218 034 / G 
030218 046 / G 


Titolare AIC: GIOVANARDI 


030309 013 / G 
030309 025 / G 
030309 037 / G 
030309 049 / G 
030309 052 / G 
030309 064 / G 
030309 076 / G 
030309 088 / G 


Titotare AIC: BGOTS 
030336 010 / G 
030336 022 / G 
030336 034 / G 
030336 046 / G 
030336 059 / G 
030336 061 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


IODIO 


Confezione 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 


Codice Specialita: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA lì FLACONE 20 ML 


Codice Specialita: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 
‘SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 G 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 30 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ii FLACONE 10 NiL 
SOLUZIONE ALCOOLICA ii FLACONE 30 ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 30 G 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA i FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 25 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FIALA 25 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA i FLACONE 100 G 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 G 
SOLUZIONE ALCOOLICA ll FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ti FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 100 G 
SOLUZIONE ALCOOLICA fl FLACONE 1000 G 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 20 G 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA Il FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE GLICERICA 20 G 


Codice Specialità 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 30 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ll FLACONE 10 ML 


SOLUZIONE ALCOOLICAII FLACONE 30 ML 


SOLUZIONE ALCOOLICA Hl FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità 
SOLUZIONE IDRDALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA I FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA Il FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE GLICERICAFLACONE 30 G 


Codice Specialità: 


» tm 


29750 


29798 


29918 


30020 


30218 


: 30309 


: 30336 
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Rimborsabilita SSN 


OO 


0000 eHozozozozezeze: 000000 0000000 0000 


000009000 AO 


O000L00AO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spscialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC: FARNMA 3 
030506 012 / G 
030506 024 / G 
030506 036 / G 
039506 048 / G 
030506 051 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGERTIA 


030523 017 / G 
030523 020 / G 
030523 031 / G 
030523 043 / G 
030523 056 / G 
030523 068 / G 
030523 070 / G 


Titolare AIC: OTYOLENGHI 


030616 015 / G 
030516 027 /G 
030616 039 / G 
030616 041 / G 


Titolare AIC: INTES 


030973 010 / G 
030973 022 / G 


Titolare AIC: FARVE 


031017 015/G 
031017 027 / G 


Titolare AIC: FPARNED 


031071 018/G 
031071 020 / G 
031071 032 / G 
031071 044 / G 
031071 057 / G 


Titolare AIC: OLGELLI 


0317143 011/G 
031143 023 / G 
031143 C35 / G 
031143 047 / G 


Titolare AIC: FA.DEFSS 


031262 013/G 
031262 025 / G 
031262 037 / G 
031262 049 / G 
031262 052 / G 
031262 064 / G 
031262 076 / G 
031262 088 / G 


Titoiare AIC: ALLEANZA 


031316 019/G 
031316 021 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031331 010/G 
031331 022 / G 
031331 034 / G 
031331 046/G 
031331 059/G 


Titoiare AIC: RARSINI 


031791 015/G 
031791 027/G 
031791 039 / G 
031791 041/G 
031791 054/G 


Confezione 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE? L 

SOLUZIONE ALCOOLICA !l FLACONE 20 ML 


SOLUZIONE ALCCOLICAI FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA. | FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ll FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA |! FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ll FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA il FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZ ALCOLICA !l FLACONE 20 ML 
SOLUZ ALCOLICA li FLACONE 30 ML 


Codice Specialita. 


SOLUZIONE ALCOLICA ! FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE ALCOLICA ! FLACONE 1000 ML 


Codice Speciaiita: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 20° ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1 L 

SOLUZIONE ALCOOLICA ll FLACONE 20 ML 


Codice Specialità. 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ! FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 


Codice Speciahtà: 


30506 


30523 


30616 


30973 


31017 


31071 


31743 


31262 


SOLUZIONE ALCOOLICA li FLACONE CON ASTUCCIO 20 ML 


SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA 1! FLACONE 1000 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA ! FIALA 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FIALA 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 60 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 120 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 MI 
SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 30 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICAI FLACONE 20 ML 
SOLUZIONE ALCCOLICA | FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA li FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1 FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 100 MIL 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 250 ML 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 500 ML 


31316 


31331 


31791 
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Rimborsabiita SSN 


0000000 O00O000O0 


0000 


OOo 


00000 eo; 00000000 0000 O00OL00L0AO OO 


0000 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
OR-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-63 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
03-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-92 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
=== _ mm ZzEzEcE:h&ST==-/1191@@@Grr@rrrrr’rrururrrggtgUrrr.rOI ione "sot 


N. AIC Confeziene 
Titolare AIC: RABSINI Codice Specialita: 31791 
031791 066/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
031791 078/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA Il FLACONE 10 ML 
031791 080/G SOLUZIONE IDROALCOOLICA il FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC. LAGHRIFARMA Codice Specialità: 31884 
031884 012/G SOLUZIONE ALCOOLICA li FLACONE 100 ML 
031884 024 / G SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 1000 ML 
031884 036 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
031884 048 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
031884 051/G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 NL 
Titolare AIC. EUGAL Codice Specialità: 32498 
032498 014 / G SOLUZIONE ALCOLICA | FLACONE 20 G 
032498 026 / G SOLUZIONE ALCOLICA ll FLACONE 20 G 
Titolare AIC: IGEGGA Codice Specialità: 32564 
032564 015/G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 10 ML 
032564 027 / G SOLUZIONE ALCOOLICA li FLACONE 10 ML 
032564 039 / G SOLUZIONE ALCCOLICA | FLACONE 25 NL 
032564 041 /G SOLUZIONE ALCOOLICA 1 FLACONE 50 ML 
032564 054 / G SOLUZIONE ALCOOLICA ! FLACONE 100 ML 
032564 066 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
032564 0/8 / G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 25ML 
032564 080/G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 ML 
032564 092 / G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML 
032564 104 / G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML 
032564 116/G, SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML 
Titolare AIC: EGRIGI Codice Specialità: 32566 
032566 022 / G SOLUZIONE ALCOOLICA I FLACONE 10 ML 
032566 034 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
032566 046 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
032566 059 / G SOLUZIONE ALCCOLICA | FLACONE 100 ML 
032566 O6î / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 1000 ML 
032566 073/G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 20 ML 
032566 085 / G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 ML 
032566 097 /G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML 
032566 109/G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML 
032566 111/G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML 
032566 123 / G SOLUZIONE ALCOOLICA I! FLACONE 10 ML 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32709 
032709 014/G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 25 ML 
032709 026 / G SOLUZIONE ALCOOLICA | FLACONE 50 ML 
032709 038 / G SOLUZIONE ALCOOLICA Il FLACONE 25 ML 
[ODIO IODURATO 
N. AIC Confezione 
Titolare AiC: AFQS Codice Specialità: 29917 
029917 010/G UNGUENTO G 30 
029917 022/G UNGUENTO iIVIL 1000 
fitolare AIC: BOOTS Codice Specialità. 30335 
030335 018/G UNGUENTO FLACONE 100 G 
030335 020 / G UNGUENTO FLACONE 1000 G 
Titolare AIC: PA.SERI Codice Specialità: 31260 
031260 019/G UNGUENTO BARATTOLO 250 G 
031260 021/G UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
ritoiare AIC: [IGRIG Codice Specialità: 31634 
0371634 013 /G © 10% FLACONE 100 G 
031634 025 / G 10% FLACONE 250 G 
031634 037 / G 10% FLACONE 500 G 
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olezezono OOO 


OOo 


0000000009009 O 


O0000000I00V009O 


Oo0oaOo 


Fascia 
Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Fascia 


Data 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


OOo O 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-99 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


NO AIC 


Titoiare AIC: MORIGI 


031634 049 / G 
031634 052 / G 
031634 064 / G 
031634 076 / G 


Titolare AIC: IEMA. 
031724 014 /G 
031724,026 / G 
031724 038 /G 
031724 040/G 


Titolare AIC: RAMINI 


031790 013 / G 
031790 025 / G 
031790 037 / G 
031790 049 / G 


Titolare AIC: LACHIFARMA 


031883 010 / G 
031883 022 / G 


Titolare AIC: 606 
032710 016 /G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


Codice Specialità 
10% FLACONE 1000 G 
20% FLACONE 250 G 
20% FLACONE 500 G 
20% FLACONE 1000 G 


Codice Specialità 
10% FLACONE 100 G 
10% FLACONE 250 G 
10% FLACONE 500 G 
10% FLACONE 1000 G 


Codice Specialità 
UNGUENTO VASETTO 100 G 
UNGUENTO VASETTO 250 G 
UNGUENTO VASETTO 500 G 
UNGUENTO VASETTO 1000 G 


Codice Specialità 
UNGUENTO 100 G 
UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 


Codice Specialità 
UNGUENTO TUBO 30 G 


. 31634 


: 31724 


. 31790 


‘: 31883 


. 32710 


Rimborsabilita SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


IODOPOVIDONE 


N. AIC 


Titolare AIC: IF8 
030112 015/G 
030112 027 / G 
030112 039 / G 
030112 041 /G 


Titolare AIC: INTES 
030974 012 / G 
030974 024 / G 
030974,036 / G 
030974 048 / G 


N AIC 


Titolare AIC: SELLA 
029799 018/G 


Titolare AIC: FARMAGOLOGICO MILANESE 


030219 012 / G 


Titolare AIC: BOOTS 


030337 012 / G 


Titolare AC: OLCELLI 


031144 013 / G 


Titofare AIC: EUGAL 


032485 017 /G 


Confezione 


Codice Specialità 
50 G SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
125 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
500 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
1000 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% 


Codice Specialità 
10% SOLUZIONE FLACONE 100 ML 
10% SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
10% SOLUZIONE FLACONE 1 L 
10% SOLUZIONE FLACONE 5 L 


: 30112 


‘ 30974 


IPECACUANA 


Confezione 


Codice Specialita 


SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 


SCIROPPO EMETICO-FLACONE 100 ML 


Codice Specialità 
SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 31144 


SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 32485 


SCIROPPO EMETICO 7% FLACONE 100 ML 


: 29799 


Codice Specialità: 30219 


: 30337 
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Rimborsabilita SSN 


oMoezene 


oeMoeMmene; 


Rimborsabilta SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93" 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Do ; 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: MONTEFARMACO Codice Specialità: 29583 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029583 010 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 
029583 022 / G 50 COMPRESSE 200 MG A L 3.730 08-11-93 
Titoiare AiC: rALQUui Coaice Specialità: 29609 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029609 017 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 
029609 029 / G 50 COMPRESSE 200 MG A L. 3.730 08-11-93 
Titolare AIC: IFI Codice Specialità: 30113 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030113 017 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3 100 08-11-93 
030113 029 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030113 031 / G 50 COMPRESSE 200 MG A L. 3.730 08-11-93 
030113 043 / G 1000 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIPEPHARPIA Codice Specialità: 30164 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030164 014 / G 590 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-17-93 
030164 026 / G 50 COMPRESSE 200 MG A L. 3.730 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO RILANESE Codice Specialità: 30220 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030220 014 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 
030220 026 / G 50 COMPRESSE 200 NG A L. 3.730 08-11-93 
Titolare AIC: [GORI Codice Specialità: 30268 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030268 015 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30525 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030525 012 / G 50 COMPRESSE 100 NG A L. 3.100 08-11-93 
030525 024 / G 100 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030525 036 / G 500 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030525 048 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
030525 05î / G 50 COMPRESSE 200 MG A L. 3.730 03-11-93 
030525 063 / G 100 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030525 075/G 500 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030525 087 / G 1000 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ISÌì Codice Specialità: 30844 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030844 017 / G 50 COMPRESSE 190 MG A L. 3.100 08-11-93 
030844 029 / G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
Titolare AIC- INTES Codice Spacialità: 30975 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030975 015 /G 1000 COMPRESSE 100 MG C 08-11-93 
Tifniare AIC: GELLINI Codice Specialità: 31001 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031001 011/G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 
‘Titolare AIC: ASSGGALENICA Codice Specialità: 31287 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031287 016/G 1000 COMPRESSE 100 IVIG C 08-1î-93 
031287 028 / G 1000 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NIORIGI Codice Specialità: 32540 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032540 015 / G 50 COMPRESSE 100 MG A L. 3.100 08-11-93 


ISOPRENALINA GLORIBRATO 


fi, AIC 


Titolare AIC: GALENIGA SENESE 


029855 018 / G 
029855 020 / G 


Titolare AIC: BIOLOGICI ny 


030005 dI5 / G 
030085 027 / G 
030065 039 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29855 
0,2MG/1ML FIALA 
5 FIALE 0,2MG/1 ML 

LbA LABSRATORIES 
0,2VIG/1ML 5 FIALE 
0,2MG/1ML 50 FIALE 
0,2MG/1ML 100 FIALE 


Codice Specialità: 30065 
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Rimborsabilità SSN 


eee 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


44 19% 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


=—=———____—_——ÉÉÉ_—————_—___É cz=cececurTt-ms0s-TtTtTtT""—%-%-0---\oisconmnesencc= ONE IA ereereeceeeoene sti ze mentore] 


N. AIC 


Titolare AIC: COLLALTO 
030374 019 / G 
030374 021 / G 


Titolare AIC: SALF 
030674 016 / G 
030674 028 / G 


Titolare AIC: MONICO 
030794 010/G 


Confeziane 


0,2MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 10 FIALE1 ML 


0,2MG/1ML 5 FIALE 
0,2MG/1ML 50 FIALE 


5 FIALE 0,2MG/1ML 


Titolare AIC: BICINDUSTRIA L.I.M. 


031182 013/G 
031182 025 / G 
031182 037 / G 


Titolare AIC: SIFRA 
031944 010 / G 
031944 022 / G 
031944 034 / G 
031944 946 / G 
031944 059/G 
031944 061 /G 
031944 073 /G 
031944 085 / G 
031944 097 /G 
031944 109/G 


0,2MG/1ML 5 FIALE 
0,2MG/1ML 10 FIALE 
0,2MG/1ML 100 FIALE 


0,2MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,2MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
0,2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


Codice Specialità: 30374 


Codice Specialità: 30674 


Codice Specialità: 30794 


Codice Specialità: 31182 


Codice Specialità: 31944 


eHoeze 


O0000I00IVDI0AO 


Fascia 
Rtimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


ITTIOLO 


N. AIC 


Titolare AIC: CARLO ERBA 


029653 019 / G 


Titolare AIC: DYNACREN 


029682 010 / G 
029682 022 / G 


Titolare AIC: OGNA 
029751 017 /G 


Titolare AIC: SELLA 
029800 012 / G 
029800 024 / G 
029800 036 / G 


Titolare AIC: AFOM 
029919 014/G 


Titolare AIC: ANGELINI 
030021 012 / G 
030021 024 / G 
030021 036 / G 


Confezione 


10% UNGUENTO 30 G 


10% UNGUENTO 30 G 
20% UNGUENTO 30 G 


10% UNGUENTO 30 G 


10% UNGUENTO 30 G 


10% UNGUENTO VASO 1000 G 
10% UNGUENTO VASO 500 G 


10% UNGUENTO G 30 


10% UNGUENTO 30 G 
10% UNGUENTO 50 G 
10% UNGUENTO 1000 G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030221 016/G 
030221 028 / G 


Titolare AIC: BOOTS 
030338 014 / G 
030338 026 / G 
020338 038 / G 
030338 040 / G 


10% UNGUENTO30 G 


Codice Specialità: 29653 


Codice Specialità: 29682 


Codice Specialità: 29751 


Codice Specialità: 29800 


Codice Specialità: 29919 


Codice Specialità: 30021 


Codice Specialità: 30221 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 


10% UNGUENTO 30 G 
10% UNGUENTOSO G 
20% UNGUENTO 30 G 
20% UNGUENTO 50 G 


Codice Specialità: 30338 
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Rimborsabiltà SSN 


00.00 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


N AIC Confeziane 

Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 
030437 014/G 10% UNGUENTO 30 G 

Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 
030508 016 / G 10% UNGUENTO G 30 
030508 028 / G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
030508 030 / G 20% UNGUENTO G 30 
030508 042 / G 20% UNGUENTO 1000 G 

Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 
030529 010/G 10% UNGUENTO 30 G 
030529 022 7 @ 10% UNGUENTO 1000 G 

Titolare AIC: OTTOLENGHI Codice Specialità: 
030617 017 /G UNGUENTO TUBO 30 G 

Titolare AIC: INTES Codice Specialita: 
030976 017 /G 10% UNGUENTO 30 G 
030976 029 / G 10% UNGUENTO 250 G 
030976 031 / G 20% UNGUENTO 30 G 
030976 043 / G 20% UNGUENTO 250 G 

Titolare AIC: FA.DER Codice Specialità: 
031066 018/G UNGUENTO 10% TUBETTO CON ASTUCCIO 30G 
031066 020 / G UNGUENTO 10% BARATTOLO 1000 G 

Titolare AIC: FARMED Codice Specialità: 
031073 012/G 10% UNGUENTO G 30 
031073 024 / G 10% UNGUENTO G 200 
031073 036 / G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 

Titolare AiC: OLGELLI Codice Specialità: 
031145 016/G 10% UNGUENTO 30 G 

Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità: 
031288 0183 / G 10% UNGUENTO 60 G 
031288 020 / G 10% UNGUENTO 450 G 

Titolare AIC: ALLEANZA Codice Specialità: 
031318 013 /G 10% UNGUENTO 30 G 
031318 025/G 20% UNGUENTO 30 G 

Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 
031332 012/G 10% UNGUENTO 30 GR 
031332 024 / G 10% UNGUENTO VASO i KG 

Titolare AIC: RORIGI Codice Specialità. 
031635 016/G 10% UNGUENTO 30 G 
031635 028 / G 10% UNGUENTO 100 G 
031635 030 / G 10% UNGUENTO 1000 G 
031635 042 / G 20% UNGUENTO 250 G 
031635 055/G 20% UNGUENTO 500 G 
031635 067 / G 20% UNGUENTO 1000 G 

Titolare AIC: IEMA Codice Specialità: 
031725 017 /G 10% UNGUENTO30 G 
031725 029/G 10% UNGUENTO 100 G 
031725 031/G 10% UNGUENTO 1000 G 
031725 043/G 6 OVULI 
031725 056/G 20% UNGUENTO 30 G 
031725 068/G 20% UNGUENTO 100 G 
031725 070/G 20% UNGUENTO 250 G 

Titoiare AIC: RAMINI Codice Specialità: 
031792 017 /G 10% UNGUENTO 30 G 
031792 029 / G 10% UNGUENTO VASO 1000 G 


30437 


30508 


30529 


30617 


30976 


31066 


31073 


31145 


31288 


31318 


31332 


31635 


31725 


31792 
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OO eHezene O OO 0000 O 


ooo 


OO 


oHozozezenene 00000900 OOo 


OO 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC. LAGHIFAREA 
031887 019/G 10% UNGUENTO 30 G 


Titolare AIC: EUGAL 


032509 010/G UNGUENTO TUBO 30 & 
Titolare AIC: COC 
032711 018/G UNGUENTO TUBO 30 G 
N. AIC Confezione 


Titolare AIC: QTTOLENGHI! 
030618 019/G 


N AIC Confezione 


Titolare AIC: OGRA 
029752 019/G 


Titolare AIC: SELLA 
029801 014 / G 
029801 026 / G 


Titolare AiC: APOM 
029920 016/G 30 COMPRESSE RIVESTITE 


Titolare AIC: TRUFFINI REGGE’ 
029971 013/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 


Titolare AIC: BOOTS 
030339 016 / G 


Titolare AIC: FARMA 3 
030510 010/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
030537 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 


Titolare AIC;: OTTOLENGHI 
030619 011/G 


Titorare AIC: ZETA 
031333 014/G 


Titolare AIC: MORIGI 
031637 010/G 
031637 022 / G 


Titolare AIC: IEMA 
031727 011/G 
031727 023 /G 


30 COMPRESSE RIVESTITE 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
10 COMPRESSE RIVESTITE 


10 COMPRESSE RIVESTITE 


20 COMPRESSE RIVESTITE 


20 COMPRESSE RIVESTITE 


10 COMPRESSE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 


10 COMPRESSE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 


UNGUENTO BARATTOLO 1 KG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Specialità: 31887 


Codice Specialità: 32509 


Codice Specialità: 32711 


LANOVASELINA 


Codice Specialità: 30618 


LASSATIVI VEGETALI 


Codice Specialità: 29752 


Codice Speciahtà: 29801 


Codice Specialità: 29920 
Codice Specialità: 29971 
Codice Specialità: 30339 
Codice Specialità: 30510 
Codice Specialità: 30537 
Codice Specialità: 30619 
Codice Specialità: 31333 


Codice Specialità: 31637 


Codice Specialità: 31727 


Rimborsabilta SSN 


Rimborsabilita SSN 


Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11Î-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


LAURIL SOLFATO 


N. AIC Confezione 


Titoiare AIC: BONINI 


030433 015 / G CREMA BASE 30 G 


Codice Specialità: 30433 
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Rimborsabilità SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
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LIDOCAINA i 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Pimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: RADIUMFARMA Codice Specialità: 30646 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030646 018/G 5 FIALE 50 MG/5 NL C 08-11-93 
030646 020 / G 5 FIALE200 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FISIOPHAREA S.R.b Codice Specialità: 31425 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031425 010/G 5 FIALE 50 MG/5 ML C 08-11-93 
037425 022 / G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SERPERO Codice Specialità: 31876 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
037876 016/G 5 FIALE 50 MG/5ML C 08-11-93 
037876 028 / G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 


LIDOGAINA CLORIDRATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: ASTRA FARMNAGEUTICI Codice Specialità: 29726 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
029726 015/G 2% FIALA 10 ML C 08-11-93 
029726 027 / G 2% FIALA 50 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: CGNHA Codice Specialità: 29753 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029753 023 / G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
029753 035 / G 5 FIALE 50 MG/5 NL C 08-11-93 
029753 047 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC: GAOLGNICA SENESE Codice Specialità: 29856 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029856 010 /G FIALA 5 ML 50 MG/5 ML C 08-11-93 
029856 022 / G FIALA 10 ML 200 MG/10 ML C 08-11-93 
029856 034 / G 5 FIALE 50MG/SML C 08-11-93 
029856 046 / G 5 FIALE 200MG/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGGLIRI Codice Specialita: 30022 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030022 014 / G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
030022 026 / G 10 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialità: 30066 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030066 077 / G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
030066 029 / G 50 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
030066 031 / G 100 FIALE200 MG/IO ML C 08-11-93 
Titolare AIC: FARM AGOLGGICO MILANESE Codice Specialità: 30222 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030222 018 / G CREMA 2% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ECOBI Codice Specialità: 30269 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030269 017 / G CREMA 2% 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: GIOVANARDI Codice Specialità: 30310 Data prima registrazione specialità? 08-11-93 
030310 015/G CREMA TUBO 25 G C 08-11-93 
030310 027 / G CREMA TUBO 50 G C 08-11-93 
Titolare AIC: GOLLALTO®O Codice Specialità: 30375 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030375 012/G 50 MG 5 FIALE5 ML C 08-11-93 
030375 024 / G 50 MG 10 FIALES5 ML C 08-11-93 
030375 036 / G 200 MG 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030375 048 / G 200 MG 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titotare AIC: DORINI Codice Specialità: 30424 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030424 016 / G 2% UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
030424 028 / G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: [MONIGO Codice Specialità: 30795 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030795 0713 / G 5 FIALE 50 MG/5 ML C 08-11-93 
030795 025 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
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N. AIC 


Titolare AIC: iS 


030845 010 / G 
030845 022 / G 
030845 034 / G 
030845 046 / G 


030926 012 / G 
030926 024 / G 
030926-036 / G 
030926 048 / G 
030926 051 / G 
030926 063 / G 
030926 075 / G 
030926 087 / G 
0350926 099 / G 
030926 1017 / G 


Titolare AIC: INTES 


030977 019/G 
030977 021 / G 
030977 033 / G 
030977 045 / G 


031184 017 /G 
031184 029 / G 
031184 031 / G 
031184 043 / G 
031184 056 / G 
031184 068 / G 


Titoiare AIC: ZEYA 
031335 019/G 


Titolare AIC: SIFRA 


031950 013 / G 
031950 025 / G 
031950 037 / G 
031950 049 / G 
031950 052 / G 
031950 064 / G 
031950 076 / G 
031950 088 / G 
031950 090 / G 
031950 102 / G 
031950 1174 / G 
031950 126/G 
031950 138/G 
031950 140/G 
031950 153/G 
031950 165/G 
031950 177 /G 
031950 189 / G 
031950 191Î / G 
031950 203 / G 
031950 215 / G 
031950 227 / G 
031950 239 / G 


031950 241/G. 


031950 254 / G 
031950 266 / G 
031250 278/G 
031950 280 / G 
031950 292 / G 
031950 304 / G 
031950 316 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
Confeziene Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Codice Spec':alita: 30845 Data prima registrazione specialità: 08-11-23 
5 FIALE 50 MG/5 ML Cc 08-11-93 
5 FIALE 200 MG/10 ML Cc 08-11-93 
50 FIALE 50MG/5 ML C 08-11-93 
50 FIALE 5MG/5 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC. BIEFFE MENTAL Codice Specialità. 30926 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 50 MG/5 ML 5 ML C 08-11-93 
FIALA 200 MG/10 ML 10 ML C 08-11-93 
5 FIALE SOMG/SML 5 ML C 08-11-93 
10 FIALE SO0MG/SMI 5 ML C 08-11-93 
50 FIALE 50MG/5ML 5 ML C 08-11-93 
100 FIALE 50 MG/5ML 5 ML C 08-11-93 
5 FIALE 200MG/10ML 10 Mi C 08-11-93 
10 FIALE 200NVG/10ML 10 ML C 08-11-93 
50 FIALE 200MG/10 ML 10 ML C 08-11-93 
100 FIALE 200MG/10 ML 10 ML C 08-17-93 
Codice Specialità 30577 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
1% FIALE 20 ML C 08-11-93 
1% FIALE 50 ML C 08-11-93 
2% FIALE 20 ML CS 08-11-93 
2% FIALE 50 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGINDUSTRIA L.I.BI Codice Specialita: 31184 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
5 FIALE 50 MG/SML C 08-17-93 
10 FIALE 50 MG/SML C 08-11-93 
100 FIALE 50 MG/SML C 08-17-93 
5 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
10 FIALE 200 MG/10 NL C 08-11-93 
100 FIALE 200 MG/10 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 31335 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
UNGUENTO TUBO 30 GR C 08-11-93 
Codice Specialità: 31950 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
SOMG/5ML 1 FIALA 5 ML C 08-11-93 
50MG/5ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
SOMG/SML 3 FIALE 5 ML C 08-11-93 
50MG/5ML 4 FIALES5 ML C 08-11-93 
50MG/5ML 5 FIALE5 ML C 08-11-93 
50MG/SML 6 FIALE5 ML C 08-11-93 
5OMG/SML 7 FIALES ML C 08-17-93 
50MG/SML 8 FIALE5 ML C 08-11-93 
5O0MG/SML 9 FIALE5 ML C 08-11-93 
S0NG/SML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
SOMG/SML 1 FIALA 10 ML C 08-11-93 
5O0MG/SML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
50MG/5ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
50MG/SML 4 FIALE10 ML C 08-11-93 
50MG/5ML 5 FIALE10 ML C 08-17-93 
50MG/SML 6 FIALE10 ML C 08-11-93 
50 MG/SML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
50MG/SML 8 FIALE10 ML C 06-11-93 
50MG/5ML 9 FIALE10 ML C 08-11-93 
5OMG/SNL 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 1 FIALA 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 3 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200K6/10XL 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200XMG/IOMI 7 FIALE 5 NL C 08-71-93 
200XG/1CML 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 9 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
200MG/1CKML 1 FIALA 10 ML C 08-11-93 
200MG/10ML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 


031950 328 / G 


DER | Ly) ApSÒ 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Confezigne Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SIFRA 


031950 330 / G 
031950 342 / G 
031950 355 / G 
031950 367 / G 
031950 379/G 
031950 381 / G 
031950 393 / G 
031950 405 / G 


Titolare AIC: SALE 


031973 011/G 
031973 023 / G 
031973 035 / G 
031973 047 /G 
031973 050/G 
031973 062 / G 
031973 074/G 
031973 086 / G 
037973 098 / G 
031973 100/G 
031973 112/G 
031973 124/G 
031973 136/G 


Titolare AIC: B.F.P. 


032453 019 / G 
032453 021 / G 


Titolare AIC: EUGAL 


032489 015 / G 


Titolare AIC: 606 


032712 010/G 
032712 022 / G 
032712 034 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: SIFRA 


032639 015 / G 
032639 027 / G 
032639 039 / G 
032639 041 / G 
032639 054 / G 
032639 066 / G 
032639 078 / G 
032639 080 / G 
032639 092 / G 
032639 104 / G 
032639 116 / G 
032639 128 / G 
032639 130 / G 
032639 142 / G 
032639 155 / G 
032639 167 / G 
U32639 175 / G 
032639 181 /G 
032639 193 / G 
032639 205 / G 


Codice Specialità: 31950 
200MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 5 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 7 FIALE 10 NL 
200MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
200MG/AOML 10 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 31973 
1% 5 FIALE 50 ML 
1% 50 FIALE 5 ML 
2% 5 FIALE 10 ML 
2% 100 FIALE 10 ML 
1% 5 FIALE 5 MIL 
1% 100 FIALE 5 ML 
1% 100 FIALE 10 ML 
1% 5 FIALE 10 ML 
1% FIALA 50 ML 
2% 5 FIALE 5 ML 
2% 50 FIALE 5 ML 
2% 100 FIALE 5 ML 
2% FIALA 50 ML 


Codice Specialità: 32453 


5 FIALE 50MG/SML 
5 FIALE 200MG/10ML 


Codice Specialità: 32489 
CREMA TUBO 2% 30 G 

Codice Specialità: 32712 
UNGUENTO 2% TUBO 30 G 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
5 FIALE 50 MG/5 ML 


Confezione 


Codice Specialità: 32639 


FIALA 50MG+0,05MG/SML 
2 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

3 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

4 FIALE 50MG+0,05MG/SML 

5 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

6 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

7 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

8 FIALE 50MG+0,05MG/SML 

9 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 

10 FIALE 50MG+0,05MG/5ML 
FIALA 200MG+0,20MG/10ML 

2 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
3 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
4 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
5 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
6 FIALE 200MG+0,20MG/10NIL 
7 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
8 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
9 FIALE 200MG+0,20MG/10MIL 
10 FIALE 200MG+0,20MG/10ML 
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000 


Rimborsabilità SSN 


eHezozeiozozozozoKeZoHoKoKoHoKoKozoZeze 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


LIDOCAINA CLORIDRATO CON NOR-ABRENALINA BITARTRATO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


LIDOCAINA CLORIDRATO È IDROCORTISONE ACETATO 


N AIC 


Titolare AIC: DYNAGREN 
029683 012 /G 


Titolare AIC: SELLA 
029802 016 / G 

Titolare AIC: AFORA 
029921 018 /G 

Titolare AIC: BOOTS 
030340 018 / G 


Titolare AIC: OTTOLENGHI 
030621 015 /G 

Titolare AIC: DONINI 
031256 011/G 
031256 023 /G 


Titoiare AIC: OGNA 
031257 013 /G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


031259 017 /G 


Titolare AIC: ASSOGALENI!CA 


031289 010/G 
Titolare AIC: ZETA 

031334 016 / G 
Titolare AIC: 0.F.F. 

032454 011/G 
Titolare AIC: CO© 


032713 012/G 
032713 024 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29683 
30 G 1,5% E 1% 


Codice Specialità. 29802 
1,5%+1% CREMA 30 G 


"Codice Spacialità: 29921 
1,5%+1% CREMA 30 G 


Codice Specialità: 30340 
1,9% + 1% CREMA 30 G 


Codice Specialità. 30621 
1,5% + 1% TUBO 30 G 


Codice Specialità: 31256 
1,5%+1% UNGUENTO 30 G 
1,5%+1% CREMA 30 G 

Codice Specialità: 31257 
1,5% + 1% UNGUENTO 30 G 


Codice Specialità: 31259 
1,9% CREMA 30 G 
Codice Specialità: 31289 
1,5% + 1% CREMA 60 G 

Codice Specialità: 31334 
1,5%+1% TUBO CREMA 30 GR 

Codice Specialità: 32454 
CREMA TUBO 30 G 
Codice Specialità. 32713 


1,5%+1% CREMA TUBO 30 G 
1,5%+1% UNGUENTO TUBO 30 G 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-95 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11î-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


LIDOCAINA CLORIDRATO E NOR-ADRENALINA BITARTRATO 


N. AIC 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.1.M. 


031185 010/G 
031185 022 / G 
031185 034 / G 
031185 073/G 
031185 085 / G 
031185 097 / G 


Titolare AIC: SALF 
031974 013/G 
031974 025/G 
031974 037 /G 
031974 049/G 


Titolare AIC: 0.F.F. 
032455 014/G 
032455 026 / G 


Titolare AIC: €06 


032714 014/G 
032714 026 / G 


Contezione 


Codice Specialità: 31185 
5 FIALE 50 MG 0,05MG/5ML 

10 FIALE 50 MG 0,05MG/S5ML 

100 FIALE 50 MG 0,05MG/5ML 

5 FIALE 200 MG 0,2MG/10ML 

10 FIALE 200 MG 0,2MG/10ML 

100 FIALE 200 MG 0,2MG/10ML 


Codice Specialità: 31974 
50MG+0,05MG 5 FIALE 5 ML 
50MG+0,05MG 50 FIALE 5 ML 
200MG+0,2MG 5 FIALE 10 ML 
200MG+0,2MG 50 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 32455 
5 FIALE 50MG+0,05MG/SML 
5 FIALE 200MG+0,2MG/10ML 

Codice Specialità: 32714 


200MG+0,2MG 5 FIALE 10 ML 
50MG+0,05MG 5 FIALE 5 ML 


ss 


Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| LIEVITO DI BIRRA Î 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: AFGR 


029922 010 / G 20 COMPRESSE 400 MG 


029922 022 / G 120 COMPRESSE 400 MG 
Titotare AIC: FARMACOLCGICO MILANESE 
030224 012 / G 20 COMPRESSE 400 MG 


030224 024 / G 150 COMPRESSE 400 MG 


Titolare AIC: SGOTS 
030341 010/G 20 COMPRESSE 400 MG 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
030539 011 / G 150 COMPRESSE 400 MG 
030539 023 / G 350 COMPRESSE 400 MG 


Titolare AIC: OTTOLENGRI 
030624 011/G 
030624 023 / G 


Titolare AIC: FARVE 
031018 017 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031336 Off / G 

Titojare AIC: RMORIGE 
031638 012 /G 


Titolare AIC: EUGAL 
032501 013 /G 


100 COMPRESSE 400 MG 


150 COMPRESSE 400 MG 


90 CUMPRESSE 400 MG 


20 COMPRESSE 400 MG 


Codice Specialità: 29922 


Codice Specialità: 30224 


Codice Specialità: 30341 


Codice Specialità: 30539 


Codice Specialità: 30624 


60 COMPRESSE BLISTERATE 400 MG 


Codice Specialità: 31018 


Codice Specialità: 31336 


Codice Specialita: 31638 


Codice Specialità: 32501 


FLACONE 20 COMPRESSE 400 MG 


Rimborsabilita SSN 


FASCIA Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registraziune specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


LIMONATA CITROMAGNESIACA ol 


N. AIC Confezione 


"itolare AIC: GEE 


032715 017 /G POLVERE BUSTA 100 G 


Codice Specialità: 32715 


LITIO CARBONATO 


Rimborsabilta SSN 


Fascia Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


N. AIC Confezione 

‘itolare AIC: DYNAGREN 

029670 015/G 50 COMPRESSE 300 MG 
itotare AIC: OGNA 

029754 013/G 50 COMPRESSE 300 MG 
itolare AIC: SELLA 

029804 010 / G 50 COMPRESSE 300 MG 
itolare AIC: AFORM 

029924 014 /G 50 COMPRESSE 200 MG 


029924 026 / G 90 CAPSULE 300 MG 


ttoiare AIÙ: SANITAS 
029979 010/G 
029979 022 / G 


50 CAPSULE 300 MG 
30 CAPSULE 300 MG 


Codice Specialità: 29670 


Codice Specialità: 29754 


Codice Specialità: 29804 


Codice Specialità: 29924 


Codice Specialità: 29979 
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Rimborsabilità SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 4.710 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 4.710 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 4.710 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08- 11-93 
L. 4.710 08-11-93 
L. 4.710 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 4.710 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
—__oe_*——r8—6—’ii———————————ee IANNONE A LIL II III FINITO I A 


Fascia Data 
N. AIC Confeziene Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30226 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030226 017 /G 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30343 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030343 014 / G 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30407 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030407 011/G 20 COMPRESSE 300 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30513 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030513 016 / G 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30543 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030543 019 / G 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: 2ETA Codice Specialità: 31339 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031339 017 /G 90 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: BIORIGI Codice Specialità: 31640 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031640 016/G 50 COMPRESSE 300 MG A 1. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: EMA Codice Specialità: 31730 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031730 017 /G 90 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titotare AIC: LAGHIFARMA Codice Specialità: 31893 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031893 011/G 60 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: EUGAL Codice Specialità: 32484 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
032484 014 / G FLACONE 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32716 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032716 019/G 10 CAPSULE 300 IMG C 08-17-93 
032716 021/G 20 CAPSULE 300 MG C 08-11-93 
032716 033 / G 50 CAPSULE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 
032716 045/G 50 COMPRESSE 300 MG A L. 4.710 08-11-93 


LORAZEPAM 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: HOME PRODUCTS Codice Specialità: 31808 Data prima registrazione specialità: 29-11-95 
031808 013 / G 1,0 20 COMPRESSE 1,0 MG C 29-11-95 
031808 025 /G 2,5 20 COMPRESSE 2,5 MG C 29-11-95 


MAGNESIO CLORURO 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30695 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030695 011/G 0,5 MEO/ML 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030695 023 / G 0,5 MEC/ML 50 FIALE10 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: MONIGO Codice Specialità: 30812 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030812 010 / G 0,5 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML C 08-Î1-93 

Titotare AIC: BICINDUSTRIA LIM. Codice Specialità: 31135 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031135 015/G 0,5MEO/ML 5 FIALE 10 IVIL C 08-17-93 
031135 027 /G 0,5MEO/ML 10 FIALE 10 NL C 08-11-93 
031135 039 /G 0,5MEC/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: SIYFRA Codice Specialità: 31906 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031906 01171 /G 0,5 MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031906 023 / G 0,5 MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 


LAS 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| MAGNESIO IDROSSIDO i 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: ISÉ Codice Specialità: 30846 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030846 012 / G 20 COMPRESSE MASTICABILE 200 MG C 08-11-93 
030846 024 / G 500 COMPRESSE MASTICABILE 300 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità: 32456 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
032456 016 / G 20 COMPRESSE 300 MG C 08-11-93 


MAGNESIO SOLFATO 


N. AIC 


Titoiare AIC: GLINTEC 


Confezione 


Codics Specialità: 29621 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029621 012/G 2 MEO/ML FIALA 30 ML C 08-11-93 
029621 024 / G 2MEO/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29857 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029857 012/G FIALA 10 ML 1 GIO ML Cc 08-11-93 
029857 024 / G FIALA 10 ML 2 G/10 ML C 08-11-93 
029857 036 / G FIALA 10 ML 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: HERISCA Codica Specialità: 30002 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030002 012 / G 10 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
030902 024 / G 10 FIALE 2 G/10 ML C 08-11-93 
030002 036 / G 10 FIALE 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
Titotare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES Codice Specialità: 30067 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030067 019 / G 5 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
030067 021 / G 50 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
030067 033 / G 100 FIALE 1 G/10 ML C 08-11-93 
030067 045 / G 5 FIALE 2 G/10 ML C 08-11-93 
030067 058 / G 50 FIALE 2 6/10 ML Cc 08-11-93 
030067 060 / G 100 FIALE 2 G/10 ML C 08-11-93 
030067 072 / G 5 FIALE 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
030067 084 / G 50 FIALE 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
030067 096 / G 100 FIALE 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Spectalità: 30376 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030376 014 / G 1 G 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030376 026 / G 1,6 10 FIALE10 ML Cc 08-11-93 
030376 038 / G 2 G 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030376 040 / G 2 G 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialita: 30676 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030676 0iÎ1î/ G 5 FIALE 10 ML 1 G C 08-11-93 
030676 023 / G 100 FIALE 10 ML 16 Cc 08-11-93 
030676 035 / G 5 FIALE 10 ML 2 G C 08-11-93 
030676 047 / G 100 FIALE 10 ML 2 G C 08-11-93 
030676 050 / G 5 FIALE 10 MIL 2,5 G C 08-11-93 
030676 062 / G 100 FIALE 10 ML 2,5 G C 08-11-93 
030676 074 / G 5 FIALE 2 MEO/ML 10 MIL C 08-11-93 
030676 086 / G 100 FIALE 2 MEQ/ML 10ML C 08-11-93 
030676 098 / G 1 FIALA 2ME&/ML 30 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: RMONIGO Codice Specialità: 30797 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030797 017/G 5 FIALE 1 G/10 MI C 08-11-93 
030797 029 / G 5 FIALE 2 G/10 ML C 08-11-93 
030797 031 / G 5 FIALE 2,5 G/10 ML C 08-11-93 
030797 943 / G 2MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030797 056/G 2 MEC/ML 10 FLACONCINI 30 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIEPFFE MEDITAL Codice Specialità: 30927 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030927 014 / G FIALA 1 G/10 ML C 08-11-93 
030927 026 / G FIALA 2 G/10 ML C 08-11-93 


— 1176 — 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


030927 038 / G 
030927 040/G 
030927 053 / G 
030927 065 / G 
030927 077 /G 
030927 089 / G 
030927 091 / G 
030927 103 / G 
030927 115 / G 
030927 127 /G 
030927 139 / G 
039927 141 /G 
030927 154 / G 


Titolare AIC: PHARM 


031034 010 / G 
031034 022 / G 
031034 034 / G 


Titolare AIC: BICINDUSTRIA L.i.M. 


031129 012/G 
031129 024 / G 
031129 036 / G 
031129 048 / G 
031129 051/G 
031129 063 / G 
031129 075/G 
031129 087 / G 
031129 099 / G 
031129 101/G 
031129 113/G 
031129 125/G 
031129 137 /G 
031129 149/G 
031129 152/G 
031129 164 / G 
031129 176/G 


Titolare AIC: IEMA 


03173î 019 /G 


Titolare AIC: SIFRA 


031907 013/G 
031907 025 / G 
031907 037 / G 
031907 049/G 
031907 052/G 
031907 064 / G 
031907 076/G 
031907 088/G 
031907 090/G 
031907 102/G 
031907 114/G 
031907 126/G 
031907 138/G 
031907 140/G 
031907 153/G 
031907 165 /G 
031907 189/G 
031907 191/G 
031907 203 /G 
031907 215/G 
031907 227 /G 
031907 239 / G 
031907 241/G 
031907 254 / G 
031907 266 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Conteziane 


Codice Specialità: 30927 


FIALA 2,5 MG/10 ML 
5 FIALE 1G/10ML 
10 FIALE 1G/10ML 
50 FIALE 1G/10ML 
100 FIALE 1G/10ML 
5 FIALE 2G/10ML 
10 FIALE 2G/10ML 
50 FIALE 2G/10ML 
100 FIALE 2G/0ML 
5 FIALE 2,5G/10ML 
10 FIALE 2,5G/10ML 
50 FIALE 2,5G/10M! 
100 FIALE 2,5G/10ML 


Codice Specialità: 31034 


5 FIALE 1 G/10 ML 
5 FIALE 2 G/10 ML 
5 FIALE 2,5 G/10 ML 


Codice Specialità: 31129 


2MEO/ML FLACONCINO 30 ML 
2MEC/ML 10 FLACONI 30 ML 
2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
2MEQ/ML 100 FIALE 10 Mi 
3MEC/ML S FIALE 10 ML 
3MEO/ML 106 FIALE 10 ML 
3MEO/ML 100°FIALE 10 ML 
5 FIALE 16/10 ML 

10 FIALE 1G/10 ML 

100 FIALE 16/10 ML 

5 FIALE 26/10 ML 

10 FIALE 26/10 ML 

100 FIALE 26/10 ML 

5 FIALE 2,5 G/10 ML 

10 FIALE 2,5 G/10 ML 

100 FIALE 2,5 G/10 ML 


Codice Specialità: 31731 
BUSTE 30 G 
Codice Specialità: 31907 


2 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
1G/10ML 1 FIALA 10 ML 
1G/10ML 2 FIALE 10 ML 
1G/10ML 3 FIALE 16 ML 
1G/10ML 4 FIALE 10 ML 
1G/10ML 5 FIALE 10 ML 
1G/10ML 6 FIALE 10 ML 
1G/10ML 7 FIALE 10 ML 
1G/10ML 8 FIALE 10 ML 
1G/10ML 9 FIALE 10 ML 
1G/10ML 10 FIALE 10 ML 
2G/10ML'1 FIALA 10 ML 
2G/10ML 2 FIALE 10 ML 
2G/10ML 3 FIALE 10 ML 
2G/10ML,4 FIALE 10 ML 
2G/10ML 5 FIALE 10 ML 
2G/10ML 6 FIALE 10 ML 
2G/10ML 7 FIALE 10 ML 
2G/10ML 8 FIALE 10 ML 
2G/10ML 9 FIALE 10 ML 
2GMOML 10 FIALE 10 ML 
25G/10ML 1 FIALA 10 ML 
2.56/10ML 2 FIALE 10 ML 
2.5G/10ML 3 FIALE 10 ML 


ia 


Rimborsabilta SSN 


0000000000000 


O000I0VIVNVIVVIVV0VIVILVIVYO 000 


O 


VO00000000900090090009009009000090000 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 

Data prima regisirazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11î-S3 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
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Serie generale - n. 26 


Fascia Data 

N. AIC Confeziane Rimborsabilta SSN Registrazione (") 

Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità. 31907 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031907 278/G 2,5G/10ML 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 280 / G 2,9G/10ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 292 / G 2,5G/10ML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 304 / G 2,5G/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 316/G 2,5G/10ML 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 328 /G 2,5G/10ML 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 330 / G 2,5G/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031907 355 /G 2 MEO/ML 1 FIALA 30 ML C 08-11-93 
031907 367 / G 2 MEO/MI 20 FIALE 30 ML C 08-11-93 


MANNITOLO 


Fascia Data 


Titolare AIC: GGLLALTO 


Codice Specialità: 30377 


— 1178 — 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GALENECGA SENESE Codice Specialità: 29866 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029866 01Î/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029866 023 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029866 035 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029866 047 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029866 050 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029866 062 / G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029865 074 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029866 086 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029866 098 / G 55 SACCA 500 ML C 08-11-93 
029866 100 / G 9% SACCA 1000 NL C 08-11-93 
029866 112/G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029866 124 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029866 136 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029866 148 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029866 151 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029866 163 / G 10% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029866 175/G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029866 187 /G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029866 199 / G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029866 201/G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029866 213 / G 18% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029866 225 / G 18% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029866 237 /G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029866 249 / G 18% FLACONE 500 Mi C 08-11-93 
029866 252 / G 18% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029866 264 / G 18% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029866 276/G 18% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029866 288 / G 18% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029866 290 / G 18% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029866 302 / G 18% SACCA 1000 ML C 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030377 016 / G 10% 1 FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030377 028 / G 10% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030377 030 / G 10% 1 FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030377 042 / G 10% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030377 055/G 10% 1 FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030377 067 / G 10% 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030377 079/G 18% 1 FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030377 081 / G 18% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030377 093 / G 18% 1 FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030377 105 / G 18% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030377 117 /G 18% 1 FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030377 129 /G 185 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
litolare AIC: SALE Codice Specialità: 30717 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030717 019/G 95 FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030717 021 /G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 


1-2.-1997 


___—ÈmÈnnn nr 


N. AIC Confeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SALE Codice Specialita. 30717 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030717 033 /G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
0307177 045 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030717 058/G 18% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030717 060 / G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030717 072/G 18% FLACONE 590 ML C 08-11-93 
030717 084 / G 5% SACCA 250 ML C 03-11-93 
030717 096 /G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030717 108/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030717 110/G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030717 122/G 10% FLACONE 1C0 ML C 08-11-93 
030717 134/G 10% FLACONE 1000 ML G 08-11-93 
030717 146/G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030717 159/G 10% SACCA 500 Mi C 08-11-93 
030717 161/G 18% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030717 173/G 18% SACCA 250 ML C 08-17-93 
030717 185/G 18% SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: PHARMRACIA Codice Specialità. 30750 Daia prima regisirazione specialità: 08-11-93 
030750 018/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030750 020 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030750 032 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-17-93 
030750 044 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030750 057 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030750 069 / G 10% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030750 071/G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030750 083 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030750 095 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030750 107 / G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030750 119/G 18% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030750 121/G 18% FLACUNE 100 ML C 08-11-93 
030750 133 / G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030750 145 / G 18% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030750 158/G 18% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIPFRA Codice Specialita. 30770 Data orima registrazione specialità: 08-11-93 
030770 010/G 5% FLACONE 50 ML G 08-1Î-93 
030770 022 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030770 034 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030770 046 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030770 059/G 5% FLACONE 1C00 ML C 03-11-93 
030770 061/G 10% FLACONE 50 ML G 08-11-93 
030770 073/G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030770 085 / G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030770 097 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030770 109/G 10% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030770 111/G 18% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030770 123/G 18% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
0050770 135/G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030770 147 /G 18% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030770 150/G 18% FLACONE 1000 MIL C 08-11-93 
Titolare AIC: MONICO Codice Specialità: 30868 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030868 018 / G 5% FLACONE 50 ML C 02-11:93 
030868 020 / G 5% FLACONE 100 ML C 09-11-93 
030868 032 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030868 044 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030868 057 / G 5% + 0,45% FLACONE50 ML C 08-11-93 
030868 069 / G 5% +0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030868 071/G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030868 083 / G 5% + 0,45% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030868 095 / G 10% FLACONE 50 NL C 08-11-93 
030868 107 / G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030868 119/G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030868 121 / G 10% FLACONE 500 NL C 08-11-93 
030868 133 / G 18% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030868 145 / G 18% FLACONE 100 ML. C 08-11-93 
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Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 


i-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confeziane Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. MONICO 


Codice Specialità: 30868 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030868 158 / G 18% FLACONE 250 ML Cc 08-11-93 
030868 160/G 18% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030868 172/G 5% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030868 184 / G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030868 196 / G 5% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030868 208 / G 5% 500 ML IN SACCA 1000 ML G 08-11-93 
030868 210 / G 18% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030868 222 / G 18% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc 08-11-93 
030868 234 / G 18% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030868 246 / G 18% 500 ML IN SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030868 259 / G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030868 261 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030868 273 /G 5% SACCA 250 ML Cc 08-11-93 
030868 285 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030868 297 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030868 309 / G 10% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030868 311/G 10% SACCA 100 ML Cc 08 11-93 
030868 323 / G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030868 335 / G 10% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030868 347 / G 10% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030868 350 / G 18% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030868 362 / G 18% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030868 374 / G 18% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030868 386 / G 18% SACCA 500 ML Cc 08-11-93 
030868 398 / G 18% SACCA 1000 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: DON BAXTER 


Codice Specialità: 30885 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030885 0174 / G 5% SACCA 50 ML C 08-71-93 
030885 026 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 038 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 040 / G 5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030885 053 / G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030885 065 / G 10% SACCA 50 ML C 08-11-93 
0303885 077 / G 10% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 089 / G 10% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 091 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-1î-93 
030885 103 / G 10% SACCA 1000 NL C 08-11-93 
030885 115 / G 18% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030885 127 / G 18% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 139 / G 18% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 147 / G 18% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030885 154 / G 18% SACCA 1000 ML C 08-17-93 
030885 166 / G 5% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 178 / G 5% FLACONE VETRO 50 ML C 08-17-93 
030885 180 / G 5% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030885 192 / G 5% FLACONE VETRO'250 ML C 08-11-93 
030885 204 / G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 216 / G 5% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030885 228 / G 5% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030885 230 / G 10% FLACONE VETRO 50 ML C 08-17-93 
030885 242 / G 5% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030885 255 / G 10% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 267 / G 10% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030885 279 / G 10% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030885 281 / G 10% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030885 293 / G 10% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 305 / G 10% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-17-93 
030885 317 / G 18% FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
030885 329 / G 18% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030885 331 / G 10% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030885 343 / G 18% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030885 356 / G 18% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030885 368 / G 18% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030885 370 / G 18% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030885 382 / G 18% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030885 420 / G 18% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 


— 1180 — 


1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL 


030928 016 / G 
030928 028 / G 
030928 030 / G 
030928 042 / G 
030928 055 / G 
030928 067 / G 
030928 079 / G 
030928 081 / G 
030928 093 / G 
030928 105 / G 
030928 117 / G 
030928 129 / G 
030928 131 / G 
030928 143 / G 
030928 ‘156 / G 
030928 168 / G 
030928 170 / G 
030928 182 / G 
030928 194 / G 
030928 206 / G 
030928 218 / G 
030928 220 / G 
030928 232 / G 
030928 244 / G 


Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA 


030953 018 / G 
030953 020 / G 
030953 032 / G 
030953 044 / G 
030953 057 / G 
030953 069 / G 


Titolare AIG: BIOINDUSTRIA LL. 


031065 016 / G 
031065 028 / G 
031065 030 /-& 
031065 042 / G 
031065 055 / G 
031065 067 / G 
031065 105 / G 
031065 143 / G 
031065 156 / G 
031065 168 / G 
031065 170/G 
031065 182 /G 
031065 194 / G 
031065 206 / G 
031065 244 / G 
031065 283 / G 
031065 295 / G 
031065 307 / G 
031065 319/G 
031065 321 / G 
031065 333 / G 
031065 345 / G 
031065 384 / G 
031065 422 / G 
031065 434 / G 
031065 446 / G 
031065 459 / G 
031065 461/G 
031065 473 / G 
031065 485 / G 
031065 497 / G 
031065 509 / G 
031065 511/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
—_——=*o———————r——r—rrrr——————@—@—t€1——@<<@<+@+#+@+—+@<@6+@6r "2" }}%%%%%%%%%%**x»x»>»=*%>"-_=x%%%x%=%-="%"%3 "20" 


Confezione 


Codice Specialita: 30928 


5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
18% FLACONE 50 ML 

18% FLACONE 100 ML 

18% FLACONE 250 ML 

18% FLACONE 500 ML 

18% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
18% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
18% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
18% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità: 30953 
5% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500/ML 

18% FLACONE 100 ML 

18% FLACONE 250 ML 

18% FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31065 


5% FLACONE 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 NL 

5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 50 ML 

10% SACCA 100 ML 

10% SACCA 250 ML 

10% SACCA 500 ML 

10% SACCA 1000 ML 

10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
18% FLACONE 50 ML 

18% SACCA 100 ML 

18% SACCA 250 NL 

18% SACCA 500 ML 

18% SACCA 1000 ML 

18% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
18% 100ML IN FLACONE 250 ML 
18% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE. 500 ML 

18% FLACONE 100 ML 

18% FLACONE 250 ML 

18% FLACONE 500 ML 
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Rimborsabilita SSN 
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Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031203 019/G 
031203 021/G 
031203 033 / G 
031203 045 / G 
031203 058 / G 
031203 060 / G 
031203 072/G 
031203 084 / G 
031203 096 / G 
031203 108/G 
031203 110/G 
031203 122 / G 
031203 134 / G 
031203 146 / G 
031203 159 / G 
031203 161 / G 
031203 173 / G 
031203 185 / G 
031203 197 / G 
031203 209 / G 
031203 217 / G 
031203 223 / G 
031203 235 / G 
031203 247 / G 


Titolare AIC: GO8DI FRATTICI 


031562 010 /G 
031562 022 / G 
031562 034 / G 
031562 046 / G 
031562 059 / G 
031552 061 / G 
031562 073 /G 
031562 085 / G 
031562 097 / G 
031562 109 / G 
031562 111/G 
031562 123 / G 
031562 135 / G 
031562 147 /G 
031562 150/G 
031562 162 / G 
031562 174/G 
031562 186 / G 
031562 198 /G 
031562 200 / G 
031562 212 / G 
031562 224 / G 
031562 236 / G 
031562 248 / G 
031562 251 / G 
031562 263 / G 
031562 275/G 
031562 287 / G 
031562 299 / G 
031562 301 / G 
031562 313 / G 
031562 325 / G 
031562 337 / G 
031562 349 / G 
031562 352 / G 
031562 364 / G 
031562 376 / G 
031562 388 / G 
031562 390 / G 
031562 402 / G 


Codice Specialità. 31203 


5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 NIL 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 NL 

5% FLACONE 1000 ML 

5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
5% 100 ML IN FLACONE 250 M 
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
10% FLACONE 50 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
18% FLACONE 50 ML 

18% FLACONE 100 ML 

18% FLACONE 250 ML 

18% FLACONE 500 ML 

18% FLACONE 1000 ML 

18% 50 Mi IN FLACONE 100 ML 
18% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
18% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31562 


5% FIALA 1 ML 
5% FIALA 2 ML 

5% FIALA 3 ML 

5% FIALA 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% FIALA 20 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
10% FIALA 1 ML 

10% FIALA 2 ML 

10% FIALA 3 ML 

10% FIALA 5 ML 

10% FIALA 10 ML 

10% FIALA 20 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 MI. 

10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
105 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
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Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-99 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-33 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


l-2-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale - n. 26 
“lst Lan ie ia ISTOIE 


lr =_=") 


Fascia Data 
N. AIC Confeziene Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Special:!tà: 31562 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031562 414 /G 10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031562 426 /G 10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031562 438 / G 10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031562 440 / G 10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031562 453 /G 10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031562 465 / G 10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
031562 477 /G 18% FIALA 1 ML C 08-11-93 
031562 489 / G 18% FIALA 2 VIL C 08-11-93 
031562 491 /G 18% FIALA 3 ML C 08-11-93 
031562 503 / G 18% FIALA 5 ML C 08-17-93 
031562 515/G 18% FIALA 10 ML C 08-11-93 
031562 527 / G 18% FIALA 20 ML C 08-11-93 
031562 539 / G 18% FLACONE 100 MIL C 08-11-93 
031562 541/G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031562 554 / G 18% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031562 566 / G 18% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031562 578/G 18% SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031562 580 / G 18% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031562 592 / G 18% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-17-93 
031562 604 / G 18% SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031562 616 / G 18% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031562 628 / G 18% SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031562 630 / G 18% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031562 642 / G 18% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031562 655 / G 18% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031562 667 / G 18% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031562 679 / G 18% SACCA FLESSIBILE 4000 NL C 08-11-93 
031562 681 / G 18% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031562 693 / G 18% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: O.E.F. Codice Specialità: 32457 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032457 013 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032457 020 /G 10% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032457 032 / G 18% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
032457 044 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032457 057 /G 10% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032457 069 / G 18% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
032457 071/G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032457 083 / G 10% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
032457 095 / G 18% FLACONE 500 ML C 08-77-93 
Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 32603 Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
032603 019 / G 5% FLACONE 50 ML Cc 22-07-95 
032603 021 / G 5% FLACONE 100 ML C 22-07-95 
032603 033 / G 5% FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032603 045 / G 5% FLACONE 500 ML C 22-07-96 
032603 058 / G 5% SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
032603 060 / G 5% SACCA PVC 250 ML C 22-07-96 
032603 072 / G 5% SACCA PVC 500 ML C 22-07-96 
032603 084 / G 5% SACCA PVC 1000 ML C 22-07-96 
032603 096 / G 10% FLACONE 50 ML C 22-07-96 
032603 108 / G 10% FLACONE 100 ML C 22-07-98 
032603 110 / G 10% FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032603 122 / G 10% FLACONE 500 ML C 22-07-96 
032603 134 / G 10% SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
032603 146 / G 10% SACCA PVC 250 ML C 22-07-96 
032603 159 / G 10% SACCA PVC 500 NL C 22-07-96 
032603 161 / G 10% SACCA PVC 1000 MIL C 22-07-96 
032603 173 / G 18% FLACONE 50 ML C 22-07-96 
032603 185 / G 18% FLACONE 100 ML C 22-07-96 
032603 197 / G 18% FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032603 209 / G 18% FLACONE 500 ML C 22-07-96 
032603 2171 / G 18% SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
032603 223 / G 18% SACCA PVC 250 ML C 22-07-96 
032603 235 / G 189 SACCA PVC 500 ML C 22-07-25 
032603 247 / G 18% SAGCA PVC 1000 ML C 22-07-95 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| MANNITOLO E SODIO CLORURO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: RONRIGO 


Codice Specialità: 29723 
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Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 


029723 018/G 5%+0,45% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029723 020 / G 5%+0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029723 032 /G 5%+0,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029723 044 / G 5%+0,45% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029723 057 /G 5%+0,45% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029723 069 / G 5%+0,45% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029723 071/G 5%+0,45% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029723 083 / G 5%+0,45% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029723 095 / G 5%+0,45% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Cedice Specialità: 29865 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029865 019 / G 5% + 0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029865 021 / G 5% + C,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029865 033 / G 5% + 0,45% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029865 045 / G 5% + 0,45% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029865 058 / G 5% + 0,45% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029865 060 / G 5% + 0,45% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029865 072 / G 5% + 0,45% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029865 084 / G 5% + 0,45% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029865 096 / G 5%+0,45% SACCA 2000 ML C 08-17-93 
029865 108 / G 5%+0,45% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
029865 110 / G 5%+0,45% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 30718 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030718 0Î1î /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030718 023 / G 5%+0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030718 035 / G 55+0,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030718 047 / G 5%+0,45% FLACONE 1000 ML C 08-11-95 
Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31204 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031204 017 / G 5% + 0,45% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031204 023 / G 5% + 0,45% FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031204 035 / G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031204 047 / G 5% + 0,45% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031204 050 / G 5% + 0,45% FLACONE 1000 ML C 08-71-93 
031204 062 / G 5% + 0,45% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
031204 074 / G 5% + 0,45% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031204 086 / G 5% + 0,45% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIFINDUSTRIA LB. Codice Specialità. 31252 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031252 012 /G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031252 024 / G SACCA 100 ML Cc 08-11-93 
031252 036 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
031252 048 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
031252 051 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031252 063 / G 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031252 075/G 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031252 087 / G 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031252 099 / G FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031252 101 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031252 113 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31387 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031387 018 / G 59% + 0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031387 020 / G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML C 08-17-93 
031387 032 / G 5% +0,45% FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
031387 044 / G 9% + 0,45% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOBLI FRATTINI Codice Specialità: 31576 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031576 010 /G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031576 022 / G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031576 034 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031576 046 / G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031576 059 /G FIALA 10 ML C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Cogfeziene Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC GOBBI FRATTINI Codice Specialità. 31576 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031576 061/G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031576 073/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031576 085 /G FLACONE 250 ML o 08-11-93 
031576 097 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031576 109/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031576 111/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031576 123/G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-17-93 
031576 135/G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031576 147 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc 08-11-93 
031576 150/G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031576 162/G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031576 174/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031576 186/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031576 198 / G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031576 200/G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031576 212/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031576 224/G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031576 236/G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
SANNITOLO E SORBITOLO 
Fascia Data 
A. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione {*) 


Titolare AIC. GALENICA SENESE 


Codice Specialità: 29864 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029864 016 / G 0,54% + 2,7% SACCHE 3000 ML C 08-11-93 
029864 028 / G 0,54% + 2,7% SACCHE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIUFFE PIEDITAL Codice Specialità: 30929 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030929 018 / G SOLUZIONEPER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML C 08-11-93 
030929 020 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML C 08-11-93 
030929 032 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
030929 044 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
030929 057 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
030929 069 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
030929 071î1/G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
030929 083 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
030929 095 / G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: TERAPUUTICGA VENETA Codice Specialita: 31189 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031189 018 / G 0,54%+2,7% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031189 020/G 0,54%+2,7% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
031189 032 / G 0,54%+2,7% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
031189 044 / G 0,545%+2,7% SACCA 5000 ML C 08-11-93 


Codice Specialità: 31920 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0,54%+2,7% FLACONE 3000 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: SIFPRA 
031920 0Î0/G 


031920 022 / G 0,54%+2,7% FLACONE 5000 ML C 08-11-93 
fitolare AIC: IRIS Codice Specialità: 32627 Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
032627 010/G IRRIGAZIONI SACCA PVC 2000 ML C 22-07-96 
032627 022 / G IRRIGAZIONI SACCA PVC 3000 ML C 22-07-96 
0325627 034/G IRRIGAZIONI SACCA PVC 4500 ML C 22-07-96 
032627 046 / G IRRIGAZIONI SACCA PVC 5000 ML C 22-07-96 
032627 059/G IRRIGAZIONI SACCA PVC 6000 ML C 22-07-96 
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1-2-1997 


Supplemento orainario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


MATITA EMOSTATICA © 


e i 


Data 


N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30344 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030344 016 / G 1 MATITA C 08-11-93 

Titolare AIC: [ERA Codice Specialità: 31770 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031770 017171/G 1 MATITA C 08-11-93 


MELISSA 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: BYWNACREN Codice Specialità: 29707 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029707 0Î15/G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-17-93 
029707 027 / G TISANA SACCHETTO 100 G C 08-11-93 

Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29961 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
029961 012 / G TISANA G 100 C 08-11-93 

Titolare AIC: FARA 3 Codice Specialità: 30570 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030570 016 / G TISANA G 50 C 08-11-93 
030570 028 / G TISANA G 100 C 08-11-93 

Titolare AIC: GLEELLI Codice Specialità: 31166 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031166 010/ G TISANA 50 G C 08-17-93 
031166 022 / G TISANA 100 G C 08-17-93 


MERBROMEINA 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Titolare AIC: BYNAGREN 
029695 0î18/G 


Titolaro AIC: GGNA 


Codice Specialità: 29695 
2% FLACONE 30 ML C 
Codice Specialità: 29755 


029755 0Î16/G 


2% FLACONE 30 ML 


C 08-11-93 


Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29805 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029805 013 / G 2% FLACONE 30 ML C 08-11-93 
029805 025 / G 2% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: AFORI Codice Specialità: 29926 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029926 019/ G 2% FLACONE 30 ML C 08-17-93 
029926 021 / G 2% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30025 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030025 011/G 2% FLACONE 30 Mi C 08-11-93 

Titolare AIC: FARMNAGCOLOGICO MILANEST Codice Specialità: 30228 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030228 011/G 2% FLACONE 30 ML C 08-11-93 
030228 023 / G 2% FLACONE 200 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: GIOVANARDÎI Codice Specialità: 30311 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0303171 017 /G 2% FLACONE 30 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: BOGTS Codice Specialità: 30345 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030345 019 / G 2% FLACONE 30 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30429 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030429 017 / G 2% FLACONE 30 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: FARA 3 Codice Specialità: 30514 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030514 018 / G 2% FLACONE ML 30 C 08-11-93 
030514 020 / G 2% FLACONE ML 50 C 08-11-93 
030514 032 / G 2% FLACONE MIL 500 C 08-11-93 
030514 044 / G 2% FLACONE L 1 C 08-11-93 
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N AIC 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030545 014 / G 
030545 026 / G 


Titolare AIC. OTTOLENGHI 


030625 014 / G 


Titolare AIC: IMTES 
030978 011/G 
030978 023 / G 
030978 035 / G 
030978 047 / G 


Titolare A!C: FARIABD 


031076 017/G 
031075 029 / G 
031075 031 / G 
031075 043 / G 


Titoiare AIC: FA.DEN 


037079 015/G 
031079 027 / G 
031079 039 / G 


Titolare AIC: GLEELUI 


031747 010/G 
037147 022 /G 
031147 034 / G 
031747 046/G 
031147 059/G 
Titolare AIC: ZGTA 
031341 011/G 


Titolare AIC: RIGRIGI 


031642 010 / G 
031642 022 / G 
031642 034 / G 
031642 046 / G 
031642 059 / G 


fitolare AIC: ERA 
031733 013/G 
031733 025/G 
031733 037 / G 
031733 049 / G 
031733 052 / G 


litolare AIC: RRIAGAINI 


051793 019/G 
031793 021 /G 


“totare AIC: RACHIFARNZNA 


031880 014 / G 
031880 026 / G 
031880 038 / G 
031880 040 / G 


litolare AIC: EUGAL 
032483 012 /G 


litolare AIC: G0E 
032718 013 /G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


T—rrrr_——_——_—_—_————_@kr._——_—_—_—____———— 


Confezione 


2% FLACONE 30 ML 
2% FLACONE 50 ML 


Codice Specialità: 


2% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità: 


2% FLACONE 30 ML 
2% FLACONE 50 ML 
2% FLACONE 1 L 
2% FLACONE 5 L 


Cod:ce Specialita: 


2% FLACONE 30 Mi 
2% FLACONE 50 ML 
2% FLACONE 500 ML 
2% FLACONE 1 L 


Codice Specialità: 


2% FLACONE 30 ML 
2% FLACONE 500 ML 
2% FLACONE 1000 ML 


Codice Spaciaiita. 


2% FLACONE 30 ML 
2% FLACONE 50 ML 
2% FLACONE 100 ML 
2% FLACONE 500 ML 
2% FLACONE 1000 ML 


Cod'ce Specialita: 


2% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità 
2% FLACONE 30 G 
2% FLACONE 100 G 
2% FLACONE 250 G 
2% FLACONE 500 G 
2% FLACONE 1000 G 


Codice Spectralità. 


2% FLACONE 30 G 
2h-FLACONE 100 G 
2% FLACONE 250 G 
2% FLACONE 500 G 
2% FLACONE 1000 G 


Codice Specialità: 


2% FLACONE 20 ML 
2% FLACONE 1000 ML 


2% FLACONE 30 ML 
2% FLACONE 100 ML 
2% FLACONE 500 ML 
2% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE 2% FLACONE 30 ML 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE 2% FLACONE 30 ML 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


30545 


30625 


30978 


31075 


31079 


31147 


31341 


31642 


31733 


31793 


31880 


32483 


32718 


RI 


oMezeme, 


eMeMe; 


©) I) OO 00 


eMoMenelÒe 


eHoezeMeMe, 


O Oo 


eMoemene, 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
C8-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-95 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
02-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-90 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registraziona specialità: 04-11-93 
08-11-93 
08-11-23 
08-77-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIG 


Titolare AIC: ALLURGAN 


029637 016/G 
029637 028 / G 
Titolare AIC: INTOS 
030979 013 / G 
030979 025 / G 


MERCURIO OSSIDO GIALLO 


Confezione 


Codice Specialità: 29637 
1% POMATA OFTALMICA 5 G 
2% POMATA OFTALMICA 5 G 

Codice Specialità: 30979 
1% POMATA OFTALMICA 5 G 
2% POMATA OFTALMICA 5 G 


Rimborsatulita SSN 


Fascia Data 


Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


| METABONE CLORIDRATO | 


N. AIC 


Titofare AIC: FIOLTENI 
029610 019 / G 
029610 021 /G 
029670 033 / G 


Titolare AIC: AFOLS 
029927 011 /G 
029927 023 / G 
029927 035 / G 

Titolare AIC: ZAMl BON 
029968 017 / G 
029968 029 / G 
029968 031 / G 


— ei a AA i de 


N. AIC 


Titolare AIC. AFOr 
029928 013 / G 


Titolare AIC: IF1 
030114 019/G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030546 016 / G 
Titolare AIC: MORIGI 
031643 012/G 
031843 024 / G 
Titolare AIC: IGZIA 
031734 0Î15/G 
031734 027 /G 


Titolare AIC: LAGHIFARPIA 


031885 015 / G 


fitolare AIC: GUGAL 
032510 012/G 


Confezione 


Codice Specialità: 29610 
SCIROPPO 0,1% FLACONE 5 ML 
SCIROPPO 0,1% FLACONE 10 ML 
SCIRCPPO 0,1% FLACONE 20 ML 


Codice Spacialità: 29927 
SCIROPPO 0,1% FIALA 5 ML 
SCIROPPO 0,1% FIALA 10 ML 
SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 29968 
SCIROPPO 0,1%FIALA 5 ML 
SCIROPPO 0,1% FIALA 10 ML - 
SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML 


Rimborsabilità SSN 


> DP d 


> » D 


> Pb 


Data 
Registrazione (‘) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


1640 08-11-93 
1745 08-17-93 
1860 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
1640 08-11-93 
1745 08-17-93 
1860 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
1640 08-11-93 
1745 08-11-93 
1860 08-11-93 


METILE SALICILATO 


Confezione 


Codice Specialità: 29928 


UNGUENTO 30 G 


Codice Specialità: 30114 


30 G UNGUENTO 10% 


Codice Specialità: 30546 


UNGUENTO 30 G 


Codice Specialità: 31643 
UNGUENTO 30 G 


UNGUENTO 1000 G 


Codice Specialità: 31734 
UNGUENTO30 G 


UNGUENTO 1000 G 


Codice Specialità: 31885 


UNGUENTO 50 G 


Codice Specialità: 32510 


UNGUENTO TUBO 30 G 
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Rimborsabilita SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prirna registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 l Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| METILPREONISOLONE | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsatilita SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: 1F1 Codice Specialita: 30115 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030115 012/G 10 COMPRESE 4 MG C 08-11-93 
030115 024 / G 10 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
030115 036 / G 30 COMPRESSE 4 MG C 08-11-95 
030115 048 /G 100 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO BILANESE Codice Specialità: 30229 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030229 013 / G 10 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
030229 025 / G 10 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30408 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030408 013 / G 20 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialita: 30547 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030547 018 / G 10 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
030547 020 / G 100 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
030547 032 / G 500 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
030547 044 / G 1000 COMPRESSE 4 NG C 08-11-93 
030547 057 /G 10 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
030547 069 / G 100 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
030547 071/G 500 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
030547 083 / G 1000 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: @.F.F Codice Specialità: 32458 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032458 010 / G 10 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FRORIGI Codice Specialità: 32541 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032541 017 /G 10 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
032541 029 / G 10 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
032541 031/G 20 COMPRESSE 4 MG C 08-11-93 
032541 043 / G 20 COMPRESSE 8 MG C 08-11-93 
METRONIDAZOLO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: MONTEFARNAGO Codice Specialità: 29598 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029598 012/G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
Titolare AIC: MEDISGA Codice Specialità: 30003 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030003 014 / G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
Titoiare AIC: IFÎ Codice Speciaiità: 30116 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030116 014/G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
030116 026 / G 100 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: LIFEPRAREIA Codice Specialità: 30165 Data prima registrazione specialità: 08-11-99 
030165 017/G 20 COMPRESSE 250 MG A LL. 2.790 08-11-93 
030165 029/G 10 COMPRESSE VAGINALI 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAGGLECICO BILANESE Codice Specialita: 30230 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030230 015/G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
Titolare AIC: EGQOBI Codice Specialità: 30270 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030270 019/G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
Titolare AIC: BELTAPHARE Codice Specialità: 30293 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030293 017 / G 20 COMPRESSE 250 MG A L 2.790 08-11-93 
Titolare AIC: DORNIRI Codice Specialità: 30409 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
N30409 015 / G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 20548 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030548 010 / G 20 COMPRESSE 250 MG A L. 2.790 08-11-93 
030548 022 / G 100 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
030548 034 / G 500 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
030548 046 / G 1000 COMPRESSE 250 Ma C 08-î1-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titoiare AIC' ISÎÌ 


030847 014 /-G 
030847 026 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziene 


20 COMPRESSE 250 MG 


1000 COMPRESSE 250 MG 


Titolare AIC: ASSOGALEUNICA 


031290 012 / G 


Titolare AIC: @.G.t. 
n32459 012 /G 


Titolare AIC: FIORIGI 


032542 019 / G 


Titolare AIC: ECG 
032717 011/G 


1000 COMPRESSE 250 MG 


20 COMPRESSE 250 MG 


20 COMPRESSE 250 MG 


20 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialità: 30847 


Codice Specialità: 


31290 


Codice Specialità: 32459 


Codice Specialità: 32542 


Codice Specialita: 


32717 


Rimbursabilita SSN 


A 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*} 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2790 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1î7-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.790 08-11-93 

Daîa prima registrazione specialità: 68-11-93 
L. 2.790 08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.790 08-11-93 


e dliciiui 


| ROCROGCLISNI 


N. AC 


Titolare AIC: NORISI 
031644 014 /G 
031644 026 / G 
031644 038 / G 

Titolare AIC: IBIZA 
031735 018/G 


031735 020 / G 
031735 032,/ G 


N. AIC 


Titolare AIC: SGLLA 
029806 015 / G 
029806 027 / G 
029806 039 / G 


Titolare AIC: AFO 
029929 015/G 
029929 027 /G 
029929 039 / G 
029929 041 /G 


Confezione 


6 CLISMI 3 G BB 
6 CLISMI 9 G RAGAZZI 
6 CLISMI 9 G AD 


6 CLISMI 3 G BB 
6 CLISMI 6 G RAGAZZI 
6 CLISMI 2 G AD 


Confezione 


FLACONE 25 ML 
FLACONE 50 Ml 
FLACONE 1000 ML 


FLACONE G 30 
FLACONE G 60 
FLACONE G 120 
FLACONE G 1000 


Titolare AIC: FARMACOLOGICI FILANESE 


030231 017 / G 
030231 029 / G 


Titolare AIC: GIGVANARBDI 


030312 019 / G 


Titolare AiC: SOOTS 


030346 071 / G 
030346 923 / G 


Titolare AIC: FARCIA 3 


030516 013 / G 
030516 025 / G 


SOLUZIONE 25 G 
SOLUZIONE 50 G 


FLACONE 30 ML 


FLACONE 30 G 
FLACONE 60 G 


SOLUZIONE G 25 
SOLUZIONE G 60 


Titolare AIC! NOVA ARGONTIA 


030549 012 / G 
030549 024 / G 


Titolare AIC: OTTOLUNGNI 


030626 016 / G 
030626 028 / G 


FLACONE 25 G 
FLACONE 50 G 


FLACONE 25 G 
FLACONE 50 G 


Codice Spacialità: 


Codice Specialità: 


31644 


31735 


MIELE ROSATO 


Codice Speciaiita. 


Codice Specialità: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


29806 


29929 


30231 


30312 


30346 


30516 


20549 


30626 
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Rimborsabilità SSN 


000 


000 


Rimborsabilità SSN 


OO 


Data 
Aegisirazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


iii 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
68-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


NO AIC 


Titolare AIC: FARMED 
031077 011/G 
031077 023 /G 


Titolare AIC: FA.DEM 
031084 015/G 


Titoiare AIC: OLCELLI 
031148 012 /G 
031148 024 / G 
031148 036 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031343 015/G 


Titolare AIC: MORIGI 
031645 017 /G 
031645 029 / G 


Titolare AIC: RAMINI 
031794 011/G 
031794 023 / G 
031794 035 /G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziane 


SOLUZIONE G 25 
SOLUZIONE G 60 


FLACONE ASTUCCIO 25 G 


FLACONE 30 G 
FLACONE 60 G 
FLACONE 500 G 


FLACONE 30 ML 


FLACONE 30 G 
FLACONE 500 G 


FLACONE 20 G 
FLACONE 500 G 
FLACONE 1000 G 


Titolare AIC: LACHIFARMA 


031894 013 / G 
031894 025 / G 


Titolare AIC: EUGAL 
032499 016/G 


FLACONE 30 G 
FLACONE 60 G 


FLACONE 30 G 


Codice Specialità: 31077 


Codice Specialità: 31084 


Codice Specialità: 31148 


Codice Specialità: 31343 


Codice Specialità: 31645 


Codice Specialità: 31794 


Codice Specialità: 31894 


Codice Specialità: 32499 


Rimborsabilita SSN 


OOo 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (°) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


MORFINA CLORIDRATO 


N. AIC 


Titoiare AIC: MOLTENI 
029611 023 /G 
029611 035 /G 


Titolare AIC: ANGELINI 


030024 018 / G 
030024 020 / G 


Titolare AIC: SALF 
030677 013/G 
030677 025/G 


Titolare AIC: MONICO 
030798 019 / G 
030798 021 /G 


Confezione 


10 MG/ML 5 FIALE1 ML 
20 MG/ML 5 FIALE1 ML 


5 FIALE10 MG/ML 
5 FIALE20 MG/ML 


5 FIALE 1 ML 0,01 G 
5 FIALE 1 ML 0,02 G 


5 FIALE 10 MG/1 ML 
5 FIALE 20 MG/1 ML 


Codice Specialità: 29611 


Codice Specialità: 30024 


Codice Specialità: 30677 


Codice Specialità: 30798 


Rimborsabilita SSN 


A 
A 


>» 


P D 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 4.735 08-11-93 

L. 6.695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

L. 4.735 08-11-93 

L 6.695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

L 4.735 08-11-93 

L. 6.695 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

L. 4.735 08-11-93 

L. 6.695 08-11-93 


MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO 


N. AIC 
Titolare AIC: SALF 
031302 019 / G 
Titolare AIC: MOLTENI 
031363 017 / G 
Titoiare AIC: MONICO 
031368 018/G 


Confezione 


Codice Specialità: 31302 


10 MG + 0,5 MG S FIALE 1 ML 


10 MG E 0,5 MG 5 FIALE 


5 FIALE 10 MG+0,5MG/1ML 


Codice Specialità: 31363 


Codice Specialità: 31368 
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Rimborsabilità SSN 


C 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


| NAFAZOLINA NITRATO | 


N. AIC 


Titolare AIC: INTES 
030980 015 /G 
030980 027 / G 


Titolare AIC: CCG 
032719 015/G 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Codice Specialità: 30980 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML C 08-11-93 
0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 32719 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
SOLUZIONE OFTALMICA 0,025% FLACONE 10 ML C 08-11-93 


| NALOXONE | 


N. AIC 


Titolare AIC: GALERNICA SENESE 


029858 014 / G 
029858 026 / G 
029858 038 / G 
029858 040 / G 


Titolare AIC: DEIOLOGICI ITALIA LABORATORICS 


030068 0i1 / G 
030068 023 / G 
030068 035 / G 
030068 047 / G 
0300868 050 / G 
030068 062 / G 
030068 074 / G 


Titolare AIC: SALE 
030678 0715/G 
030678 027 /G 
030678 039 / G 
030678 041 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: PEGLTERI 


029612 013 / G 
029612 025 / G 


Titolare AIC: O.F.F. 
032460 014 / G 
032460 026 / G 


Fascia Data 


Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 29858 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


FIALA 2 ML 0,04 MG/2 ML C 08-11-93 
FIALA 1 ML 0,4 MG/ML C 08-11-93 
5 FIALE 0,04MG/2ML C 08-11-93 
5 FIALE 0,4MG/1ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 30068 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 0,04 MCG/2 ML C 08-11-93 
50 FIALE0,04 MG/2 ML C 08-11-93 
100 FIALE0,04 M6/2 RL C 08-11-93 
FIALA 0,4 MG/1 ML C 08-71-93 
10 FIALE 0,4 MG/1 ML C 08-11-93 
50 FIALEO0,4 MG/1 ML C 08-11-93 
100 FIALE0,4 MG/1 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 30678 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
5 FIALE 2 Mil C,04 MG C 08-11-93 
50 FIALE 2 ML 0.04 MG C 08-11-93 
5 FIALE 1 ML 0,4 MG C 08-11-93 
50 FIALE 1 ML 0,4 MG C 08-11-93 
NALORXONIE EeLeRIBRATYO 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Codice Specialità: 29612 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0,4 MG/ML FIALA 1 ML C 08-11-93 
0,04 MG/2 ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 32460 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 0,04MG/2ML C 08-11-93 
FIALA 0,4MG/îML C 08-11-93 


NEOMNIGCINA SOLFATO 


N. AIC 


Titolare AIC: EETTES 
030981 017 /G 
030981 029 / G 
030981 031 / G 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registraziona (*) 
Codice Specialità: 30981 Data prima registrazione specialità: 08-11-95 
0,5% POMATA OFTALMICA 5 G C 08-11-93 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML C 08-11-93 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: €66 
032722 011 /G 
032722 023 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (°) 
Codice Specialità: 32722 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
POMATA- OFTALMICA 0,5% TUBO 5 G C 08-11-93 
SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML C 08-11-93 


NICOTINAMIDE 


Fascia Data 
RL AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (°) 
Titolare AIC: 1DI Codice Specialità: 29646 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029646 015/G 30 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: DYNAGREN Codice Specialità. 29671 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029671 017 /G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: IFÎ Codice Specialità: 30117 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030117 016/G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AÎC: 3Sì Codice Specialità: 30848 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030848 016 / G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
030848.028 / G 1000 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità: 32461 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032461 016 /G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
NISTATINA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: LIFEPHARMA Codice Specialità: 30166 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030166 019 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 500000 Ul C 08-11-93 
030166 021 / G SCIROPPO FLACONI 100 ML 100000 Ul/ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BELTFAPHARM Codice Specialità: 30294 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030294 019 /G 100 ML SOSPENSIONE ORALE 100060 UL/ML C 08-11-93 
NITRATO D’ARGENTO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30023 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030023 016/G 1 MATITA 1 G C 08-11-93 
030023 028 / G 10 MATITA 1 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FAR[MMAGCOLOGICO HILANESE Codice Specialità: 30227 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030227 019/G 1 MATITA C 08-11-93 
KSITROFURANTOINA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BFI Codice Specialità: 30118 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030118 018 /G 20 COMPRESSE 50 MG A 2590 08-11-93 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N. AIC 


Contezione 


Titolare AIC: LIFEPHARMA 


030167 011/G 
030167 023 / G 


Codice Specialità: 30167 


SCIROPPO 0,5% FLACONE 100 ML 


20 COMPRESSE 50 MG 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030232 019 / G 


20 COMPRESSE 50 MG 


Titolare AIC: SBELTAPHARM 


030291 013 / G 
030291 025 / G 


Titolare AIC: DONINI 
030410 017 /G 


20 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità: 30232 


Codice Specialità: 30291 


SCIROPPO 0,5% FLACONE 100 ML 


20 COMPRESSE 50 MG 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030550 014 / G 
030550 026 / G 
030550 038 / G 
030550 040 / G 


Titolare AIC: ISÌ 
030849 018/G 
030849 020 / G 


Titolare AIC: 6.F.F. 
032462 018 / G 


Titolare AIC: RORIQi 
032543 011/G 
032543 023 / G 


20 COMPRESSE 50 MG 
100 COMPRESSE 50 MG 
500 COMPRESSE 50 MG 
1000 COMPRESSE 50 MG 


20 COMPRESSE 50 MG 
1000 COMPRESSE 50 MG 


20 COMPRESSE 50 MG 


20 COMPRESSE 50 MG 
40 COMPRESSE 50 MG 


Codice Specialità: 30410 


Codice Specialità: 30550 


Codice Specialità: 30849 


Codice Specialità: 32462 


Codice Specialità: 32543 


Rimborsabilita SSN 


» 


OOO» 


» 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 2.820 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
L. 2.820 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 2.590 08-11-93 
08-11-93 


NORADRENALINA TARTRATO 


N AIC 


Titolare AIC: SALE 
030679 017 /G 
030679 029 / G 


Titolare AIC: MONICO 
030799 011/G 


Confezione 


5 FIALE 1 iL 2 MG 
50 FIALE 1 ML 2 MG 


5 FIALE 2 MG/1 ML 


Titolare AIC: BIEPFE MEDITAL 


030930 010 / G 
030930 022 / G 
030930 034 / G 
030930 046 / G 
030930 059 / G 


Titolare AIC: SEFRA 
031945 013/G 
031945 025 / G 
031945 037 / G 
031945 049 / G 
031945 052 / G 
031945 064 / G 
031945 076 / G 
031945 088 / G 
031945 090 / G 
031945 102 / G 


FIALA 2 MG/1 ML 
5 FIALE 2MG/1ML 
10 FIALE 2MG/1ML 
50 FIALE 2MG/1ML 
100 FIALE 2MG/1ML 


2MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
2MG/1NL 2 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
2MG/A ML 8 FIALE 1 ML 
2MG/1ML 9 FIALE1 ML 
2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


Codice Specialità: 30679 


Codice Specratità: 30799 


Codice Specialità: 30930 


Codice Specialità: 31945 
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Rimborsabilità SSN 


oMezezenMe) 


O 0009000)0LIIAI0O0 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Supplemento 


| ODONTALGIGHE 
N. AIC Confezione 
Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29930 
029930 017 /G GOCCE G 4 
Titolare AIC: FARMA 3 Codice Specialità: 30517 
030517 015/G GOCCE 4 G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 
030551 016/G GOCCE 4 G 


Codice Specialtà: 30551 


ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DA 


Serie generale - n. 26 


ole ii 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


| 01010 VASELINA | 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: SELLA 
029810 013 / G 


Codice Specialità: 29810 
EMULSIONE FLACONE 200 G 


| OLEO CALCAREA 


N. AIC Confezione 
Titolare AIC: GGNA Codice Specialità: 29756 
029756 018/G PONIATA 30 G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30552 


030552 018/G POMATA 10 G 
020552 020 / G POMATA 20 G 
030552 032 / G POMATA 30 E 
Titolare AIC: FA.DES Codice Specialita: 31086 
031086 010/G POMATA TUBETTO 30 G 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


dica 


Data 
Registraz'ona (*) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione speciailtà: 08-11-93 
C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


eNele 


| CLIO CANFORATOG | 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: FARA 3 
030519 019/G 
030519 021 /G 

Titolare AiC: FARVE 
031019 019/G 
031019 021/G 

Titolare AIC: PA-.BES 
031063 011/G 
031063 023 / G 

Titolare AIC: FARMED 
031078 013/G 
031078 025/G 

Titolare AIC ALLEANZA 
031319 015/G 


Titolare AIC: IEMA 
031737 012/G 


Codice Specialità: 30519 
SOLUZIONE 19% G 100 
SOLUZIONE 10% L 1 


Codice Specialità: 31019 


FLACONE 100 G 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 31063 
SOLUZIONE 10% FLACONE CON ASTUCCIO 100ML 
SOLUZIONE 10% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31078 
SOLUZIONE 10% G 100 
SOLUZIONE 10% L 1 


Codice Specialità: 31319 
10% FLACONE 100 ML 


Codice Specialità: 31737 
FLACONE 100 G 
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Fascia 
Rimborsatilità SSN 


Data 
Registrazione ("*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

Cc 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registraziona specialità: 08-11-93 

C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 
031737 024/G 
Titolare AIC: GUGAL 


032500 011/G 
032500 023 / G 


Confezione 
FLACONE 1000 MIL 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 50 G 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 


e————_—— 
Ero? ician Sicilia 
N. AIC Confezione 


Titolare AIC: GARLO ERBA 


029654 01î1/G 


Titolare AIC: SELLA 
029808 019 / G 
029808 021 / G 
029808 033 / G 

Titolare AIC: AFOC 
029931 019/G 


Titolare AIC: DCOTS 
030347 013 /G 


Titolare AIC: PARMA 3 


030520 017 /G 

030520 023 / G 
Titolare AIC: FARVE 

031020 011/G 


fitoiare AIC: FARDIES 


031080 017 / G 


fitoltare AIC: RETTA 
031345 010/G 


Mitolare AIC. IEMA 
031739 016/G 
031739 028/G 
031739 030/G 
031739 042 / G 
031739 055 /G 


10 CAPSULE | G 


10 CAPSULE 1 G 
20 CAPSULE 1 G 
1000 CAPSULE i 6 


10 CAPSULE 1 G 


10 CAPSULE 1 G 


10 CAPSULE G 1 
20 CAPSULE G i 


20 CAPSULE 1 G 


10 CAPSULE G 1 


20 CAPSULE 1 GR 


FLACONE 25 G 
FLACONE 50 G 
FLACONE 100 G 
FLACONE 10G0 ML 
10 CAPSULE 1 G 


32500 


OLIO DI RIGINO 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


29654 


29808 


29931 


30347 


30520 


31020 


31080 


313465 


31739 


_ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


C 


C 
C 


OOO 


00000 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Rimborsab:lità SSN 


Registrazione (*) 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


| 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN 


Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11 93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


OLO DI VASELINA | 


N. AIC 
itolare AIC: OGNA 
029759 014/G 


itolare AIC: AGFOl 
029932 011/G 


itolare AIC. FARMAGOLOGIGO MILANMESC 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 G 

Codice Specialità 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 G 


030234 013 / G 


Itolare AIC: BOOYS 
030348 015 / G 


Confezione 


Codice Specialità 


STERILE USO ESTERNO 10 FIALE10 ML 


Codice Specialità 


EMULSIONE 40% FLACONE 200 ML 


tolare AIC: NOVA ARGGNTA 


030553 010/G 


tolare AIC: ZETA 
031346 012 /G 


Codice Specialita 


Codice Specialità 
EMIULSIONE 40% FLACONE 200 G 

Codice Specialità 
EMULSIONE SEMPLICE FLACONE 200 GR 


1 09099 


: 29932 


: 30234 


: 30348 


: 90553 


: 31346 
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Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (°) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: MORIGI 


031651 019/G 
031651 021/G 
031651 033 /G 
031651 045 /G 
Titolare AiC: IEFAA 
031740 018/G 
031740 020 / G 
031740 032 /G 
031740 044 / G 


Titolare AiC: BUGAL 


032493 013 /G 
Titolare AIC: SALE 
032589 018 / G 


032589 020 / G 
032589 032 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE — 


—— 


Serie generale - n. 
Confezione Rimborsabilità SSN Regisirazione (*) 


Codice Specialità. 31651 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


FLACONE 200 G C 08-11-93 
FLACONE200 G C 08-11-93 
FLACONE 500 ML C 08-11-93 
FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 31740 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FLACONE 200 G CON ASTUCCIO C 08-11-93 
FLACONE 200 G C 08-11-93 
FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 32493 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
EMULSIONE FLACONE 200 G C 08-11-93 
Codice Specialità: 32589 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-11-93 
2 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
100 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 


N. AIC 


Titolare AIC: BRAORIGI 


031626 017 /G 


Titolare AIC: IERA 
031717 010/G 


N. AIE 


Titolare AIC. ANGELINI 


030026 013 / G 
030026 025 / G 
030026 037/ G 


Titolare AIC: CGOLLALTO 


030378 018 / G 
030378 020 / G 
030378 032 / G 


Titolare AIC. MONICO 


030800 015 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDIVAL 


030931 012 / G 
030931 024 / G 
030931 036 / G 
030931 048 / G 
030931 051/G 


Titolare AIC: INTES 
030982 019 /G 
030982 021 / G 


Titolare AiC: BIGIRIDUSTRIA LIB, 


031201 015/G 
031201 027 /G 
031201 039/G 
Titorare AIC;: €06 
032723 013/G 


Fascia Data 


Confezione Rimborsab:iità SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 31626 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


EMULSIONE FLACONE 200 G C 08-17-93 
Codice Specialità: 31717 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
EMULSIONE FLACONE 200 G C 08-11-93 
OLIO DI VASELINA STERILE 
Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Codice Specialità. 30026 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-11-93 
2 FIALE10 ML C 08-11-93 
5 FIALE10 ML C 08-11-93 
Codice Speciaiità. 30378 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-17-93 
2 FIALE10 ML C 08-17-93 
10 FIALE10 ML C 08-1î-93 
Codice Specialità: 30800 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
10 FIALE 10 ML C 08-17-93 
Codice Specialità: 30931 Data prjma registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-11-93 
5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
100 FIALE 10 ML C 08-117:93 
Codice Specralita: 30982 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-11-93 
FLACONE 30 ML C 08-17-93 
Codice Specialità: 31201 Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
5 FIALE 10 ML C 08-17-93 
10 FIALE 10 NIL C 08-11-93 
100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 32723 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
FIALA 10 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


| Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


0 o CRE] 


N. AIC 


Titolare AIC: GGRA 
029760 016/G 
029760 028 /G 

Titolare AIC: SELLA 
029809 011/G 
029809 023 / G 

Titolare AIC: AFOR 


029933 013 / G 
029933 025 / G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO BILANESE 


030235 0Î6 / G 
030235 028 / G 
Titolare AIC: BOOTS 


030349 0177 / G 
030349 029 / G 


Titolaro AIC: FARMA 3 


030522 0175 / G 
030522 027 / G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030554 012 / G 
030554 024 / G 


Titolare AIC. OTTOLENGEI 


030627 018 / G 
030627 020 /G 


fitolare AIC: FARMED 


031081 019 / G 
031081 021 / G 


Fitolare AIC FA.DEN 


03108£ 016 / G 
051089 028 / G 


‘itotare AIC: OLEGLII 


031149 014/G 
037149 026 /G 
‘itolare AIC: 2ETA 


031347 014 /G 
031347 026 / G 


‘itolare AIC. [FORIGI 


031654 015/G 
031654 027 /G 
itolare AIC: ERA 
031742 012 /G 
031742 024 / G 


itolare AIC RADQUONIE 


031795 014/G 
031795 026 /G 
itolare AIC: EUGAL 
032503 017 / G 
032503 029 /G 

Itorars AIG: GOG 


032724 015 / G 
032724 027 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 


1% GOCCE 20 ML 
2% GOCCE FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 


GOCCE 1% FLACONE 20 G 
GOCCE 2% FLACONE 20 G 


Codice Speciailtà: 
1% FLACONE 20 G 
2% FLACONE G 20 

Codice Specialità: 
1% GOCCE 20 G 
2% GOCCE FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


1% FLACONE 10 G 
2% FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


SOLUZIONE 1% FLACONE 20 G 
SOLUZIONE 2% FLACONE 20 G 


GOCCE NASALI 1% FLACONE 10 G 
GOCCE RASALI 2% FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


FLACONE 20 ML 1% 
FIACONE 20 ML 2% 


Codice Spectalità: 


SOLUZIONE 1% FLACONE G 20 
SOLUZIONE 2% FLACONE G 20 


Codice Speciahta: 


1% GOCCE NASALI FLACONE10 ML 
2% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML 


Codice Specialità: 


1% FLACONE 20 ML 
2% FLACONE 20 ML 


Codice Specialità: 


1% GOCCE FLACONI 20 ML 


2% GOCCE FLACONE 20 ML 

Codice Specialità: 
1% GOCCE 20 G 
2% GOCCE 20 6 

Codice Specialità: 
1% GOCCE 20 G 
2% GOCCE FLACONE 20 G 

Codice Specialità 
GOCCE 1% FLACONE 20 G 


GOCCE 2% FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


GOCCE NASALI 1% FLACONE 20 ML 
GOCCE NASALI 2% FLACONE 20 ML 


Codice Speciailtà: 


1% FLACONE 20 G 
25 FLACONE 20 G 


Codice Specialità: 


29760 


29809 


29933 


30235 


30349 


30522 


30554 


30627 


31081 


31089 


31149 


31347 


31654 


31742 


31795 


32503 


32724 
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Fasc:a Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

Cc 08-11-95 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-13-93 

C 08-11-93 

C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-95 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-17-93 

Cc 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 03-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-71-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-71-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 


OLIO RICINO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 
030233 011/G 


Codice Specialità: 30233 
10 CAPSULE 1 G C 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


CMHMATROPINA BROKIDRATO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsab:ità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: INTES Codice Specialità: 30983 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030983 011 /G 2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: COG Codice Specialità: 32725 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032725 018/G SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONE 10 ML C 08-11-93 
PANTENOLO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29934 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029934 015/G CREMA 5% G 30 C 08-11-93 
Titoiare AIC: COG© Codice Specialità: 32726 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032726 010 /G CREMA 5% TUBO 30 G Cc 08-11-93 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AiC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29859 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029859 016 / G 30 MG/2 ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
029859 028 / G 50 MG/3 ML FIALA 3 ML Cc 08-11-93 
029859 030 / G 5 FIALE 30MG/2ML C 08-11-93 
029859 042 / G 5 FIALE 50MG/3ML C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30029 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030029 019 / G 5 FIALE30 MG/2 ML C 08-11-93 
030029 021 / G 10 FIALE 30 MG/2 ML Cc 08-11-93 
Titolare A!IC: COLLALTO Codice Specialità: 30379 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030379 010/G 30 MG 5 FIALE2 ML C 08-11-93 
030379 022 / G 30 MG 10 FIALE2 ML C 08-11-93 
030379 034 / G 50 MG 5 FIALE 3 ML C 08-11-93 
030379 046 / G 50 MG 10 FIALE 3 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30680 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030680 019 / G 5 FIALE 2 ML 0,03 G C 08-11-93 
030680 021 / G 50 FIALE 2 ML 0,03 G C 08-11-93 
030680 033 / G 5 FIALE 3 ML 0,05 G C 08-11-93 
030680 045 / G 50 FIALE 3 ML 0,05 G C 08-11-93 
Titolare AIC: MONICO Codice Specialità: 30801 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030801 017 /G 5 FIALE 30 MG/2 ML C 08-11-93 
030801 029 / G 5 FIALE 50 MG/3 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL Codice Specialità: 30932 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030932 014 / G 30 MG/2 ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
030932 026 / G 50 MG/3 NL FIALA 3 ML C 08-11-93 


— 1199 — 


1-2-1997 


N AIC 


030932 038 / G 
030932 040 / G 
030932 053 / G 
030932 065 / G 
030932 077 /G 
030932 089 / G 
030932 091 / G 
030932 103 / G 


031190 010/G 
031190 022 / G 
031190 034 / G 
031190 046 / G 
031190 059/G 
031190 061/G 


‘itolare AIC SIFRA 


031951 015/G 
031951 027 /G 
031951 039/G 
031951 041/G 
031951 054 / G 
031951 066 / G 
031951 078/G 
031951 080/G 
031951 092 / G 
031951 104/G 
031951 116/G 
031951 128/G 
031951 130/G 
031951 142/G 
031951 155/G 
031951 167/G 
031951 179/G 
031951 181/G 
031951 193/G 
031951 205/G 
031951 217/G 
031951 229/G 
051951 231/G 
031951 243 /G 
031951 256/G 
031951 268/G 
031951 270/G 
031951 282 / G 
031951 294/G 
031951 306 / G 
031951 318/G 
031951 320 / G 
031951 332 / G 
031951 344 / G 
031951 357 /G 
031951 369/G 
031951 371/G 
931951 383 / G 
031951 395 / G 
031951 407 /G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


5 FIALE 30MG/2ML 
10 FIALE 30MG/2ML 
50 FIALE 30MG/2ML 
*00 FIALE 30MG/2ML 
5 FIALE 50MG/3ML 
10 FIALE 50MG/3ML 
50 FIALE S0MG/3ML 
100 FIALE 50MG/3ML 


Titolare AIC BIOINDUSTRIA L.1.AA, 


5 FIALE 30 MG/2ML 
10 FIALE 30 MG/2ML 
100 FIALE 30 MG/2ML 
5 FIALE 50 MG/3ML 
10 FIALE 50 MG/3ML 
100 FIALE 50 MG/3ML 


30MG/2ML 1 FIALA 2 ML 
30MG/2ML 2 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 3 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 6 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 7 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 8 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 9 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 10 FIALE 2 ML 
30MG/2ML 1 FIALA 3 ML 
30MG/2ML 2 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 3 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 4 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 5 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 6 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 7 FIALE 3 ML 
30MG/2ML 8 FIALE 3 ML 
ZO0MG/2ML 9 FIALE 3 ML 
3OMG/2ML 10 FIALE 3 VAL 
SOMG/3ML i FIALA 2 ML 
SO0MG/3ML 2 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 3 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 4 FIALE 2 ML 
SOMG/3ML S FIALE 2 ML 
SOMG/3ML 6 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 7 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 8 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 9 FIALE 2 ML 
SOMG/3ML 10 FIALE 2 ML 
50MG/3ML 1 FIALA 3 ML 
SOMG/3ML 2 FIALE 3 ML 
50MG/3ML 3 FIALE 3 ML 
50MG/3ML 4 FIALE 3 ML 
50MG/3ML 5 FIALE 3 ML 
50MG/3ML 6 FIALE 3 ML 
SOMG/3ML 7 FIALE 3 ML 
SO0MG/3ML 8 FIALE 3 ML 
50MG/3ML 9 FIALE 3 ML 
5OMG/3ML 10 FIALE 3 ML 


Codice Speciralita. 31190 


Codice Specialita: 31951 


— 1200 — 


Fascia 
Rimbersabilita SSN 


oHezozoezezeozenze 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (") 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O0oOo000L0O 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità 08-11-93 


9000000000000000000000000000000000000000 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


>2-1997 Suppiemento ordinario dia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
i, oa RT TE 


N AIC Confezione 


Titolare AIC MONTEFARMAGCO 


029599 014/G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC FALOUI 

029607 013/G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC DYNAGREN 

029672 019/G 20 COMPRESSE 500 MG 

029672 021/G ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML 
Titolare AIC SOFAR 

029722 016/G 20 COMPRESSE 500 MG 

029722 028 /G 10 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC OGNA 

029761 018/G 20 COMPRESSE 500 MG 

029761 020/G 10 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC: SELLA 

029811 015/G 20 COMPRESSE 500 MG 

029811027 /G “0 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC AFOM 

029935 018/G 20 COMPRESSE 500 MG 

029935 020/G ELISIR 2,5% 100 ML 

029935 032 / G “0 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC 1810 

030119 010/G 20 COMPRESSE 500 MG 

030119 022/G 100 ML ELISIR 25* 

030119 034 / G *000 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC LIFEPHARMNA 

030168 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE 

030236 018/G 20 COMPRESSE 500 MG 

030236 020/G ELISIR 2,5% 100 ML 
Titolare AIC EG081 

030271 011/G 20 COMPRESSE 500 MG 

030271 023 / G ELISIR 2,5% 100 ML 

030271 035/G *0 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC BELTAPHARM 

030276 012 /G ELISIR 2,5% 100 ML 
Titolare AIC. BOOTS 

030350 019/G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC DONINI 

030411 019/G 20 COMPRESSE 500 MG 

030411 021/G ELISIR 2,5% 100 ML 
Titolare AIC FARMA 3 

030524 019/G 20 COMPRESSE 500 MG 

030524 021/G 10 SUPPOSTE 400 MG 
Titolare AIC NOVA ARGENTIA 

030556 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AIC OTTOLENGHI 

030628 010/G ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML 
Titolare AIC ISI 

030850 010/G 20 COMPRESSE 500 MG 


PARACETAM 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialita 


Codice Speciahtà 


Codice Spec:alita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialità 


Codice Specialita 


Codice Speciaiita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


030850 022 / G 3 2,5% 1 FLACONE 100 ML 


030850 034 / G 1000 COMPRESSE 500 MG 


OLO 


29599 


: 29607 


* 29672 


29722 


* 29761 


. 29811 


* 29935 


30119 


30168 


30236 


30271 


30276 


30350 


30411 


30524 


30556 


30628 


. 30850 
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Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 

Data prima registrazione specialita: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

Cc 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

E 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

Cc 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC ASSOGALENICA 


031291 014/G 
031291 026/G 
Titolare AIC' ZETA 
031349 018/G 


Titolare AIC: MORIGI 


031655 018/G 
Titolare AIC IEMA 
031743 014/G 
Titoiare AIC 0.F.F. 
032463 010/G 
032463 022 / G 
Titolare AIC EUGAL 
032491 019/G 
Titolare AIC CO6 
032727 012/G 


Confezione 


Codice Specialità: 
1000 COMPRESSE 500 MG 
ELISIR 2,5% FLACONE 250 G 


31291 


Codice Specialità. 31349 


20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 
20 COMPRESSE 500 MG 

Codice Specialità. 
20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialita. 
20 COMPRESSE 500 MG 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 

Codice Specialità. 
FLACONE 20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 
20 COMPRESSE 500 MG 


31655 


31743 


32463 


32491 


32727 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (°) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


PASTA DI LASSAR 


N AIC 


Titolare AIC DBDYNAGREN 


029685 017 / G 


Titoiare AIC. SELLA 
029812 017 /G 
029812 029/G 
029812 031/G 


Titolare AIC AFOR 


029936 010/G 
029936 022 / G 


Titolare AIC ANGELINI 


030027 015/G 
030027 027 / G 


Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE 


030237 010/G 
030237 022 /G 
Titolare AIC BOOTS 
030351 011/G 
030351 023 //G 
Titolare AIC DONIRI 
030438 016/G 


Titolare AIC FARMA 3 


030526 014 / G 
030526 026 / G 


Titoiare AIC NOVA ARGENTIA 


030555 015/ G 
030555 027 / G 


Titolare AIC OTTOLENGHI 


030629 012 / G 


Titolare AIC. FA.DEM 


031091 010/ G 


Confezione 

Codice Specialita 
TUBO 30 G 

Codice Specialita. 
TUBO 30 G 
VASO 1000 G 
VASO 500 G 

Codice Specialità. 
TUBO 30 G 
BARATTOLO G 1000 

Codice Specialità 
TUBO 30 G 
BARATTOLO 1000 G 

Codice Specialità 
TUBO 30 G 
BARATTOLO 1000 G 

Codice Specialità: 
TUBO 50 G 
BARATTOLO 1000 G 

Codice Specialità: 
TUBO 30 G 

Codice Specialità: 
TUBO 30 G 


BARATTOLO 1000 G 


Codice Specialità: 
TUBO 30 G 
BARATTOLO 1000 G 


Codice Specialità: 
TUBO 30 G 


Codice Specialità: 
BARATTOLO 1000 G 


29685 


29812 


29936 


30027 


30237 


30351 


30438 


30526 


30555 


30629 


31091 
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Rimborsabilità SSN 


ooo 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


la2=199" Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 26 


perni 


Fascia Data 
N AIC Contezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC ZETA Codice Specialita. 31350 Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
03135C 010/G TUBO 30 GR C 08-11-93 
031350 2922 /G VASO 1 KG C 08-11-93 
Titolare AIC RMORIGI Codice Specialita 31656 Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
931656 019/G BARATTOLO 1009 G C 08-11-93 
031656 022 / G 1UB0 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC IENA Codice Specialita. 31744 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031744 016/G BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 
031744 028/G TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC RAMINI Codice Special'ta 31796 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031796 01€ /G TUBO 30 G C 08-11-93 
031796 028/G VASÙ 10CU G C 08-11-93 
Titolare AIC EUGAL Codice Specialità: 32511 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0325171 014/G TUBO 30 G C 08-11-93 
Titetare AIC GOG Codice Speciailta 32728 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032728 014/G TUBO 30 G C 08-11-93 
032728 026/G BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 


[_——  —— ——————_ —_—— SastaA GI ziNeo ALL Ae@UA 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
T.tolare AIC INTES Codice Specialità 30984 Data prima registrazione snec:alità: 08-11-93 
030984 013/G 250 G C 08-11-93 
Titolare AIC. LAGRIFARNA Codice Specialita. 31889 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031889 013/G ‘00 G C 08-11-93 
031889 025 /G 1000 G Cc 08-11-93 


Fascia Data 
N AIC Cunfez:ione Rimborsabilita SSN Registrazione {") 
Titolare AIC GO Codice Speciatta 32729 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
032729 016/G TUBO 30 G C 08-11-93 
032729 028/G BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 


| PASTA MOLLE UNNA | 


Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC ANGELINI Cod:ce Specialità: 30028 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030028 017 /G 50 G C 08-11-93 
030028 029 / G 1000 G C 08-11-93 
| PETIDINA ELORIDRATO n | 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC RONICO Codice Specialità. 30802 Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
030802 019/G 5 FIALE 100 MG/2 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. MOLTENI Codice Specialità 29513 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029613 015/G 100 MG/2 ML 5 FIALE2 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario allà GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n 26 


N AIC 


Titolare AIC ALLERGAN 


029638 018 /G 


Titoiare AIC. $SNTES 


030985 016/G 
030985 028 / G 
030985 030 / G 
030985 042 / G 
030985 055 / G 
030985 067 / G 
030985 079 /G 
030985 081 / G 
030985 093 / G 
030985 105 / G 
Titolare AIC: G0C 
032730 018 /G 
032730 020 / G 
032730 032 / G 
032730 044/G 
032730 057 /G 
032730 069/G 


N AIC 


Titoiare AIC° AFORI 
029937 012/G 


PILOCARPINA GCLORIDRATO 


Confezione 


Codice Specialità: 29638 
4% COLLIRIO 10 ML 


Codice Specralita. 30985 

1% POMATA OFTALMICA 0,5 G 

1% POMATA OFTALMICA 5 G 

2% POMATA OFTALMICA 0,5 G 

2% POMATA OFTALMICA 5 G 

1% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML 
1% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
2% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML 
2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
4% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML 
4% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 


Codice Specialità 32730 
POMATA OFTALMICA 1% TUBETTI 10 MONODOSI 0,5 G 
SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 
POMATA OFTALMICA 2% TUBETTI 10 MONODOSI 0,5 G 
SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 
POMATA OFTALMICA 4% TUBETTI 10 MONODOSI 0,5 G 
SOLUZIONE OFTALMICA 4% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 


PINO COMPOSTO 


Confezione 


Codice Specialità. 29937 
INALAZIONI FLACONE G 10 


PIOMBO ACETATO BASICO 


Rimborsabilità SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
L. 4.830 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
L. 4830 08-11-93 
Data prima registrazione speciartà 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


» 


L 2990 


L. 3.615 


POPOPOL0OLQOO0OO 


0000900 AO 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità 08-11-93 
C 08-11-93 


____| 


N AIC 


Titolare AIC AFORI 


029938 014 /G 
029938 026 / G 


Titolare AIC QLGELLI 


031150 016/G 
031150 028 / G 


| PIPERAZINA ABDIPATO 


NO AIC 


Titolare AIC' IFÎ 
030120 012 /G 

Titoiare AIC. DONINI 
030390 013 /G 

Titotare AIC iSì 


030852 014 / G 
030852 026 / G 


Confezione 


Codice Specialità. 029938 


SOLUZIONE 500 ML 
SOLUZIONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31150 


SOLUZIONE 100 G 
SOLUZIONE 1000 G 


Confezione 


Codice Specialita. 30120 
20 CAPSULE 300 MG 


Codice Specialità: 30390 


Codice Specialità: 30852 
20 CAPSULE 300 MG 
1000 CAPSULE 300 MG 
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Rimborsabilita SSN 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità 08-11-93 


C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 


iris 


Fascia Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
A L. 2.720 08-11-93 


Data prima registrazione specialità 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

À L. 2.720 08-11-93 

C 08-11-93 


1-2-1997 vuppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (7) 
Titolare AIC 0.F.F. Codice Specialita 32464 Data prima registrazione specialita 08-11-93 
032464 012/G 20 CAPSULE 300 MG A L. 2.720 08-11-93 
Titolare AIC. 606 Codice Specialità 32731 Data prima registrazione specialita’ 08-11-99 
032731 010/G 20 CAPSULE 300 MG A L. 2.720 08-11-93 


PIRIMETAMINA 


Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione {*) 
Titolare AIC. MAONTEFARMACO Codice Specialita: 29594 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
029594 013 /G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. MEDISCA Codice Specialità: 30004 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030004 016 / G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC LIFEPHARMA Codice Specialita' 30169 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030169 015/G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC. BONINI Codice Specialità 30412 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030412 011/G 20 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Specialita. 30558 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030558 011/G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
030558 023 / G 100 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
030558 035 / G 500 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
030558 047 / G 1000 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità 31292 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
037292 016/G 1000 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC: MORIGI Codice Specialita 32544 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032544 013 /G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC. 606 Codice Specialità: 32732 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
032732 012/G 10 COMPRESSE 25 MG C 08-11-93 
POLIGALA E NARCEINA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiktà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC OGNA Codice Specialita: 29762 Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
029762 010/G SCIROPPO 150 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SELLA Codice Specialita: 29813 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
029813 019/G SCIROPPO FLACONI 150 ML C 08-11-93 
Titolare AIC AFO Codice Specialita. 29939 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029939 016/G SCIROPPO 150 ML G 08-11-93 
Titolare AIC FARMA 3 Codice Specialita 30527 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030527 016/G SCIROPPO 150 G C 08-11-93 
Titolare AIC NOVA ARGENTIA Codice Specitalita 30560 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
030560 015/G SCIROPPO FLACONE 150 ML C 08-11-93 
Titolare AIC OTTOLENGHI Codice Specialità: 30630 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
030630 014/G FLACONE 150 ML C 08-11-93 
Titolare AIC ASSOGALENICA Codice Specialita: 31293 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031293 018/G SCIROPPO 250 G C 08-11-93 
Titolare AIC ZETA Codice Specialità: 31352 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031352 014/G SCIROPPO FLACONI 150 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento vrdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
NOAIC Confezione Rimborsabilita SSN Reqisirazione (7) 


Titolare AIC RORIGI 
031657 012/G 

Titotare AIC IENA 
031745 019/G 


Codice Specialita 31657 Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
SCIROPPO 150 ML C 03-11-93 

Codice Specialita: 31745 Data prima registrazione specialita 08-11-93 
SCIROPPO 150 ML C 08-11-93 


| POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO | 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC BIEFFE NEDITAL 


Codice Specialita 30933 Data prima registrazione specialita 08-11-93 


030933 016 / G FORMULA 1 FIALA 1 ML G 08-11-93 
030933 028 / G FORMULA 1 FIALA 2 ML C 08-11-93 
030933 030 / G FORMULA 1 FIALA 5 Mi C 08-11-93 
030933 042 / G FORMULA 1 FIALA 10 ML O 08-11-93 
030933 055 / G FORMULA 1 FIALA 20 ML Cc 08-11 93 
030933 067 / G FORMULA 2 FIALA 1 ML C 08-11-93 
030933 079 / G FORMULA 2 FIALA 2 ML Cc 08-11-93 
030933 081/G FORMULA 2 FIALA 5 ML GC 08-11-93 
030933 093 / G FORMULA 2 FIALA 10 ML C 08-11-92 
030953 105 / G FORMULA 2 FIALA 20 ML G 08-11-93 
030933 168/G FORMULA 1 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030933 170 / G FORMULA î 10 FIALE 1 ML Cc 08-11-93 
030933 182 /G FORMULA 1 50 FIALE 1 ML Cc 08-11-93 
030933 194 / G FORMULA 1 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030933 206 / G FORMULA 1 5 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
030933 218 /G FORMULA 1 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030933 220 / G FORMULA 1 50 FIALE 2 ML Cc 06-11-93 
030933 232 / G FORMULA 1 100 FIALE 2 ML c 08-11-93 
030933 244 / G FORMULA 1 5 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030933 257 / G FORMULA 1 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
(30933 269 / G FORMULA 1 50 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030933 271/G FORMULA 1 100 FIALE 5 ML O 08-11-93 
030933 283 / G FORMULA 1 5 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030933 295 / G FORMULA 1 10 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030933 307, G FORMULA 1 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030933 319/G FORMULA 1 100 FIALE 10 ML o; 08-11-93 
030933 321 / G FORMULA 1 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030933 333 / G FORMULA 1 10 FIALE 20 ML G 08-11-93 
030933 345 / G FORMULA 1 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030933 358 / G FORMULA 1 100 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030933 360 / G FORMULA 2 5 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030933 372 / G FORMULA 2 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030933 384 / G FORMULA 2 10 FIALE 1 ML GC 08-11-93 
030933 396 / G FORMULA 2 50 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030933 408 / G FORMULA 2 50 FIALE i ML c 08-11-93 
030933 410 / G FORMULA 2 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030933 422 / G FORMULA 2 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030933 434 / G FORMULA 2 10 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
030933 446 / G FORMULA 2 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030933 459 / G FORMULA 2 100 FIALE 2 MIL G 08-11-93 
030933 461 /G FORMULA 2 10 FIALE 5 ML G 08-11-93 
030933 473 /G FORMULA 2 100 FIALE 5 ML G 08-11-93 
030933 485 / G FORMULA 2 5 FIALE 10 ML G 08-11-93 
030933 497 / G FORMULA 2 10 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030933 509 / G FORMULA 2 50 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030933 511/G FORMULA 2 100 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030933 523 / G FORMULA 2 5 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030933 535 / G FORMULA 2 10 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030933 547 / G FORMULA 2 50 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030933 550 / G FORMULA 2 100 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


N AIC 


Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL 


029687 011/G 
029687 023 / G 
029687 035 / G 
029687 047 / G 
029687 050 / G 
029687 062 / G 
029687 074/G 
029687 086 / G 
029687 098 / G 
029687 100/G 
029687 112/G 
029687 124 / G 
029687 136 / G 
029687 148/G 
0296837 151/G 
029687 163/G 
029687 175/G 
029687 187 /G 
029687 199/G 
029687 201/G 
029687 213/G 
029687 225/G 
029687 237 / G 
029687 249 / G 
029687 252 / G 


Confezione 


FORMULA 3 FIALA 1 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 1 ML 
FORMULA 3 FIALA 2 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 FIALA 5 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 5 ML 
FORMULA 3 FIALA 10 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 10 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 10 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 10 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 10 ML 
FORMULA 3 FIALA 20 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 20 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 20 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 20 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 20 ML 


Codice Specialita: 029687 


Rimborsabilità SSN 


O00O00V0I909090909090090909099090090909090000 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


POTASSIO ACETATO 


N AIC 


Titolare AIC CLINTEC 


029622 014 / G 


Titolare AIC GALENICA SENESE 


029860 018/G 
029860 020 / G 


Titolare AIC SALF 


030696 013 / G 
030696 025 / G 
030696 037 / G 


Titolare AIC. MONICO 


030814 014 / G 
030814 026 / G 
030814 038 / G 


Titolare AIC BIOINDUSTRIA L.i.M. 


031130 014/G 
031130 026 / G 
031130 038 / G 
031130 040 / G 
031130 053 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


031908 015/G 
031908 027 / G 
031908 039 / G 
031908 041 / G 


Confezione 


Codice Specialità 
3 MEO/ML FLACONE 30 ML 


Codice Specialita 


FIALA 10 ML 3 MEV/ML 
5 FIALE 3MEQ/10ML 


Codice Specialità 


3 MEO/ML 5 FIALE10 ML 
3 MEO/ML 50 FIALE10 ML 
FIALA 3MEQ/ML 30 ML 


Codice Specialità 
3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
3MEO/ML 10 FLACONI 30 ML 
SMEO/ML 5 FIALE 10 ML 


Codice Specialità 


3MEO/ML FLACONCINO 30 ML 
SMEC/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
3MEO/ML 5 FIALE 10 ML 
3ME/ML 10 FIALE 10 ML 
3MEO/ML 100 FIALE 10 ML 


Codice Specialità 
3 MEO/ML 10 F 10 ML 
3 MEQ/ML 100 F 10 ML 
3 MEO/ML 1 F 30 ML 
3 MEO/ML 20 FIALE 30 ML 


: 29622 


: 29860 


: 30696 


: 30814 


. 31130 


: 31908 
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Rimborsabilità SSN 


00000 POO 


O000O0 


Data 
Registrazione (7) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Serie generale - n. 26 


o=r———— ee gt io 


1-2-1997 


_ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POTASSIO CLORURO 
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Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GLINTEG Codice Specialità: 29623 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029623 016 / G 3 MEC/IML FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
029623 028 / G 3 MEO/ML FLACONI 100 ML C 08-11-93 
029623 030 / G 3MEO/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29861 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029861 010/G FIALA 10 ML 3 MEV/ML C 08-11-93 
029861 022 / G FIALA 10 ML 2 MEO/NIL Cc 08-11-93 
029861 034 / G 5 FIALE 3MEO/10ML C 08-11-93 
029861 046 / G 5 FIALE 2MEO/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: ANGELIRSI Codice Specialità: 30032 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030032 027 / G 10 FIALE 2 MEO/ML C 08-11î-93 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Specialità: 30380 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030380 012 / G 2 MEO/NL 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030380 024 / G 2 MEO/ML 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 30697 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030697 015/G 3 MEC/ML (22,5%) 5 FIALETO ML Cc 08-11-93 
030697 027 / G 3 MEO/ML (22,5%) 100 FIALE10 ML Cc 08-17-93 
030697 039 / G FIALA 3 MEO/ML 30 ML C 08-11-93 
030697 041 / G FIALA 2MEO/ML 30 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: MONICO Codice Specialità: 30815 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030815 0717 /G 2 KEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030815 029 / G 3 MEOWIL FIALA 10 ML C 08-11-93 
030815 031 / G 3 MEO/ML FLACONCINO 30 ML Cc 08-11-93 
030815 043 / G 3 MEO/ML FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030815 056 / G 3 MEO/NIL 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030815 068 / G 3 MEO/ML 10 FLACONCINI 30 IVIL C 08-11-93 
0308î5 070/G 3 MEO/ML 10 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030815 082 / G 2 MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030815 094 / G 3 MEO/ML 5 FIALE 10 MIL Cc 08-17-93 
Titolare AIC: DIEFPL MEDIVAL Codice Specialità: 30934 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030934 018 / G FORMULA 4 FIALA 1 ML C 08-17-93 
030934 020 / G FORMULA 4 FIALA 2 ML C 08-17-93 
030934 032 / G FORMULA 4 FIALA 5 ML C 08-11-93 
030934 044 / G FORMULA 4 FIALA 10 ML C 08-11-93 
030934 057 / G FORMULA 4 FIALA 20 ML C 08-11-93 
030934 069 / G FORMULA 4 FLACONE 37,5 ML C 08-11-93 
030934 071/G FORMULA 4 FLACONE 45 ML C 08-11-93 
030934 083 / G FORMULA 4 FLACONE 75 ML C 08-11-93 
030934 095 / G FORMULA 4 FLACONE 90 ML C 08-11-93 
030934 107 / G FORMULA 4 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030934 119 / G FORMULA 4 10 FIALE 1 ML C 08-17-93 
030934 121 / G FORMULA 4 50 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030934 133 / G FORMULA 4 100 FIALE 1 ML C 08-1î-93 
030934 145 / G FORMULA 4 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030934 158 / G FORMULA 4 10 FIALE 2 ML Cc 08-1Î-93 
030934 160 /G FORMULA 4 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030934 172 / G FORMULA 4 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030934 184 / G FORMULA 4 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030934 196 / G FORMULA 4 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030934 208 / G FORMULA 4 50 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030934 210 / G FORMULA 4 100 FIALE 5 MIL C 08-11-93 
030934 222 / G FORMULA 4 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030934 234 / G FORMULA 4 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030934 246 / G FORMULA 4 50 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030934 259 / G FORMULA 4 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 


221997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
030934 261 / G FORMULA 4 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030934 273 / G FORMULA 4 10 FIALA 20 ML C 08-11-93 
030934 285 / G FORMULA 4 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030934 297 / G FORMULA 4 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOINDUSTREA LIM. Codice Specialità: 31131 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031131 016/G IMEN/ML FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
031131 028/G 3MEC/ML 10 FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
031131 030 / G 2MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031131 042 /G 2MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031137 055/G 2MEC/ML 100 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031131 067 /G 3MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-71-93 
031131 079/G SMEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031131 081/G 3MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-71-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31909 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031909 017 /G 2 MEO/ML 10 F 10 ML C 08-11-93 
031909 029 / G 2 MEO/MIL 100 F 10 ML C 08-11-93 
031909 031/G 3 MEO/MIL 10 F 10 ML C 08-11-93 
031909 043 / G 3 MEO/ML 100 F 10 ML C 08-11-93 
031909 056 / G 3 MEO/ML 20 F 30 ML C 08-11-93 
031909 068 / G 3MEO/ML FIALA 30 ML C 08-11-93 
Titotare AIC: O.F.F. Codice Specialità: 32465 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032465 015 / G FIALA 10 ML 2MEO/ML C 08-11-93 
032465 027 / G FIALA 10 ML 3MEO/ML C 08-17-93 
032465 039 / G FIALA 30 ML 3MEO/ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 32733 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032733 014/G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20ME0/10ML C 03-11-93 
032733 026 / G SOLUZIONE ORALE 1 FLACONE 10% C 08-17-93 


POTASS!O FOSFATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
032734 016 / G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20 MEO/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: CLINTEC Codice Specialità: 29624 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029624 018 / G 2 MEO/ML FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29862 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029862 012 / G FIALA 10 ML 2 MEO/ML C 08-11-93 
029862 024 / G 5 FIALE 2MEQ/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC: COLLALTO Codice Specialità: 30381 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030381 014 / G 2 MEO/ML 5 FIALE1O ML G 08-11-93 
030381 026 / G 2 MEO/ML 10 FIALE10 NL Cc 08-11-93 
Titolare AIC: MONIGO Codice Specialità: 30816 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030816 019 / G 2 MEO/NIL 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIEFEFI MEBDITAL Codice Specialità: 30935 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030935 011 / G 2 MEO/ML FIALA 1 ML Cc 08-11-93 
030935 023 / G 2 MEO/ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
030935 035 / G 2 MEO/ML FIALA 5 ML C 08-11-93 
030935 047 / G 2 MEO/MIL FIALA 10 ML C 08-11-93 
030935 050 / G 2 MEC/NIL FIALA 20 ML C 08-11-93 
030935 062 / G 5 FIALE 2MEQ/ML 1 ML C 08-11-93 
030935 074 / È 10 FIALE 2MEO/ML 1 ML C 08-11-93 
030935 086 / G 50 FIALE 2MEO/ML 1 ML C 08-11-93 
030935 098 / G 100 FIALE 2MEO/NIL 1 NL C 08-11-93 
030935 100 / G 5 FIALE 2MEO/ML 2 ML C 08-11-93 
030935 112/G 10 FIALE 2MEO/ML 2 ML C 08-71-93 
030935 124 / G 50 FIALE 2 MEO/MI 2 ML C 08-11-93 
030935 136 / G 100 FIALE 2MEO/ML 2 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


030935 148 / G 
030935 151 /G 
030935 163 / G 
030935 175/G 
030935 187 / G 
030935 199 / G 
030935 201 / G 
030935 213 / G 
030935 225 / G 
030935 237 / G 
030935 249 / G 
030935 252 / G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L_1.M. 


031132 018 / G 
031132 020 / G 
031132 032 / G 
031132 044 / G 
031132 057 /G 


Titolare AIC: SIFRA 


031910 019 / G 
031910 921/G 
031910 033 / G 
031910 045 / G 


Titolare AIC: SALE 


032590 010 / G 


Titolare AIC: 60© 


032734 016 / G 


Titolare AIC: ANGELINI 


032759 019 / G 
032759 021 /G 


N. AIC 


Titolare AIC: BENEDETTI 


029634 019 / G 


Titolare AIC: SGEESTILI 


029967 015/G 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


5 FIALE 2MEO/ML 5 ML 

10 FIALE 2MEQ/ML 5 ML 
50 FIALE 2MEO/NIL 5 ML 
100 FIALE 2MEO/ML 5 ML 
5 FIALE 2MEO/ML 10 ML 
10 FIALE 2MEQ/ML 10 ML 
50 FIALE 2MEO/ML 10 ML 
100 FIALE 2MEO/ML 10 ML 
9 FIALE 2MEO/ML 20 ML 
10 FIALE 2MEQ/ML 20 ML 
50 FIALE 2MEQ/ML 20 ML 
100 FIALE 2MEO/ML 20 ML 


Codice Specialità: 31132 
2MEO/ML FLACONCINO 30 ML 

2MEO/ML 10 FLACONI 30 ML 

2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 

2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

2MEO/ML 100 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 31910 
2 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
2 MEO/ML 100 FIALE 10 ML 
2 MEO/ML 1 FIALA30 ML 
2 MEO/ML 20 FIALE 30 ML 


Codice Specialità: 32590 
FIALA 2MEO/ML 30 ML 

Codice Specialità: 032734 
SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE MEO/ML 10 ML 

Codice Specialità: 32759 


5 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 
10 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 


Confezione 

Codice Specialità: 29634 
50 COMPRESSE 500 MG 

Codice Specialità: 29967 
50 COMPRESSE 500 MG 


Rimborsabilità SSN 


O00000090V0VIIAOO 


eee 00000 


O 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 


POTASSIO IODURO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: 66 Codice Specialità: 32735 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032735 019/G GOCCE 50% FLACONE 20 ML C 08-11-93 


O POTASSIO LATTATO 
Fascia 


Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: ANGELINI Codice Specialità: 30031 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030031 025 / G 10 FIALE 2 MIEO/MI C 08-11-93 
Titolare AIC: MION?ICO Codice Specialità: 30817 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030817 011/G 2 MEO/ML 5 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
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1-2-1997 


NO AIC 


Confezione 


Titolare AIC BIEFFE MEDITAL 


030936 013 / G 
030936 025 / G 
030935 037 / G 
030936 049 / G 
030936 052 / G 
030936 064 / G 
030936 076 / G 
030936 088 / G 
030936 090 / G 
030936 102 / G 
030936 114 / G 
C30936 126 / G 
030936 138 / G 
030936 140 / G 
030936 153 / G 
030936 165 / G 
030936 17/ / G 
030936 159/G 
030936 191 /G 
030936 203 / G 
030936 215 / G 
030936 227 / G 
030936 239 / G 
030936 241 / G 
030936 254 / G 


2 MEO/ML FIALA 1 ML 

2 MEO/ML FIALA 2 ML 

2 MEQ/ML FIALA 5 ML 

2 MEO/ML FIALA 10 ML 

2 MEQ/ML FIALA 20 ML 

5 FIALE 2MEV/1ML 1 ML 
10 FIALE 2MEQ/1ML 1 ML 
50 FIALE 2MEQ/1ML 1 ML 
100 FIALE 2MEQ/1ML 1 ML 
5 FIALE 2MEO/ML 2 ML 

10 FIALE ?PMEO/ML 2 ML 
SO*FIALE 2MEC/ML 2 ML 
100 FIALE 2MEO/ML 2 ML 
5 FIALE 2MEWML 5 ML 

10 FIALE 2MEC/ML 5 ML 
50 FIALE 2MEW/ML 5 ML 
100 FIALE 2MEO/ML 5 ML 
5 FIALE 2MEC/ML 10 ML 
10 FIALE 2MEV/ML 10 ML 
50 FIALE 2MEO/ML SU ML 
100 FIALE 2MEW/ML 10 ML 
5 FIALE 2MEQ/ML 20 ML 
10 FIALE 2MEO/ML 20 ML 
50 FIALE 2MEO/Mi 20 ML 
100 FIALE 2MEU/ML 20 ML 


Titolare AIC BIGINDUSTRIA L.A 


031138 011/G 
031138 0253 / G 
031138 035/G 
Titolare AIC. SIFRA 
031911 011/G 
031911 023/G. 
Titolare AiC. SALE 
032591 012/G 


2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
2MEN/ML 100 FIALE 10 ML 


2 MEV/ML 10 FIALE 10 ML 
2 MEW/ML 100 FIALE 10 AL 


FIALA 2MEO/ML 30 ML 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


30936 


31158 


31911 


32591 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UEFICIALE 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


O000000II900I0009009009090909009000900A0 


OOO 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
98-11-93 
08-11-93 
Data prima reg:strazione specialità 08-11-93 
08-11-93 


| POTASSIO PERMANGANATO | 


NO AIC 


Confezione 


Titolare AIC. FARMACOLOGICO MILANESE 


030238 012 / G 


Titolare AIC BOOTS 
030352 013/G 


Titolare AIC FARMA 3 


030528 018 /G 


10 COMPRESSE 250 MG 


10 COMPRESSE 250 MG 


10 COMPRESSE 250 MG 


Titolare AIC. NOVA ARGENTIA 


030563 011/G 


Titolare AIC: ZETA 
031353 016/G 
031353 028 / G 

Titolare AIC. BIORIGI 
031658 014/G 

Titolare AIC: JERA 
031746 011/G 


10 COMPRESSE 250 MG 


10 COMPRESSE 250 MG 
10 COMPRESSE 100 MG 


10 COMPRESSE 250 MG 


- 10 COMPRESSE 250 MG 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialita 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


30238 


30352 


30528 


30563 


31353 


31658 


31745 
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Fascia 


Data 


Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11 93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


TTT PRIMAGHIMA I] 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC. IF1 Codice Specialità 30121 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030121 014/G 10 COMPRESSE RIVESTITE 7.5 MG C 08-11-93 
030121 026 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 7.5 MG C 08-11-93 
| TT PRIMACHINA FOSFATO | 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (") 
Titolare AIC FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialita. 30239 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030239 014 /G 10 COMPRESSE RIVESTITE 75 MG C 08-11-93 
Titolare AIC NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30564 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
030564 013 / G 10 COMPRESSE 7,5 MG C 08-11-93 
030564 025 / G 100 COMPRESSE 7,5 MG C 08-11-93 
030564 037 / G 500 COMPRESSE 7,5 MG C 08-11-93 
030564 049 / G 1000 COMPRESSE 7,5 MG C 08-11-93 
Titoiare AIC ASSOGALENICA Codice Specialita: 31295 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031295 013/G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 13,2 MG C 08-11-93 
Titolare AIC 0.F.F. Codice Specialità: 32466 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032466 017 /G 10 COMPRESSE 75 MG C 08-11-93 
Titolare AIC MORIGI Codice Specialità: 32545 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032545 016/G 10 COMPRESSE 7,5 MG C 08-11-93 
| PROBENECID 
Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione {(") 
Titolare AIC MONYEFARMACO Codice Speciailta. 29602 Data prima-registrazione specialità’: 08-11-93 
029602 012 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC IFI Codice Specialità 30122 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030122 016/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC NOVA ARGENTIA Codice Specialità 30573 Data prima registrazione specialità‘ 08-11-93 
030575 012/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030573 024 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030573 036 /G 500 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
030573 048/G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-1193 
Titolare AIC O.F.F. Codice Specialità 32467 Data prima registrazione specialità 08-11-93 
032467 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC MORIGI Codice Specialità 32546 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
032546 018/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Fascia Data' 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione {") 
Titolare AIC. DORNINI Codice Specialità: 30413 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
030413 013 /G 20 COMPRESSE 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC SALE Codice Speciaiita: 30682 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
030682 013 /G 5 FIALE 5 ML 500 MG C 08-11-93 
030682 025 / G 50 FIALE 5 Mi 500 MG C 08-11-93 
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1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC BIOINDBUSTRIA LIM. Codice Specialità: 31192 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031192 014/G 5 FIALE 500 MG/5ML C 08-11-93 
031192 026 /G 10 FIALE 500 MG/SML C 08-11-93 
031192 038/G 100 FIALE 500 MG/SML C 08-11-93 
Titolare AIC SIFRA Codice Specialità: 31946 Data prima registrazione-specialità: 08-11-93 
031946 015/G O00MG/SML 1 FIALA 5 ML C 08-11-93 
031946 027 / G 500MG/SML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 039 / G 500MG/5ML 3 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031946 041 / G 500MG/5ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 054 / G 500MG/5ML 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 066 / G 500MG/5ML 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 078/G 500MG/5ML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 080 / G 500MG/SML 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 092 / G 900MG/SML 9 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031946 104 /G 500MG/5ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. ©0€ Codice Specialità: 32736 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032736 011/G 5 FIALE 500 MG/5 ML Cc 08-11-93 


| PROMETAZINA | 


Fascia Data 


N AIC, Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 


Titolare AIC CARLO GABA Codice Specialita: 29655 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029655 014/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC GAMBAR Codice Specialità: 29660 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029660 014 / G 2% CREMA G 30 O, 08-11-93 
Titolare AIC BYNAGREN Codice Specialità: 29686 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029686 019 / G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titoiare AIC. OGNA Codice Specialità: 29763 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029763 012/G 2% CREMA 30 G C 08-11-92 
Titolare AIC SELLA Codice Specialità: 29814 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029814 011/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. AFOM Codice Specialità: 29941 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029941 010/G 2% CREMA G 30 C 08-11-93 
Titolare AIC ÎF0 Codice Specialità: 30123 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030123 018/G 30 G CREMA 2% C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialita: 30241 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030241 018/G 2% CREMA 30 G G 08-11-93 
Titolare AIC- GIOVANARDÌ Codice Specialità: 30313 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030313 011/G 2% CREMA 25 G C 08-11-93 
030313 023 /G 2% CREMA 50 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30353 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030353 015/G 2% CREMA 30 G Cc 08-11-93 
Titolare AIC' BONINI Codice Specialita: 30425 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030425 019/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMA 3 Codice Specialità: 30530 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030530 012/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30577 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030577 011/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGHI Codice Specialità: 30631 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030631 016/G 2% CREMA 30 G C 08-11-93 
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1-2-1997 \upplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generaie - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabitta SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC FARMED 
031082 011/G 
Titolare AIC OLGELLI 

031151 018/G 2% CREMA 30 G 
Titolare AIC ASSOGALENICA 

031297 017/G 2% CREMA 50 G 
Titolare AIC. ZETA 

031355 011/G 
Titolare AIC MORIGI 

031659 015 / G 
Titolare AIC IEMA 

031747 013/G 
Titolare AIC RAMINI 

031797 018/G 2% CREMA 30 G 
Titolare AIC. LAGHRIFAREIA 

031881 016/G 2% CREMA 30 G 
Titolare AIC: EUGAL 

032488 013/G 
Titolare AIC FARMA UNO 

032640 017 /G 
Titolare AIC GOG 

032737 013 /G 


2% CREMA G 30 


Codice Specialità 


Codice Specialita 


Codice Specialita 
2% CREMA 30 GR 


2% CREMA 30 G 


Codice Specialita 
2% CREMA 30 G 


CREMA 2% 100 G 


CREMA ANTIALLERGICA 2% TUBO 30 G 


Codice Specialità. 


Codice Specia!tta. 


Codice Specialità: 


Codice Specialita: 


Codice Specialità: 


Codice Speciahta: 


Codice Specialità: 


31082 


31151 


31297 


31356 


31659 


31747 


31797 


31831 


32488 


32540 


32737 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-33 
08-11-93 
Data prima regisirazione specialita 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 05-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità:.08-11-93 
08-11-93 


| PROMETAZINA CLORIBDRATO 


N AIC Contezione 


Titotare AIC 13 
030124 010 /G 
030124 022 /G 

Titolare AIC LIFEPNHARMA Codice Specialità 
030170 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Titmare AIC' FARNACOLIGICO MILANESE Cod:ce Specialità 
030240 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Titolare AIC ECOBI Codice Specialità 
030272 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
030272 025 / G 2% CREMA 30 G 
Titoiare AIC. DONINI 
030414 015/G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Specialità 
030575 017 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 Ma 
030575 029 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
030575 031/G 500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
030575 043 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
Titolare AIC. ASSOGALENICA 
031298 019 / G 
Titolare AIC- Q.F.F. 
032468 017 / G 
032468 023 / G 
Titolare AIC. MORIGI 
032547 010/G 


20 COMPRESSE 25 MG 
200 COMPRESSE 25 MG 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


CREMA 2% TUBO 30 G 
20 COMPRESSE 25 MG 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Codice Spwecialita. 


Codice Speclalita: 


Codice Speciaiita. 


Codice Specialità. 


Codice Specialità: 


30124 


30170 


50240 


30272 


30414 


30575 


31298 


32468 


32547 
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Rimborsabilita SSN 


OOo0Oo GO 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 


Daia prima registrazione special:ta: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita. 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione speciauita: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-33 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima ree:strazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


MU AIC 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Contezione 


Titolare AIC: BELTAPHARM 


032580 019/G 
032580 021 / G 
032580 033 / G 
032580 045 / G 


Titolare AIC. IEMA 
032652 012 /G 


Codice Specialita 32580 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 


Codice Specialità: 32652 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


Rimborsabilita SSN 


eHeMzene 


O 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


PROPIFENAZONE 


NUAIC 


Titolare AIC OGNA 
029764 014 /G 
029764 026 /G 
029764 038 / G 


Titolare AIC AFOM 
029942 012/G 
029942 024 / G 
029942 036 / G 


Titoiare AIC. DONINI 
030415 018/G 


Titolare AICO FARMA 3 


030531 014 / G 


Titolare AIC: ZETA 
031356 013/G 
031356 025/G 


Titolare AIC: IEMA 
031748 015/G 

Titolare AIC. COC 
032738 015/G 


Confezione 


20 COMPRESSE 300 MG 
10 SUPPOSTE 150 MG 
10 SUPPOSTE 350 MG 


20 COMPRESSE 300 MG 
10 SUPPOSTE 150 MG 
10 SUPPOSTE 350 MG 


20 COMPRESSE 300 MG 


10 SUPPOSTE 350 MG 


10 SUPPOSTE 150 MG 
10 SUPPOSTE 350 MG 


10 SUPPOSTE 350 MG 


20 COMPRESSE 300 MG 


Codice Specialità: 29764 


Codice Specialita: 29942 


Codice Specialità: 30415 


Codice Specialità: 30531 


Codice Specialità 31356 


Codice Specialità. 31748 


Codice Specialita: 32738 


Rimborsabilità SSN 


eMeMme 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione spec:alità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


RABARBARO 


Fascia Data 


NUAIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: DYNACREN Codice Specialità: 29691 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029691 019/G 5% SCIROPPO 200 G G 08-11-93 
RESERPINA 
Fascia Data 
x AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. BFI Codice Specialità: 30125 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030125 013 /G 50 COMPRESSE 0,1 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC. DONINI Codice Specialità: 30416 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030416 010 / G 20 COMPRESSE 0,1 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: ISI Codice Specialità: 30853 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030853 016 / G 50 COMPRESSE 0,1 MG Cc 08-11-93 
030853 028 / G 1000 COMPRESSE 0,1 MG C 08-11-93 
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1-2-1997 Suppiemento crdinario alla GAZZETTA UFFICIALE: Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


NOAIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione ("} 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Titolare AIC BELTAPHARN Codice Specialita. 32581 


032581 011/G 50 COMPRESSE 0,1 MG C 08-11-93 
032581 023 /G 100 COMPRESSE 0,1 MG C 08-11-93 
032581 035/G 500 COMPRESSE 0,1 MG C 08-11-93 
032581 047 /G 1000 COMPRESSE 01 MG C 08-11-93 
RIFAMPICINA 
Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


Titolare AIC MONTEFARMAGO Codice Specialita 29584 


029584 012 /G SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML A L. 3.970 08-11-93 
029584 024 / G 8 CAPSULE 150 MG A i. 3.800 08-11-93 
029584 036 / G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 
Titolare AIC MEBDISCA Codice Specialita. 30005 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030005 019/G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 
030005 021 / G 8 CAPSULE 150 MG A L. 3.800 08-11-93 
Titolare AIC LIFEPRARMA Codice Specialita: 30171 Data prima registrazione specialità 08-11-93 
030171 019/G 8 CAPSULE 150 MG A L. 3 800 08-11-93 
030171 021/G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 
Titolare AIC- ISÌ Codice Specialità: 30854 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030854 018/G 8 CAPSULE 150 MG A L. 3.800 08-11-93 
030854 020 / G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 
030854 032 / G 1000 CAPSULE 150 MG C 08-11-93 
030854 044 / G 1000 CAPSULE 300 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. INYES Codice Specialità: 30986 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
030986 018 / G 500 CAPSULE 150 MG C 08-11-93 
030986 020 / G 100 CAPSULE 150 MG C 08-11-93 
030986 032 / G 500 CAPSULE 300 MG C 08-11-93 
030986 044 / G 100 CAPSULE 300 MG C 08-11-93 
Titolare AIC 0,F.F. Codice Specialita 32469 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
032469 013/G SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML A L. 3.970 08-11-93 
032469 025/ G 8 CAPSULE 150 MG A L. 3.800 08-17-93 
032469 037 / G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 
Titolare AIC GOÈ Codice Specialità. 32739 Data prima registrazione specialita 08-71-93 
032739 017/G 8 CAPSULE 150 MG A L. 3.800 08-11-93 
032739 029/G 8 CAPSULE 300 MG A L. 5.785 08-11-93 


| RINGER | 


NUAC 


Confezione 


Titoiare AIC GALENICA SENESE 


Codice Specialità: 


29867 


Rimborsabiltà SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029867 013/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029867 025 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029867 037 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029867 049 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029867 052 / G FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
029867 064 / G SACCA 50 ML C 08-11-93 
029867 076/G SACCA 100 ML C 08-11-93 
029867 088 / G SACCA 250 ML C 08-11-95 
029867 090 / G SACCA 500 ML Cc 08-11-93 
029867 102 /G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


NOAIC 


Titoiare AIC SALE 


030719 013/G 
030719 025/G 
030719 037 / G 
930719 049 / G 
030719 052 / G 
030719 064 /G 
030719 076/G 
030719 088 / G 


Titolare AIC PRARMAGBIA 


030756 0171/G 
030756 023 / G 
030756 035 / G 


Titolare AIC SIFRA 


030771 012/G 
030771 024 / G 
030771 035/G 
030771 043 / G 
030771 051/G 


Titolare AIC SONIGCO 
0230869 010/G 
030869 022 / G 
930869 034 / G 
030869 046 / G 
930869 059 / G 
030869 109 / G 
030869 111/G 
030869 123/G 
030869 135/G 
030869 147 / G 


Titolare AIC BIEEPFE MEDITAL 


030937 015/G 
030937 027 / G 
030937 029 / G 
030937 041 / G 
030937 054 / G 
030937 056 / G 
030937 078 / G 
030937 080 / G 


Titolare AIC RIGINBUSTFTRIA LIM. 


031072 010/G 
031072 022/G 
031072 034 / G 
031072 046/G 
031072 059/G 
031072 061 / G 
C31072 109/G 
031072 147/G 
031072 150/G 
031072 162/G 
031072 174/G 


Tiiolare AIC TERAPEUTICA VENETA 


031197 015/G 
031197 027 /G 
031197 039 /G 
031197 041/G 
C317197 054 / G 
031197 666 / G 
031197 078/G 
031197 080/G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Speciairta 30719 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 1000 ML 
FLACONE 100 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 250 ML 


Codice Specialità. 30756 


SACCA 1000 ML 
SACCA 3 LITRI 
SACCA 5 LITRI 


Codice Special:ita: 30771 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Spec'alità. 30869 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1900 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
Codice Specialità 30937 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
GACCA CLEAR-FLEX 1000 Mi 


Codice Specialità. 31272 


FLACONE 50 ML 

SACCA 106 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN°FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

Codice Specialità 37197 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 750 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 109 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
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Rimborsabilita SSN 


OOO ogZozozozozeNoze, 


O0000AO 


oHozozezezozezezezene egozozozezezeze: O0000V0I0L0L0V0A.O0 


O000000LOAO 


— 


Serie generule - n. 26 


Data 
Registrazione {*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spetialita. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialtà: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialtà: 08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


031563 012/G 
031563 024 / G 
031563 036 / G 
031563 048 / G 
031563 051/G 
031563 063 / G 
031563 075 / G 
031563 087 / G 
031563 099 / G 
031563 101/G 
031563 113/G 
031563 125/G 
031563 137 /G 
031563 149/ G 
031563 152/G 
031563 164 / G 
031563 176/G 
031563 188 / G 
031563 190 / G 
031563 202 / G 
031563 214 / G 
031563 226 / G 
031563 238 / G 


Titolare A!C. 0.F.F. 


032470 015 / G 


N AIC 


Titolare AIC. ABBOTT 


029640 012 / G 
029640 024,/ G 


029868 015 / G 
029868 027 / G 
029868 039 / G 
029868 041./ G 
029868 054 / G 
029868 066 / G 
029868 078 / G 
029868 080 / G 
029868 092 / G 
029868 104 / G 


Titolare AIC GOLLALTO 


030382 016 / G 
030382 028 / G 
030382 030 / G 
030382 042 / G 
030382 055 / G 
030382 067 / G 
0303832 079 / G 
030382 081 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Titolare AIC. GOBBI FRATTINI 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


SACCA IN PVC 1000 ML 


Contezione 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 MG 


Titolare AIC GALENICA SENESE 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


FLACONE 100 ML 
50 FLACONI 100 ML 
FLACONE 250 ML 
25 FLACONI 250 ML 
FLACONE 500 ML 
29 FLACONI 500 ML 
SACCA 1000 MIL 
SACCA 2000 ML 


Codice Specialita. 31563 


Codice Specialità: 32470 


RINGER ACETATO 


Codice Specialità’ 29640 


Codice Specialità. 29868 


Codice Specralita. 30382 
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Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 


0O0000I000I0I0L00909090909099090900090 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O 


Fascia 
Rimbarsabilità SSN 


Data prima registrazione soecialità 08-11-23 


OOo 


Data prima registrazione specialiià 08-11-93 


eHoezoezezozozenzoMzene 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O 0000000 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-199” Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 26 
Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC SALE 


Codice Specialita. 30721 


Data prima registrazione specialita. 08-11-93 


030721 017 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030721 029/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030721 031/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030721 043/G SACCA 500 ML Co 08-11-93 
030721 056/G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030721 068/G SACCA 2000 ML C 08-11-93 
030721 070/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030721 082/G SACCA-250 ML C 08-11-93 
Titolare AIC PHARMAGIA Codice Spectalita. 30744 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
030744 015/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030744 027 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030744 039 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030744 041 / G FLACONE 500 ML U 08-11-93 
030744 054 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SIFRA Codice Specialita 30772 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030772 C14/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030772 026 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030772 038 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030772 040 /G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030772 053/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC MONICO Codice Specialita 30670 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030870 012 /G FLACONE 50 ML Cc 08-11-93 
030970 024 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030870 036 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030870 048 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030870 051/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030870 101/G SACCA 50 ML Cc 08-11-93 
030870 113/G SACCA 100 ML C 08-11-53 
030870 125/G SACCA 250 ML C 08-11-93 
030870 137 /G SACCA 500 ML C 08-11-93 
030870 149/G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC DON BAXTER Codice Specialita 30886 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030886 016/G SACCA 50 ML C 08-11-93 
030886 028 /G SACCA 100 Mi C 08-11-93 
030886 030 / G SACCA 250 ML C 08-11-93 
030886 042 / G SACCA 500 ML C 08-11-93 
030886 055 / G SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030886 067 /G 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030886 075/G FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
030886 081/G FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
0308836 093 / G FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030886 105/G 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030886 117 /G FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030886 129 / G FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030886 143 / G 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC BIEPFE MEDITAL Codice Speciailta 30938 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030938 017/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030938 029/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030938 031 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030938 043 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030938 056 / G SACCA CLEAR-FLEX 1C0 ML C 08-11-93 
030938 068 / G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030938 070/G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030938 082 / G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCANMA Codice Specialità: 30954 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030954 010/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030954 022 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC BIGCINDUSTRIA LR. 


031076 019/G 
031076 021/G 
031076 033 / G 
031076 045 / G 
031076 058/G 
031076 060 /G 
031076 108 / G 
031076 146/G 
031076 159/G 
031076 161/G 
031076 173/G 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031205 014 /G 
037205 026 / G 
031205 038 / G 
031205 040 / G 
031205 053 / G 
031205 065 / G 
031205 077 /G 
031205 089 / G 


Titolare AIC: GOSDI FRATTINI 


031565 017 /G 
031565 029 / G 
031565 031 / G 
031565 043 / G 
031565 056 / G 
031565 068 / G 
031565 070/G 
031565 082 / G 
031565 094 / G 
031565 106 / G 
031565 118/G 
031565 120 / G 
031565 132 / G 
031565 144/G 
031565 157 /G 
031565 169 / G 
031565 171/G 
031565 183/G 
031565 195 / G 
031565 207 /G 
031565 219 / G 
031565 221/G 
031565 233 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità: 31076 


FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31205 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31565 


FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 Mi 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 MI 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Rimborsabilità SSN 


Q000L€I0IILILAIAO 


0a00I0LI9IAAO 


00090900I90909009009090909090909009009000 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 28-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-92 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


N AIC 


Titolare AIC. BICINDUSTRIA LAM, 


029630 0ii / G 
029630 023 / G 
029630 035 / G 
029630 047 / G 
029630 050 / G 
029630 062 / G 
029630 074 / G 
029630 086 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29630 
FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 
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Rimborsabilità SSN 


000Q009000900Aa 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


029630 098 / G 
029630 100/G 
029630 112/G 


Titolare AIC. SALE 
030722 019/G 
030722 021/G 
030722 033 / G 
030722 045 / G 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL 


031244 015/G 
031244 027 /G 
031244 039 / G 
031244 041/G 
031244 054 / G 
031244 066 / G 
031244 078/G 
031244 080 / G 


Titolare AIC. GALENIGA SENESE 


031269 018/G 
031269 020/G 
031269 032 / G 
031269 044 / G 
031269 057 /G 
031269 069 / G 
031269 071/G 
031269 083 / G 
031269 095 / G 
031269 107 /G 
Titolare AIC' SIBRA 
031389 012 /G 
031389 024 / G 
031389 036/G 
031389 048/G 
031389 051/G 


Titolare AIC: YFERAPEUTICA VENETA 


031401 019/G 
031401 021 /G 
031401 033 / G 
031401 045/G 
031401 058/G 
031401 060 / G 
031401 072 / G 
031401 084 / G 


Titolare AIC. GO8BI FRATTINI 


031566 019 / G 
031566 021/G 
031566 033 / G 
031566 045 / G 
031566 058 / G 
031566 060 / G 
031566 072/G 
031566 084 / G 
081565 096 / G 
031566 108 / G 
031566 110/G 
031566 122 / G 
031566 134 / G 
031566 146/G 
031566 159/ G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziono 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Codice Specialità 30722 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 31244 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità. 31269 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 31389 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità. 31401 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Speciulità 31566 
FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
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Rimborsabilita SSN 


eHezezno 


O000IV0IVIA0AO 


00000 0000009009000 


00000000 


O00000V0I0IV0I0I00V00O 


Serie generale - n. 26 


pani 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 

NO AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
031566 161/G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031566 173/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031566 185/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031566 197 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031566 209 / G SACCA FLESSIBILE 3500 MIL C 08-11-93 
031566 211/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031566 223 /G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-92 
031565 235 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


N AIC 


Titolare AIC GALENICA SENESE 


029869 017 / G 
029869 029 / G 
029869 031 / G 
029869 043 / G 
029869 056 / G 
029869 068 / G 
029869 070/G 
029869 082 / G 
029869 094 / G 
029869 106 / G 


Titolare AIC SALF 
030720 015/G 
030720 027 /G 
030720 039 / G 
030720 041 /G 


Titolare AIC YERAPCUTICA VENETA 


031206 016 /G 
031206 028 / G 
031206 030 / G 
031206 042 / G 
031206 055 / G 
031206 067 / G 
031206 079/G 
031206 081 / G 


Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL 


031243 013 /G 
031243 025 / G 
031243 037 / G 
031243 049 / G 
031243 052 / G 
031243 064 / G 
031243 076/G 
031243 088 / G 


Titolare AIC BIGINDUSTRIA L.i.B1 


031253 014 / G 
031253 026 / G 
031253 038 / G 
031253 040 / G 
031253 053 / G 
031253 065 / G 
031253 077 /G 
031253 089 / G 
031253 091 / G 


RINGER CON GLUCGSIO | 


Confezione 


Codice Specialita 29869 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 30720 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita: 31206 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialita: 31243 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Codice Specialità 31253 
FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1009 ML 

90 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 Mi 

250 ML IN FLACONE 500 ML 

FLACONE 100 ML 
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Rimborsabilita SSH 


ozezene, oo Nezozozezozeozene 


O00000LIA0 9 


O00V0I0I00L0LO 


O0000O0O00I)0O 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
98-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-33 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data pr'ma registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN ‘Registrazione (*) 
031253 103 /G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031253 115/G FLACONE 500 ML C 08-11-93 

Titolare AIC- SIFRA Codice Specialità: 31388 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031388 010/G FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031388 022 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031388 034 / G FLACONE 250 ML Cc 08-11-93 
031388 046 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031388 059 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC' GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 31564 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031564 014/G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031564 026 / G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031564 038 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031564 040 / G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031564 053 / G FIALA 10 ML C 08-11-93 
031564 065 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031564 077 /G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031564 089 / G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031564 091 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031564 103 / G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031564 115/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031564 127 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031564 139 / G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031564 141/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031564 154 / G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031564 166 / G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031564 178/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031564 180/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031564 192 / G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031564 204 / G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031564 216 / G SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc 08-11-93 
031564 228 / G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031564 230 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


RINGER LATTATO 


N AIC 


Titolare AIC ABBOTT 


029641 014 / G 
029641 026 / G 


Titolare AIC GALENICA SENESE 


029870 019/G 
029870 021/G 
029870 033 / G 
029870 045 / G 
029870 058 / G 
029870 060 / G 
029870 072/G 
029870 084 / G 
029870 096 / G 
029870 108/G 
029870 110/G 
029870 122/G 
029870 134/G 


Titolare AIC- COLLALTO 
030383 018 / G 
030383 020 / G 


030383 032 / G 
030383 044 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29641 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Codice Specialità. 29870 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA.3000 ML 
SACCA 5000 ML 
Codice Specialità: 30383 
FLACONE 100 ML 
50 FLACONI 100 ML 


FLACONE 250 ML 
25 FLACONI 250 ML 
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Rimborsabiltà SSN 


OOo 


O0000LN09090090L90AOO 


0000 


Fascia 


Data 
Registrazione (*) 


Cata prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


030383 057 / G 
030383 069 / G 
030383 071 / G 
030383 083 / G 


Titolare AIC: SALE 
030723 0711/G 
030723 023 / G 
030723 035 / G 
030723 050 / G 
030723 062 / G 
036723 074/G 
030723 086 / G 
V30723 098 / G 
030723 100/G 


Titolare AIC. PHARMAGIA 


030745 C13/G 
030745 020 / G 
030745 032 / G 
030745 044 / G 
030745 057 //G 
Titolare AIC: SIFRA 
030773 016/G 
030773 028/G 
030773 030/G 
030773 042 / G 
030773 055/G 
Titolare AIC: FRIORNBGO 
030871 014/G 
030871 026 / G 
030871 038 / G 
030871 040 / G 
030871 053/G 
030871 103 / G 
030871 115/G 
030871 127 /G 
030871 139/G 
030871 141/G 


Trio!are AIC: BON BAXTER 


030887 018/G 
030887 020 / G 
030887 032 / G 
030887 044 / G 
030887 057 / G 
030887 069 / G 
030887 0771 / G 
030887 083 / G 
030887 095 / G 
030887 107 / G 
030887 119/G 
030887 121 /G 
030887 145 / G 


Titolare AIC: BIEFEFC MEDIFAL 


030939 019/G 
030939 021 / G 
030939 033 / G 
030939 045 / G 
030939 058 / G 
030939 060 / G 
030939 072 / G 
030939 084 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


FLACONE 500 ML 
259 FLACONI 500 ML 
SACCA 1000 ML 
FLACONE 2000 ML 


Codice Specialità: 30723 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
SACCA 3900 ML 
SACCA 5000 ML 
SACCA 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30745 


FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 

Codice Specialità: 30773 
FLACONE 59 ML 
FLACONE 100 Mil 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 hi 

Codice Specialità: 30871 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 MIL 
FLAGONE 1000 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
Codice Specialità. 30887 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
50 ML IN SACCA 100 ML 
FLACONE VETRO 50 ML 
FLACONE VETRO 100 Mi 
FLACONE VETRO 250 ML 
100 ML IN SACCA 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML 
FLACONE VETRO 1000 ML 
250 ML IN SACCA 500 ML 
Codice Specialità. 30939 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 NL 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
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Riraborsabilità SSN 


O0000VI0IIAOAO OL0O0 0 


00O0O0dL0AOao 


0000900 


O0O00V00IL0IV0V0ILVLAI A oNoezoeiozezokoHooe 


O000L00L0AL0AO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione {") 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione special:tà: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-95 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


030939 096 / G 
030939 108 / G 
030939 110/G 
030939 122 / G 
030939 134 / G 
030939 146 / G 
030939 159 / G 
030939 161 / G 
030939 173 / G 


Titotare AIC. BIOMEDICA FOSCANA 


030955 013 / G 
030955 025 / G 


Titolare AIC. BIGINDUSTRIA LEI, 


031088 014/G 
031088 026 / G 
031088 038 / G 
031088 040 / G 
031088 053 / G 
031088 065 / G 
031088 077 /G 
031088 115/G 
031088 154 / G 
031088 166 / G 
031088 178 / G 


031088 180 / G' 
Titolare AIC. TERAPEUTICA VENETA 


031399 013 / G 
031399 025 / G 
031399 037 / G 
031399 049 / G 
031399 052 / G 
031399 064 / G 
031399 076/G 
031399 088 / G 


Titolare AIC GOBBI FRATTINI 


031567 D11/G 
031567 023 /G 
031567 035 / G 
031567 047 / G 
031567 050 / G 
031557 062 /G 
031567 074 / G 
031567 086 / G 
031567 098 / G 
031867 100/G 
031567 112/G 
031567 124/G 
031567 136/G 
031567 148/G 
031567 151/G 
031567 163/G 
031567 175/G 
031567 187 /G 
031567 199/G 
031567 201/G 
031567 213/G 
031567 225/G 
031567 237 /G 


Supplemento ordimario alia GAZZETTA UFFKCIALE 


=.=" ——_—1srr————m6&€—m6—mkmnzz kuntz "\{\wtgruc,—___mRuwuÈe——rt—r7_——_———__mwEa«-———_—_—_———TTT—mTmrF  nnr_—_m—_—r_—_—rr—__TmÈm_£r_r—__—_—_——T—rTTrT—T—rrrr===x, 


Confeziona 


SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX3000 ML 

SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


Codice Specialità: 30955 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 Mi 


Codice Spec:alita: 31088 
FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

SACCA 2000 MI 

50 MIL IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 


Codice Specialità 31399 
FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN GLUCOSIO 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità 31567 
FIALA 1 ML 

FIALA 2 ML 

FIALA 3 ML 

FIALA 5 ML 

FIALA 10 ML 

FIALA 20 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA FLESSIBILE 3500 Mi 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA FLESSIBILE 5000 Mi 
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Fascia 
Rimborsanilita SSN 


000000000 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


OO 


Data prima registrazione specialità 08-11-93 


O00I00IIV0IIIVAIAO 


Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 


O00O000IIIAO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


00000000090 M090999099909099090 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-99 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-99 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 


Titolare AIC. 0.F.F. 
032471 0Îî7/G 
032471 029/G 
032471 031/G 
032471 043 /G 


Codice Specialità. 32471 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA IN PVC 500 ML 


0000 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


RINGER LATTATO CON GiIUCcosIio 


N AIC 


Titoiare AIC BIOINDUSTRIA L.I.M. 


029631 013/G 
029631 025 / G 
029631 037 / G 
029631 049 / G 
029631 052 / G 
029631 064 / G 
029631 076/G 
029631 088 / G 
029631 090 / G 
029631 102 / G 
029631 114/G 


Titolare AIC. TERAPEUTICA VENETA 


031195 011/G 
031195 023 / G 
031195 035 / G 
031195 047 /G 
031195 050 / G 
031195 062 / G 
031195 074/G 
031195 086 / G 


Titolare AIC. GALENICA SENESE 


031270 010/G 
031270 022/G 
031270 034 / G 
031270 046 / G 
031270 059/ G 
031270 061/G 
031270 073/G 
031270 085/G 
031270 097 /G 
031270 109/G 
031270 111/G 
031270 123/G 
031270 135/G 


Titolare AIC. SALF 
031357 015/G 
031357 027 /G 
031357 039 / G 
031357 041/G 
031357 054/G 
031357 066/G 


Titolare AIC' SIFRA 
031390 014 / G 
031390 026 / G 
031390 038 / G 
031390 040 / G 
031390 053 / G 


Confezione 


Codice Specialità. 29631 
FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31195 
FLACONE 50 NL 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 

100 ML IN FLACONE 250 ML 

250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità: 31270 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 5C0 ML 
FLACONE 1900 ML 
SACCA 50 ML 
SACCA 100 ML 
SACCA 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 3000 ML 
SACCA 5000 ML 


Codice Specialità: 31357 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
SACCA 500 ML 
SACCA 250 ML 
FLACONE 1000 ML 


Codice Specialita: 31390 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 
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Rimborsabilità SSN 


oHoNoHozeHoHoHoHozoHoHee 000V0IVIA0AO oNezozozozozoeHoKoHeoe: 


oHoHeHoHee, 


00000 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsatilta SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC G0O881 FRATTINI Codice Specialità. 31568 Data prima reg'strazione specialità: 08-11-93 


031568 013/G FIALA 1 ML C 08-11-93 
031568 025 /G FIALA 2 ML C 08-11-93 
031558 037 / G FIALA 3 ML C 08-11-93 
031568 049/G FIALA 5 ML C 08-11-93 
031568 052’/ G FIALA 10 ML C 08-11-93 
031568 064 / G FIALA 20 ML C 08-11-93 
031568 076/G FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031568 088/G FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031568 090 / G FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031568 102/G FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031568 114/G SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031568 126/G SACCA FLESSIBILE 100 MI. C 08-11-93 
031568 133/G SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031568 140/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031568 153/G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031568 165/G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031568 177/G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031568 189/G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031568 191/G SACCA FLESSIBILE 3000 Mi C 08-17-93 
031568 203/G SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031568 215/G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031568 227 /G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031568 239 / G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
RINOBALSAMICHE 
Fascia Data 
NU AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione {*} 


Titolare AIC. FARMA 3 Codice Specialita. 30532 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030532 016/G GOCCE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Spec!alità 30579 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030579 015/G GOCCE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC. MORIGI Codice Specialita. 31661 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031661 010/G GOCCE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ÎIERA Codice Specialità. 31749 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031749 017 /G GOCCE 20 G C 08-11-93 
Titolare AIC _RAMINI Codice Specialità: 31798 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031798 010/G GOCCE 20 G C C8-11-93 
Titolare AIC. EUGAL Codice Specialità: 32504 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032504 019/G GOCCE NASALI FLACONE 20 G C 08-11-93 


n ——mmm@tq@eet@@@te09rttrrti to ce ico n cr. rn ———11—l1———@m—@m—mr@r—__r— 5) 
| SALI PER REIDRATAZIONE CON GLUCOSIO Î 


N AIC 


Titolare AIC Q.F.F. 
032472 019/G 


Confezione 


10 BUSTINE 5 G 


Codice Specialità: 32472 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 


| SALI REIBRATANTE ORALE E GLUCOSIO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reg:strazione (*) 
Titolare AIC. GIOVANARDI Codice Specialità: 30315 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030315 016/G FORMULA A 20 BUSTINE 5 G C 08-11-93 
030315 028 / G FORMULA B 20 BUSTINE 5 G C 08-17-93 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


| _ SALI REIDRATANTI CON GLUCOSIO TIPO A Î 


N AIC Contezione 


Titolare AIC ÎEFI 
030126 015/G 
030126 027 /G 


20 BUSTINE 5 G 
50 BUSTINE 5 G 


NUOAIC Confezione 


Titolare AIC. GIOVANARBDI 
030316 018/G 
030316 020 / G 
030316 032 / G 


Titolare AIC. BOOTS 
030354 017 / G 
030354 029 / G 
030354 031 / G 


Titolare AIC: DOMINO 
030439 018 / G 
030439 020 / G 
030439 032 / G 


Titolare AICC FARMA 3 


030533 018 / G 
030533 020 / G 
030533 032 / G 
030533 044 / G 


UNGUENTO 2% TUBO 7 ML 
UNGUENTO 5% TUBO 7 ML 
UNGUENTO 10% TUBO 7 ML 


UNGUENTO 2% TUBO 30 G 
UNGUENTO 5% TUBO 30 G 
UNGUENTO 10% TUBO 30 G 


2% UNGUENTO 30 G 
5% UNGUENTO 30 G 
10% UNGUENTO 30 G 


2% UNGUENTO 50 6 
2% UNGUENTO KG 1 
5% UNGUENTO G 50 
5% UNGUENTO KG 1 
030533 057 / G 10% UNGUENTO G 50 
030533 069 / G 10% UNGUENTO KG 1 


Titolare AIC NOVA ARGENTIA 
030578 013/G 2% UNGUENTO 30 G 
030578 025/G 5% UNGUENTO 30 G 
030578 037 /G 10% UNGUENTO 30 G 
Titolare AIC' FA.DEM 
031102 015/G 5% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
031102 027 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
Titolare AIC ASSOGALENIGCA 
031305 016/G 5% UNGUENTO 60 G 


Titoiare AIC: MORIGI 


031662 012 / G 2% 1000 G 

031662 024 / G 5% 1000 G 

031662 036 / G 10% 1000 G 
Titolare AIC: IEMA 

031750 019/G 2% 1000 G 

031750 021/G 5% 1000 G 

031750 033 / G 10% 1000 G 


Titolare AIC: RAMINI 
031799 012 / G 
031799 024 / G 
031799 036 / G 


Titolare AIC: LAGHIFBARMA 
031888 011/G 
031888 023 / G 
031888 035 / G 


2% UNGUENTO 30 G 
5% UNGUENTO 30 6 
10% UNGUENTO 30 G 


10% UNGUENTO 30 G 
5% UNGUENTO 30 G 
2% UNGUENTO 30 G 


Codice Specralita 


Codice Specialita 


Codice Specialità 


Codice Specialità: 30126 


SALIGILICO 


Codice Specialita: 30316 


Codice Specialità. 30354 


30439 


Codice Specialità. 30593 


Codice Specialità: 30578 


Codice Specialità: 31102 


31305 


Codice Specialità. 31662 


Codice Specialità. 31750 


Codice Specialità: 31799 


31888 
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Rimborsabilità SSN 


OO 


Rimborsabiltà SSN 


(ee no) eHezo OOO 


00O0L0L00AO 


oeHeze; 


000 000 


eee, 


Data 
Registrazione (") 


Data prima registrazione specralità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


N AIC 


Titolare AIC. EUGAL 


032512 016 / G 
032512 028 / G 
032512 030 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 32512 
UNGUENTO 2% TUBO 30 G 
UNGUENTO 5% TUBO 30 G 
UNGUENTO 10% TUBO 30 G 


OOO 


Fascia Data 
Rimborsabilta SSN 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


SALGLO E MENTOLO 


N AIC 


Titolare AIC: OGNA 
029765 017 /G 
Titolare AIC: AFOM 
029943 014 / G 


Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE 


030242 010/G 
Titolare AIC: GOG 
032740 019/G 


N. AIC 


Titolare AIC. DYNAGREN 


029708 017 / G 
029708 029 / G 


Titolare AIC. AIFOR 
029948 015/G 


Titolare AIC: FARBMA 3 


030538 019 / G 
030538 021 / G 


Titolare AIC: OLGELLI 


031154 014/G 
031154 026 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29765 
3% + 1% SOLUZIONE ALCOOLICA 50 ML 


Codice Specialità: 29943 
0,3% SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE 50 ML 


Codice Specialità: 30242 
3% + 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA 50 ML 


Codice Specialità. 32740 


3%+1% COLLUTTORIO SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE SOML C 


SARMBUWCO 


Confezione 


Codice Specialità: 29708 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
TISANA SACCHETTO 100 G 


Codice Specialità. 29948 


TISANA G 100 

Codice Specialità. 30538 
TISANA 50 G 
TISANA 100 G 

Codice Specialità 31154 
TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


Fascia Data 
Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


OO 


OO 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


SCOPOLAMINA BROZMIBRATO 


N AIC 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 


030069 013/G 
030069 025 / G 
030069 037 / G 


Titolare AIC: SALE 


030683 015 / G 
030683 027 / G 


Titolare AIC BIOINDUSTRIA L.i. Bi, 


031193 016/G 
031193 028 / G 
031193 030 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


031947 017 /G 
031947 029/G 


Confezione 


Codice Specialità: 30069 
5 FIALE0,25 MG/1 ML 

50 FIALE0,25 MG/1 ML 

100 FIALE0,25 MG/1 ML 


Codice Specialità: 30683 
5 FIALE 1 ML 0,25 MG 
50 FIALE 1 ML 0,25 MG 
Codice Specialità: 31193 
5 FIALE 0,25MG/1ML 
10 FIALE 0,25MG/1ML 
100 FIALE 0,25MG/1ML 

Codice Specialità: 31947 


0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
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Rimborsabilità SSN 


000 oe 000 


OO 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 
08-71-93 


1-2-1997 


N AIC 


031947 031/G 
031947 043 / G 
031947 056 / G 
031947 068 / G 
031947 070/G 
031947 082 / G 
031947 094 / G 
031947 106 / G 


Titolare AIC: O.F.F. 
032473 011/G 

Titolare AIC: GOG 
032742 013 //G 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 


0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 


S FIALE 0,25MG/1ML 


5 FIALE 0,25 MG/1 ML 


Codice Spec:alità: 32473 


Codice Specialità: 32742 


Rimborsabilità SSN 


O00O0000I0AO 


O 


Fascia 


Serie generale - n 26 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


NO AIC 


Titolare AIC' DYNAGREN 


029709 019/G 
029709 021 / G 


Titolare AIC. ARFORI 
029944 016/G 
029944 028 / G 

Titolare AIC' PARA 3 - 
030571 018/G 
030571 020/G 

Titolare AIC. OLEELLI 


0317167 012/G 
031167 024 / G 


Confezione 


TISANA 20 FILTRI 2 G 
TISANA SACCHETTO 80 G 


100 G 
TISANA G 100 


TISANA G 50 
TISANA G 100 


TISANA 50 G 
TISANA 100 G 


Codice Specialità. 29709 


Codice Specialità: 29944 


Codice Specialità. 30571 


Codice Specialità: 31167 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


| SODIO ACETATO °° 


N AIC 


Titolare AIC. MONICO 
030818 013/G 
030818 025 / G 
030818 037 / G 


Titoiare AIC GLINTEC 
029625 011/G 


Confezione 


3 MEMI 10 FIALE 10 ML 


IMEO/ML 10 FLACONI 30 ML 


IMEO/ML S FIALE 10 ML 


3 MEO/ML FLACONE 30 ML 


Titolare AIC. GALENICA SENESE 


029871 011/G 
029871 023 /G 


Titolare AIC. SALE 
030698 017 /G 


030698 029 / G 
030698 031 / G 


3 MEO/ML FIALA 10 ML 
5 FIALE 3MEO/ML 10ML 


3 MEO/ML 5 FIALE10 ML 
3 MEC/ML 50 FIALE10 ML 
FIALA 3MEQ/30ML 


Titolare AIC: BICINDUSTRIA LIRA. 


037136 017 / G 
031136 029 / G 
037136 031 / G 
031136 043 / G 
031136 056 / G 


3MEO/ML FLACONCINO 30 ML 


Codice Specialità: 30818 


Codice Specialità: 29625 


Codice Specialità: 29871 


Codice Specialità: 30698 


Codice Specialità. 31136 


IMEO/ML 10 FLACONCINI 30 ML 


IMEO/ML 5 FIALE 10 ML 
IMEO/ML 10 FIALE 10 ML 
3MEO/ML 100 FIALE 10 ML 
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eee 


oeHeMeZeMe 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare A!C' SIFRA Codice Specialità. 31912 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031912 013/G 3 MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031912 025 / G 3 MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031912 037 / G 3 MEO/ML 1 FIALA 30 ML C 08-11-93 
031912 049 / G 3 MEO/ML 20 FIALE 30 ML C 08-11-93 


SODIO BICARBONATO 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione {*) 


Titolare AIC. BDYNAGREN 


Codice Specialità: 29673 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029673 011/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: QGNA Codice Specialità: 29766 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029766 021 / G 50 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. SELLA Codice Specialità: 29816 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029816 016 / G 50 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
029816 028 / G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
029816 030 / G 500 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 29872 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029872 013/G 1,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029872 025 / G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029872 037 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029872 049 / G 1,4% FLACONE 500 Mi C 08-11-93 
029872 052 / G 1,4% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029872 064 / G 1,4% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029872 076/G 1,4% SACCHE 100 ML C 08-11-93 
029872 088/G 1,4% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029872 090 / G 1,4% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029872 102 /G 1,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029872 114/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029872 126/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029872 138/G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029872 140/G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029872 153/G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029872 165/G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029872 177/G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029872 189/G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029872 191/G 5% SACCA 500 NL C 08-11-93 
029872 203 /G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029872 215/G 7,5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029872 227 /G 7,5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
029872 239 /G 7,5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029872 241/G 7,5% FLACONE 509 ML G 08-11-93 
029872 254/G 7,5% FLACONE 1000 ML Cc 08-11-93 
029872 266/G 7,5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029872 278/G 7,5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029872 280 /G 7,5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
029872 292 /G 7,5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029872 304 / G 7,5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029872 316/G 8,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029872 328 / G 8,4% FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
029872 330 /G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029872 342 / G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029872 355 / G 8,4% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029872 367 / G 8,4% SACCA 50 ML C 08-11-93 
029872 379/G 8,4% SACCA 100 ML GC 08-11-93 
029872 381/G 8,4% SACCA 250 ML Cc 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
NOAIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (") 
029872 393 /G 8.4% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029872 405/G 8,4% SACCA 1000 ML @ 08-11-93 
029872 417/G FIALA 10 ML 1 MEC/ML C 08-11-93 
029872 429/G 5 FIALE 1MEQ/10ML C 08-11-93 
Titolare AIC ANGELINI Codice Specialità. 30033 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030033 029 / G 10 FIALE 1 MEO/ML C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMAGCOLOGICO MILANESE Codice Speciajità: 30243 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030243 012 / G 50 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. BREOTS Codice Specialità: 30355 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030355 010/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Specialita. 30384 Data piima registrazione specialita: 08-11-93 
030384 010 /G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030384 022 / G 1,4% 50 FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030384 034 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030384 046 / G 1,4% 25 FLACONI 250 ML C 08-11-93 
030384 059 / G ' 4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030384 061 / G 1,4% 25 FLACONI 500 ML C 08-11-93 
030384 073 / G 1,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030384 085 / G 1,4% SACCA 2000 MIL C 08-11-93 
030384 097 / G 8,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030384 109 / G 8,4% 50 FLACONI 100 ML C 08-11-93 
030384 111/G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030384 123 /G 8,4% 25 FLACONI 250 ML C 08-17-93 
030384 135 / G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030384 147 / G 8,4% 25 FLACONI 500 ML C 08-11-53 
030384 150/G 8,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030384 162 / G 8,4% SACCA 2009 ML C 08-11-23 
030384 174/G 1 MEC/ML 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030384 186 / G 1 MEOQ/MIL 10 FIALE10 NL C 08-11-93 
Titolare A!C: PARMA 3 Codice Specialità. 30534 Data prima registrazione specialità 08-11-93 
030534 010/ G 50 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialita. 30580 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030580 017 //G 50 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. OTYOLENGHI Codice Specialità. 30632 Data prima registrazione specialità; 08-11-93 
030632 018 / G 60 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. SALE Codice Specialità 30724 Data prima registrazione specialità. 08-11-39 
030724 013 /G 1,4% (1/6M) FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030724 025/G 1,4% (1/6M) FLACONE250 ML C 08-11-93 
030724 037 /G 1,4% (1/6M) FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030724 049/G 5% FLACONE 250 ML © 08-11-93 
030724 052 /G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030724 064 / G 7,5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030724 076/G 7,5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030724 088 / G 7,5% FLACONE 500 ML C 08-17-93 
030724 090 / G 8,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
G30724 102 /G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030724 114/G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030724 126/G 1,4% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030724 138/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030724 140/G 59% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030724 153/G 7,5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030724 165/G 8,4% FLACONE 1000 ML. C 08-11-93 
Titolare AIC PHARMACGCIA Codice Specialità. 30753 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030753 0714/G 1,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030753 026 /G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030753 038 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030753 046 / G 1,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


AL AIC 


030753 053 / G 
030753 065 / G 
030753 077 /G 
030753 089 / G 


Titolare AIC: SIFRA 


030774 018/G 
030774 020 /G 
030774 032 / G 
039774 044 / G 
030774 057 / G 
030774 069 / G 
930774 071/G 
030774 083 / G 
030774 095 / G 
030774 107 /G 
030774 119/ G 
030774 121/G 
030774 133/G 
030774 145 /G 
030774 158 / G 
030774 160/G 
030774 172/G 
030774 184 / G 
030774 196 / G 
030774 208 / G 
030774 210/G 
930774 222 / G 


Titolare AIC: RIG@RIGO 


030819 015/ G 
030819 027 / G 
030819 039 / G 
030819 041 / G 
030819 054 / G 
030819 066 / G 
030819 078/G 
030819 080 / G 
030819 692 / G 
030819 104 / G 
030819 116 / G 
030819 128 / G 
030819 130 / G 
030819 142 / G 
030819 155 / G 
030819 167 / G 
030819 179/G 
030819 181/G 
030819 193 / G 
030819 205 / G 
030819 217/G 
030819 229 / G 
030819 231/G 
030819 243 / G 
030819 256 / G 
030819 268 / G 
030819 270/G 
030819 282 / G 
030819 294 / G 
030819 308 / G 
030819 318/G 
030819 320 / G 
030819 332 / G 
030819 344 / G 


Conieziona 


1,4% FLACONE 1000 ML 
SACCA 1 LITRO 
SACCA 2 LITRI 
SACCA 3 LITRI 


Codice Specialita: 30774 
1,4% FLACONE 50 ML 
1,44 FLACONE 100 ML 
1,4% FLACONE 250 ML 
1,4% FLACONE 500 ML 
1,4% FLACONE 1900 MIL 
5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 NL 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 1000 ML 
7,5% FLACONE 50 MIL 
7,5% FLACONE 100 ML 
7,5% FLACONE 250 ML 
7,5% FLACONE 500 ML 
7,5% FLACONE 1000 ML 
8,4% FLACONE 50 ML 
8,4% FLACONE 100 ML 
8,4% FLACONE 250 ML 
8,4% FLACONE 500 ML 
8,4% FLACONE 1000 ML 
î MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
1 MEO/ML 100 FIALE 10 ML 


Codice Specialità: 30819 
1 MEO/NIL 5 FIALE 10 ML 
1 4% FLACONE 50 ML 
14% FLACONE 100 ML 
1,4% FLACONE 250 ML 
1,4% FLACONE 500 ML 
5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
7,5% FLACONE 50 ML 
75% FLACONE 100 Mi 
7,5% FLACONE 250 ML 
7,5% FLACONE 500 ML 
8,4% FLACONE 50 ML 
8,4% FLACONE 100 ML 
1,4% 50 ML IN SACCA 100 ML 
8,4% FLACONE 250 ML 
8,4% FLACONE 500 ML 
1,45 100 ML IN SACCA 250 ML 
1,4% 250 ML IN SACCA 500 ML 
1,4% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
55 100 ML IN SACCA 250 ML 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
7,5% 59 ML IN SACCA 100 ML 
7,5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
7,5% 250 ML IN SACCA 500 Mi 
7,5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
8,45 50 MIL IN SACCA 100 ML 
84% 100 MIL IN SACCA 250 ML 
8,6% 250 ML IN SACCA 500 NIL 
8,4% 500 ML IN SACCA 1000 Mi 
1,6% SACCA 50 ML 
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_ Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilità SSN 


000 O 


0000090900900 09090909090909099009000 


00000000009090909090909009090909090909090900900000 


Serie generale - n. 26 


Data 
Regisirazione (°) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î 1-93 
08-11-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Conteziono Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
030819 357 /G 1,4% SACCA 100 ML G 08-11-93 
030819 369 / G 1,4% SACCA 250 ML G 08-11-93 
030819 371/G 1,4% SACCA 500 ML G 08-11-93 
030819 383 / G 1,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030819 395 / G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030819 407 / G 5% SACCA 100 MIL C 08-11-93 
030819 419 /G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030819 421 / G 5% SACCA 500 MIL C 08-11-93 
030819 433 / G 9% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030819 445 / G 7,5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030819 458 / G 7,5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030819 460 / G 7,5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030819 472 / G 7,5% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030819 484 / G 7,5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030819 496 / G 8,4% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030819 508 / G 8,4% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030819 510/G 8,4% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030819 522 / G 8,4% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030819 534 / G 8,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: DON BAXTER 


Codice Specialità’ 30889 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030889 012 / G 1,4% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030889 024 / G 1,4% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 036 / G 1,4% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 048 / G 1,4% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030889 051 / G 1,4% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030889 063 / G 5% SACCA 50 ML C 08-71-93 
030889 075 / G 5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 087 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 099 / G 5% SACCA 500 ML Cc 08-11-93 
030889 101 /G 9% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030889 113 / G 7,9% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030889 125 / G 7,5% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 137 / G 7,5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 149 / G 7,5% SACCA 500 ML Cc 08-11-93 
030889 152 / G 7,5% SAGCA 1000 ML C 08-11-93 
030889 164 / G 8,4% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030889 176 / G 8,4% SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 188 / G 8,4% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 190 / G 8,4% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030889 202 / G 8,4% SACCA 1000 ML Cc 08-11-93 
030889 214 / G 1,4% 50 ML IN SACCHE 100 ML C 08-11-93 
030889 226 / G 1,4% FLACONE VETRO 50 ML Cc 08-11-93 
030889 238 / G 1,4% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030889 240 / G 1,4% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030889 253 / G 1,4% 100 ML IN SACCHE 250 ML C 08-11-93 
030889 265 / G 1,4% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030889 277 / G 1,4% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030889 289 / G 5% FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
030889 291 / G 1,4% 250 ML IN SACCHE 500 ML C 08-11-93 
030889 303 / G 5% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 315 / G 9% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030889 327 / G 5% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030889 339 / G 5% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030889 341 / G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 354 / G 5% FLACONE VETRO 1000 ML Cc 08-11-93 
030889 366 / G 7,5% FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
030889 378 /G 9% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
030889 380 / G 7,9% FLACONE VETRO 100 ML Cc 08-11-93 
030889 392 / G 7,9% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 404 / G 7,5% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030889 416 / G 7,9% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030889 428 / G 7,5% 100 ML IN SACCA 250 ML C 08-11-93 
030889 430 / G 7,5% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 


— 1994 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
030889 442 / G 8,4% FLACONE VETRO 50 ML C 08-11-93 
030889 455 / G 8,4% FLACONE VETRO 100 ML C 08-11-93 
030889 467 / G 8,4% FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030889 479 / G 7,5% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-71-93 
030889 481 / G 8.4% 50 ML IN SACCA 100 ML C 08-11-93 
030889 493 / G 8,4% FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030889 505 / G 8,4% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030889 529 / G 8,4% 100 ML IN SACCA 250 Mi C 08-11-93 
030889 568 / G 8,4% 250 ML IN SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC BIGFFE MEDITAL Codice Specialità. 30940 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030940 011/G 1 MEO/ML FIALA 1 ML C 08-11-93 
030940 023 / G 1 MEO/ML FIALA 2 ML C 08-17-93 
030940 035 / G * MEO/MIL FIALA 5 ML C 08-11-93 
030940 047 / G 1 MEO/ML FIALA 10 ML C 08-17-93 
030940 050 / G 1 MEO/MIL FIALA 20 ML C 08-17-93 
030940 062 / G 1,4% FLACONE 50 ML C 08-17-93 
030940 074 / G 1,4% FLACONE 100 NL C 08-17-93 
030940 086 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030940 098 / G 1,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030940 100 / G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030940 112/G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030940 124 / G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-17-93 
030940 136 / G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML O 08-11-93 
030940 148 / G 8,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030940 151 / G 8,4% FLACONE 190 NL C 08-77-93 
030940 163 / G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030940 175/G 8,4% FLACONE 500 ML Cc 08-17-93 
030940 187 / G 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030940 199 / G 3,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030940 201 / G 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030940 213 / G 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 Mi. C 08-11-33 
030940 225 / G 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-17-93 
030940 237 / G 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030940 249 / G 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-17-93 
030940 252 / G 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
030940 264 / G 5% FUSTINO 50 ML C 08-11-93 
030940 276 / G 5% FUSTINO 100 ML C 08-17-93 
030940 288 / G 5% FUSTINO 250 ML C 08-11-93 
030940 290 / G 5% FUSTINO 500 ML C 08-11-93 
030940 302 / G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030940 314 / G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030940 326 / G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-95 
030940 338 / G 7,9% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-99 
030940 340 / G 7,5% FUSTINO 50 ML C 08-11-05 
030940 353 / G 7,5% FUSTINO 100 ML C 08-11-93 
030940 365 / G 7,5% FUSTINO 250 ML C 08-î71-93 
030940 377 / G 7,5% FUSTINO 500 ML C 08-11-93 
030940 389 / G 5 FIALE 1MEO/ML 1 ML Cc 08-11-93 
030940 391 / G 10 FIALE 1MEC/ML. 1 ML C 08-71-93 
030940 403 / G 50 FIALE 1MEO/ML 1 ML C 08-11-93 
030940 415/G 100 FIALE 1MEO/1ML C 08-11-93 
030940 427 / G 5 FIALE 1MEO/ML 2 ML C 08-11-93 
030940 439 / G 10 FIALE IMEV/MLI 2 ML C 0E-11-93 
030940 441 / G 50 FIALE 1MCc0/ML 2 ML C 08-11-93 
030940 454 / G 100 FIALE IMEO/ML 2 ML C 08-Î1-93 
030940 466 / G 5 FIALE IMEO/ML 5 ML C 08-17-93 
030940 478/G 10 FIALE 1MEC/ML 5 ML C 08-11-93 
030940 480 / G 50 FIALE 1IMEO/ML 5 ML C 08-71-93 
030940 492 / G 100 FIALE 1MEC/ML 5 ML C 08-11-93 
030940 504 / G 5 FIALE TMEO/MI 10 ML © 08-11-93 
030940 516 / G 10 FIALE 1IMEO/ML 10 ML C 08-11-93 
030940 528 / G 50 FIALE 1MEO/ML 10 ML C 08-11-93 
030940 530 / G 100 FIALE IMEO/ML 10 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
030940 542 / G 5 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11 923 
030940 555 /G 10 FIALE IMEO/ML 20 NL C 08-11-93 
030940 567 / G 50 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 
030940 579/G 100 FIALE 1MEO/ML 20 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: BIOMEDICA POSCANA Codice Specialità: 30956 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030956 015/G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030956 027 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030956 039 / G 1,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030956 041 / G 8,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030956 054 / G 8,4% FLACONE 500 MIL C 08-11-93 

Titolare AIC: BIGINDUSTRIA LEA, Codice Specialità. 31090 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031090 018/G 1,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031090 020 / G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090 032 / G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 044 / G 1,4% FLACONE 500 ML C 08-17-93 
031090 057 /G 1,4% FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
031090 069 / G 1,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090 107 / G 1,45 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 145/G 1,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-17-93 
031090 158/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031090 160/G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090 172/G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 184 / G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 196 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031090 208 / G 5% 50 ME IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090 246 / G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 285/G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 297 /G 7,5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031090 309 / G 7,5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090:311/G 7,5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 323 / G 7,9% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 335/G 7,9% FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
031090 347 / G 7,5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-17-93 
031090 386 / G 7,5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 424 / G 7,5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 436:/ G 8,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031090 448/G 8,4% FLACONE 100 IVIL C 08-11-93 
031090 451/G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 463 //G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 475/G 8,4% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031090 487 /G 8,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031090 525/G 8,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031090 564 /G 8,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031090 576/G 1MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031090 588 / G 1MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031090 590/G 1MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 

Titolare AIC' TERAPEUTICA VENETA Codice Specialita 31198 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031198 017 /G 1,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031198 029/G 1,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031198 031/G 1,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031198 043/G 1,4% FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
031198 056/G 1,4% FLACONE 1000 Mi C 08-11-93 
031198 068/G 1,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031198 070/G 1,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031198 082 / G 1,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031198 094 /G 8,4% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
0371198 106/G 8,4% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031198 118/G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031198 120/G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 
031198 132 /G 
031198 144/G 
031198 157 /G 
031198 169/G 
Titolare AIC. 2EFA 
031358 017 /G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031569 015 / G 
031569 027 / G 
031569 039 / G 
031569 041 / G 
031569 054 / G 
031569 066 / G 
031569 078/G 
031569 080 / G 
031569 092 / G 
031569 104 / G 
031569 116/G 
031569 128/G 
031569 130/G 
031569 142 /G 
031569 155/G 
031569 167 / G 
031569 179 / G 
031569 181/G 
031569 193 / G 
031569 205 / G 
031569 217 / G 
031569 229/G 
031569 231 /G 
031569 243 / G 
031569 256 / G 
031569 268 / G 
031569 270/G 
031569 282 / G 
031569 294 / G 
031569 306 / G 
031569 318/G 
031569 320 / G 
031569 332 / G. 
031569 344 / G 
031569 357 /G 
031569 369 / G 
031569 371/G 
031569 383 / G 
031569 395 / G 
031569 407 / G 
031569 419/G 
031569 421/G 
031569 433 / G 
031569 445 / G 
031569 458 /G 
031569 460 / G 
031569 472/G 
031569 484 / G 
031569 496 / G 
031569 508 / G 
031569 510/G 
031569 522 / G 
031569 534 / G 
031569 546 / G 


Supplemento ordiario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


8,4% FLACONE 1000 ML 

8,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
8,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
8,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Codice Specialità 31358 


20 COMPRESSE 500 MG 


14% FIALA 1 ML 

1,4% FIALA 2 ML 

1,4% FIALA 3 ML 

1,4% FIALA 5 ML 

1,4% FIALA 10 ML 

1,4% FIALA 20 ML 

1,4% FLACONE 100 ML 

1,4% FLACONE 250 ML 

1,4% FLACONE 500 ML 

1,4% FLACONE 1000 ML 

1,4% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 3500 MIL 
1,4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
1 4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
1,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
5% FIALA 1 ML 

5% FIALA 2 ML 

5% FIALA 3 ML 

5% FIALA 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% FIALA 20 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
7,5% FIALA 1 ML 

7,5% FIALA 2 ML 

7,9% FIALA 3 ML 

7,5% FIALA 5 ML 

7,5% FIALA 10 ML 

7,5% FIALA 20 ML 

7,5% FLACONE 100 ML 

7,5% FLACONE 250 ML 


Codice Specialità. 31569 
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Rimborsabilità SSN 


oHozeze; 


O 


oNogozozozozozozozozozozezoHoeHoHoHoKoHoHoKeHozoHoKoHozeHozKeKoKozoKozKoKoHozozoHoKeHoKzozezoHozoHozoKoezeHoe 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 - 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-77-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-77-93 
05-11-93 
08-17-93 


Titolare AIC. O.F.F. 


Codice Specialità: 32474 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031569 559/G 7,5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031569 561/G 7,5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031569 573/G 7,5% SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031569 585 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031569 597 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031569 609 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
03îÎ569 611/G 7,5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031569 623 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031569 635/ G 7,5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031569 647 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031569 650 / G 7,3% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031569 662 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031569 674/G 7,5% SACCA FLESSIBILE 4000 NL C 08-11-93 
031569 686 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031569 698 / G 7,5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031569 700/G 8,4% FIALA 1 ML C 08-11-93 
031569 712/G 8,4% FIALA 2 ML C 08-11-93 
031569 724/G 8,4% FIALA 3 ML C 08-11-93 
031569 736 / G 8,4% FIALA 5 ML C 08-11-93 
031569 748/G 8,4% FIALA 10 ML C 08-11-93 
031569 751/G 8,4% FIALA 20 ML C 08-11-93 
031569 763/G 8,4% FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
031569 775/G 8,4% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031569 787 /G 8,4% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031569 799/G 8,4% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031569 801/G 8,45 SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031569 813/G 8,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031569 825 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031569 837 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031569 849 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031569 852 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031569 864 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031569 876/G 8,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031569 888 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031569 890 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031569 902 / G 8 4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031569 914 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031569 926 / G 8,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


032474 013/G FLACONE 100 ML 1,4% C 08-11-93 
032474 025 / G FLACONE 100 ML 8,4% C 08-11-93 
032474 037 / G FLACONE 250 ML 1,4% C 08-17-93 
032474 049 / G FLACONE 250 ML 8,4% C 08-11-93 
032474 052 / G FLACONE 500 ML 1,4% C 08-11-93 
032474 064 / G FLACONE 500 ML 8,4% C 08-11-93 

Titolare AIC. IERA Codice Specialità: 32561 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032561 019/G 50 COMFRESSE 500 MG C 08-11-93 

$90DI0O GITRATO 
Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC. GLINTEG Codice Specialità: 29626 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029626 013 / G 6,16 MEO/ML FLACONE 30 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. GALENIGA SENESE Codice Specialità: 29873 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029873 015/G FIALA 1 ML 38 MG/ML C 08-11-93 
029873 027 /G FIALA 10 ML 380 MG/10 ML C 08-11-93 
029873 039 / G 5 FIALE 38MG/1ML C 08-11-93 
029873 041 / G 5 FIALE 380MG/10MI. C 08-11-93 
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1-2-1997 


Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


N. AIC 


Titolare AIC AFON 
029946 011/G 


Titolare AIC. ANGELINI 
030034 019 / G 
030034 021 /G 
030034 033 / G 
030034 045 / G 
030034 058 / G 
030034 060 / G 


Titolare AIC: COLLALTO 
030385 013 / G 
030385 025 / G 
030385 037 / G 
030385 049 / G 
030385 052 / G 
030385 064 / G 


Titoiare AIC. DONINI 
030417 012/G 


Confezione 


Codice Specialità: 29946 
20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità. 30034 
5 FIALE38 MG/ML 
10 FIALE 38 MG/ML 
5 FIALE76 MG/2 ML 
10 FIALE 76 MG/2 ML 
5 FIALE380 MG/10 ML 
10 FIALE 380 MG/10 ML 


Codice Specialità: 30385 
T6MG/2ML 5 FIALE2 ML 
T6MG/2ML 10 FIALE2 ML 
190MG/SML 5 FIALE5 ML 
190MG/SML 10 FIALE5 ML 
380 MG 5 FIALE10 ML 
380 MG 10 FIALE10 ML 


Codice Specialità: 30417 
20 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC- NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30581 


030581 019 / G 
030581 021 / G 
030581 033 / G 
030581 045 / G 


Titolare AIC: SALE 


030687 014 / G 
030687 026 / G 
030687 038 / G 
030687 040 / G 
030687 053 / G 
030687 065 / G 
030687 077 /G 
030687 089 / G 
030687 091 / G 
030687 103 / G 


Titolare AIC: MONICO 
030804 013 / G 
030804 025 / G 
030804 037 / G 
030804 049 / G 
030820 017 /G 
030820 029 / G 


20 COMPRESSE 500 MG 
100 GOMPRESSE 500 MG 
500 COMPRESSE 500 MG 
1000 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 30687 
5 FIALE 1 ML 3,8% 
50 FIALE 1 ML 3,8% 
5 FIALE 2 ML 3,8% 
50 FIALE 2 ML 3,8% 
5 FIALE 5 ML 3,8% 
50 FIALE 5 ML 3,8% 
5 FIALE 10 ML 3,8% 
50 FIALE 10 ML 3,8% 
6,16 MEO/ML FIALA 30 ML 
6,16 MEC/ML 75 FIALE30 ML 


Codice Specialità: 30804 
3,8% 5 FIALE 1 ML 
3,8% 5 FIALE 2 ML 
3,8% 5 FIALE 5 ML 
3,8% 5 FIALE 10 ML 
6,16 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
6,16 MEW/ML 10 FLACONCINI 30 ML 


Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL Codice Specialità: 30941 


030941 013 /G 
030941 025 / G 
030941 037 / G 
030941 049 / G 
030941 052 / G 
030941 064 / G 
030941 076 / G 
030941 088 / G 
030941 090 / G 
030941 102 / G 
030941 114/G 
030941 126 / G 
030941 138 / G 
030941 140/G 
030941 153 / G 
030941 165 / G 
030941 177 /G 


3,8% FIALA 1 ML 

3,8% FIALA 2 ML 

3,8% FIALA 5 ML 

3,8% FIALA 10 ML 

3,8% FIALA 20 ML 

3,8% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
3,8% FLACONE 50 ML 

3,8% FLACONE 100 ML 

3,8% FLACONE 250 ML 

3,8% FLACONE 500 ML 

3,8% 5 FIALE 1 ML 

3,8% 10 FIALE 1 MI. 

3,8% 50 FIALE 1 ML 

3,8% 100 FIALE 1 ML 


— 1239 — 


O 000000 oHozezezezne, O 


0000 


O00000VVIVIA0AO 


000000 


oNezozoezozozozozoNoKHoHoHoXeHoeXe} 


Data 


Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Conteziona Rimborsabiktà SSN Registrazione (") 

030941 189 / G 3,8% 5 FIALE 2ML 9 08-11-93 
030941 191 / G 3,8% 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030941 203 / G 3,8% 50 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030941 215/G 3,8% 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030941 227 / G 3,8% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030941 239 / G 3,8% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030941 241 / G 3,8% 50 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030941 254 / G 3,8% 100 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030941 266 / G 3,8% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030941 278/G 3,8% 10 FIALE 10 MIL Cc 08-11-93 
030941 280 / G 3,8% 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030941 292 / G 3,8% 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030941 304 / G 3,8% 5 FIALE 20 ML G 08-11-93 
050941 316/G 3,8% 10 FIALE 20 ML G 08-11-93 
030941 328 / G 3,8% 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030941 330 / G 3,8% 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: BIOINBUSTRIA LE Codice Specialità: 31137 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031137 019/G 6,16MEC/ML FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
031137 021/G 6,16MEO/ML 10 FLACONCINO 30 ML C 08-11-93 
031137 033 / G 5 FIALE 38 MG/1ML C 08-11-93 
031137 045/G 10 FIALE 38MG/1ML C 08-11-93 
031137058/G 100 FIALE 38MG/1ML C 08-11-92 
031137 0€0 / G 5 FIALE 76MG/2ML C 08-17-93 
031137 072/G 10 FIALE 76MG/2ML C 08-11-93 
031137 084 / G 100 FIALE 76MG/2ML C 08-11-93 
031137 096 / G 5 FIALE 190 MG/SML C 08-11-93 
031137 108/G 10 FIALE 190 MG/SKL C 08-11-93 
031137 110/G 100 FIALE 190 MG/SML @ 08-11-93 
031137 122/G 5 FIALE 380 MG/10 ML C 08-11-93 
031137 134 /G 10 FIALE 380 MG/10 ML C 08-11-93 
031137 146/G 100 FIALE 380 MG/10 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. SIFRA Codice Specialità. 31913 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031913 015/G. 6,16 MEO/ML FIALA 30 ML C 08-11-93 
031913 027 /G 38MG/1ML FIALA 1 ML C 08-11-93 
031913 039 /G 38MG/1ML 4 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 041/G 6,16 MEC/ML 20 F 30 ML C 08-11-93 
031913 054 / G T6MG/2ML FIALA 1 ML C 08-11-93 
031913 066/G 76MG/2ML 2 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 078/G T6MG/2ML 3 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 080 / G T6MG/2ML 4 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 092 / G T6MG/2ML 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 104 / G T6MG/2ML 6 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 116/G 76MG/2ML 7 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 128/G T6MG/2MIL 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 120/G T6MG/2ML 9 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 142/G T6MG/2ML 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 155/G T6MG/2ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
031913 167 /G 76MG/2ML 2 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 1/S/G T6MG/2ML 3 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 181/G T6MG/2ML 4 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 193/G 76MG/2ML 5 FIALE 2 ML C 08-17-93 
031913 205 / G T6MG/2ML 6 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 217/G T6MG/2ML 7 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 229/G T6MG/2ML 8 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 231/G 76MG/2ML 9 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 243 /G 76MG/2ML 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 256 /G 76MG/2ML FIALA 5 ML C 08-11-93 
031913 268 / G 76MG/2ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031913 270/G T6MG/2Mi 3 FIALE 5 ML C 03-11-93 
031913 282 /G 76MG/2ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031913 294 / G T6MG/2ML 5 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031973 306 / G 7T6MG/2ML 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 


1-2-1997 


N AIC 


031913 318/G 
031915 320/G 
031913 332 / G 
031913 344 / G 
031913 357 /G 
031913 369 / G 
031913 371/G 
031913 383 / G 
031913 395/ G 
031913 407 /G 
031913 419/G 
031913 421/G 
031913 433 / G 
031913 445 / G 
031913 458/G 


031913 460 / G. 


031913 472/G 
031913 484 / G 
031913 496 / G 
031913 508 / G 
051913 510/G 
0351913 522 / G 
031913 534 / G 
031913 546 / G 
031913 559/G 
031912 561 / G 
031913 573 /G 
031913 585/G 
031913 597 /'G 
031213 609 / G 
031913 611/G 
031913 623 / G 
031913 635 / G 
031913 647 /G 
031913 650/G 
031913 662 / G 
031913 674/G 
031913 686/G 
031913 698 / G 
031913 700/G 
031913 712/G 
031913 724/G 
031913 736/G 
031913 748/G 
031913 751/G 
031913 763/G 
031913 775/G 
031913 787/G 
031913 799/G 
031913 801/G 
031913 813 /G 
031913 825 / G 
031913 837 /G 
031913 849/G 
031913 8527 G 
031913 864 / G 
031913 876 / G 
031913 888/G 
031913 890 / G 
031913 902 / G 
031913 $S14/G 
031913 926/G 
031913 938 / G 


Confezione 


76MG/2ML 7 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 8 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 9 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 10 FIALE 5 ML 
76MG/2ML FIALA 10 ML 
76MG/2ML 2 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 3 FIALE 10 ML 
190MG/5ML FIALA 1 ML 
76MG/2ML 4 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 5 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 6 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 7 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 8 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 9 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 10 FIALE 10 ML 
190MG/SML 2 FIALE 1 ML 
190MG/SML 3 FIALE 1 ML 
190MG/5ML 4 FIALE 1 ML 
190MG/SNL 5 FIALE 1 ML 
190ME/5ML 6 FIALE 1 ML 
190MG/SML 7 FIALE 1 ML 
190MG/SML 8 FIALE î ML 
190MG/SML 9 FIALE 1 ML 
190MG/SML 10 FIALE 1 ML 
190MG/SML FIALA 2 ML 
190MG/SML 2 FIALE 2 ML 
190MG/5ML 3 FIALE 2 ML 
190MG/SML 4 FIALE 2 ML 
190MG/SML 5 FIALE 2 ML 
190MG/5ML 6 FIALE 2 ML 
190MG/SML 7 FIALE 2 ML 
190MG/SML 8 FIALE 2 ML 
190MG/SML 9 FIALE 2 ML 
190MG/SML 10 FIALE 2 MI. 
190MG/5ML FIALA 5 ML 
190MG/5ML 2 FIALE 5 ML 
190MG/SML 3 FIALE 5 ML 
190MG/SML 4 FIALE 5 ML 
190MG/SML 5 FIALE 5 ML 
190MG/SML 6 FIALE 5 ML 
190MG/5ML 7 FIALE 5 ML 
190MG/SML 8 FIALE 5 ML 
190MG/SML 9 FIALE 5 ML 
190MG/SML 10 FIALE 5 ML 
190MG/5ML FIALA 10 ML 
190MG/5ML 2 FIALE 10 ML 
190MG/5ML 3 FIALE 10 ML 
190MG/5ML 4 FIALE 10 ML 
190MG/5ML 5 FIALE 10 ML 
190MG/SML 6 FIALE 10 ML 
190MG/SML 7 FIALE 10 ML 
190MG/SML 8 FIALE 10 ML 
190MG/SML 9 FIALE 10 ML 
190MG/SML 10 FIALE 10 Mi 
380MG/10ML FIALA 1 ML 
380MG/10ML 2 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 3 FIALE 1 ML 
280MG/10ML 4 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 5 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 6 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 7 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 8 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 9 FIALE 1 ML 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


O 


0000000900000 000000 0000000 IIIAGIVIAZIIIIINIVIVIVIVIVIV9VIIVIV9IQI990909N0909000990 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
03-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-17-93 
08-77-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-Î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-77-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-71-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
NOAIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031913 940/G 380MG/10ML 10 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031913 953/G 380MG/10ML FIALA 2 ML C 08-11-93 
031913 965/G 380MG/10ML 2 FIALE 2 ML G 08-11-93 
031913 977/G 380MG/10ML 3 FIALE 2 ML G 08-11-93 
031913 989/G 380MG/10ML 4 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031913 991/G 380MG/10ML 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: SIPRA 


Codice Specialità. 031962 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031962 018 /G 380MG/10ML 6 FIALE 2 ML o; 08-11-93 
031962 020 / G 380MG/10ML 7 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031962 032 / G 380MG/10ML 8 FIALE 2 ML c 08-11-93 
031962 044 / G 380MG/10ML 9 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 057 / G 380MG/10ML 10 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 069 / G 380MG/10ML FIALA 5 ML C 08-11-93 
031962 071/G 380MG/10ML 2 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 083 / G 380MG/10ML 3 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 095 / G 380MG/10ML 4 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 107 / G 380MG/10ML 5 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 119/G 380MG/10ML 6 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 121/G 380MG/10ML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 133 /G 380MG/10ML 8 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 145 / G 380MG/10ML 9 FIALE 5 ML e: 08-11-93 
031962 158 /G 380MG/10ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 160 / G 380MG/10ML FIALA 10 ML C 08-11-93 
031962 172 / G 380MG/10ML 2 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 184 / G 380MG/10ML 3 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031252 196/G 380MG/10ML 4 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 208 / G 380MG/10ML 5 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031952 210 /G 380MG/10ML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031962 222 / G 38CMG/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031962 234 / G 380MG/10ML 8 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 246 / G 380MG/10ML 9 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 259 / G 380MG/10ML 10 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 261 / G 38MG/1ML 2 FIALE 1 ML Cc 08-11-93 
031962 273 / G 38MG/1ML 3 FIALE 1 ML c 08-11-93 
031962 285 / G 38MG/1ML 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031962 297 / G 38MG/1ML 6 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031962 309 / G 38MG/1ML 7 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031962 311/G 38MG/1ML 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
031962 323 / G 38MG/1ML 9 FIALE 1 ML G 08-11-93 
031962 335 / G 38MG/1ML 10 FIALE 1 ML G 08-11-93 
031962 347 / G 38MG/1ML FIALA 2 ML Cc 08-11-93 
031962 350 / G 38MG/1ML 2 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 362 / G 38MG/1ML 3 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 374 / G 38MG/1ML 4 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 386 / G 38MG/1ML 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
031962 398 / G 38MG/1ML 6 FIALE 2 ML 6 08-11-93 
031962 400 / G 38MG/1ML 7 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 412 / G 38MG/1ML 8 FIALE 2 ML G 08-11-93 
031962 424 / G 38MG/1ML 9 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
031962 436 / G 38MG/1Mi ‘0 FIALE 2 ML o; 08-11-93 
031962 448 / G 38MG/1ML FIALA 5 ML C 08-11-93 
031962 451/G 38MG/1ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 463 / G 38MG/1ML 3 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 475/ G 38MG/1ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 487 /G 38MG/1ML 5 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 499 / G 38MG/1ML 6 FIALE 5 ML o; 08-11-93 
031962 501/G 38MG/1ML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 513 / G 38MG/1ML 8 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031962 525 / G 38MG/1ML 9 FIALE 5 ML o; 08-11-93 
031962 537 / G 38MG/1ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031962 549 / G 38MG/1ML FIALA 10 ML o; 08-11-93 
031962 552 / G 38MG/1ML 2 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 564 / G 38MG/1ML 3 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
031962 576 / G 38MG/1ML 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 26 


pressa 


Fascia Data 
NO AIC Coniezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
031962 588 /G 38MG/1ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031962 530 / G 38MG/1ML 6 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031962 602 / G 358MG/1VL 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031962 614/G 38MG/1ML 8 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031962 626 / G 38MG/1ML 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031962 638 / G 38MG/1ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: MGRIGI Codice Specialita: 32548 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032548 012 / G 60 COMPRESSE 50C MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 606 Codice Specialità 32743 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032743 015/G 5 FIALE 38 MG/1 ML C 08-11-93 


| SODIO CITRATO BIIBRATO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rirnborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: GOG Codice Specialità: 032744 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032744 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-17-93 


| SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO ” 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (°) 

Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 30691 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030691 012 / G 1000 MG+600 MG 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030691 024 / G 1000 MG+600 MG 50 FIALE10 ML C 08-17-93 

Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L_5.R3. Codice Specialita: 31196 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031196 049 / G 5 FIALE 1 G 600 MG/10 ML C 08-11-93 
031196 052 / G 10 FIALE 7 G 600 MG/10 ML C 08-11-23 
031196 064 / G 100 FIALE 1 G 600 MG/10 ML C 08-17-93 

Titolare AIC: StFRA Codice Specialità. 31931 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031931 013/G 16+600MG/10ML FIALA 10 ML C 08-11-93 
031931 025/G 1G+600MG/10ML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031931 037 /G 16+600MG/10ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031931 049 / G 16+600MG/10ML 4 FIALE 10 ML C 08-îÎ-93 
031931 052 / G 16+600MG/10ML 5 FIALE 10 ML C 03-11-93 
031931 064/G 16+600MG/10ML 6 FIALE 10 ML C 08-î1-93 
031931 076/G 1G+600MG/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031931 088/G 16+600MG/10Mi 8 FIALE 10 ML C 08-71-93 
031931 090 / G 16+600MG/10ML 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031931 102 /G 1G+600MG/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-17-93 


| SODIO CLORURO 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: GLINTEG Codice Specialità: 29627 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029627 015/G 3 MEO/ML FLACONE 30 ML C 08-11-93 
029627 027 / G 3 MEO/ML FLACONE 100 ML C 08-17-93 
029627 039 / G 3MEO/NL 200 ML iN FLACONE 250 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: OGNA Codice Specialità: 29767 Data prima registrazione specialita: 08-17-93 
029767 011/G 18 MG/2 ML FIALA A L. 425 08-11-93 
029767 023 / G 45 MG/5 ML FIALA A L. 480 08-11-93 
029767 035 / G 90 MG/10 ML FIALA 10 ML A L. 565 08-11-93 
029767 047 /G 0,9% FLACONE 250 ML A L. 3.200 08-11-93 
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1-2-1997 


NO AIC 


Titolare AIC. GALENICA SUNESE 


029874 017 / G 
029874 029 / G 
029874 031 / G 
029874 043 / G 
029874 056 / G 
029874 068 / G 
029874 070/G 
029874 082 / G 
029874 094 / G 
029874 105 / G 
029874 118 / G 
029874 120 / G 
029874 132 / G 
029874 144 / G 
029874 157 / G 
029874 169 / G 
029874 171/G 
029874 183 /G 
029874 195 / G 
029874 207 / G 
029874 219/G 
029874 221 /G 
029874 233 / G 
029874 245 / G 
029874 258 / G 
029874 260 / G 
029874 272/G 
029874 284 / G 
029874 296 / G 
029874 308 / G 
029874 310/G 
029874 322 / G 
029874 334 / G 
029874 346 / G 
029874 359/G 
029874 361/G 
029874 373/G 
029874 385 / G 
029874 397 / G 
029874 409 / G 
029874 411/G 
029874 423 /G 
029874 435 / G 
029874 447 / G 
029874 450/G 
029874 462 / G 
029874 474/G 
029874 486 / G 
029874 498 / G 


Titolare AIC: GOFA FARMAGCUTICI 


029974 019/G 
029974 021 / G 
029974 033 / G 
029974 045 / G 


naro 


Titolare AiIC: DMELDISCA 


030006 071 / G 
030006 023 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 29874 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

0,9% FLACONE 50 ML 


‘0,9% FLACONE 100 ML 


0,9% FLACONE 250 ML 

0,9% FLACONE 500 ML 

0,9% FLACONE 1000 ML 
0,9% SACCHE 50 ML 

0,9% SACCHE 100 ML 

0,9% SACCHE 250 ML 

0,9% SACCHE 500 ML 

0,9% SACCHE 1000 ML 

0,9% SACCHE 2000 ML 

3% FLACONE 50 ML 

3% FLACONE 100 ML 

3% FLACONE 250 ML 

3% FLACONE 500 ML 

3% FLACONE 1000 ML 

3% SACCA 50 ML 

3% SACCA 100 ML 

3% SACCA 250 ML 

3% SACCA 500 ML 

3% SACCA 1000 ML 

3% SACCA 2000 MIL 

5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 

5% SACCA 2000 ML 

0,9% FIALA 2 ML 18 MG/2 ML 
0,9% FIALA,5 ML 45 MG/5 ML 
0,9% FIALA 10 ML 90 MG/10 ML 
0,2% FIALA 20 ML 180 MG/20 ML 
FIALA 10 ML 20 MEO/10 ML 
FIALA 10 ML 3 MEO/ML 
0,9% 5 FIALE 18MG/2ML 
0,9% 10 FIALE 18MG/2ML 
0,9% 5 FIALE 45MG/5ML 
0,9% 10 FIALE 45MG/5ML 
0,9% 5 FIALE 90MG/10ML 
10 FIALE 90MG/10ML 

5 FIALE 3MEO/10ML 

5 FIALE 20ME0/10ML 


Codice Specialità: 29974 
FIALA 18 MG/2 ML 

FIALA 45 MG/5 ML 

FIALA 90 MG/ 10 ML 

FIALA 180 MG/20 ML 


Cocice Specialità: 30065 
10 FIALE 18 MG/2 ML 
Î0 FIALE 90 MG/2 ML 
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Rimborsabilità SSN 


oNoZoNoNozoHoHoZoEoHoHooHoNoHoEoeHoEoKoeHoeHoeHoZeHoHoHoHoHeHoHeHoNeHoHoZoHoHoHeHoHoHo e eHeHee 


OPE» 


O O 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 425 08-11-93 
L. 480 08-11-93 
L. 565 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


L. 3.200 
L. 3.900 


N. AIC 


Titolare AIC: ANGELINI 
030035 0172 / G 
030035 024 / G 
030035 036 / G 
030035 048 / G 
030035 051 /G 
030035 063 / G 
030035 075/G 
030035 087 / G 


Confeziono 


FIALA 18 MG/2 ML 

10 FIALE 18 MG/2 MIL 
FIALA 45 MG/5 ML 

10 FIALE 45 MG/5 ML 
FIALA 90 MG/10 ML 

10 FIALE 90 MG/10 ML 
5 FIALE2 MEO/10 ML 
10 FIALE 2 MEO/10 ML 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORICS 


030070 015 / G 
030070 027 / G 
030070 039 / G 
C30070 041 / G 
030070 054 / G 
030070 066 / G 
030070 078/G 
030070 080 / G 
030070 092 / G 
030070 104 / G 
030070 116 /G 
0309070 128 / G 
030070 130 / G 
030070 142 / G 
030070 155 / G 
030070 167 / G 


FIALA 18 MG/2 ML 

109 FIALE 18 MG/2 ML 
50 FIALE18 MG/2 ML 
100 FIALE 18 MG/2 ML 
FIALA 45 MG/5 ML 

10 FIALE 45 MG/5 NL 
50 FIALE45 MG/5 ML 
100 FIALE 45 MG/5 ML 
FIALA 90 ViG/10 ML 

10 FIALE 90 MG/10 ML 
50 FIALESO MG/10 ML 
100 FIALE 90 MG/10 ML 
FIALA 180 RG/20 ML 
10 FIALE 180 MG/20 ML 
50 FIALE180 MG/20 ML 
100 FIALE 180 MG/20 ML 


Titolare AIC: FARMAGCOLOGICO MILANESE 


030244 014 / G 
030244 026 / G 
030244 038 / G 


Titolare AICì GOLLALTO 
030386 015 /G 
030386 027 / G 
030386 039 / G 
030386 041 / G 
030386 054 / G 
030386 066 / G 
030386 078 /G 
030386 080 / G 
030385 092 / G 
030386 104 / G 
030386 116 / G 
030386 128/G 
030386 130 / G 
030386 142 / G 
030386 155 / G 
030386 167 /G 
030386 179/G 
030386 181 /G 


Titolare AIC: SPRA 
030540 015 / G 
030540 027 / G 
0305340 039 / G 
0308640 041 / G 
039840 054 / G 
030640 066 / G 
030840 078/G 
030840 080 / G 


FIALA 18 MG/2 ML 
FIALA 45 MG/5 ML 
FIALA 90 MG/10 ML 


0,9% FLACONE 100 ML 
0,9% 50 FLACONI 100 ML 
0,9% FLACONE250 ML 
0,9% 25 FLACONI 250 ML 
0,9% FLACONE 500 NL 
0,9% 25 FLACONI 500 ML 
0,9% SACCA 1000 ML 
0,9% SACCA 2000 ML 

18 MG FIALA 2 ML 

18 MG 10 FIALE2 ML 

45 MG FIALA 5 ML 

45 MG 10 FIALES ML 

90 MG FIALA 10 ML 

90 VG 10 FIALE10 ML 
180 MG FIALA 20 ML 
180 MG 4 FIALE 20 ML 

2 MEO/ ML 5 FIALETO MIL 
2 MEC/ML 10 FIALE10 ML 


0,2% FLACONE 50 ML 
0,95 FLACONE 100 ML 
0,9% FLACONE 250 ML 
0,9% FLACONE 500 ML 
0,9% FLACONE 1000 ML 
0,9% FLACONE 2000 ML 


Codice Specialità: 30035 


Codice Specialità: 30070 


Codice Specialità: 30244 


Codice Specialità: 30386 


Codice Specialità: 30640 


0,9% FLACONE PER IRRISAZIONE 3000 ML 
0,9% FLACONE PER IRRISAZIONE 5000 ML 
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_ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Rimborsabiità SSN 


O0OodoPpPOPO» 


PP» 000I0V0V0AI0P»VVIAOPIV0O: 


O00O000OGPOPOPIVOOPOPLVDO 


O0000O0PPEOO 


Data prima registrazione specialità: 08-71-93 


L. 425 


L. 480 


L. 565 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 425 


L. 480 


L. 565 


Data prima registrazione specialità: 08-17-93 


L. 425 
L. 480 
L. 565 


Data prima registrazione specialità: 08-î717-93 


L. 3.200 


L. 3.900 


L. 425 


L. 480 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L. 3.200 
L. 3.200 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 


08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-21-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


08-î1-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-13-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. — Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N. AIC Conteziona Rimborsabiiià SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: SALE 


Codice Specialità: 30684 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030684 017 /G FIALA 2 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 029 / G 50 FIALE 2 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 031 / G FIALA 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 043 / G 50 FIALE 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc 08-11-93 
030684 056 / G FIALA 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 068 / G 100 FIALE 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOI OGICA C 08-11-93 
030684 070 / G FIALA 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 082 / G 50 FIALE 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 094 /G 0,9% FLACONE 50 ML G 08-11-93 
030884 106 / G 0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030684 118 /G 0,9% FLACONE 250 ML A L. 3.200 08-11-93 
030684 120 / G 0,9% FLACONE 500 ML A L. 3.900 08-17-93 
030684 132 / G 0,9% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030684 144 /G 3% FLACONE 500 ML SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030584 157 /G 5% FLACONE 500 ML SOLUZIONE FISIOLOGICA C 08-11-93 
030684 169/G FIALA 3MEO/ML 30 ML C 08-11-93 
030684 171/G FIALA 2MEO/ML 30 ML G 08-11-33 
030684 183 / G 3% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030684 195 / G 3% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030684 207 / G 3% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030684 219/G 5% FLACONE 100 ML C 08.11-92 
030684 221 / G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030884 233 / G 5% FLACONE 1000 ML C 08-71-93 
030700 013 / G SMEO/WIL 17,5% 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030700 025/G 3MEC/ML 17,5% 100 FIALE10 ML C 08-11-93 


Titolare AICO. PRARMAGIA 


Codice Specialità: 30752 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030752 012 / G 0,9% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030752 024 / G 0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030752 036 / G 0,9% FLACONE 250 ML A L. 3.200 08-11-93 
030752 048 / G 0,9% FLACONE 500 ML A L. 3.900 08-11-93 
030752 051 / G 0,9% FLACONE 1000 ML C 08-17-93 
030752 063 / G 0,9% SACCA 100 ML C 08-17-93 
030752 075/G 0,9% SACCA 250 ML U 08-11-93 
030752 087 / G 0,9% SACCA 500 ML C 08-17-95 
030752 099 / G 0,9% SACCA 1 LITRO C 08-11-93 
030752 191/G 0,9% SACCA 2 LITRI C 08-11-93 
030752 113/G 0,9% SACCA 3 LITRI C 08-11-93 
030752 125/G 6,9% SACCA 4 LITRI C 08-11-93 
030752 137 /G 0,9% SACCA 5 LITRI C 08-11-93 


Titolare AIC. SIFRA 


Codice Specialità 30775 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


030775 0iÎi /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc 08-11-93 
030775 023 / G 0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030775 035 / G 0,9% FLACONE 250 ML A L. 3.200 08-17-93 
030775 047 /G 0,9% FLACONE 500 ML A L. 3.900 08-11-93 
030775 050 / G 0,9% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030775 062 / G 0,9% FLACONE 2000 ML C 08-11-93 
030775 074/G 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML Cc 08-11-93 
030775 086 / G 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML C 08-11-93 
030775 098 / G 3% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030775 100/G 3% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030775 112/G 3% FLACONE 250 ML Cc 08-71-93 
030775 124 / G 3% FLACONE 3500 ML Cc 08-11-93 
030775 136/G 3% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030775 148 / G 3% FLACONE 2000 ML C 08-11-93 
030775 151/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
03075 163‘ G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030775 175/G 5% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030775 187 /G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030775 199 /G 5% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030775 20î / G 5% FLACONE 2000 ML C 08-11-93 
030775 213 /G 2 MEO/ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
030775 225/G 2 MEO/MIL 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 237 /G 2 MEO/ML FIALA 30 ML C 08-11-93 
030775 249/G 2 MEC/ML 20 FIALE 30 ML C 08-11-93 
030775 252 / G 3 MEO/NMIL 10 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030775 264 / G 3 MEO/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 276/G 3 MEC/ML FIALA 30 ML 6 08-11-93 
030775 288 /G 3 MEC/ML 20 FIALE 30 ML C 08-11-93 
030775 290/G 0,9% FIALA 2 ML C 08-11-93 
030775 302 / G 0,9% 2 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030775 314/G 0,9% 3 FIALE 2 ML 6 08-11-93 
030775 326 / G 0,9% 4 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030775 338 / G 0,9% 5 FIALE 2 ML G 08-11-93 
030775 340 / G 0,9% 6 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030775 353 / G 0,9% 7 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030775 365 / G 0,9% 8 FIALE 2 ML Cc 08-17-93 
030775 377/G 0,9% 9 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
030775 389 / G 0,9% 10 FIALE 2 ML Cc 08-11-93 
030775 391 / G 0,9% FIALA 5 ML C 08-11-93 
030775 403 / G 0,9% 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030775 415/G 0,9% 3 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030775 427 /G 0,9% 4 FIALE 5 ML G 08-11-93 
030775 439 / G 0,9% 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030775 441/G 0,9% 6 FIALE 5 ML c 08-11-93 
030775 454/G 0,9% 7 FIALE 5 Mi C 08-11-93 
030775 466 / G 0,9% 8 FIALE 5 ML G 08-11-93 
030775 478/G 0,9% 9 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
030775 480/G 0,9% 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030775 492 / G 0,9% FIALA 10 ML C 08-11-23 
030775 504 / G 0,9% 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 516/G 0,9% 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 528 / G 0,9% 4 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 530/G 0,9% 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 542 / G 0,9% 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 555/ G 0,9% 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030775 567 / G 0,9% 8 FIALE 10 ML G 08-11-93 
030775 579/G 0,9% 9 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030775 581/G 0,9% 10 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
030775 593 / G 0,9% FIALA 20 ML C 08-11-93 
030775 605 / G 0,9% 2 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030775 617 /G 0,9% 3 FIALE 20 ML O 08-11-93 
030775 629/G 0,9% 4 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030775 631/G 0,9% 5 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030775 643 / G 0,9% 6 FIALE 20 MIL C 08-11-93 
030775 656/G 0,9% 7 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030775 668 / G 0,9% 8 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030775 670/G 0,9% 9 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
030775 682 / G 0,9% 10 FIALE 20 ML Cc 08-77-93 
030775 694 / G 0,9% CONTENITORE PLASTICA 2 ML C 08-11-33 
030775 7068 /G 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML GC 08-11-93 
030775 7Î18/G 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 720 / G 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 732/G 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML G 08-11-93 
030775 744 / G 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 757/G 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc 08-11-93 
030775 769/G 0,9% -8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 771/G 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 783 / G 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML C 08-11-93 
030775 795/G 0,9% CONTENITORE PLASTICA 5 ML Cc 08-11-93 
030775 807 / G 0,95 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML C 08-11-93 
030775 819/G 0,95 3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML C 08-71-93 
030775 821/G 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML C 08-11-23 
030775 833/G 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML C 08-11-93 
030775 845/ G 0,85 6 CONTENITORI PLASTICA 5 IVIL C 08-19-93 


121997 


NO AIC 


030775 858/G 
030775 860/G 
030775 872’ G 
030775 884 /G 
030775 896 / G 
030775 908 /G 
030775 910/G 
030775 922 / G 
030775 934 / G 
030775 946 / G 
030775 959/G 
030775 9617 /G 
030775 973/G 
030775 985 / G 
030775 997 /G 


Titolare AIC: MNONIGO 


030805 016 / G 
030805 028 / G 
030805 030 / G 
030805 042 / G 
0308305 055 / G 
030805 057 / G 
030805 079 / G 
030805 081 / G 
030805 093 / G 
030805 105 / G 
030895 11717 / G 
030805 129 / G 
030805 131 / G 
030805 143 / G 
030805 156 / G 
030805 168 / G 
030805 170/G 
030805 182 / G 
030805 194 /G 
030805 206 / G 
030805 218 / G 
030805 220 / G 
030805 232 / G 
030805 244 / G 
030805 257 / G 
030805 269 / G 
030805 271 / G 
030805 283 / G 
030805 295 / G 
030805 307 / G 
030805 319 / G 
030805 321 / G 
030805 333 / G 
030805 345 / G 
030305 358 / G 
030805 360 / G 
030805 372 / G 
030805 384 / G 
030805 396 / G 
030805 408 / G 
030805 410 / G 
030305 422 / G 
030805 434 / G 
030805 446 / G 
030805 459 / G 
030805 461 / G 
030805 473 / G 


Supplemento ordinari: 


Confeziona 


0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 10 ML 
0,95 2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 20 ML 


Codice Specialità: 30805 


0,9% FIALA 2 ML 

0,9% FIALA 5 ML 

0,9% FIALA 10 ML 

0,3% FIALA 20 ML 

0,9% 10 FIALE 2 ML 

0,9% 10 FIALE 5 ML 

0,9% 10 FIALE 10 ML 

0,9% 10 FIALE 20 ML 

0,9% FLACONE 50 ML 

0,5% FLACONE 100 MIL 

0,45 FLACONE 250 ML 

9,9% FLACONE 500 ML 

0,9% FLACONE 1000 ML 

0,9% SACCA 2000 ML 

0.9% SACCA 3000 ML 

0,9% SACCA 4000 ML 

0,9 SACCA 5000 ML 

355 FLACONE 50 ML 

3% FLACONE 100 ML 

3% FLACONE 250 ML 

3% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

0,9% 50 MIL IN SACCA 100 ML 
0,9% 100 ML IN SACCA 250 ML 
0,9% 250 ML SACCA 500 ML 
0,9% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
35% 50 ML IN SACCA 100 ML 

3% 100 ML IN SACCA 250 ML 
3% 250 MIL IN SACCA 500 Mi 
3% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
9% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
2 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

3 MEO/MI FIALA 10 ML 

3 MEC/ML 10 FIALETO ML 

3 MEO/ML FLACONCINO 30 ML 
3 MEO/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
3 MEO/MI FLACONE 100 ML 

3 MEO/ML 10 FLACONI 100 ML 
0,9% 50 ML IN FLACONE 190 ML 
0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


Rimborsabiità SSN 


(oNozozozezozezozezozezezenzeze 


O0V0O0I0I0V090V0I090090900909090090909099090909099090990909090909»r2PIIVIVIVIVIVAV0O0OAO 


alla GAZZETTA UFFICIALE _ 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
06-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-53 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


L. 3.200 
L. 3.900 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n 26 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione (*) 
030805 485 / G 0,9% 500 ML IN FLACONE 1000 ML C 08-71-93 
030805 497 / G 2MEC/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030805 509 / G IMEC/MLI 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030805 511/G 0,9% SACCA 50 ML 5 08-11-93 
039805 523 / G 0,9% SACCA 100 ML Cc 08-11-93 
030805 535 / G 0,9% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030805 547 / G 0,9% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030805 550 / G 0,35 SACCA 1000 ML C 08-11-93 
030805 562 / G 3% SACCA 50 ML C 08-71-93 
030805 574 / G 3% SACCA 100 ML U 08-11-93 
030305 586 / G 3% SACCA 250 ML Cc 08-11-93 
030805 598 / G 3% SACCA 500 ML C 08-11-93 
030805 600 / G 3% SACCA 1000 KL C 08-11-23 
030805 612 / G 5% SACCA 50 ML C 08-11-93 
030805 624 / G 5% SACCA 100 ML Cc 08-11-93 
030805 636 / G 5% SACCA 250 ML C 08-11-93 
030805 648 / G 55% SACCA 500 ML Cc 03-17-95 
030805 651/G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: DON BAXYER Codice Specialità: 30888 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030882 010 /G C,65 SACCHE 50 MIL C 08-11-93 
030883 022 / G 0,953 SACCHE 100 ML C 08-71-93 
030888 034 / G 0,97% SACCHE 250 ML C CE-11-93 
030888 046 / G 0,5% SACCHE 500 Mi Cc 08-11-93 
030888 059 / G 0,935 SACCHE 1000 ML C 03-11-93 
030888 061 / G 0,535 SACCHE 20C0 ML C 05-11-93 
030888 073 / G 0,955 50 MIL IN SACCHE 100 ML Cc 08-71-93 
030888 085 / G 0,95 FLACONE VETRO 50 ML Cc 08-î1-93 
030888 0897 / G 0,55% FLACONE VETRO 100 ML C 08-77-93 
030888 109 / G 0,955 FLACONE VETRO 250 ML A L. 3.200 08-11-93 
030888 111 /G 0,955 FLACONE VETRO 500 ML A L. 3.900 08-11-93 
030888 123 /G 0,955 190 ML IN SACCHE 250 MIL C 08-17-93 
030888 135 / G 0,9% FLACONE VETRO 1000 ML C 08-17-93 
030888 174/G 0,55 250 ML SACCA 500 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC. BAXIER Codice Specialità. 30895 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030395 01Î5 / G 0,53) SAUCA FLESSIBILE 50 ML C 08-i-93 
030895 027 / G 0,955 SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-17-93 
030895 039 / G 0,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-17-93 
030895 041 / G 0,555 SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030895 054 / G 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C IL-17-93 
030895 066 / G 0 9: SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
030895 078 /G 0,0% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
030895 992 / G 0 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 lil C 08-11-93 
030895 120 / G 0,6% 100 ML SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
030895 179/G 0,5% 250 ML SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
030895 181 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
030895 193 / G 0,85 BOML IN DISPOSITIVO CON INFUSCORE 100 ML C 08-1Î-93 
030895 205 / G 0,9% 220ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 250 ML Cc 08-31-93 
030825 217 /G 0,9% 400ML IN DISPODITIVO CON INFUSORE 500 ML C 08-11-93 
Titolare AIC AGUETTYANY Codice Speciatita: 30901 Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
030901 019 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 500 ML C )8-11-93 
030901 021 / G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
030901 033 / G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 3000 VIL C 08-11-93 
030901 045 / G 0,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 5000 ML C 08-77 93 
Titolare AIC. AGUETTARNT Codice Specialità: 030902 Data prima registrazione spacia'ità: 06-11-93 
030902 d1Î/G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIGNALE FLACONE 50 ML Cc 08-17-93 
030902 023 / G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030502 035 / G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C 08-11-93 
90309292 047 /G 0,9% SOLUZIGNE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML C 08-11-93 
030992 050 / G 0,955 SOLUZIONE PEAFUSIONALE FLACONE 1000 NL C 08-11-93 
030202 052 / G 9,5% SOLUZIONE PEGFUSIONALE SACCHE 100 ML C 08-11-93 
030902 074 /G 0,9%) SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 259 ML C 08-11-93 
020502 086 / G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 500 ML C 08-11-93 
030902 098 / G 0,95 SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 1000 ML Cc 08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


030902 100 / G 
030902 112 / G 
030902 124 / G 
030902 136 / G 
030902 148 / G 
030902 151 / G 
030902 163 / G 
0309C2 175/G 
030902 187 / G 
030902 199 / G 
030902 201 / G 
030902 213 / G 
030902 225 / G 
030902 237 / G 
030902 249 / G 


Titolare AIC: AGUISAPANT 


030903 013 / G 
030903 025 / G 
030903 037 / G 
C30903 048 / G 


Titolare AIC BIGFPU MIDIVAL 


030942 015 / G 
030942 027 / G 
030942 039 / G 
030942 041 / © 
030942 054 / G 
030942 065 / G 
030942 078 / G 
030942 080 / G 
030942 092 / G 
030942 104 / G 
0350942 116 / © 
030942 128 / G 
030942 130 / G 
030942 142 / G 
030942 î55 / G 
030842 î67 / G 
030942 î179/G 
030542 181/G 
030942 193 / G 
030942 205 / G 
030942 217 / G 
030942 229 / G 
030942 231 /G 
030942 243 / G 
030942 256 / G 
030942 268 / G 
030942 270 / G 
030942 282 / G 
030942 264 / G 
030942 303 / G 
030942 318 / G 
030942 320 / G 
030942 332 / G 
030942 369 / G 
030942 371 / G 
030942 383 / G 
030942 395 / G 
030942 407 / G 
030942 419 / G 
030942 421 / G 
030942 433 / G 
030942 445 / G 
030942 458 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 2000 Mt C 08-11-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML C 08-17-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C 08-11-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML C 08-17-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 100 ML C 08-11-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML C 08-11-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML C 08-11-93 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000 ML C 08-17-93 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML C 08-17-93 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C 08-11-93 
5% SOLUZIONE FeRFUSIONALE FLACONE 500 ML C 08-11-93 
5% SOLUZIONE l'EAFUSIONALE SACCA 100 ML C 08-11-93 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML C 08-11-93 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML C 08-11-93 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000 ML C 08-11-93 
Codice Specialità: 030903 Data prima registrazione spaciralità: 08-11-93 
0,95 FIALE 18 MG/2 ML C 08-11-93 
0,95) FIALE 45 MC/5 ML C 08-11-93 
0,9% FIALE 90 MG/10 ML C 08-17-93 
0,9% FIALE 180 ME/20 ML C 08-17-93 
Codice Specialità: 30942 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0,5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
0,9% FLACONE 750 ML A L. 3.200 08-17-93 
0,9 FLACONE 500 ML A L. 3.900 08-17-93 
0,5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
0,5% SACCA CLEAA-FLEX 250 ML C Ca-? 1-93 
0.55 SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
0,8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
555 FLACONE 50 ML C 08-17-93 
0° FLACONE 100 ML C 06-17-93 
55% FLACONE 250 KL C 08-11-93 
5% FLACONE 500 Ml C 08-17-93 
9% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
b® SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
5" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
5% SACCA GLEAR-FLEX 1000 ML C C8-17-93 
5% SACUA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-17-93 
0,5% SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLCAR-FLEX 3000 ML C 08-17-93 
0,9% SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
FIALA 20 MEC/IO NL 10 ML C 08-11-93 
0,9% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-77-93 
0,9% FIALA , ML Ù 08-17-93 
0,9% FIALA 2 ML C 08-17-93 
0,9% FIALA 5 ML C 08-11-93 
0,95 FIALA 10 ML C 08-11-93 
0,9% FIALA 20 ML C 08-77-93 
0,955 SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000MC 08-11-93 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500ML CC 08-11-93 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500VMIL CC 08-77-93 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000NML CC 08-17-53 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLIAR-FLEX 4500ML CC 08-11-93 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500ML € 08-11-93 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000ML = C 08-17-93 
0,95 50 FIALE 7 ML C 08-11-93 
0,9% 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
0,95 5 FIALE 2 MIL C 08-11-93 
0,9% 10 FIALE 2 ML C 08-11-93 
0,9% 50 FIALE 2 ML C 08-11-95 
0,9% 100 FIALE 2 ML C 08-11-93 
0,97 5 FIALE 5 ML G 08-11-93 
0,93 10 FIALE 5 ML C 08-17-93 
0,95) 50 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
0,9% 100 FIALE 5 ML C 08-17-93 


— 1250 — 


Senie generale - n. 26 


1-2-1997 


NO AIC 


030942 460 / G 
030942 472 / G 
030942 484 / G 
030942 496 / G 
030942 508 / G 
030942 510 /G 
030942 522 / G 
030942 434 / G 
030942 546 / G 
030942 559 / G 
030942 561 / G 
030942 573 / G 


Titolare AIC: SIOMEDICA CfFOoscAMA 


030957 017 /G 
030957 029 / G 
030957 031 /G 
030957 043 / G 
030957 955 / G 
030957 068 / G 
030957 070/G 
050957 082 / G 
030957 094 / G 


Titoiare AIC: BIOSOL 


031906 072 / G 
031006 024 / G 
031006 036 / G 
031006 043 / G 
031006 051 / G 
031006 063 / G 
051006 075 /G 
031006 087 / G 
031006 099 / G 
031006 101/G 
031006 113 /G 
031006 125/G 


Titolare AIC PRAR 


031035 013 / G 
031035 025/G 
231035 037 / G 
031035 049 / G 


Titolare AIC. BIGINDUSTRIA LE, 


031101 013/G 
031101 025 / G 
0311017 037 / G 
031101 049 / G 
031101 052 / G 
031101 064/G 
931101 076/G 
031101 114/G 
031101 153/G 
031101 165/G 
031101 177/G 
031101 189/G 
031101 191/G 
021107 203 /G 
031101 215/G 
031101 227 /G 
031701 239/G 
031101 241/G 
031107 280/G 
037101 328 /G 


Cenfezione 


7,9% 5 FIALE 10 ML 

09% 10 FIALE 10 MI 

0,9% 50 FiALE 10 ML 

09% 100 FIALE 10 ML 

0,9% 5 FIALE 20 ML 

0,9% 10 FIALE 20 ML 

0,9% 60 FIALE 20 ML 

0,9% 100 FIALE 20 ML 

5 FIALE 20MEQ/NOML 10 ML 
10 FIALE 20MEQ/10ML 10 ML 
90 FIALE 20MEQ/10ML 10 ML 
100 FIALE 20MEG/IOML 10 ML 


0,9% FLACONE 50 ML 

0,9% FLACONE 100 Mi 

0,9% FLACONE 250 ML 

0,9% FLACONE 500 ML 

0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
0,9% FIALA 2 MIL 

0,9% FIALA 5 ML 

0,9% FIALA 10 ML 


Codice Specia!ita 31006 


0,9% SACCA 100 ML 
0,9% SACCA 250 ML 
0,9% SACCA 500 ML 
0,9% SACCA 750 Mc 
0,9% SACCA 1000 ML 
0.9% SACCA 1500 ML 
0,9% SACCA 2000 ML 
0,9% SACCA 3000 MI. 
0,9% SACCA 4000 ML 
0,9% SACCA 5000 ML 
0,9% SACCA 50 ML 
0,9% SACCA 500 + 1500 ML 


|: Codice Specialita: 31035 


FIALA 16 MG/2 ML 
FIALA 45 MG/5 ML 
FIALA 90 MG/10 ML 
FIALA 180 MG/20 ML 


0,9% FLACONE 50 ML 

0,9% SACCA 100 ML 

0,9% SACCA 250 ML 

09% SACCA 500 ML 

0,9% SACCA 1000 ML 

0,9% SACCA 2000 ML 

0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
0,9% 250 ML FLACONE 500 ML 

0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 4000 ML 
0.9% PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
3% FLACONE 50 ML 

3% SACCA 100 ML 

3% SACCA 250 ML 

3% SACCA 500 ML 

3% SACCA 1000 ML 

3% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

3% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

3% 250 MI IN FLACONE 500 ML 
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Codice Specraina 30957 


Codice Spec:alita: 51101 


Fascia 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilità SSN 


O0O00O0dG0ICIILILLO 


0000000902000 OO0O000900PEFOGO 


O» Pb 


00CVH0LI009000000V9000090090O 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L 3.209 
L 3.900 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data prima registrazione speciasità. 08-71-93 


i. 425 
L. 480 
L. 565 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


Serie generale - vi. 26 


Data 


Registrazione (7) 


03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-31-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-î71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-92 
08-11-93 
08-Î17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RMS ZIONE. IE RE ERE RIOT ar 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031101 330 /G 9% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
0311017 342/G 5% SACCA 100 ML 6 08-11-93 
031107 355 / G 5% SACCA 250 ML G 08-11-93 
031101 357 /G 5% SACCA 500 ML G 08-11-93 
031101 379/G 5% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031101 381/G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031101 429/G 9% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031701 4E8 "GG 55 250 ML TN FIACONE 500 ML C 08-11-93 
C31101470/G Ivie0/ML FLACONCINO 30 VIL C 08-11-93 
OST101 432 / G IMICO/ML 10 FLACONCINI 30 ML C 08-11-93 
031101 494/G 2MEO/ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031707 506 / G 2MEO/ML 10 FIALE 10 NL C 08-11-93 
031101 518/ G 2MEO/VIL 100 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031101 520/G IMEO/MIL 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031101 532 /G IMEWNMI 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031101 544 /G IMEC/ML 100 FIALE 10 ML C 08-11-83 
031101 557 /G G FIALE 18M6/2ML C 08-11-93 
031101 569/G 10 FIALE 18M6/2ML C 08-11-93 
031101 571/G 100 FIALE 18MG/2ML C 08-11-93 
031101 583/G 5 FIALE 45MG/5ML C 08-11-99 
0311017 595 / G 10 FIALE 45MG/5ML C 08-11-93 
031101 607 /G 100 FIALF 45KMG/5ML C 08-11-93 
031107 619/G 5 FIALE 90 MIG/10 ML C 06-11-93 
031101 621/G 10 FIALE 90 MG/10 ML C 08-11-93 
031101 633 / G 100 FIALE 90 MG/10 ML C 08-17-93 
031101 645/G 5 FIALE 180 MG/20 ML c 08-11-93 
031170% 559 /G 10 FIALE 180 MG/20 ML C 08-11-93 
031107 560 / G 100 FIALE 180 MG/20 ML C C8-11-93 
0311701 672 /G 0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031101 584/G 0,5% FLACONE 250 Mi A L. 3.200 08-11-93 
031101 60£6/ G 0,9% FLACONE 500 ML A L. 3900 08-11-93 
031101 708 / G 39% FLACONE 100 ML C 08-17-92 
031101 710/G 3% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031101 722 /G 3% FLACONE 500 MIL C 08-11-93 
031101 734 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031101 746 / G 5% FLACONE 250 MIL C 08-11-93 
03110! 759/G 5% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
Titoiare AIC. YFERAPCUTICA VENLTA Codice Spociaiita: 31187 Data prima registrazione specialita. 08-11-55 
031127 014/G 5% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031187 026 / G 5% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031787 038 / G 5% FLACONE 250 ML GC 08-17-93 
031187 040/G 9° FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031187 053/G 9% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031187 065 / G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031187 077 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031187 089/G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 05-17-93 
031187 091 /G 0,45% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031187 103 / G 0,45% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031187 115/G 0,45% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031187 127/G 0,45% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
037187 139/G 0,45% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
031187 141/G 045% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
031187 154 / G 0,45% SACCA 3000 ML C 08-11-93 
021187 166/G 0,45% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
021187 178/G 0,45% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031187 180/G 0,45% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
0311€/ 152/G 0,45% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc 08-11,93 
031187 204 / G 0,9% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031187216 /G 0,9% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
N2î187 228 /G 0,9% FLACONE 250 ML A L.. 3.200 08-11-93 
031187 230/G 0,9% FLACONE 500 ML A L. 3.900 08-17-93 
031187 242 Î G 0,9% SACCA 1000 ML C 08-17>93 
031187 255/G 0,9% SACCA 2000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


NO AIC 


031187 267 /G 
031187 279/G 
031187 281/G 
031187 293 /G 
031187 305/G 
031187 317 /G 
031187 343/G 
031187 356/G 
031187 368/G 
031187 370/G 
031187 382 / G 
031187 394 / G 
0311787 406 / G 
031787 418/G 


Titolare AIC: FAQRMAG BESIDIAG 


031396 017 / G 
031398 029 / G 
031396 031 / G 
031396 043 / G 
031396 056 / G 
031396 068 / G 
031396 070/G 
031396 082 / G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031570 017 /G 
031570 029 / G 
031570 031/G 
031570 043 /G 
031570 056/G 
031570 068/G 
031570 070/G 
031570 082 / G 
031570 094/G 
031570 106/G 
031570 118/G 
031570 120/G 
031570 132/G 
031570 144/G 
031570 157 /G 
031570 169/G 
031570 171/G 
021570 183/G 
031570 195/G 
031570 207 /G 
031570 219/G 
031570 223 /G 
031570 233/G 
031570 245/G 
031570 258/G 
031570 260 / G 
031570 272/G 
031570 284/G 
031570 296 / G 
031570 308/G 
031570 310/G 
031570 322 /G 
031570 334/G 
031570 346 / G 
031570 359/G 
031570 361/G 
031570 373/G 
031570 385 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Contazione 


0,9% SACCA 3000 ML 

0,9% SACCA 4000 Mi 

0,9% SACCA 5000 ML 

0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
3% FLACONE 50 MIL 

3% FLACONE 100 ML 

3% FLACONE 250 ML 

3% FLACONE 500 ML 

3% SACCA 1000 ML 

3% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
3% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
3% 250 ML IN FLACONE 500 ML 


0,9% FLACONE 1000 Mi 
0,9% FLACONE 500 ML 
0,9% FIALA 250 ML 
0,9% FIALA 100 ML 
0,9% FIALA 10 MIL 

0,9% FIALA 5 ML 

0,9% FIALA 2 ML 

2 MEO/ML 1 FIALA 


0,9% FIALA 1 ML 

0,9% FIALA 2 ML 

0,9% FIALA 3 ML 

0,9% FIALA 5 ML 

0,9% FIALA 10 ML 

0,9% FIALA 20 ML 

0,9% FLACONE 100 ML 

0,9% FLACONE 250 ML 

0,9% FLACONE 5CO ML 

0,9 % SACCA FLESSIBILE 700 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 2500 MIL 
0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 MIL 
0,9% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
0,9% SACCA FLESSIBILE 4500 MIL 
0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
3% FIALA 1 ML 

3% FIALA 2 ML 

3% FIALA 3 ML 

3% FIALA 5 ML 

3% FIALA 10 ML 

3% FIALA 20 ML 

3% FLACONE 100 ML 

3% FLACONE 250 ML 

3% FLACONE 500 ML 

3% FLACONE 1000 MIL 

3% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

3% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 50C NiL 
3% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
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Codice Specialità: 31396 


Codice Specialità: 31570 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


(oNozezoezezozozezozezozezene: 


O0O0L00O0OPPO 


O000ANO0IN99009090909090909099090909099090990990P2r0LHII9LLDO 


Data prima registrazione spec'alità. 08-11-93 


L. 3.900 
L. 3.200 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


L.3 200 
L. 3.900 


Sene generale - n. 26 
ene a asiago 


TACE va SM ME 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-23 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-17-23 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-92 
08-17-93 
08-11-23 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


08-17-93 
98-17-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-53 
08-11-93 
08-17-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-83 
03-17-0 

08-11-53 
08-11-90 
05-17-52 
08-11-99 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-33 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-77-93 
ca-11-93 
08-12-93 
05-17-93 
08-17-53 


1-2-1997 


NOAIC 


031570397 /G 
031570 409/G 
0315704î1/G 
0351570 423/G° 
031570 435/G 
031570 447 /G 
031570 450/G 
031570 4682 / G 
031570 474/G 
031570 485/G 
0315/0 498 /G 
031570 500 /G 
031570 512/G 
031570 524/G 
031570 536 /G 
031570 548/G 
031570 551/G 
031570 563 /G 
031570 575/G 
031570 587 /G 
031570 599 / G 
031570 601/G 
031570 613 /G 
031570 625/G 
931570 637 /G 
031570 649/G 
031570 652/G 
031570 564 / G 
031570 676/G 
031570 638 / G 
031570 690/G 


Titolare A!C. GOBBI PRAYTINI 


031571 019/G 
03157î 021/G 
031571 033 /G 
031571 045/G 
031571 058/G 
031571 060/G 
031571 072/G 
Titolare AIC' SIPRA 
031938 018/G 
031958 020 /G 
031938 032 / G 
031938 044 /G 
031938 057 /G 
031938 069 / G 
021938 071/G 
031938 083 / G 
031938 095 / G 
031238 107 /G 


Titulare AIC. SIFRA 
031967 019/G 
031967 021 /G 
031967 033 / G 
031967 045 /G 
031967 058/G 
031267 060 / G 
031967 072 /G 
031967 084 /G 
031967 096/G 


Titolare AIC: EUROSPITAL 
032182 Dî4 / G 
032182 026 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


3% SACCA FLESSIBILE 1500 MI 
3% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
3% SACCA FLESSIBILE 50C0 ML 
5% FIALAT ML 

2% FIALA 2 ML 

5% FIALA 3 ML 

5% FIALA 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% FIALA 2Q ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
0% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 5C0 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 MIL 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
5% SACCA FLESSIBII E 5000 ML 


Codice Specialità 031571 


Fascia 


Rimborsabiinà SSN 


O0H000I0V0VI0V0IVIIVIVIVIVVVIVIIVAOAKCIILIILVLAOA 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 2000 MLC 
0,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 2500 MLC 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3000 KLC 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Fi ESSIBILE 3500 MLC 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIGONI SACCA FLESSIBILE 4000 MIC 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 4500 MLC 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 5000 MLC 


Cod:ce Specialità: 31938 


20MG/1ML FIALA 1 ML 
20MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
20MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
20MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
20MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
20MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
20NIG/1ML 7 FIALE 1 Mi 
20MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
20MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
20MG/1MI. 10 FIALE 1 ML 


Codice Specialità: 031967 


0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 20 Mi. 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 29 ML 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 22 ML 
0,9% 10 CONTENITORI PLAS: iva 20 ML 


Codice Specialità, 32182 


0,9% FLACONE 100 ML 


10,9% FLACONE 250 ML 
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O000I00V00A09ONAO 


O00000L0AO0OCOAO 


> O 


Date prima registrazione specialità: 03-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-83 


Data pruna registrazione specialità: 08-17-93 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
02-11-93 
08-71-99 
08-11-93 
08-11-55 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-83 
06-11-23 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 


08-11-53 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-92 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 18-03-96 


L. 3 200 


18-03-96 
18-G3-95 


1-2-1997 — 


NO AIC 


032182 038 / G 
032182 040 / G 


Titolare AIC ©.EF.F. 


032475 016 / G 
032475 028 / G 
032475 030 / G 
032475 042 / G 
032475 055 / G 
032475 067 / G 
032475 079 / G 
032475 081 / G 
032475 093 / G 
032475 105/ G 


Titolare AIC' FIDIA 


032572 012 /G 


Titolare AIC. GOG 


032745 010 / G 


NO AIC 


Titolare AIC: ANGELINI 


030037 016 / G 


Titolare AIC: MONICO 


030808 012 / G 


030943 017 /G 
030943 029 / G 
030943 031 / G 
030943 043 / G 
030943 056 / G 
030943 068 / G 
030943 070/G 
030943 082 / G 
030943 094 / G 
030943 106 / G 
030943 118/G 
030943 120 / G 
030943 132 / G 
030943 144 / G 
030943 157 /G 
030943 169 / G 
030943 171/G 
030943 183 /G 
030943 195 / G 
030943 207 / G 
030943 219/G 
030943 221/G 
030943 233 / G 
030943 245 / G 
030943 258 / G 


031139 013/G 
037139 025 / G 
031139 037 / G 


Titolare AIC. SIFRA 


031974 017 /G 
031974 029 / G 


Confezione 


0,9% FLACONE 500 ML 
0,9% FLACONE 1000 ML 


FIALA 10 ML 2MEQ/ML 
FIALA 10 ML 3 MEO/ML 
FIALA 30 ML 3MEC/ML 
SACCA IN PVC 100 ML 0,9% 
SACCA IN PVC 250 ML 0:9% 
SACCA IN PVC 500 ML 0,9% 
SACCA IN PVC 1000 ML 0,9% 
SACCA IN PVC 2000 ML 0,9% 
SACCA IN PVC 3000 ML 0,9% 
SACCA IN PVC 5000 ML 0,9% 


FIALA 45 MG/SML 


FIALA 90MG/10ML 


Confezione 


2 MEO/ML 4 FIALE20 ML 


2 MEO/ML 10 FIALE 20 ML 


Titolare AIC- BIEFFE MEDIVAL 


2 MEO/ML FIALA 1 ML 
2 MEO/ML FIALA 2 ML 
2 MEWML FIALA 5 ML 
2 MEO/ML FIALA 10 ML 


.2 MEO/MIL FIALA 20 ML 


5 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 

10 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 
50 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 
100 FIALE 2 MEO/ML 1 ML 
5 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML 

10 FIALE 2 MEO/ML 2 ML 
50 FIALE 2 MEC/ML 2 ML 
100 FIALE 2 MEQ/ML 2 ML 
5 FIALE 2 MEO/ML 5 ML 

10 FIALE 2 MEO/ML 5 ML 
50 FIALE 2 MEO/ML 5 ML 
100 FIALE 2 MEO/ML 5 ML 
5 FIALE 2 MEO/ML 10 ML 
10 FIALE 2 MEC/ML 10 ML 
50 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML 
100 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML 
5 FIALE 2 MEO/ML 20 ML 
10 FIALE 2 MEO/ML 20 ML 
50 FIALE 2 MEO/ML 20 ML 
100 FIALE 2 MEO/ML 20 ML 


Titolare AIC BICINDUSTRIA LLC, 


2MIEO/MI 5 FIALE 10 ML 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
2MEO/ML 100 FIALE 10 ML 


2 MEO/ML 10 F 20 ML 
2 MEO/ML 100 F 20 ML 


Codice Specialità: 32475 


Codice Specialità: 32572 


Codice Specialità 32745 


Codice Specialità: 30037 


Codice Specialità: 30808 


Codice Specialità: 30943 


Codice Specialità. 31139 


Codice Spec'alità: 31914 
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Rimborsabiltà SSN 


O000IIVIVIAVIOAOAO 


C 


O 


0000000000 909090909090900900909090000 


OOO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


18-03-96 
18-03-96 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L. 480 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
L-<65 08-11-93 


Fascia 


L. 3 900 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsab:ilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-Î1-93 
08-Î17-93 
08-71-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n.26 
rinnovi —@"——@@’@iv___t1@—qu’tupupmu[["«c—@1tttt11t111@TII««III«-}.1tm6=muiiwwsmrnt@uwems-ciinttitoiucitt 


L_ o SODIO EDETATO 
Fascia Data 
N AIC vunfezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Tito!are AIC. MNONIGGU Codice Specialita: 29718 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 


029718 018/G 0,5 G/5ML 5 FIALE C 08-11-93 
029718 020/G 2 G/10ML 5 FIALE C 08-11-93 
Titolare AIC. GALENICA SENLISE Codice Specialità. 29875 Data prirna registrazione specialità’ 08-11-93 
029875 010/G FIALA 5 ML 0,5 MG/S ML C 08-11-93 
029875 022 / G FIALA 10 ML 2 G/10 ML C 08-11-93 
029375 034 / G 5 FIALE 0,5MG/5ML C 08-11-93 
029875 0465 / G 5 FIALE ZG/10ML C 08-71-93 
Titolare AIC. GOLLALTO Codice Specialità: 30387. Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030387 017 / G 26/10KL 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
030387 029 / G 26/10ML 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SIFRA Codice Specialità: 31936 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031936 014/G 0,5G/5ML FIALA 5 ML C 08-71-93 
031936 026 / G 0,5G/5ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 038 / G 0,5G/0ML3 FIALE 5 ML GC 08-11-93 
031936 040 / G 0.5G/5ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031935 053 / G 0,9G/OML 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 055 / G 0,5G/5ML 6 FIALE 5 ML C 08-17-93 
031936 077 /G 0,5G/OML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 089 / G 0,5G/5ML 8 FIALE 5 ML C 08-î71-93 
031936 091 / G 0,5G/6ML 9 FIALE 5 Mi C 08-17-93 
031936 103 /G 05G/5ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 115/G 0,5G/5ML FIALA 10 ML C 08-11-93 
031936 127 /G 0,5G/5ML 2 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031936 139 / G 0,5G/SML 3 FIALE 10 NL C 08-11-93 
031936 141/G 0,5G/5ML 4 FIALE 10 NL C 08-11-93 
031936 154 / G D,5G/SMIL 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 166 / G N,6G/SML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 178/G 0,5G/5NL 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
051936 180/G 0,5G/S5ML 6 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031936 192 /G 0,5G/5ML + FIALE 10 ml C 08-11-93 
031936 204 / G 0,5G/5ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 216/G 26/10ML FIALA 5 ML C 08-71-93 
031936 228 / G 2G/10ML 2 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 230 / G 2G/10ML 3 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 242 / G 26/10ML 4 FIALE 5 ML C 08-11-93 
131936 255 / G 26/10ML 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 26///G 2G/10ML 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 279/G 2G/10ML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 281 / G 26G/10ML 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 293 / G 2G/10ML 9 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031936 305 / G 2G/10ML 10 FIALE 5 ML C 08-17-93 
Y31936 317 /G 2G/10ML FIALA 10 NL C 08-11-93 
031936 329 / G 2G/19ML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 331 / G 26/10ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 343 / G 26/10! 4 FIALE 10 ML C 08-11-92 
031936 356 / G 2G/10ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 368 / G 2G/10ML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 370/G 26/10ML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 382 /G 26/10ML 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 3394 / G 2G/10ML 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031936 406 / G 2G/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 


Titolare AIC: GOG 
032746 012 /G 
032746 024/G 


5 FIALE 0,5G/SML 
5 FIALE 2G/T0ML 


Codice Specialità: 32746 


— 1256 — 


O 0 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-17-93 


1-2-1997 


Supplemento ordinario aiia GAZZETTA UFFICIALE 


—_r_r—— 


Serie generale - n. 26 


LO Lil 


NO AIC 


Titolare AIC' AFORM 
029947 013/G 
029947 025 / G 
029947 037 / G 
029947 049 / G 


Titolare AIC. YRUFFINI RGGGLE' 


029972 015/G 
029972 027 / G 
029972 039 / G 
029972 041/G 
029972 054 / G 
029972 066 / G 
029972 078 / G 
029972 080 / G 


Titolare AIC: DONINI 
030418 014/G 
030418 026/G 


Titolare AIC GOG 


032747 014/G 
032747 026 / G 


N AIC 


Titolare AIC MOLYENI 
029614 017/G 
Titciare AIC SIPRA 


031937 016/G 
031937 028 / G 
031937 030 / G 
031937 042 / G 
031937 055 / G 
031937 067 / G 
037937 079/G 
031937 081/G 
031937 093 / G 
031937 105/G 
031937 117/G 
031937 129/G 
031937 131/G 
031937 143/G 
031937 156/G 
031937 168/G 
031937 170/G 
031937 182/G 
031937 194/G 
031937 206 / G 
031937 218/G 
031937 220 / G 
031937 232 /G 
031937 244 /G 
031937 257 / G 
031937 269/G 
031937 271/G 


Confezione 


Codice Specialità. 29947 
FLUORO 0,25 MG 1009 COMPRESSE 
FLUORO 0,25 MG 400 COMPRESSE 
FLUORO 1 MG 100 COMPRESSE 
FLUORO 1 MG 250 COMPRESSE 


Codice Specialità: 29972 
0,25 MG 100 COMPRESSE 

0,25 MG 200 COMPRESSE 

0,25 MG 400 COMPRESSE 

0,25 MG 2000 COMPRESSE 

1 MG 100 COMPRESSE 

1 MG 200 COMPRESSE 

1 MG 400 COMPRESSE 

1 MG 2000 COMPRESSE 


Codice Specialità. 30418 
20 COMPRESSE 2,2 MG 
20 COMPRESSE 0,55 MG 

Codice Specialità: 32747 


100 COMPRESSE 0,55 MG 
100 COMPRESSE 2,2 MG 


$s0DIO INDIGOTINDISCOLFONATO 


Confezione 


Codice Speciailta. 29614 
40 MG/10 ML 5 FIALE10 ML 


Codice Specialità: 31937 
40MG/10ML FIALA 5 ML 
40KXG/10ML 2 FIALE 5 ML 
40VG/10ML 3 FIALE 5 ML 
4GMG/10ML 4 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 5 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 6 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 7 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 8 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 9 FIALC 5 ML 
40MG/10ML 10 FIALE 5 ML 
40MG/10ML FIALA 10 ML 
40MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 5 FIALE 10 IL 
40WG/10ML 6 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
40M6/10ML 8 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
40VG/10ML 10 FIALE 10 ML 
80VG/5ML FIALA 5 ML 
80MG/SML 2 FIALE 5 Mi 
BO0MG/S5MI. 3 FIALE 5 ML 
8B0MG/5ML 4 FIALE 5 ML 
8O0NG/5ML 5 FIALE 5 ML 
BONG/5ML 6 FIALE 5 ML 
B0MG/SML 7 FIALE 5 ML 


— 1257 — 


Rimborsabilità SSN 


00000IAOAO oNoezono, 


OO 


Rimborsabilità SSN 


O 


O000IV0I0VIA0VNI0090090900909090900909090090 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione spascialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spec:alità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-53 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Daîa 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-33 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-53 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-î1-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascra Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031937 283 / G 80MG/5ML 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031937 295/G 80MG/SML 9 FIALE 5 ML C 08-17-93 
031937 307 /G 80MG/SML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031937 319/G 80MG/5ML FIALA 10 ML C 08-11-93 
031937 321/G BOMG/SML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031937 333 / G B0MG/5ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031937 345/G 80MG/5ML 4 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031937 358 / G 80MG/5ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031937 360/G B0MG/SML 6 FIALE 10 ML C 08-11-93 
631937 372/G 80MG/SML 7 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031937 384 / G 80MG/5ML 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031937 396 /G 8O0MG/SML 9 FIALE 10 ML C 08-17-93 
031937 408/G 80MG/5ML 10 FIALE 10 ML GC 08-11-93 
Titolare AIC. SALE Codice Specialità: 32592 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
032592 014 /G 5 FIALE 10 ML 40 MG C 08-11-93 
032592 026 / G 50 FIALE 10 ML 40 MG C 08-11-93 
032592 038 / G 5 FIALE 5 ML 80 MG C 08-11-23 
032592 040/G 50 FIALE 10 ML 80 MG C 08-11-93 


| $S92I0 INDIGOTINDISULFONATO | 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. MONICO 
030806 018 / G 


Codice Specialità: 30806 Data prima recistrazione specialità. 00-11-99 
5 FIALE 40 MG/10 ML C 08-11-93 


S00DIO IPOSOLGITO 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC MONIGO 
030807 010/G 


Codice Specialità: 030807 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
5 FIALE 1000 MG/10 ML C 08-17-93 


| SODIO LATTATO | 


Fascia Data 


N UAIC Confezione Rimborsabilità SSN Reo:strazione (*) 


Titolare AIC GLINTEE Codice Specialità. 29628 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


029628 017 /G 6,16 MEC/MI FLACONI 30 ML C 08-11-93 
Titolare AIC GALENICA SGNESE Codice Specialità: 29876 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029876 012 /G 1,87% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029876 024/G 1,87% FLACONE 100 ML C 08-17-93 
029876 036/G 1,87% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029876 048/G 1,87% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
029876 051/G 1,87% FLACONE 1000 ML Cc 08-1î-93 
029876 063/G 1,87% SACCA 50 ML C 08-17-93 
029876 075/G 1,87% SACCA 100 ML C 08-11-93 
029876 087 /G 1,87% SACCA 250 ML C 08-17-93 
029876 099 / G 1,87% SACCA 500 ML C 08-11-93 
029876 101/G 1,87% SACCA 1000 ML C 08-11-93 
029876 113/G 11,2% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
029876 125/G 11,2% FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
029876 137 /G 11,2% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
029875 149/G 11,2% FLACONE 500 ML C 08-17-93 
029876 152/G 11,2% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
029876 164 / G 11,2% SACCA 50 ML C 08-17-93 
029876 176/G 11,2% SACCA 100 ML C 08-71-93 


1-2-1997 n 


N AIC 


029875 188/G 
029876 190 / G 
029876 202 / G 


Titolare AIC. ANGELINI 
030036 014 / 


Titolare AIC GOLLALFTFO 
030388 019/G 
03503868 021 / G 


Triolare AICO SALE 
030699 019 / G 
030699 021 / G 
020699 033 / G 
030599 045 / G 
030699 958 / G 
039699 060 / G 
030699 072 /G 
030699 084 / G 
030699 095 / G 
030699 108 / G 
030899 110 /G 
030699 122 /G 


Titolare AIC: SIFRA 


030776 013 /G 
030776 025 / G 
030776 037 / G 
030776 049 / G 
030776 052 / G 
030776 064 / G 
030776 076 / G 
030776 088 / G 
030776 090 / G 
030776 102 / G 
030778 114/G 
030776 126/G 
030776 138 / G 
030776 140 /G 
030776 165/G 
030776 177 /G 
Titolare A!C. RIONIGO 
030323 013 / G 
030823 025 / G 
030823 037 / G 
030822 049 / G 
030823 052 / G 
030823 054 / G 
030823 076 / G 
030823 088 / G 
030823 090 / G 
030823 102 / G 
030823 114 / G 
030823 126 / G 
030823 138 / G 


Titolare AIC. BON BARTER 


030890 014 / G 
030890 026 / G 
030890 038 / G 
030890 040 / G 
030890 053 / G 
030890 065 / G 
030890 077 / G 


Contezione 


11,2% SACCA 250 ML 
11,2% SACCA 500 ML 
11,2% SACCA 1000 ML 


Codice Spezialita: 30035 
5 FIALE2 MEO/10 ML 


Codice Specialità: 30588 
2 MEO/ML 5 FIALE1O ML 
2 MEO/ ML 10 FIALE10 ML 


Codice Special:ta: 30699 
3 MECVML 5 FIALE10 ML 
3 MEMI 50 FIALE10 ML 
1 87% (1/6M) FLACONE 590 ML 
11,2% (1 M) FLACONE 500 ML 
FIALA 3MEO/ML 39 ML 
FIALA 2MEO/Mi 30 ML 
1,87% FLACONE 100 ML 
1,87% FLACONE 250 ML 
1,87% FLACONE 1000 ML 
11,2% FLACONE 100 ML 
11,2% FLACONE 250 ML 
11,2% FLACONE 1000 ML 


Codice Specialità: 30776 
1,87% FLACONE 59 ML 
1,87% FLACONE 100 ML 
1,87% FLACONE 250 ML 
1,87% FLACONE 500 ML 
1,87% FLACONE 1000 ML 
11,2% FLACONE 50 ML 
11,2% FLACONE 100 ML 
11,2% FLACONE 250 ML 
11,2% FLACONE 500 ML 
11,2% FLACONE 1000 ML 
2 MEC/NIL 10 FIALE 10 ML 
2 MEC/ML 100 FIALE 10 ML 
3 MEC/ML 10 F 10 ML 
3 MEC/ML 100 F 10 ML 
3 MEN/ML 1F 30. ML 
3 MEO/ML 20 F 30 ML 


Codice Specialità: 30823 
2 MEO/NIL 5 FIALE 10 MI 
3 MEC/ML 10 FIALE 10 ML 
3 MEO/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
1,87% FLACONE 50 ML 
1,87% FLACONE 100 ML 
1,37% FLACONE 250 ML 
1,87% FLACONE 500 ML 
1,87% 50 ML IN SACCA 100 ML 
1,87% 100 ML iN SACCA 250 ML 
1,87% 250 ML IN SACCA 500 ML 
1,87% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
IMEO/ML 5 FIALE 10 ML 


Codice Specialita 30890 
SACCHE 50 ML 

SACCHE 100 ML 

SACCHE 250 ML 

SACCHE 500 ML 

SACCHE 1000 ML 

50 ML IN SACCHE 100 ML 

FLACONE VETRO 50 ML 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilità SSN 


C 
C 
C 


OO 


O0000V00IV009NAO 


O00CI00NL00900090090009000 


O0Oo0000OLLI00L909009L9LAO 


egozezozezene) 


Serie generale - n. 26 


o ; 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-11-93 
03-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 04-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: UR-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
06-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08- î1-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17Î-93 
08-11-93 


Fascia 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
030880 089 /G FLACONE VETRO 100 ML C 08 11-93 
030890 091 / G FLACONE VETRO 250 ML C 08-11-93 
030890 103 /G 100 ML IN SACCA 259 ML Cc 08-11-93 
030890 115/G FLACONE VETRO 500 ML C 08-11-93 
030850 127 /G FLACONE VETRO 1000 ML C 08-11-93 
030890 141 /G 250 ML IN SACCHE 500 dl C 08-11-93 
Titolare AIC DIG/GF-E MEDNAL Codice Specialità: 30944 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030944 019/G 1,87% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030244 021 /G 1,87% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
030944 033 / G 1.875 FLACONE 250 ML C 08-11-93 
030944 045 / G 1,87% FLACONE 500 ML C 08-71-93 
030944 058 / G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML C 08-11-93 
030944 060 / G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML C 08-11-93 
030944 072 /G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C 08-11-93 
030944 084 / G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
030944 096 / G FORMULA 8 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030944 108 / G FORMULA 8 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030944 110/G FORMULA 8 FIP E 5 ML C 08-11-93 
030944 122 / G FORMULA 8 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030944 134 / G FORMULA 8 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030944 146 / G FORMULA 8 5 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030944 159 / C FORMULA 8 10 FIAIF 1 MI GC 08-11-93 
030944 161 /G rORMILA 8 50 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030944 173 / G FORMULA 8 100 FIALE 1 ML C 08-11-93 
030944 185 /G FORMULA O 5 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030944 197 / G FORMULA 8 10 FIALE 2 MIL Cc 08-17-93 
090944 209 / G FORIAULA 8 50 FIALE 2 MIL C 08-11-93 
030944 211 / G FORMULA 3 190 FIALE 2 ML C 08-11-93 
030944 223 / G FORMULA 8 5 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030944 235 / G FORMULA 8 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
2030944 247 /G FORNIULA 8 50 F'ALE 5 ML C 08-11-93 
030944 250 / G FORMULA 8 100 FIALE 5 ML C 08-11-93 
030944 262 / G FORMULA 8 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030944 274 / G FORMULA 8 10 FIALE 10 ML C 08-î17-93 
C30244 28€ / G FORMULA 8 50 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030944 298 / G FORMULA 8 100 FIALE 10 ML C 08-11-95 
030944 300 / G FORMULA 8 5 FIALE 20 ML C 08-71-93 
039944 312 / © ICRMULA 8 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030944 324 / G FORMULA 8 50 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030944 336 / G FORMULA 8 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
Titolare AIG TERAD: IUTIGA VENITZA Codice Specialità: 31200 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031200 013 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc 08-71-93 
031200 025 / G 1,87% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031200 037 / G 1,87% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031200 048 / G 1,67% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031200 052 / G , 1,87% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031200 064 / G 1,87% 50 ML IN FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031200 076 / G 1,87% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031200 088 / G 1,87% 250 ML IN FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031200 090 / G 11,2% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
031200 102 /G 11,2% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031200 114 / G 11,2% FLACONE 250 ivL C 08-11-93 
031200 125 /G 11,2% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
031200 138/G 11,2% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031200 140 / G 11,2% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc 08-11-93 
031200 153 /G 11,2% 100 ML IN FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031200 165/G 11,2% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc 08-11-93 
Titolare AIC' BICIVNDUSTRIA LI0I. Codice Specialità: 31254 Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
031254 016/G 1,07% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
U31254 028 / G 1,87% SACCA 100 ML C 08-17-95 
031254 030 / G 187% SACCA 250 ML C 08-11-93 
037254 042 / G 1,87% SACCA 500 ML C 08-17-93 


1-2-1997- | 


N AIC 


031254 055/G 
031254 067 /G 
031254 079/G 
031254 081/G 
031254 093 / G 
031254 105/G 
031254 117 /G 
031254 129/G 
031254 131/G 
031254 143/G 
031254 156/G 
031254 168/G 
031254 170/G 
031254 182/G 
031254 124 /G 
031254 206 / G 
031254 218/G 
031254 220/G 
031254 232 /G 
031254 244 / G 
031254 257 /G 
031254 269/G 
031254 271/G 
031254 283 / G 
031254 295 / G 
031254 307 / G 


Titoiare AIC: GOBBI FGRAVTIRNI 


031572 011/G 
031572 023/G 
031572 035 / G 
031572 047 /G 
031572 050/G 
031572 062/G 
031572 074/G 
031572 086/G 
031572 098 / G 
031572 100/G 
031572 112/G 
031572 124/G 
031572 136/G 
031572 148/G 
031572 151/G 
031572 163 /G 
031572 175/G 
031572 187 /G 
031572 199/G 
031572 201/G 
031572 213/G 
031572 225/G 
031572 237 /G 
031572 249/G 
031572 252/G 
031572 264/G 
031572 276/G 
031572 288/G 
031572 220/G 
031572 302/G 
031572 314/G 
031572 326/G 
031572 338/G 
031572 340/G 
031572 353/G 
031572 365/G 


Confezione 


1,87% SACCA 1000 ML 

1,87% 50 ML IN FLACONE 100_ML 
1,87% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
1,87% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
11,2% FLACONE 50 ML 

11,2% SACCA 100 ML 

11,2% SACCA 250 ML 

11,2% SACCA 500 ML 

11,2% SACCA 1000 MIL 

11,2% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
11,2% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
11,2% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
IMEC/ML i FAC.NO 30 ML 
3MEO/ML 10 FLAC.NI 30 ML 
2MEO/ML 5 FIALE10 ML 

2MEO/ML 10 FIALE10 ML 
2MEO/ML 100 FIALE10 ML 
IMEO/ML 5 FIALE10 ML 

3IMEO/ML 10 FIALE10 ML 
3MEO/ML 100 FIALE10 ML 

1,87% FLACONE 100 ML 

1,87% FLACONE 250 MIL 

1,87% FLACONE 500 ML 

11,2% FLACONE 100 ML 

11,2% FLACONE 250 ML 

11,2% FLACONE 500 ML 


1,87% FIALA 1 ML 

1,87% FIALA 2 ML 

1,87% FIALA 3 ML 

1,87% FIALA 5 ML 

1,87% FIALA 10 ML 

1,87% FIALA 20 ML 

1,87% FLACONE 100 ML 

1,87% FLACONE 250 ML 

1,87% FLACONE 500 ML 

1,87% FLACONE 1000 ML 

1,87% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
1,87% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
11,2% FIALA 1 ML 

11,2% FIALA 2 ML 

11,2% FIALA 3 ML 

11,2% FIALA 5 ML 

11,2% FIALA 10 ML 

11,2% FIALA 20 ML 

11,2% FLACONE 100 ML 

11,2% FLACONE 250 ML 

11,2% FLACONE 500 ML 

11,2% FLACONE 1000 ML 

11,2% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
11,2% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
11,2% SACCA FLESSIBILE 250 ML 


— 1261 — 


Codice Specia!lita. 31572 


Rimborsabilità SSN 


C 


O0VN00V0VI0VNVINVIVIVIVVIVIWIVVVV9VIYIV00O 


O0000O00NON0V0I0VNVIILIVNVIVNVIVIVIAVCIVIVIAIVIVIVIV9I909900O0 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


—w= 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
C8-11-93 
05-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-95 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
03-11-93 
08-19-93 
08-11-93 
09-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
085-1î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-99 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
C8-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
05-11-93 
08-17-93 
DE-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
06-71-93 
08-11-93 


1-2 


-1997 


NO AIC 


031572 377/G 
031572 389/G 
031572 391/G 
051572 403/G 
031572 415/G 
031572 427/G 
C31572 439/G 
031572 441/G 
031572 454/G 
031572 466/G 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 26 


NOTI 


Fascia Data 
Confezione Rimbcersabilità SSN Registrazione (") 
11,2% SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 3050 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FI ESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
11,2% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


SODIO NITROPRUSSIATO _ | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione 193 
Titolare AiC. SIPRA Codice Specialita: 31934 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
031934 019/G 100MG/S5ML FIALA 5 ML C 08-11-93 
031934 021 / G 100MG/5ML 2 FIALE 5 ML Cc 08-11-93 
031934 033 / G 100MG/SML 3 FIALE 5 ML C 03-11-93 
031934 045 / G 100MG/SML 4 FIALE 5 ML C 03-11-93 
031934 058 / G 100MG/SMi 5 FIALE 5 ML C 09-11-93 
031934 060 / G 100MG/SML 6 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031934 072 / G 100MG/5ML 7 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031934 084 / G 100MG/5ML 8 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031934 096 / G 100MG/5ML 9 FIALE 5 ML C 08-11-93 
031934 108 / G 100MG/5ML 10 FIALE 5 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALG Codice Specialità: 32593 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032593 016 / G FIALA 5 ML C 08-11-33 
032593 028 / G 20 FIALE 5 ML C 08-11-93 
—_’sSODlo STIBOGLUCONATO 
Fascia Data 
I AIU Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione () 
Titolare AIC. SIFRA Codice Special:ta: 31935 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031935 012 / G 33% FIALA 30 ML C 08-11-93 
031935 024 / G 33% 2 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 036 / G 33% 3 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 048 / G 33% 4 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 051/G 33% 5 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 063 / G 33% 6 FIALE 30 ML o; 08-11-93 
031935 075/G 33% 7 FIALE 3G ML GC 08-11-93 
0319535 087 / G 33% 8 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 099 / G 33% 9 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 101/G 33% 10 FIALE 30 ML C 08-11-93 
031935 1139/G 33% FIALA 100 ML C 08-11-93 
031935 125/G 33% 2 FIALF 100 ML C 08-11-93 
031935 137 /G 33% 3 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 149/G 33% 4 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 152/G 33% 5 FIALE 100 ML O 08-11-93 
031935 164 / G 33% 6 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 176/G 33% 7 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 188 /G 33% 8 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 190 / G 33% 9 FIALE 100 ML C 08-11-93 
031935 202 / G 33% 10 FIALE 100 ML C 08-11-93 


4 0 e dt 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


A pa AZZ A AIA A A 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (") 
Titolare AIC. SALE Codice Specialità 32608 Data prima registrazione specialità 08-11-93 
032608 010 / G FLACONE 30 ML C 08-11-93 
032608 022 / G FLACONE 100 ML C 08-11-93 


$0DIO vIOSOLFATO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SALE Codice Specialita: 032685 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030685 010/G 5 FIALE 10 ML 10% C 08-11-93 
030685 022 / G 50 FIALE 10 ML 10% C 08-11-93 
030685 034 / G 25% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Cod:ce Specialità. 30777 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030777 015/G 25% FLACONE 50 ML C 08-11-93 
030777 027 /G 1000MG/10ML FIALA 10 ML C 08-11-93 
030777 039 /G 1000MG/10ML 2 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030777 04171 /G 1000MG/10ML 3 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030777 054 / G 1000MG/10ML 4 FIALE 10 ML C 08-71-93 
030777 056 / G 1000MG/10ML 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030777 078/G 1000MG/10ML 6 FIALE 10 INIL C 08-11-93 
030777 080 / G 1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML C 03-î1-93 
030777 092 / G 1000MG/10ML 8 FIALE 10 ML C 08-17-93 
030777 104/G 1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030777 116/G 1000MG/10ML 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC' BICINDUSTRIA LIM. Codice Specialità 31124 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031124 011/G 25% FLACONE 50 ML Cc 08-11-93 
031124 023 / G 5 FIALE 1000 MG/10 ML C 08-17-93 
031124 035 /G 10 FIALE 1000MG/70ML C 08-17-93 
031124 047 / G 100 FIALE 1000MG/10ML C 08-11-93 
031124 050/G 10 FIALE 1000MG/10 ML C 08-11-93 
031124 062 / G 100 FIALE 1000 MG/10 ML C 08-17-93 
Titolare AIC. GODSI FRATTINI Codice Specialita 31573 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031573 013/G 25% HALA 1 ML C 08-11-93 
031573 025/G 25% FIALA 2 ML C 08-11-93 
031573 037 /G 25% FIALA 3 ML C 08-11-93 
031573 049/G 25% FIALA 5 ML C 08-11-93 
031573 052 / G 25% FIALA 10 ML C 08-11-93 
031573 064/G 25% FIALA 20 ML C 08-11-93 
031573 076/G 25% FLACONE 100 ML C 08-11-93 
031573 088/G 25% FLACONE 250 ML C 08-11-93 
031573 090/G 25% FLACONE 500 ML C 08-11-93 
037573 102/G 25% FLACONE 1000 ML C 08-11-93 
031573 114/G 25% SACCA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031573 126/G 25% SACCA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031573 138/G 25% SACCA FLESSIBILE 250 ML C 08-11-93 
031573 140/G 25% SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031573 153/G 25% SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-1Î-93 
031573 165/G 25% SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031573 177/G 25% SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031573 189/G 25% SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11293 
031573 191/G 25% SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031573 203 /G 25% SACCA FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031573 215/G 25% SACCA FLESSIBILE 4000 ML C u8-11-93 
031573 227 /G 25% SACCA FLESSIBILE 4500 IVIL C 08-11-93 
031573 239 /G 25% SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
SOLFADIMETOSSINA Î 
Fascia Data 
NO AIC Coniezione Rimbarsabiità SSN Registrazione (*) 


Titoiare AIC. GCLLIWI 
031003 015/G 


N AIC 


Titolare AIC' IFî 
030104 018/G 
030104 020 / G 
030104 032 / G 


Titolare AIC' LIFEPRARNA 


030159 014/ G 


Titoiare AIC: FARMAGOLOGICO MILANLUSE 


030207 017 / G 


Titolare AIC. EGCOBI 
030285 019/G 


Titolare AIC: BONINI 
030405 017/G 


Titolare AIG. GULLINI 
030997 011/G 


| SOLFO ALGALINO 


N. AIC 


Titolare AIC ANGELINI 
030040 012 /G 
030040 024 / G 


Titolare AIC. BCOTS 
039356 6012/G 
030356 024 / G 
030356 036 / G 


Titolare AIC FARMMA a 
030535 013 / G 


Titolare AIC: INTES 
030987 010/G 


Titolare AIC. FA.DENI 
021103 017 /G 
031103 029/G 


Titolare AIG RAZIONI 
031800 016 / G 
0317800 028 / G 


Tituiare AIC: GOG 
032748 016/G 


Codice Specialità: 31003 
20 COMPRESSE 500 MG 


Confezione 


Codice Specialità: 30194 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 2C0 MG 


Codice Specialità: 30159 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità: 30207 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità: 30265 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Codice Specialità: 30405 
20 COMPRESSE 200 MG 


Codice Specialità: 30997 
30 COMPRESSE 200 MG 


Confezione 


Codice Specialità 30040 
UNGUENTO 50 G 


UNGUENTO 1000 G 


Codice Specialità: 30356 
50 G 
100 G 
1000 G 


Codice Specialità: 30535 
UNGUENTO 30 G 


Codice Special!tà. 30987 
UNGUENTO 250 G 


Codice Specialità: 31103 
UNGUENTO 30 G 
UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 


Codice Specialità 31800 
UNGUENTO 100 G 


UNGUENTO 1900 G 


Codice Speciahtà. 32748 
UNGUENTO TUBO 30 G 
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Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Cc 08-71-93 

C 08-11-93 

Cc 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

Cc 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-71-93 
Data prima ree:strazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

Ù 08-11-93 


lic ai 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


Data prima registrazione spacialità. 08-11-93 


C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-17-93 

C O0& 17-93 

C 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
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prnineire pati AR 


| SOLFO SALIGILICO 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: SGLLA Codice Specialità: 29817 Data prima registrazione specialità: 03-11-93 
029817 018/G UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
029817 020 / G UNGUENTO 1000 G C 08-11-93 
029817 032 /G UNGUENTO 500 G C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMAGOLOGICO MILANESE Codice Specialità: 30245 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030245 017 / G UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. PARMA 3 Codice Specialita: 30536 Data prima registrazione specialità: 08-î1-93 
030536 015 / G UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Specialita. 30583 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030583 013 / G UNGUENTO 30 G C 08-17-93 
Titolare AIC: ASSOGALENIGA Codice Specialità: 31300 Data prima registrazione specialità: 08-1Î-93 
931300 015/G UNGUENTO 60 G C 08-11-93 
031300 027 / G UNGUENTO 450 G C 08-11-93 
Titolare AIC: ZETA Codice Specialità: 31359 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031359 019/G UNGUENTO 30 GR Cc 08-11-93 
Titolare AIC. RARI Codice Specialità: 31801 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031801 018/G UNGUENTO 30 G C 08-17-93 
Titolare AIC: LAGMIFARNA Codice Specialità: 21891 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0318917 017 /G UNGUENTO 30 G C 08-17-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità: 32567 Data prirna registrazione specialità: 08-11-93 
032567 012 /G UNGUENTO VASETTO 100 G C 08-11-93 
032567 024 / G UNGUENTO VASETTO 1000 G C 08-17-93 


| SOLFGALGALINO | 


Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC. EUGAL Codice Specialità: 32513 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032513 018/G UNGUENTO TUBO 50 G & 08-11-93 
032512 020 / G UNGUENTO TUBO 100 G C 08-11-93 

{ ————  — S0LUZ BASIGHE CONCENTRATE STERILI PER EMQ@PIALISIO — | 

Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC. IPRA Codice Specialità: 32585 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
032585 010/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4900 ML C 08-17-93 
032585 022 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-11-93 
032585 034 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML C 08-11-93 
032585 046 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML Cc 08-17-93 
032585 059/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML C 08- 1-93 
032585 o6i/ G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML C 08-11-93 
032585 073/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
032585 085 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML C 08-11-92 
032585 097 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 Mi C 08-11-93 
032585 109/ G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
032585 111/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML C 08-11-93 
032585 123/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML C 08-11-93 
032585 135 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8050 ML C 08-11-93 
032585 147 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML C 08-11-93 
032585 150/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML C 08-11-03 
032585 162 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10700 ML C 08-21-93 
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| SOLUZ CONGENTR STERILI PER EMODIALISI ALL'AGETATO © | 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: IPRA Codice Specialità: 032587 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032587 014 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
032587 026 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-11-93 
032587 038/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML C 08-11-93 
032587 040 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
032587 053 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
032587 065 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML Cc 08-11-93 
032587 077 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
032587 089 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML C 08-17-93 
032587 097 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML C 08-17-93 
032587 103 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
032587 115/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML Cc 08-11-93 
032587 127 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML C 08-11-93 
032587 139/ G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML C 08-11-93 
032587 14Î1/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML C 08-11-93 
032587 154 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML C 08-11-93 


SOLUZ.CONCETRATE EMNODIALISI CON AGETATO RANGC FUN 


Fascia Data 

AL AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 32618 Data prima registrazione specialità: 13-05-96 
032618 0711/G TANICA POLIETILENE 3000 ML C 13-05-96 
032618 023 / G TANICA POLIETILENE 10700 ML C 13-05-96 
032618 035 / G TAN!CA POLIETILENE 3500 ML C 13-05-96 
032618 047 / G TANICHE POLIETILENE 5000 ML C 13-05-96 
032618 050 /G TANICA IN POLIETILENE 6000 ML C 13-05-96 
032618 062 / G TANICHE POLIETILENE 7000 ML C 13-05-96 
032618 074/G TANICA IN POLIETILENE 8000 ML C 13-05-96 
032618 086 / G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML C 13-05-96 


SOLUZ.EMODIALISI ACIDA CONGCENTRATA RANGE FUN 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 

Titolare AIC IRIS Codice Specialità: 032620 Data prima registrazione specialità: 13-05-96 
032620 015 / G TANICA POLIETILENE 3000 ML C 13-05-96 
032620 027 / G TANICA POLIETILENE 10700 ML C 13-05-96 
032620 039 / G TANICA POLIETILENE 3.500 ML C 13-05-96 
032620 041 / G TANICA POLIETILENE 5.000 ML C 13-05-96 
032620 054 / G TANICA IN POLIETILENE 6.000 Mi C 13-05-96 
032620 066 / G TANICA IN POLIETILENE 7.000 ML C 13-05-96 
032620 078/G TANICA IN POLIETILENE 8.0000 ML C 13-05-96 
032620 080 / G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML C 13-05-96 


Fascra Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: IRÎS Codice Specialità: 032619 Data prima registrazione specialità. 13-05-96 
032619 013 / G TANICA POLIETILENE 3000 ML Cc Î3-05-96 
032619 025 / G TANICA POLIETILENE 10700 ML C 13-05-96 
032619 037 / G TANICA IN POLIETILENE 3500 ML C 13-05-96 
032619 049 / G TANICA IN POLIETILENE 5.000 ML C 13-05-96 
032619 052/G TANICA IN POLIETILENE 6.000 ML GC 13-05-96 
032619 064 / G TANICA IN POLIETILENE 7.000 ML C 13-05-96 
032619 076 / G TANICA IN POLIETILENE 8.000 ML C 13-05-96 
032619 088 / G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML C 13-05-96 


— 1266 — 


{-2-1997 


_———— 


_—1———€m— —_uo ov vil LO EI et LIA I IL 
I 


SOLUZIONE BIGEFILTRAZIONE (RANGO F.0.M.) 


NO AIC 


Titolare AIC. SALE 
030733 012/G 
030733 024 / G 
030733 036 / G 
030733 048/G 
030/33 051 //G 
030733 063 / G 
039733 075 /G 
030735 087 /G 
030733 099 / G 
030733 101 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialtia 30733 
27 MFO SACCA 3000 ML 
27 MEO SAUCA 5000 MIL 
40 MEO SACCA 3000 ML 
40 NEO SACCA 5000 ML 
60 RICO SACCA 3000 ML 
60 MEO SACCA 5000 ML 
100 MED SACCA 300) Mi 
100 larQ SACCA 5000 ML 
145 ME) SACCA 3600 ML 
145 MEO SACCA 5000 ML 


iii iui SOLI 


NO AIC 


Titolare AIC. IRIS 
032623 011/G 
032523 023 / G 
032623 035 / G 
032923 047 / G 
032623 050/G 
032623 062 / G 


1 ZE PETIT RAT RI I TA E TA I O e 
Pia pece. rolsi-@ti- recisi. mn 


SOQOGSUZIONE Go RItT?LEGIGA 


N. AIC 


Titolare AIC. GALGRIGA STUNGSE 


029877 014/G 
029877 026 / G 
029877 038 / G 


Titolare AIC SALE 
030728 0712/G 
030737 01î/G 


Titolare AiC. @QONIGO 


030873 018 / G 
030873 020 / G 
030873 032 / G 
030873 044 / G 
030873 095 / G 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LI. 


031125 014 / G 
0:31125 026 / G 


Titolare AIC. SIFRA 
031957 018/G 
031957 920 /G 
031957 032 /G 
031957 944/G 
031957 057 / G 
031957 069 /G 


SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE RANGE 


Confezione 


Codice Sneciaiità: 32623 
SACCA PVC 2000 Mi 
SACCA PYC 6000 ML 
SACCA VC 15000 Mi 
SACCA PVC 2.500 ML 
SACCA PVC 3.000 MI 
SACCA PVC 5.000 ML 


Confezione 


Codica Specralità: 29877 
ST THOMAS i! FLACONE 500 ML 

SACCA 500 MIL +FIALA 

SACCA 1000 Ml +FIALA 


Codice Spec'alità: 30728 
SOLUZIONE A FLACONE 500 ML 
SACCA 1000 ML 


Codice Specialità. 30873 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE A SACCA 500 Mi 
Codice Specialità: 31125 


SOLUZIONE A 460 MI IN FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE B FIALE 20 ML 


Cocice Speciraina. 31957 
SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC S00 "ML 
SOLUZIONE A 800 NL IN FLAC 1000 ML 
SULUZIONE 6 10 FIALE 20 ML 
SOLUZIONE B 100 riaLc 20 ML 
SOLUZIONE B 10 FLAC.NI 20 ML 
SOLUZIONE 3 100 FRAC 20 ML 


10607 == 


Rimborsabiità SSN 
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Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione special'tà: 08-77-93 
08-17-95 
08-11-93 
08-11-95 
Gl- 11-93 
03-71-93 
05-71-93 
06-17-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 


Seli rai nn RA 
n ro "= e tear] 

Pol. ERO; LO TO. 

—=reono— cer rrupprqpie- rr — Adi ngn ar 0) ue — ite cina pp 


Rimborcagnità SS 


O0GdG0UO0OO 


Rimborszo.ita SS, 


eHezenzene; OO OOO 


GO 


| Renee ee 


Facc'a Data 
Resistrazione £) 


Deta prima registrazione spacialià: 14-06-96 
 A-0B-98 
14-23-96 
14-06-95 
14-06-56 
14-05-9395 
14-05-96 


Fascia Data 
Rogistraziona (*) 


Datr prima recro.rezione eaG6c1alità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prirna egictraziore speciriità: 05-11-93 
08-17 1-93 
08-° 1-53 
Da ie prima regisîrzziona specialità: 08-17-93 
03-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima reg:siraziona specizlità: C3-11-93 
Ot-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità. i18-1 1-93 
08-11-53 
C8-17.02 
CR- 17-93 
08-1°-593 
08-°7-03 
03-17-29 
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SOLUZIONE GARDIOPLECGICA SY. THOMAS | 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC: ABBOTT 
029644 010/G 


Codice Specialità. 29644 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
li SOLUZIONE A+B FLACONE 490ML+FIALA 10ML C 08-11-93 


| SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANG P.U.M.} Î 


Fascia Data 
N, AIC Confezione Rimborsabilta SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: RIGFEL MEDITAL 


Codice Specialità: 31515 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031515 012/G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML C 08-11-93 
031515 024 / G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
037515 036 / G FUSTINI 3000 ML C 08-11-93 
031515 048/G FUSTINI 3500 ML Cc 08-11-93 
031515 051/G FUSTINI 5000 ML C 08-11-93 
0315175 063 / G FUSTINI 10000 ML C 08-11-93 
031515 075/G FUSTINI 10700 ML C 08-11-93 
031515 087 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
0315175 099 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
037515 101 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc 03-11-93 
031515 113 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
031515 125/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-71-93 
031515 137 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 NL C 08-17-93 
031515 149/G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
037515 152/G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML C 08-11-93 
031515 164 / G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML C 08-11-93 
031515 176/G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML C 08-11-93 
031515 188/G SACCA CLEAR-FLEX 8000 NIL C 08-11-93 
031515 190/G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML C 08-11-93 
031515 202 / G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML C 08-11-93 
031515 214/G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML Cc 08-11-93 
031515 226 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML C 08-17-93 
031515 238/G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML C 08-11-93 
031515 240 / G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML C 08-17-93 
031515 253 /G FUSTINO 2000 ML Cc 08-11-93 
031515 265 / G FUSTINO 2500 ML C 08-11-93 
031515 277 /G FUSTINO 4000 ML C 08-11-93 
031515 289/G FUSTINO 4500 ML C 08-11-93 
031515 291/G FUSTINO 5500 ML Cc 08-11-93 
031515 303/G FUSTINO 6000 ML C 08-11-93 
031515 315/G FUSTINO 6500 ML C 08-11-93 
031515 327 //G FUSTINO 7000 ML C 08-11-93 
031515 339/G FUSTINO 7500 ML C 08-11-93 
031515 341 / G FUSTINO 8000 ML C 08-11-93 
031515 354 /G FUSTINO 8500 ML C 08-11-93 
031515 366/G FUSTINO 9000 ML C 08-11-93 
031515 378/G FUSTINO 9500 ML C 08-11-93 
031515 380 /G FUSTINO 10000 ML C 08-11-93 
031515 392 /G FUSTINO 10500 ML C 08-17-93 
031515 404 /G FUSTINO 11000 Mi C 08-11-93 
031515 416 / G FUSTINO 11500 ML C 08-11-93 
031515 428/G FUSTINO 12000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


N AIC 


Titolare AIC. SALF 


030729 014 / G 
030729 026 / G 


Titolare AIC. MONICO 


030874 010/G 
030874 022 / G 
030874 034 / G 
030874 046 / G 
0630874 097 /G 
030874 109 / G 
030874 1171/G 
030874 123 /G 
030874 135/G 
030874 147 /G 
030874 150/G 
030874 162 /G 
Titolare AIC: SIFRA 
03718958 010/G 
031958 022 / G 
031958 034 / G 
031958 046 / G 
031958 059 / G 
031958 061/G 


Titolare AIC. GALGNIGA SGNGISC 


032535 017 / G 
032635 029 / G 
032635 031 / G 
032635 043 / G 


N AIC 


Titolara AIC: SALE 
030692 014 / G 
030692 026 / G 
030692 038 / G 
030692 040 / G 
030692 053 / G 
030692 065 / G 
030692 077 / G 
030692 089 / G 
030692 091 /G 
030692 103 / G 
030692 115/G 
030892 127 / G 
030692 139 / G 
030592 141/G 
030692 154/G 
030692 166/G 
030692 178/G 
030592 180/G 
030592 192 / G 
030652 204 / G 
030822 216 / G 


SOLUZIONE BI GURBRGGOLLINS 


Contezione 


Codice Speciairtà: 30729 
SOLUZIONE A 400 ML 
SOLUZIONE 8 100 ML 


Codice Specialità: 30874 
FLACONE 59 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SOLUZIONE A 400ML IN SACCA 500ML 
SOLUZIONE A 800ML IN SACCA 1000ML 
SOLUZIONE A 1600ML IN SACCA 2000ML 
SOLUZIONE A 4000ML IN SACCA 5000ML 
SOLUZIONE B SACCA 100 ML 
SOLUZIONE B 200ML IN SACCA 250ML 
SOLUZIONE B 400ML IN SACCA 500VL 
SOLUZIONE È SACCA 1000 ML 


Codice Specialità: 31958 
SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC 500 ML 
SOLUZIONE A 4000 ML IN FLAC 4500 ML 
SOLUZIONE A 4500/ML IN FLAC 5000 ML 
SOLUZIONE 8 100 ML 
SOLUZIONE B 900 ML 
SOLUZIONE B 1000 ML 


Codice Specialità: 32635 
A+B FLACONE 500ML+100ML 

A+B FLACONE 1000ML+200ML 

A+B SACCA 500ML+100ML 

A+B SACCA 1000ML+200ML 


SOLUZIONE ELETTROLIVICGA 


Confezione 


Codice Specialità 30692 
CONCENTRATA Noi 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA Nol 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No2 5 FIALE20 ML 
CONCENTRATA N02 50 FIALE20 ML 
CONCENTRATA N03 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA N03 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No4 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No4 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No5 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No5 100 FIALE19 ML 
CONCENTRATA No$ 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA io 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No7 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No7 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA N03 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No8 100 FIALETO ML 
CONCENTRATA No9 5 FIALE10 ML 
CONCENTRATA 09 100 FIALE10 ML 
CONCENTRATA No10 5 FIALFIO0 ML 
CONCENTRATA Noî0 100 FIALET0 ML 
CONCENTRATA Noî1 5 FIALE10 ML 
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Rimborsabilità SSN 
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Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-92 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-53 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-31-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-13-93 
08-17-93 
08-11î-93 
08-11-55 
05-11-93 
08-11-93 
08-* 1-93 
08-31-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
C8-11-93 
C8-3 1-93 
08-31-99 
03-11-93 
08-11-53 
08-17-93 
03-11-03 


1-2-1997 


N AIC 


030692 228 / G 
030692 230 / G 
030692 242 / G 


ASI 


N. AIC 


Titolare AIC: BAXYER 


030896 017 / G 
030895 929 / G 
030896 031 / G 


| SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SUDIO GLUCONATO ae I 


NO AIC 


Titolare AIC- BIGNEBICA FOSCALMA 


030958 019 / G 


ili 


NO AIC 


Tiiolare AIC: IRIS 
032622 019 / G 
032622 021 / G 
032622 033 / G 
032622 045 / G 


N. AIC 


Titolare AIC: IRIS 
032621 017/G 
032621 029/G 
032621 031/G 
032621 043 / G 


elica 


N AIC 


Titolare AIC: SALE 
030734 014 /.G 
030734 026 / G 
030754 038 / G 
030734 040 / G 
030734 053 / G 
050734 065 / G 
030734 077 /G 
030734 039 / G 
030734 091 / G 


Supplemento ordinano alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n 260 


ar 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione {") 
CONCENTRATA No11 100 FIALE10 ML C 08-11-93 
CONCENTRATA Not2 5 FIALE20 ML C 08-11-93 
CONCENTRATA No1t2 50 FIALE10 ML C 08-11-93 
SOLUZIONE ELETTROLIFICA BI ALINTEOGRAZIONE a | 
Fascia Data 


Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 30896 Data prima registrazione specialità: 08-11-90 


PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 250 ML C 09-11-93 
PH 7 4 SACCA FLESSIBILE 500 ML C C8-1î-93 
PH 74 SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 


e | 
Fascia Data 


Confezione Rimborsabilita SSN Reg:strazione (*) 


Codice Specialità: 30958 
FLACONE 500 ML C 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


SOLUZIONE FRODIAFILTRAZIONE RANGLU F.UEUROPEO ” 


Fascia Data 
Confezione Rinberseb'ità SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 32622 Data prima regisirazione specia!lirà: 14-06-96 


SACCA PYC 2000 ML C 14-98-96 
SACCA PVC 6000 ML C 14-06-96 
SACCA PVC 4.500 ML C 14-05-96 
SACCA PVC 5.000 ML C 14-06-96 


Fascia Data 
Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 032621 Data prima registrazione specialità: 14-06-95 


SACCA PVC 2000 ML C 14-06-96 
SACCA PVC 6000 ML C 14-06-96 
SACCA PYC 4.500 ML C 14-06-96 
SACCA PVC 5.000 ML C 14-06-95 


SOLUZIONE FISIOLOGICA Li 


Fascia Data 
Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Codice Specialità: 30734 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


LAVAGGI VESCICALI SACCA 100 ML C 08-11-93 
SACCA 100 ML C 08-11-93 
SACCA 250 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 500 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 1000 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 2000 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 3000 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 4000 ML C 08-11-93 
1 VIA/2 VIE SACCA 5000 ML C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE __Sene generale n 35 


ia _@—=st,oc-<-===@——_—____——@1_@#_- im 


Ris osi DE RAIL i 


SOLUZIONI PER OIALISI PERITON AL RANC i 


Fascia Date 

N. AIC Contezione Rimborsabilità SSN Rocatzzone () 

Titolare AIC' FRESENIUS Codice Specialità. 30042 Data prima registrazione snocialità: 08-17-99 
030042 016 / G SACCA 1500 ML C 08-17-93 
030042 028 / G SACCA 2000 ML Cc 08-11-E3 
030042 030 / G SACCA 2500 ML C CS- 17-23 
030042 042 / G SACCA 5000 ML C 08-71-05 

Titolare AIC: Su FRA Codice Specialità: 31498 Data primo rogist/azione specialità: 08-17-93 
037498 013 / G SACCA PLASTICA 1000 ML C 08-17-93 
031498 025 / G: SACCA PLASTICA 1500 ML C 08-11-93 
037498 037 / G SACCA PLASTICA 2000 ML C 03-11-93 
031498 049 / G SACCA PLASTICA 2500 ML C 08-11-53 
031498 052 / G SACCA PLASTICA 3000 ML C C8-11-93 
0317498 064 / G SACCA PLASTICA 3500 ML Cc 08-11-53 
031498 076/G SACCA PLASTICA 4000 iL Cc 00-17-93 
031498 088 / G SACCA PLASTICA 4500 ML C 08-11-99 
031498 090 / G SACCA PLASTICA 5000 ML C C3-17-93 

Titolare AIC: GAREX Codice Specialità: 31506 Data prima rogistrazione speciazità: 08-17-53 
0315065 013/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C OS-1i-99 
031506 025 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 083-11-C39 
031506 037 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 GL o; 08-11-48 
031506 049 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C Useti-59 
031506 052 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc L- 1°-29 
0315065 064 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C C&-11-53 


SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE qnaneo av TTT 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Regstezione (*) 
Titolare AIC SALE Codice Specialità: 30730 Data prima registrazione specialità: 03-17-23 
030730 016/G SACCA 3000 ML C CO- 11-23 
030730 028 / G SACCA 5000 ML Cc 08-1%-53 
Titolare AIC. GARÈ: Codice Specialità: 31505 Data prima registrazione specichtà. 28-11-93 
031505 0i1/G SACCA FLESSIBILE 5000 ML + 5 ML FIALA C 02-11-93 
eee e —r_ = inn 
SOLUZIONE POLISALINIGA 6ONGl=ni "3 SO DVOvASSIO | 
Fascia Data 
A. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Recisteziona (*) 
Titolare AIC. GOG Codice Specialità. 32749 Data prima registrazione spegieli*à: 06-11-93 
032748 018/G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML C 08-11-23 


SOLUZIONI PEL'BALINICA COMETIPR Nea 3a Asst I] 
eso ve bs 
N. AIC Confezione Rimborseo tà SSì R5 ate 09 
Titolare AIC: GCS Codice Spascialità: 032750 Data prima registrazione spocizlità: DL 17-93 
032750 010 / G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML C LL <1LG 
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1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


—— 


| SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA I 


NO AIC 


Titoiare AIC: BICINDUSTRIA LI.89, 


031142 045/G 
031142 058 / G 
031142 060 / G 
031142 072/G 
031142 084 / G 
031142 095 / G 


Tito'are AiC: ANGELINI 


030038 018 / G 
030038 020 / G 
030038 032 / G 
030038 044 / G 
030038 057 / G 


Confezione 


Codice Specialità. 31142 
CON POTASSIO I 5 FIALE 10 ML 

CON POTASSIO | 10 FIALE 10 ML 

CON POTASSIO 1 100 FIALE 10 ML 

CON POTASSIO Il 5 FIALE 20 ML 

CON POTASSIO ll 10 FIALE 20 ML 

CON POTASSIO Il 100 FIALE 20 ML 


Codice Specialita: 30038 
5 FIALE10 ML 
10 FIALE10 ML 
4 FIALE 20 ML 
SENZA POTASSIO 5 FL 
SENZA POTASSIO 10 FL 


Rimborsabilttà SSN 


O00000AO 


O0L0000 


Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


| SOLUZIONE POLISALINICA CGONGENTRATA CON POTASSIO | 


Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: GOLLALTO Codice Specialità: 30389 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030389 011/G 15 FIALE1O ML C 08-17-93 
030382 023 / G i 10 FIALETO ML Cc 08-77-93 
030389 035 / G Il FIALA 20 ML C 08-17-93 
030389 047 / G W 4 FIALE20 ML C 08-11-93 
030389 050 / G 5 FIALE10 ML C 08-11-93 
020389 062 / G 10 FIALE10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: MONLGO Codice Specialità: 30809 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030809 0Ci4 / G 1 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
030809 026 / G Hi 10 FIALE 20 ML C 08-11-93 
030809 038 / G 5 FIALE 10 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIGRA Codice Specialità: 31916 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031916 012/G I 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031916 024/G I 100 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
037916 036 / G II 10 FIALE 20 ML Cc 08-11-93 
031916 048/G Il 100 FIALE 20 ML C 08-11-93 
| SOLUZIONE POLISALINICA CONGENTRAYA SENZA POTASSIO 
Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 031915 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031915 010/G 10 FIALE 10 ML C 08-11-93 
031915 022 /G 100 FIALE 10 ML Cc 08-11-93 
SOLUZIONE RINGER 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsatuilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 32597 Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
032597 015/G FLACONE 50 ML G 22-07-96 
032597 027 /G FLACONE 100 ML C 22-07-96 
032597 039 / G FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032597 041 / FLACONE 500 ML C 22-07-95 
032597 054 / G SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


CR: RI Ie e teme —= i tte re ae 


Serie generale - n. 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Reoistraziona (*) 
032597 0653 /G SACCA PVC 250 Mii Cc 22-07-96 
032597 078/G SACCA PVC 500 ML Cc 22-07-26 
032597 080/G SACCA PVC 1000 ML C 22-07-96 


SOLUZIONE RINGER AGCTAYO 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione ‘) 

Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 032612 Data prima registrazione specialità: 22-07-96 
032612 018/G FLACONE 50 ML C 22-07-96 
032612 020 / G FLACONE 100 ML C 22-07-96 
032612 032 / G FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032612 044 / G FLACONE 500 ML C 22-07-96 
032612 057 /G SACCA PVC 100 ML C 22-07-95 
032612 069 / G SACCA PVC 250 ML C 22-07-96 
052612 071/G SACCA PVC 500 ML C 22-07-96 
032612 083 / G SACCA PVC 1000 NL C 22-07-96 


SOLUZIONE RINGER ACETATO GON ELUGCOSIO 


Fascia Deta 

N AIC Confezione Rinuborsaliità SSN Registrazione (5) 

Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 03259£ Data prima registrazione specialità: 22-07-95 
032598 019 / G FLACONE 50 ML C 29-07-95 
032599 021 / G FLACONE 100 ML Cc 22-07-26 
032599 033 / G FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032599 045 /G FLACONE 500 ML C 22-07-25 
032599 058 / G SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
032599 060 / G SACCA PVC 250 ML C 22-07-25 
032599 072 /G SACCA PVC 500 ML & 22-07-28 
032599 084 / G SACCA PVC 1000 ML C 22-07-96 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: IRIS Codice Specialità: 032610 Data prima registrazione specialità: 22-07-26 
032610 0i4 / G FLACONE 50 ML C 22-07-96 
0326170 026 / G FLACONE 100 ML C 22-07-96 
032610 038 / G FLACONE 250 ML C 22-07-96 
032610 040 / G FLACONE 500 NL C 22-07-96 
032610 053 / G SACCA PVC 100 ML C 22-07-96 
032610 065 / G SACCA PVC 250 ML C 22-07-06 
032610 077 /G SACCA PVC 500 ML C 22-07-06 
032610 089 / G SACCA PVC 1000 ML C 22-07-98 


SOLUZIONE SALINA PER RCIDRATAZIONE ORALE 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimiborseb:lità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: 80€ Codice Specialità: 32751 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032751 012/G SOLUZIONE ORALE FLACONE 50 ML C 08-1Î-93 
032751 024 / G SOLUZIONE ORALE FLACONE 100 ML C 08-71-93 


<— DR 


1-2-1997 — Supplemento ordini "10 alla GAZZE TIA UFFICIALE 


van ade e —— ar Tratti ar 


Serie generale - n. 26 


———— w-——e- n mt x 


(ONTO OI O Dro a aa lio cl gl a panni 
Î SOLUZIONI AGIDE GONGGNTRATE PURA CMODIALISI | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsadilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: [DRA 


Codice Specialità: 32582 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


032582 013 / G CONTENTTORE RIGIDO PLASTICA 3000 NL C 08-11-93 
032582 025 / G COLIENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-17-93 
032582 037 / G CONYENI: de RIGIGO PLASTICA 4000 ML C 08-11-93 
0525682 6/9 / € CIA FFNITONE RIGIDO PLASTICA 4500 nil C 08-11-93 
0327552 U92 / E CONTENTIORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
032532 034 / G COLIENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML C 08-î1-93 
052522 075 / G GONTENITO.lE RIGIDO PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
032582 008 / C CONTENITORE RIEIDO PLASTICA 6500 ML C 08-17-93 
032582 029 / € COLTENITONE RIGIDO PLASTICA 7000 ML Cc 08-71-93 
032582 102 / G CONTENTORO® RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
032582 114 / G CONTENITORE RIGIDO PLAST.CA 8000 ML Cc 08-11-93 
032582 123 / € CONTENITORE RIGIDI PLASTICA 9500 ML C 08-77-93 
032552 198 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 2000 MIL C 08-11-93 
032582 140 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML C 08-11-93 
032582 153 / G VTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML Cc 08-77-93 
032562 165/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 70700 ML C 08-11-93 


-— ———_ — 


COURT AE 88. ELYTRATE STERILI PER SHODIALISI 


Fesein Data 
N AL Ci luzione Rimibcischi lità SSN Registireziono (*) 


riplere AMIGITDIY\ ,ndico Specialità: 032503 Jata prime ropistrazione speciclità: 00-11-93 


SEnUZIONI DASIGREO GONGCCUNTRATE PER GMODIALISI 


IS2I63 939 / E CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML C 08-71-93 
032383 027 / G GO \TENTTORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-11-93 
03725N3 03 / G CONTZNTORE RIGIDO PLASTICA 40009 ML C 08-17-93 
032583 0417 / G CO ENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 MIL Cc 08-11-93 
092383 054 / G CUNTENTO RE nCIDO PIASTICA 5000 X.L C 08-11-93 
632583 085 / G CO. CENTTORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-17-93 
PAZB5NS 078 / € SONTERTORE RIGIDO PLASTICA 6000 NL C 08-11-93 
432383 090 / G CUNTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML Cc 08-17-93 
032551 032 / G CUVTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 NL C 08-17-93 
022583 104 / G CONIENITO:E RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
‘032529 116/G COLTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML C 08-11-93 
032583 128 / G DAY ENITOrE RIGIDO PLASTICA 8500 ML C 08-11-93 
032583 130 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML C 08-17-93 
032583 142 / G cONTERTORE [uGIDO PLASTICA 9500 HIL Cc 08-11-93 
die L3$ 155 / E Co FONTORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML C 08-17-93 
002583 167 / G CONTENITORZ RIGIDO PLASTICA 10700 ML C 08-11-93 


N AIC 


Titolare AIC' I2QL 


Ce fazione 


Codice Specialità: 032584 


Fascia 
Rimborsab:ihità SSN 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


Data 


Registrazione (°) 


192584 017 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
052504 028 / CURTENTTORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-11-93 
032584 031 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 NL C 08-11-93 
032584 C43 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
J32z58£ 055 / E COXTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 MIL C 08-11-93 
032584 055 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 IL Cc 08-11-93 
v32584 070 / G COLTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
US2584 052 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML C 08-11-93 
932584 024 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML C 08-11-93 
032584 108 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
032554 155 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML C 08-17-93 
‘102564 120 / G NTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML C 08-11-93 
032584 132 / G CO TENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 NL C 08-17-93 
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1-2-1927 Supp'errento ordinario alla GA 


__——_—È@ 


ZZCITA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
NO AIC Confezione Rimpursabilità SSN Registrazione {"} 
032534 144/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML C 08-11-93 
032584 157 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 NL C 08-17-93 
032584 169/G CONTER'TORE RIGIDO PLASTICA 10700 Mi C 08-11-93 


I % ; i (+ Ù i i Di == n ‘ cia ao an > ur ua a fini * 
va SOLUZIALII GONCENTRATE AGET »YE GON MIGoreta pEO AME 3A LISf (RABEC Poet | 


i elinni - E eireziaiitinna e E A [E e oca ed einen] Aa ario è 


Faso a Data 

N. AIC Coni no. ramporsani ta SSN Registrazione \°) 

ittolare AIC: FRESENIUS Codice Specialità. 931431 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031431 012/ G SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT Ci 08-11-93 
031431 024 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT C 08-11-93 
031431 036 / G SACLA PLASTICA MAMOQPACK & LT G 08-11-93 
031431 048 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT C 08-17-93 
031431 051 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT C 08-11-95 
031431 063 / G SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT C 68-11-93 
05Î431 075/G SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT C 08-11-93 


{SOLUZIONI CONCl'RTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMOD'ALISI (RANEE F.U.0.) | 


Fascia Data 

N AIC Confezione Pimborsanita SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC' FROSENIUS Codice Specialità: 031433 Data prima racistrazione spezialità: 08-11-93 
031433 016/G SACCA-2LASTICA MAMURPACK 3 LT C 08-17-93 
037433 028 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT C 08-17-93 
031433 030 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT Cc 03-11-93 
031433 C42 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT C 03-11-93 
031433 055 / G SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT C 08-11-93 
031433 067 / G SACLA PLASTICA CUPAC 6 LT Gi 08-11-93 
031433 079/G SAGCA PLASTICA CUPAC Vi LT ci 08-11-93 


SOLUZIONI CONCENTRAYE ACIDE PER EEIONIALISI (RANESE F.U.ti.) — | 


ra.Cia Data 
N AIC Confezione Pimborsabikia SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 31441 Data prima registrazione spec'aità: 08-11-93 
031441 013 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML u 08-71-93 
031441 925 / G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML G 08-17-93 
037441 037 /G CONTENITORE RIGIDI 5000 ML C 08-11-93 
031441 049 f G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML C 08-11-93 
031441 052 / G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML C 08-11-93 
031441 064 / G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031441 076/G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
J31441 088 / G CONTENTTORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031441 090 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
031441 102 / G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML C 08-17-93 
031458 619 / G CONTENITORE RIGICO 3000 ML C 08-11-93 
031458 021/G CONTENITORE RIGIDO 4000 Ki C 08-17-53 
031458 033 / G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML C 08-11-93 
031458 045 /G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML C 08-11-93 
031458 N58 / G CONTENITORE RIGIDO 8000 ViL C 08-77-93 
021458 050 / G CONTENITORE RIGIDO 10009 NL C 08-11-93 
031452 072/G CONTENTORE FLESSIBILE 3000 ML Cc 08-17-93 
031458 084 / G NTENITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031458 096 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc 08-11-93 
031458 108 / G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML C 08-11-93 


Da 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


nr —_______ ei@esscomncmumeQuii8 0 —_ uc’ ‘IO 


ee=====—_ oe(e@ v|< AqÀTore—rr_—_r.—0—IQCQ/Q rie ee 
SOLUZIONI CGONGEUNTRATE AGIDE 6C0N GLUCOSIO PER GMODIALISI (RANGE F.U.M.) 


N. AIC 


Titolare AIC. FREUSCNIUS 


031419 017 / G 
031419 029 /G 
031479 031 /G 
031419 043/G 
031419 056 / G 
037419 068 / G 
031419 070/G 


Titolare AIC: GALG 


031436 013 / G 
031436 025 / G 
031436 037 / G 
031436 049 / G 
031436 052 / G 
031436 064 / G 
031436 076 / G 
031435 088 / G 
031436 020 / G 
031436 102 / G 


Titolare AIC: GALBMIGA SENESE 


031445 017 /G 
037440 023 / G 
031440 035 / G 
031440 047 / G 
031440 050 / G 
031440 062 / G 
031440 074 / G 
031440 086 / G 
031440 098 / G 


Titolare AIC: TCORAFGUTIGA VENBTA 


0351442 015/G 
031442 027 / G 
931442 039 / G 
037442 041 / G 


Titolare AIC. SIFRA 
037450 0172 / G 
031450 024 / G 
031450 036 / G 
031450 048 / G 
031450 051 / G 
031450 063 / G 
031450 075 /G 
031450 087 / G 
931450 099 / G 
031450 101 / G 
031450 113//G 
031450 125/G 
031450 137 /G 
0371450 149/G 
031450 152 /G 
031450 1854/G 


Titoiare AIC. BIOSOL 


037452 016 / G 
031452 028 / G 
031452 030 / G 
031402 042 / G 
031452 055 / G 


Confezione 


Codice Specialita: 31419 


SACCA 3 LT PLASTICA MAMKORPACK 
SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK 
SACCA 6 LT PLASTICA MAMORPACK 
SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK 
SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK 
SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC 

SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC 


Codice Specialità: 314396 

CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 


Codice Specialità: 31440 
SACCA RIGIDA 2800 ML 

SACCA RISIDA 3000 ML 

SACCA RIGIDA 3500 ML 

SACCA RICIDA 4000 ML 

SACCA RIGIDA 5000 ML 

SACCA RIGIDA 5430 ML 

SACCA RIGIDA 6000 MI. 

SACCA RIGIDA 8000 ML 

SACCA RIGIDA 10000 ML 


Codice Specialità. 3144? 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

SACCA RIGIDA 5000 ML 

SACCA RIGIDA 6000 ML 

SACCA RIGIDA 11000 Mi 


Codice Specialità. 31450 

SACCA PLASTICA 3 LT 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 
SACCA PLASTICA 4 LT 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 
SACCA PLASTICA 5 LT 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 
SACCA PLASTICA 6 LT 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 
SACCA PLASTICA 7 LT 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 
SACCA PLASTICA 8 LT 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 
SACCA PLASTICA 9 LT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 
SACCA PLASTICA 10 LT 
SACCA PLASTICA 10,7 LT 


Codice Specialità: 351452 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 
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Rimborsabiità SSN 


ooo zozezezezozene, 0O0000IAOAO 


N001L00LQ09AO0 


0O0000V0V0V0VNOVIVIVVIVAV.LIVO O00O0O0O 


O0000AO 


Data 
Reoistrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spociatità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-52 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-53 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data priina registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-95 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prirna registrazione spacialità: 08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 


N AIC Confezione 


031452 067 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 
031452 079/G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 MLO 
031452 081 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 
031452 093 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 NL 
031452 105/G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 MIL 
031452 117 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 MIL 
031452 129 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 
031452 131/G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 


Titoiare AIC. BELLGO Codice Specialità: 31473 
031473 010 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
031473 022 /G CONTENITORE RIGIDO 5430 ML 
031473 034 / G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 


Titoiare AIC: MONICO Codice Specialità: 31476 


Rimborsabiltà SSN 


O0000I0IIO0OAO 


000 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ar ee CIANI Tn TAR N 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031476 017 /G 
031476 029 / G 
031476 031 / G 
031476 043 / G 


Titoiare AIC. PRARMAGIA 


031488 012 / G 
031488 024 / G 
037438 036 / G 
0314838 048 / G 
031488 0517 / G 
031488 063 / G 
037488 075 / G 
031488 087 / G 


031512 015/G 
031512,027 /G 
031512 039 / G 
031512 041 /G 
031512 054 / G 
031512 066 / G 
031512 078/G 
031512 080/G 
031512 092 / G 
031512 104/G 
03151712 1716/G 
037512 128/G 
031512 130 /G 
037512 142/G 
031512 155/G 
031572 167 /G 
031512 179/G 
031512 181/G 
031572 193 /G 
031512 205/G 
031512 217/G 
031512 229/G 
031512 231/G 
031512 243 /G 
031512 256 /G 
031512 268/G 
031512 270/G 
031512 282/G 
031512 294 / G 
031512 306 / G 
037532 318/G 
037572 320 /G 
037572 332 /G 
031572 344 / G 


CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 


CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 
CONTENITORE RIGIDO LT 3 
CONTENITORE RIGIDO LT 5 
CONTENITORE RIGIDO LT 6 
CONTENITORE RIGIDO LT 7 
CONTENITORE RIGIDO LT 8 
CONTENITORE RIGIDO LT 10 
CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 


Titolare AIC: BIGFFO MEDITAL 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
FUSTINI 3000 ML 

FUSTINI 2500 ML 

FUSTINI 5000 ML 

FUSTINI 10000 ML 

FUSTINI 10700 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 


SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


FUSTINC 2000 ML 
FUSTIR® 2500 ML 
FUSTINO 4000 ML 
FUSTINO 4500 ML 
FUSTINO 6000 ML 
FUSTINO 5530 ML 
FUSTINO 65C0 ML 
FUSTINO 7000 WIL 
FUSTINO 7500 ML 
FUSTINO 8000 ML 


Codice Specialità. 31488 


Codice Specialità: 31512 
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O0LOO 


Data prima registrazione specialità:-08-11-93 


O00V00IVI0O 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


[oNoNoHoZoHKoKoKoKoToZoKoKzoKeHoHeHoToHoHoHeHoKoHeioKHeKoZeHoHoXeHoHee 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-03 
08-17-93 
08-11-93 


NOAIC 


T.tolare AIC. VURA.OeE 


03°443 014/G 
031445 UZS / G 
031448 038 / G 
037445 C40/ E 


Titolare AIC: GAL 


037450 018/G 
031453 020 / 
0314545 932 / G 
037453 044 / G 
041453 057 /G 
001453 069 / 
03Î453 071 /G 
031455 083 / G 
031453 095 / G 
031453 107 /G 
0514595 119/G 
031453 125/C 


Titolaro AI, BLCSOL 


031450 015 / € 
037456 027 / G 
057/55 039 / G 
031455 041 / G 
031455 054 / E 
931456 055 / G 
031456 078/G 
00*456 C8U / G 
037556 082 / G 
031456 104/S 
031456 116/G 
031456 1258/G 
031456 130/G 


Re A RO AA 


O LZ 19 


Codice Specia!na: 31446 
SACCA RIGIDA SONO AA 
S.CCA RIEDA 3000 ML 
SACCA RIGIDA 6000 î/L 
SACCA teDA 1. USU ML 
19 Codice Specialità. 31455 

SACCA RIGIDA 2800+270700 ML 
SAGCA RISIDA 2900-410700 ML 
SACCA RIGIDA 3500--1U700 ML 
SACCA RIGIDA 3000+10900 ML 
SACCA HIGIDA 5436-+10000 ML 

ACCA RIGA 6000410000 ML 
SACCA RIGIDA 30008000 ML 
SACCA RIGIDA 600043000 ML 
SACCA RIGIDA 1000043000 ML 
SACCA A-GIDA 5000+65000 ML 
SACCA KIGIDA 6U00 +5000 iL 
SACCA RIGIDA 10000+6000 ML 


Codice Spoc'alita. 31456 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
SAUCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA PLASTICA FLECGISILE 2000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBI TC 2500 MAL 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ivil 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 VIL 
SAUCA PLASTICA FLESSIBILE 2090-3000 ML 
SACCA PLASTICA R:G:DA 2500 ML 
SARCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5200 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 
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Rimborsan.bia SSN 


O00O 


eHozozezeozezeHozozoHoze, 
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i-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AC Uli edivly Rimporsabilta SSN Registrazione (*) 

031512 3597 /G FUSTINO 8500 ML C 08-°1-93 
0315172 369 / © FUSTING S000 ML C 08-11-93 
031574 u71/G FUSTO 9500 ML G 08-11-92 
031512 383 /G FUSTINO 10000 Mi C 08-17-93 
031512 395'/ G FUSTINO 70500 KiL C 08-11-93 
03 î512 407 /G FUSTINO 11020 ML C 08-11-93 
031512 419/G FUSTINO 11500 ML >» 08-11-93 
03°S12 421/02 FUETIIO 12000 Ma (Da O0& 11-93 

Titola 3 AIG DIETIEMDIGA BICAGINTAÀ Codice Snscialtà. 31524 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031524 010/G TANICA è LI C 03-11-93 
o3iaza 022/G TANICA 10 LT C 08-11-93 

Titolara AIS. COD 29 FI Codice Specialità 31531 Data prirna registrazione snacialità: 08-11-93 
031531 015/G CONTENITORE RIG*DO 2000 Mi C C3-11-93 
031531 027 /G CONTENMTORE RIGIDO 3590 ML C 08-11-93 
OSTSST 039 / Gi CONTERTTORE P!GIZO 3000 ML C 08-11-93 
031531 041 /G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML C 01-11-93 
031531 054 / G CONTERNTORE RIGIDO 10000 ML C 08-17-53 
0315317 N66 / G CONTERTTORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
G31531 078/G CONTER'TORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
M31531 030 / G CONTERITORE FLESSIBILE 5000 RL GC 08-17-93 
d31Co7 002/0 CONTEMITORE FLESSIBILE 7500 Ml C 08-11-53 
021531 104 / G CONTENITORE FLESSIBILE 1U000 ML C 08-11-93 

| 80° Ma Ot GONO INTERAC I ACIDU E BASICHE Pia IMOD'ALISI (RANGLU F.U.1.) _| 

Fasc a Data 


Registrazione {*) 


Da.- prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-Î11-93 
08-17-93 
03-17-93 
D8-17-93 

Data piima registrazione specialità: 08-11-23 
08-11-93 
08-11-93 
OB-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-92 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data orirna registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
03-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


1-2-1997 — Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE — Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confeziono Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031456 142 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML C 08-11-93 
031456 155/G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML C 08-11-93 
031456 167 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C 08-iî-93 
031456 179/G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML C 08-11-93 
031456 181/G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: [MMONICO Codice Specialità: 31482 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031482 019 /G CONTENITORE PLASTICA 5000+6000 ML C 08-17-93 
031482 021 /G CONTENITORE PLASTICA 6000+6000 ML C 08-11-93 
037482 033 / G CONTENITORE PLASTICA 6000+10000 ML C 08-11-93 
037482 045 / G CONTENITORE PLASTICA 3000+11000 ML C 08-17-93 
031482 058 / G CONTENITORE PLASTICA 6000+1:000 ML C 08-71-93 
031482 060 /G CONTENITORE PLASTICA 10000+10000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIGREDIGA FOscaAMA Codice Specialità: 31527 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031527 017 /G TANICA 5 LT C 08-11-93 
031527 029/G TANICA 10 LT C 08-11-93 
Titolare AIC. GOBBI FRATTINI Codice Specialita. 31540 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031540 014 / G CONTENITORE RIGIDO 2000 ML C 08-17-93 
031540 026 / G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML Cc 08-11-93 
031540 038 / G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML C 08-17-93 
031540 040 / G CONTENITORE RIGIDO 7500 iL C 08-17-93 
031540 053 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031540 065/G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-17-93 
031540 077 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031540 089 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
031540 091 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 MI C 08-11-93 
031540 î03 / G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML C 08-11-93 


SOLUZIONI CONEGNTRAVE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.M.) 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabrlità SSN Reg:straziona (*) 


Titolare AIC. BIOSOL 


Codice Specialità: 31454 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031454 010/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031454 022 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031454 034 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031454 046 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML Cc 08-11-93 
031454 059 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML C 08-11-93 
03î454 061 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML C 08-11-93 
037454 073 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML C 08-11-93 
031454 085 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML C 08-11-93 
031454 097 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML C 08-11-93 
031454 109 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML C 08-11-93 
031454 171/G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C 08-17-93 
031454 123 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML C 08-11-93 
031454 135/G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML C 08-11-93 


S0LUZzIONI GONEGNTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMOBIALISI (RANGLE GF.U.N.) 


10095 


Fasc:a Data 

N AIC Confezione Rimborsabiità SSN Registrazione (*) 

Titolare A!C. PFRESCNNUS Codice Speciahtà: 31428 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031428 016 / G SACCA 3 LT PLASTICA MAMORPACK C 08-11-93 
031428 028 / G SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK C 08-11-93 
031423 030 / G SACCA 6 LT PLASTICA MAMORPACK C 08-14-93 
037428 042 / G SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK C 08-11-93 
03Î428 055 / G SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK C 08-31-23 


1-2-1997 


N. AIC 


031428 067 / G 
0314283 079 /G 


Titolare AIC: YFERAPEUTICA VENUTA 


031444 019/G 
031444 021 / G 
031444 033 / G 
031444 045 / G 


Titolare AIC. BELLEO 


931470 014/G 
031470 026 / G 
031470 038 / G 
031470 040 / G 
031470 053 / G 
031470 065 / G 
031470 077 / G 
031470 089 / G 
031470 091 / G 


Titolare AIC. MONIGO 


031477 019/G 
031477 021/G 
031477 033 / G 
031477 045 / G 


Titolare AIC: PHARMAGSA 


031488 014 / G 
031489 026 / G 
031485 038 / G 
031439 040 / G 
031489 053 / G 
031489 065 / G 
031489 077 / G 
031489 089 / G 


Titoiara AIC: SIFRA 


031491 018/G 
031491 020 / G 
031491 052 /G 
031491 044 / G 
031491 057 /G 
031491 068 / G 
031497 071 /G 
031491 C83/G 
031491 095 / G 
031491 107 / G 
031491 1195/G 
031491 121/G 
031491 133 / G 
031491 145/G 
031491 159/G 
031491 160/G 


Titolare AIC: DifGw=#G MEDIrAL 


031516 014 / G 
037516 026 / G 
031576 038 / G 
031516 040 / G 
031516 053 / G 
031516 065 / G 
031516 077 /G 
031516 089 / G 
031516 091 / G 
031516 103 / G 
031516 175/ G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confeziono 


SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC 
SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC 


Codice Specialità: 31444 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

SACCA RIGIDA 5000 ML 

SACCA RIGIDA 6000 ML 

SACCA RIGIDA 11000 ML 


Codice Specialità: 31470 

CONTENITORE RIGIDO 190 ML 

CONTENITORE RIGIDO 2900 ML 

CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

CONTENITORE RIGIDO 4500 MIL 

CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

CONTENITORE RIGIDO 5430 ML 

CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 


Codice Snacialità: 31477 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 6000 NL 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 


Codice Specialità: 31482 

CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 

CONTENITORE RIGIDO LT 3 

CONTENITORE RIGIDO LT 5 

CONTENTORE RIGIDO LT 6 

CONTENFORE RIGIDO LT 7 

CONTENITORE RIGIDO LT 8 

CONTENITORE RIGIDO LT 10 

CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 


Codice Specialità: 31491 

SACCA PLASTICA 3 LT 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 
SACCA PLASTICA 4 LT 
SACCA PI ASTICA 4,5 LT 
SACCA PLASTICA 5 LT 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 
SACCA PLASTICA 6 LT 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 
SACCA PLASTICA 7 LT 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 
SACCA PLASTICA 8 LT 
SACCÀ PLASTICA 8,5 LT 
SACCA PLASTICA 9 LT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 
SACCA PLASTICA 10 LT 
SACCA PLASTICA 10,7 LT 


Codice Specialità: 31516 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
FUSTINI 3000 NL 

FUSTINMI 3500 NL 

FUSTINI 5009 ML 

FUSTINI 10000 ML 

PUSTIMI 10700 ML 

SACCA CLEAR-FIEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 


— 1230 — 


Rimborsabilità SSN 


O00O00000IG0O0O 000AO 


O00NIOLA9O O000O0 


000000V00I0000090900 


\eieZeiozozoHoHoHoKee) 


Fascia 


___Svrie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


08-1Î-953 
08-11-93 
Data prima reg:strazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-17-53 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
C8-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione spocialità: 08-11-93 
08-11-93 
09-11-93 
08-17-93 
08-11-95 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-23 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
09-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 


1-2-1997 


N AIC 


031516 127 /G 
031516 139/G 
031516 141/G 
031516 154/G 
031516 166/G 
031516 178/G 
031516 180/G 
031516 192 /G 
031516 204 / G 
031516 216/G 
031516 223/G 
031516 230/G 
031516 242 / G 
031516 255 / G 
031516 267/G 
031516 279/G 
031516 281 /G 
031516 293/G 
031516 305 / G 
031516 317 /G 
031516 329/G 
031516 331/G 
031516 343 / G 
031516 356 / G 
031516 368 / G 
031516 370/G 
03151€ 382 / G 
031516 394 / G 
031516 406/G 
031516 418/G 
031516 420/G 


Titolare AIC. BIOMEBICA FOSCAMA 


031525 013 / G 
031525 025 / G 


Titolare AIC. GOBSI FRATTINI 


031535 014/G 
031535 626 / G 
031535 038 / G 
031535 040 / G 
031535 053 / G 
031535 065 / G 
031535 077 /G 
031535 089 / G 
031535 091/G 
031535 103 / G 


N AIC 


Titolare AIC. PRESENIVS 


031434 018/G 
031434 0209 / G 
031434 032 / G 
031434 044 / G 
031434 057 / G 
031434 069 / G 
031434 071/G 


Supplemento ordinario aliz GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 
FUSTINO 2000 ML 

FUSTINO 2500 ML 

FUSTINO 4000 ML 

FUSTINO 4500 ML 

FUSTINO 6000 ML 

FUSTINO 5500 ML 

FUSTINO 6500 ML 

FUSTINO 7000 ML 

FUSTINO 7500 ML 

FUSTINO 8000 ML 

FUSTINO 3500 ML 

FUSTINO 90C0 ML 

FUSTINO 9500 ML 

FUSTINO 10000 ML 

FUSTINO 10500 ML 

FUSTINO 11000 ML 

FUSTINO 11500 ML 

FUSTINO 12000 ML 


TANICA 5 LT 
TANICA 10 LT 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 


Confezione 


Codice Specialità: 31434 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT 
SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT 

SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT 
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Codice Specialità. 31525 


Codice Specialità: 31535 


Fascia 
Rimborsabilita SSN 


'ogozoNozozozozezoze ze zozozozo ze zoHoNoKoHoKoKooKozoHoKozonee, 


OOo 


O0D0000000O0 


Fascia 


Rimborsabilita SSN 


0000O0L00AO 


——'",- rt 


Sene generale - n 2$ 


Data 


Registrazione (") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-95 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î71-93 
08-71-93 


Data prirna registrazione special.tà: 08-11-23 


08-11-93 
08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE+BASICHE PER EMUDIALISI (RANGE F.U.M.} | 


Data 


Regiswrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-53 


08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 — | Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISIi 


Fascia Data 

NO AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: FRESENIUS Codice Specialità: 031430 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031430 010/G FLACONE PLASTICA MAMORPACK 3 L C 08-11-93 
031430 022 / G FLACONE PLASTICA MAMORPACK 5 L C 08-11-93 
031430 034 / G FLACONE PLASTICA MAMORPACK 6 L C 08-11-93 
031430 046 / G FLACONE PLASTICA MAMORPACK 10 L C 08-11-93 
031430 059 / G FLACONE PLASTICA MAMORPACK 11 L C 08-11-93 
031430 061 / G FLACONE PLASTICA CUPAC 6 L C 08-11-93 
031430 073 /G FLACONE PLASTICA CUPAC 11 L C 08-17-93 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI!I (RANGE F.U.N.) 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SALF Codice Spécialità: 31443 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031443 017 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML C 08-11-98 
031443 029 / G CONTENITORE RIGIDO 4000 MIL C 08-11-93 
031443 031 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML C 08-11-93 
031443 043 / G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML C 08-11-93 
031443 056/G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML C 08-11-93 
031443 068 / G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031443 070 / G CONTENITORE FLESSIBILE ‘2000 ML C 08-11-93 
031443 082 / G CONTEN!ITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031443 094 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031443 106 / G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. TERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31445 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031445 012/G SACCA RIGIDA 3000 ML C 08-11-93 
031445 024 / G SACCA RIGIDA 5000 ML C 08-11-93 
031445 036 / G SACCA RIGIDA 6000 ML C 08-11-93 
031445 048 / G SACCA RIGIDA 11000 ML C 08-17-93 
fitolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 31451 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031451 014 /G SACCA RIGIDA 5000 ML C 08-11-93 
031451 026 /G SACCA RIGIDA 6000 ML C 08-11-93 
031451 038 / G' SACCA RIGIDA 8000 NL C 08-11-93 
031451 040/G SACCA RIGIDA 10000 ML C 08-11-93 
031451 053/G SACCA RIGIDA 10700 ML C 08-11-93 
031451 065/G SACCA RIGIDA 10800 ML C 08-11-93 
031451 077 /G SACCA RIGIDA 11500 ML C 08-11-93 
031451 089 / G SACCA RIGIDA 11800 ML C 08-11-93 
itolare AIC. BIOSOL Codice Specialità: 31455 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031455 013 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031455 025 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML C 08-17-93 
031455 037 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML C 08-17-93 
031455 049 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML C 08-11-93 
031455 052 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML C 08-11-93 
031455 064 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 IL C 08-11-93 
031455 076/G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML C 08-11-93 
031455 088 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML C 08-11-93 
031455 090 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C 08-11-93 
031455 102 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML C 08-11-93 
031455 114/G SACCA PEASTICA RIGIDA 11000 ML C 08-11-93 
itotare AIC: BERLLCO Codice Specialità: 31468 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031468 010 /G CONTENITORE RIGIDO 2900 ML C 08-11-93 
031468 022 / G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML C 08-17-93 
031468 034 / G CONTENITORE RIGIDO 5900 ML C 08-11-93 
031468 046 / G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031468 059 / G CONTENITORE RIGIDO 10700 ML Cc 08-11-93 


— 1282 — 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 


N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. MONICO Codice Specialità: 31479 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 


031479 013/G CONTENITORE PLASTICA 3000 ML C 08-17-93 
931479 025 / G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
031479 037 /G CONTENITORE PLASTICA 10000 ML C 08-11-93 
031479 049 / G CONTENITORE PLASTICA 11000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC PHARINAGIA Codice Specialità: 31490 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031490 016 / G CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 C 08-11-93 
031490 0285 / G CONTENITORE RIGIDO LT 3 C 08-11-93 
031490 030 / G CONTENITORE RIGIDO LT 5 C 03-11-93 
037490 042 / G CONTENITORE RIGIDO LT 6 Cc 08-11-93 
031490 055 / G CONTENITORE RIGIDO LT 7 C 08-11-93 
031490 067 / G CONTENITORE RIGIDO LT 8 Cc 08-11-93 
031490 079 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10 C 08-11-93 
037490 081/G CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 C 08-11-93 
Titolare AIC' SIFRA Codice Specialita: 31492 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031492 010/G SACCA PLASTICA 3 LT C 08-11-93 
031492 022 / G SACCA PLASTICA 3,5 LT C 08-11-93 
031492 034 / G SACCA PLASTICA 4 LT Cc 08-11-93 
031492 046 / G SACCA PLASTICA 4,5 LT C 08-11-93 
0314892 059 / G SACCA PLASTICA 5 LT C 08-11-93 
031492 061/G SACCA PLASTICA 5,5 LT C 08-11-93 
031492 073 /G SACCA PLASTICA 6 LT C 98-11-93 
031492 085 / G SACCA PLASTICA 6,5 LT C 08-11-93 
031492 097 / G SACCA PLASTICA 7 LT C 08-11-93 
031492 109 / G SACCA PLASTICA 7,5 LT Cc 08-11-93 
031492 111/G SACCA PLASTICA 8 LT C 08-11-93 
031492 123 / G SACCA PLASTICA 8,5 LT C 08-11-93 
031492 135/G SACCA PLASTICA 9 LT C 08-11-93 
031492 147 / G SACCA PLASTICA 9,5 LT C CB-11-93 
031492 150/G SACCA PLASTICA 10 LT C 08-11-93 
031492 162 / G SACCA PLASTICA 10,7 LT C 08-11-93 


Titolare AIC: BIEFFE MIEDITAL 


Codice Specialità: 31518 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031518 018/G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML C 08-11-93 
031518 020/G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031518 032 / G FUSTINI 3000 ML Cc 08-11-93 
031518 044/G FUSTINI 3500 ML G 08-11-93 
031518 057 / G FUSTINI 5000 ML Cc 08-11-03 
031518\069 / G FUSTINI 10000 ML Cc 08-11-93 
031518 071/G FUSTINI 10700 ML Cc 08-11-93 
031518 083/G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
037518 095/ G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
031518 107/G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 03-11-93 
031518 119/G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
031518 121/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc 08-11-93 
031518 133/G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc 08-11-93 
031518 145/G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
031518 158/G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML Cc 08-11-93 
031518 160/G SACCA. CLEAR-FLEX 7000 ML Cc 08-11-93 
031518 172/G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML Cc 08-11-93 
031518 184/G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML C 08-11-93 
031518 196/G SACCA CLCAR-FLEX 8500 MIL C 08-11-93 
031518 208 / G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML C 08-11-93 
031518 210/G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML C 08-11-93 
031518 222 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML C 08-11-93 
031518 234 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML Cc 08-11-93 
031518 245/G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML C 08-11-93 
031518 259/G FUSTIND 2000 Mi C 08-11-93 
031518 2671 /G FUSTINO 2500 ML Cc 08-17-93 
031518 273 /G FUSTINO 4000 NL C 08-11-93 
031518 285 / G FUSTINO 4500 ML C 08-17-93 
031518 297 / G FISSTINO 6000 NL C 08-11-93 
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1-2-1997 


NO AIC 


031518 309 / G 
031518 311/G 
031518 323 / G 
031518 335 / G 
031518 347 /G 
031518 350 / G 
031518 362 / G 
031518 374/G 
031518 386/G 
031518 398/G 
031518 400 / G 
031518 412/G 
031518 424/G 


Conteziona 


FUSTINO 5500 ML 
FUSTINO 6500 ML 
FUSTINO 7000 ML 
FUSTINO 7500 ML 
FUSTINO 8000 ML 
FUSTINO 8500 ML 
FUSTINO 9000 ML 
FUSTINO 9500 ML 


FUSTINÒ 10000 ML 
FUSTINO 10500 ML 
FUSTINO 11000 ML 
FUSTINO 11500 ML 
FUSTINO 12000 ML 


Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCARMA 


031526 015/ G 
031526 027 / G 


TANICA 5 LT 
TANICA 19 LT 


Titolare AIC. @08B81 FRATTINI 


031539 0î12 / G 
031535 024 / G 
031539 036 / G 
031539 048 / G 
031539 051/G 
031539 063 / G 
031539 075 / G 
0317539 087 / G 
031539 099 / G 
031539 101/G 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 


Codice Specialità: 31526 


Codice Specialità: 31539 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 10000 INIL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia 


Serie generale - n. 26 


Data 


Rimborsabilità SSN Registrazione {*) 


0000000000909 A09O0 


OO 


O00O000000I0L0A0AO 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 


N. AIC 


Confezione 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA 


031447 016/G 
031447 028 / G 
031447 030 / G 
031447 042 / G 


SACCA RIGIDA 3000 ML 
SACCA RIGIDA 5000 ML 
SACCA RIGIDA 6000 ML 
SACCA RIGIDA 11000 ML 


Titolare AIC: GALENIGA SENESE 


031459 0171 /G 
031459 023 / G 
031459 035 / G 
031459 047 / G 


Titolare AIC: SALE 
031460 013 /G 
031460 025 / G 
031460 037 / G 
031460 049 / G 
031460 052 / G 
031460 064 / G 
031460 076/G 
031460 088 / G 
031460 090 / G 
031460 102 / G 


Titotare AIC: BIGOSOL 
031466 016/G 
031466 028 / G 
031466 030 / G 
031466 042 / G 


SACCA RIGIDA 5000 ML 
SACCA RIGIDA 6000 ML 
SACCA RIGIDA 8000 ML 
SACCA RIGIDA 10000 ML 


Codice Specialità. 31447 


Codice Specialità: 31459 


Codice Specialità. 31460 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 


CONTENITORE RIGIDO 106000 ML 

CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 


Codice Specialita: 31466 


SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 
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ouezete 


O0Q0O0000VIV00V0AO oHelee: 


eHoee; 


Fascia 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Data 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


-2-1997 Supplemento ovrdinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
031466 055 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML C 08-11-93 
031466 067 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML C 08-11-93 
031466 079/G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML C 08-11-93 
031466 081 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C 08-11-93 
031466 093 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML C 08-11-93 
031466 105 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. MONICO Codice Specialità. 31484 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031484 013 /G CONTENITORE PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
031484 025 / G CONTENITORE PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
031484 037 /G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
031484 049 / G CONTENITORE PLASTICA 11000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. PHARMAGIA Codice Specialità: 31496 Data prima registrazione special:tà: 08-11-92 
031496 019/G CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 C 08-11-93 
031496 021 /G CONTENITORE RIGIDO LT 3 C 08-11-93 
031496 033 / G CONTENITORE RIGIDO LT 5 C 08-11-93 
031496 045 / G CONTENITORE RIGIDO LT 6 C 08-11-93 
037496 058 / G CONTENITORE RIGIDO LT 7 C 08-11-93 
031496 060/G CONTENITORE RIGIDO LT 8 C 08-11-93 
031496 072 / G CONTENITORE RIGIDO LT 10 C 08-11-93 
031496 084 / G CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 C 08-11-93 


Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL 


Codice Specialità: 31522 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031522 016/G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML C 08-11-93 
031522 028 / G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031522 030 / G FUSTINI 3000 ML C 08-11-93 
031522 042 / G FUSTINI 3500 ML C 08-11-93 
031522 055 / G FUSTINI 5000 ML C 08-11-93 
031522 067 / G FUSTINI 10000 ML C 08-11-93 
031522 079/G FUSTINI 10700 ML C 08-11-93 
031522 081/G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
031522 093 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
031522 105/G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
031522 117 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
031522 129/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
031522 131/G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
031522 143 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
031522 156/G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML C 08-11-93 
031522 168/G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML C 08-11-93 
031522 170/G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML C 08-11-93 
031522 182/G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML C 08-11-93 
031522 194/G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML C 08-11-93 
031522 206 / G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML C 08-11-93 
031522 218/G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML C 08-11-93 
031522 220/G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML C 08-11-93 
031522 232 / G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML C 08-11-93 
031522 244 / G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML C 08-11-9 

031522 257 /G FUSTINO 2000 ML C 08-11-98 
031522 269 / G FUSTINO 2500 ML C 08-11-93 
031522 271/G FUSTINO 4000 ML C 08-11-93 
031522 283 / G FUSTINO 4500 ML C 08-11-93 
031522 295 / G FUSTINO 6000 ML C 08-11-93 
031522 307 / G FUSTINO 5500 ML C 08-11-93 
031522 319/G FUSTINO 6500 ML C 08-11-93 
031522 321/G FUSTINO 7000 ML C 08-11-93 
031522 333 / G FUSTINO 7500 ML C 08-11-93 
031522 345 / G FUSTINO 8000 ML C 08-11-93 
031522 358 / G FUSTINO 8500 ML C 08-11-93 
031522 360 /G FUSTINO 9000 ML C 08-11-93 
031522 372/G FUSTINO 9500 ML C 08-11-93 
031522 384 /G FUSTINO 10000 ML C 08-11-93 
031522 396 / G FUSTINO 10500 ML C 08-11-93 
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Serie generale - n. 26 


(-2-1997 Suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (” 
031522 408/G FUSTINO 11000 ML ® 08-11-93 
031522 410/G FUSTINO 11500 ML Cc 08-17-95 
031522 422 /G FUSTINO 12000 ML C 08-11-93 

‘itolare AIC: BIOREDICA FOSCAMA Codice Speciaiità. 31528 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031528 019/G TANICA 5 LT C 08-11-93 
031528 021/G TANICA 10 LT C 08-11-93 

itolare AIC. GOBBI FPRAYVTIRI Codice Specialità: 31541 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
931541 016/G CONTENITORE RIGIDO 2000) Mi C 08-11-93 
031541 028/G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML C 08-11-53 
031541 030 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc 08-11-93 
031541 042/G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML C 08-11-93 
0315417 055/G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031541 067 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031541 079/G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031541 081/G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031541 093 / G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML C 08-11-93 
031541 105/G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML C 08-11-93 


SOLUZIONI CGONGENTRATE cOn ACETATO E ELUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.M.) | 


031495 157/G 


Fascia Data 

N. AIC Confezione Rimborcabilità SSN Registrazione (*) 

itolare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31495 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
031495 017 /G SACCA PLASTICA 3 LT C 08-11-93 
031495 029/G SACCA PLASTICA 3,5 LT Cc 08-11-93 
031495 031 / G SACCA PLASTICA 4 LT C 08-17-93 
031495 043 /G SACCA PLASTICA 4,5 LT C 08-17-93 
037495 056 / G SACCA PLASTICA 5 LT C 08-11-93 
031495 068 / G SACCA PLASTICA 5,5 LT C 08-11-93 
051495 070/G SACCA PLASTICA 6 LT C 08-11-93 
031495 082 / G SACCA PLASTICA 6,5 LT C 08-17-93 
031495 094 / G SACCA PLASTICA 7 LT C 08-11-93 
031495 106/G SACCA PLASTICA 7,5 LT Cc 03-11-93 
031495 118/G SACCA PLASTICA 8 LT C 08-11-93 
037495 120/G SACCA PLASTICA 8,5 LT C 08-11-93 
031495 132 /G SACCA PLASTICA 9 LT C 08-11-93 
031495 144/G SACCA PLASTICA 9,5 LT C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 10 LT C 08-77-93 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMNODIALISI (RANGE FP.U.N.) | 


Fascia Data 


N. AIC Contezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


Codice Specialità: 31475 
CONTENITORE RIGIDO 19000 ML C 


ofare AIC: BELLEO 
031475 015/G 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSI!IO PER ESMODIALIS! (RANGE E.U.N.) | 


Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsatrità SSN Registrazione (*) 


olare AIC: SIFRA Codice Specialità: 31493 Data prima registrazione specialità: 08-11-33 


031493 012/G SACCA PLASTICA 3 LT C 08-11-93 
031493 024 / G SACCA PLASTICA 3.5 LT C 08-11-93 
037493 036 / G SACCA PLASTICA 4 LT Cc 08-11-93 
031493 048 / G SACCA PLASTICA 4,5 LT C 08-11-93 
037493 OSÌÎ / G SACCA PLASTICA 5 LT Cc 08-17-93 
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1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Contezions Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031493 063 / G SACCA PLASTICA 5,5 LT C 08-11-92 
031493 075/G SACCA PLASTICA 6 LT C 08-11-93 
031493 087 /G SACCA PLASTICA 6,5 LT C 08-11-93 
031493 099 /G SACCA PLASTICA 7 LT C 08-11-93 
037493 101/G SACCA PLASTICA 7,5 LT C 08-11-93 
031493 113/G SACCA PLASTICA 8 LT C 08-11-93 
0371493 125/G SACCA PLASTICA 8,5 LT C 08-11-93 
031493 137 /G SACCA PLASTICA 9 LT C 08-11-93 
031493 149/G SACCA PLASTICA 9,5 LT C 08-11-93 
031493 152/G SACCA PLASTICA 10 LT Cc 08-11-93 


SOLUZIONI CONCENTRATE PER EMODIALISI ALL'AGETATO 


Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (°) 

Titolare AIC: IPRA Codice Specialità: 32586 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032586 012 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
032586 024 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML C 08-1Î-93 
032586 036/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML C 08-11-93 
032586 048 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML C 08-11-93: 
032586 051 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
032588 063 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML C 08-11-93 
032586 075 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML C 08-11-93 
032586 087 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML C 08-11-93 
032586 099 / G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML C 08-11-93 
032586 101/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML C 08-11-93 
032586 113 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML C 08-11-93 
032586 125/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML C 08-11-93 
032586 137 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML C 08-11-93 
032586 149/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML C 08-11-93 
032586 152/G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML C 08-11-93 


| SOLUZIONI CONGENTRATE SENZA AGETATO PER EMODIALISI (RAMNGG F.U.fi.}) | 


Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabutà SSN Registrazione (") 

Titolare AIC. TFERAPEUTICA VENETA Codice Specialità: 31448 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031448 018/G SACCA RIGIDA 3000 ML C 08-11-93 
031448 020 / G SACCA RIGIDA 5000 ML Cc 08-11-93 
031448 032 / G SACCA RIGIDA 6000 ML C 08-11-93 
031448 044 / G SACCA RIGIDA 11000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 31461 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031461 015/G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML C 08-11-93 
031461 027 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML C 08-11-93 
031461 039/G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML C 08-11-93 
031461 041/G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML C 08-11-93 
031461 054/G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML. C 08-11-93 
031461 066/G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML C 08-11-93 
031461 0/8/G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
0314617 080 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031461 092 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031461 104 / G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML C 08-11-93 

Tito!are AIC: DIOSOL Codice Specialità: 31467 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031467 018/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML C 08-11-93 
031467 020 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML C 08-11-93 
031467 032 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031467 044 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031467 057 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 


pren] 


A AIC 


031467 069 / G 
031467 071/G 
031467 083 / G 
031467 095 / G 
031467 107/G 
031467 7119/G 
031467 121/G 
031467 133 / G 
031467 145/G 
031467 158/G 
031467 160/G 
031467 172/G 
031467 184/ G 
G31467 196/G 


Titoiare AÎC GALENIGCA SENCSE 


031478 011/G 
031478 023/G 
031478 035/G 


Titolare AIC' KiIONIGCO 


031486 018/G 
031486 020 / G 
031486 032/G 
031486 044 / G 


Titolare AIC. PRARMACIA 


031513 017 /G 
031513 029/G 
031513 031/G 


Titolare AIC: BIGMEDICA FOSCAMA 


031529 017 /G 
031529 023 / G 


Titolare AIC GODLI FRATTINI 


031543 010/G 
031543 022 / G 
031543 034 / G 
031543 046 / G 
031543 059 / G 
031543 061 / G 
031543 073/G 
031543 085 / G 
031543 097 / G 
031543 109/G 


Confeziune 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 
SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000+5000 ML 


Codice Specialità 31478 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialità. 31486 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 5000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 


Codice Specialità. 31513 
CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 
CONTENITORE FLESSIBILE LT 15 
CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 


Coaice Specialita: 31529 
TANICA 5 LT 
TARICA 10 LT 


Codice Specialità. 31543 
CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITURE FLESSIBILE 2000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 


Suppiemento ordinari» alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabilta SSN 


O00I00I0V0VIVLIVIVVLIIVO 


oNeze) O000O OO0o0O0 


OO 


O000V0V0V0LV0LAIAO 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione {") 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


| SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.td.) | 


N. AIC 


Titoiare AIC: GALENICA SERESE 


031449 010/G 
031449 022 / G 
031449 034 / G 
031449 046 / G 
031449 059 / G 
031449 061 / G 
031449 073/G 
031449 085/G 
031449 097 / G 


Confezione 


Codice Specialità: 31449 
SACCA RIGIDA 2800 ML 

SACCA RIGIDA 3000 ML 

SACCA RIGIDA 3500 ML. 

SACCA RIGIDA 4000 ML 

SACCA RIGIDA 5000 ML 

SACCA RIGIDA 5430 ML 

SACCA RISIDA 6000 ML 

SACCA RIGIDA 8000 ML 

SACCA RIGIDA 10000 ML 
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Rimborsabilità SSN 


O000O0V0VI00V0I0VO 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


N. AIC 


Titolare AIC. AGUETTANT 


031435 011/G 
031435 023 / G 
031435 035 / G 
031435 047 /G 
031435 050/G 
031435 062 /G 
031435 074/G 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - tn. 26 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Tal 
Fascia Data 

N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Tito!are AIC' AGUETTANT Codice Specia!ità. 31439 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031439 019 / G SACCA PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
031439 021/G SACCA PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
031439 033 / G SACCA PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. SALF Codice Specialità: 31464 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031464 011/G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-92 
031464 023 / G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML o; 08-11-93 
031464 035 / G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031464 047 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031464 050 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031464 062 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. BIOSOL Codice Specialità: 31472 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031472 018/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031472 020/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031472 032 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031472 044 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031472 057 /G SACCA PLASTICA FLESSIBII.E 3000 ML C 08-11-93 
031472 069/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031472 071/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc 08-11-93 
031472 083 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML C 08-11-93 
031472 095/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000+5000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. GALENICA SENESE Codice Specialità: 31485 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031485 016 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031485 028 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031485 030 / G SACCA-PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 

Titolare AIC. BIEFFE MEDITAL Codice Specialità: 31511 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031511 013/G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
031511 025/G. SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML C 08-11-93 
031511037 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031517 049/G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-14-93 
031511 052/G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
031511 064 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
031511 076/G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
031511 088/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
031511 090/G SACCA CLEAR-FLCX 6000 ML C 08-11-93 

Titalare AIC: PHARMACIA Codice Specialita 31519 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031519 010/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 C 08-11-93 
031519 022/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 C 08-11-93 
031519.034 / G CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 C 08-11-93 


SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


Fascia Data 

Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Codice'Speciahia 31435 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
SACCA PLASTICA 500 ML C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 1000 ML C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 1500 ML C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 2000 ML C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 2500 ML C 08-17-93 
SACCA PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
SACCA PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
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1-2-1997 Suppiemento urdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC SALF Codice Specialità: 31462 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
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031462 017 /G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031462 029 / G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031462 031Î / G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031462 043 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031462 056 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031462 068 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOSOL Codice Specialita. 31469 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031469 012/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031469 024 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031469 036 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031469 048/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031469 051/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031469 063 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-1Î-93 
031469 075 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc 08-11-93 
031469 087 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031469 099 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031469 101/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+150+100 ML C 08-11-93 
031469 113 / G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità. 31481 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031481 017 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031481 029/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc 08-11-93 
Titolare AIC: BAXTER Codice Specialità: 31503 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031503 0Î16/G SACCA FLESSIBILE 500 ML C 08-11-93 
031503 028 / G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031503 030 / G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-17-93 
031503 042 / G SACCA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031503 955 / G SACCA FLESSIBILE 2500 ML C 08-71-93 
031503 067 / G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031503 079 / G SACCA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031503 081 / G SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc 08-11-93 
031503 093 / G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
'itolare AIC: BIEPFE MEDIFAL Codice Specialità: 31508 Data prirna registrazione specialità: 08-11-93 
031508 017 / G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C 08-11-93 
031508 029 / G SACCA CLEAR-FLEX 1500 ML C 08-11-93 
031508 031/G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML GC 08-11-93 
031508 043 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
031508 956 / G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML C 08-11-93 
031508 068 / G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031508 070/G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-17-93 
031508 082 / G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
037508 094 / G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
031508 106 / G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
031508 118/G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
itolare AIC: PHARBIAGIA Codice Specialità: 31514 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031514 019/ G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 C 08-11-93 
031514 021/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1,5 C 08-11-93 
031514 033 / G CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 C 08-11-93 
031514 045/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 2,5 C 08-11-93 
031514 058/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 C 08-11-93 
031514 060/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 C 08-11-93 
031514 072/G CONTENITORE RIGIDO LT 10 C 08-11-93 
tolare AIC: GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 31532 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031532 017 /G SACCA RIGIDA 2000 ML C 08-11-93 
031532 029 / G SACCA RIGIDA 3500 ML C 08-11-93 
031532 031/G SACCA RIGIDA 5000 ML C 08-11-93 
031532 045 / G SACCA RIGIDA 7500 ML C 08-11-93 
031532 055 / G SACCA RIGIDA 10000 ML C 08-11-93 
031532 068 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031532 070/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. Serie generale - n. 26 


—————————È——_________2222n1nq__ not 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
031532 082 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
931532 094 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+2000 ML C 08-11-93 
031532 106 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031532 118/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-71-93 


| SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.M.} | 


Fascia Data 
M. AIC Confezione Rimborsab:ità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC AGUETTANT Codice Specialita 31438 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031438 017 /G SACCA PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
031438 029 / G SACCA PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
031438 031 /G SACCA PLASTICA 500G ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SALE Codice Specialità: 31465 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031465 0Î14/G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031465 026 / G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031465 038 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031465 040 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML Cc 08-11-93 
031465 053 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc 08-11-93 
031465 065 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIOSOL Codice Specialità. 31474 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031474 012 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc 08-11-93 
031474 024 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031474 036 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc 08-11-93 
031474 048 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
037474 051/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 NL C 08-11-93 
031474 063 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000+5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALGRICA SENESE Codice Specialità: 31487 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031487 010/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 IVIL C 08-11-93 
051487 022 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-17-93 
031487 034 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031487 046 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc 08-11-93 
031487 059/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031487 061 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: SIFRA Codice Specialità. 31501 Data prima registrazione spacial:tà: 08-11-93 
031501 012 /G SACCA PLASTICA 1000 NL C 08-11-93 
031501 024 / G SACCA PLASTICA 1500 ML C 08-11-93 
031501 036 / G SACCA PLASTICA 2000 ML C 08-11-93 
031501 048 / G SACCA PLASTICA 2500 ML Cc 08-11-93 
031501 051/G SACCA PLASTICA 3000 ML C 08-11-93 
031501 063 / G SACCA PLASTICA 3500 ML C 08-11-93 
031501 075/G SACCA PLASTICA 4000 ML C 08-11-93 
031501 087 /G SACCA PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
031501 099/G SACCA PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL Codice Specialita: 31510 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031510 011/G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc 08-11-93 
031510 023/G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 0; 08-11-93 
031510 035/G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031510 047 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
031510 050/G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08- 11-93 
031510 062 / G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
031510 074/G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 03-11-93 
031510 086/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 NL o; 08-11-93 
031510 098 / G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
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Fascia Data 


N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione {") 


Titolare AIC: PHARMACIA Codice Specialità: 31520 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031520 012/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 C 08-11-93 
031520 024/G CONTEN FLESS 5 C 08-11-93 
SOLUZIONI PER EMOBDIALISI (RANGE F.U.N.) 
Fascia Data 
N AIC Contezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC. BIEFFE BEDITAL Codice Specialità: 31521 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


031521 014/ G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc 08-11-93 
031521 026/G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc 08-11-93 
031521 038 / G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML C 08-11-93 
031521 040 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-11-93 
031521 053 / G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
031521 065 / G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc 08-11-93 
031521 077/G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
031521 089 / G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
031521 091 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 NL C 08-11-93 
031521 103/G SACCA CLFAR-FLEX 6500 ML C 08-11-93 
031521 115/G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML C 08-11-93 
031521 127 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML C 08-11-93 
031521 139 / G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML C 08-11-93 
031521 141/G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML C 08-11-93 
031521 154/G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML C 08-11-93 
031521 166/G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML C 08-11-93 
031521 178/G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML C 08-11-93 
031521 180/G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML C 08-11-93 
031521 192/G SACCA GLEAR-FLEX 11000 ML C 08-11-93 
031521 204 /G FUSTINO 2000 ML C 08-11-93 
031521 216/G FUSTINO 2500 ML C 08-11-93 
031521 228 / G FUSTINO 3000 ML Cc 08-11-93 
031521 230 / G FUSTINO 3500 ML Cc 08-11-93 
031521 242/G FUSTINO 4000 ML C 08-11-93 
031521 255/G FUSTINO 4500 ML C 08-11-93 
031521 267 /G FUSTINO 5500 ML C 08-11-93 
031521 279/G FUSTINO 5000 ML C 08-11-93 
031521 281/G FUSTINO 6000 ML C 08-11-93 
031521 293/G FUSTINO 6500 ML Cc 08-11-93 
031521 305 / G FUSTINO 7000 ML C 08-11-93 
031521 317/G FUSTINO 7500 ML C 08-11-93 
031521 329/G FUSTINO 8000 ML C 08-11-93 
031521 331 /G FUSTINO 8500 ML C 08-11-93 
031521 343 /G FUSTINO 9000 ML C 08-11-93 
031521 356 / G FUSTINO 9500 ML C 08-11-93 
031521 368 / G FUSTINO 10000 ML C 08-11-93 
031521 370/G FUSTINO 10500 ML C 08-11-93 
031521 382 / G FUSTINO 11000 ML C 08-11-93 
031521 394/G FUSTINO 11500 ML C 08-11-93 
031521 406 / G FUSTINO 12000 ML C 08-11-93 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.K} 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. AGUETTANT Codice Specialità: 31437 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031437 015/G SACCA PLASTICA 3000 ML Cc 08-11-93 
031437 027 / G SACCA PLASTICA 4500 ML Cc 08-11-93 
031437 039 / G SACCA PLASTICA 5000 ML Cc 08-11-93 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC' SALF Codice Specialità: 31463 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031463 019/G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML C 08-11-93 
031463 021 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031463 033 / G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML C 08-11-93 
031463 045 / G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031463 058 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031463 050 / G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BIOSOL Codice Specialità: 31471 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031471 016/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031471 028 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
031471 030 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 + 2000 ML C 08-11-93 
0371471 042 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML C 08-11-93 
031471 055/G SACCA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031471 067 /G SACCA FLESSIBILE 2000+3000 ML C 08-11-93 
031471 079/G SACCA FLESSIBILE 1000+5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: GALENICA SENESE Codice Specialità: 31483 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031483 011/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031483 023 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML C 08-11-93 
031483 035 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. SIFRA Codice Specialità: 31500 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031500 010 / G SACCA PLASTICA 4500 ML C 08-11-93 
031500 022 / G SACCA PLASTICA 5000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: BAXTER Codice Specialità: 31502 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031502 014 / G SACCA FLESSIBILE 4500 ML C 08-17-93 
031502 026 / G SACCA FLESSIBILE 5000 ML C 08-17-93 
Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL Codice Specialità: 31509 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031509 019 / G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc 08-11-93 
031509 021 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 IL Cc 08-11-93 
031509 033 / G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C 08-11-93 
031509 045 / G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C 08-11-93 
031509 058 / G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML C 08-17-93 
031509 060 / G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML C 08-11-93 
031509 072 / G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML C 08-11-93 
031509 084 / G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML C 08-11-93 
031509 096 / G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML C 08-11-93 
Titolare AIC. PHARMACIA Codice Specialità: 31517 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031517 016/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 C 08-11-93 
031517 028/G CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 C 08-11-93 
031517 030 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 6 C 08-11-93 
Titolare AIC GOBBI FRATTINI Codice Specialità: 31533 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031533 019/G SACCA FLESSIBILE 500+5000 ML C 08-11-93 
031533 021/G SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc 08-11-93 
031533 033 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML C 08-11-93 
031533 045 / G SACCA FLESSIBILE 500+4500 ML C 08-11-93 
031533 058 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML C 08-11-93 
031533 060 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML C 08-11-93 
031533 072/G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML C 08-11-93 
031533 084 / G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C 08-11-93 


SORBITOLO E MANNITOLO 


Fascia Data 
N. AIG Confezione Rimborsabrfità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30736 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030736 019/G 2.7% E 0,54% SACCA 3000 ML Cc 08-11-93 
030736 021 /G 2,7% E 0,54% SACCA 5000 ML C 08-11-93 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 


Titolare AIC PHARNACIA 
030755 019/G 
030755 021 /G 


SACCA 3 LITRI 
SACCA 5 LITRI 


Codice Specialità. 30755 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


O 


STREPTORICINA SGLFATO 


NO AIC Confezione 


Titolare AIC. MRONTEFARMAGCO 
029597 010/G FIALA + FIALA POLVERE STERILE 1000 MG 


Titoiare AIC: MEDISCA 
030007 013 / G 1000 MG 10 FLACONI + 10 FL 


Titolare AIC: RADIUMFARNA 

030647 010/G FIALA 16 
Titolare AIC' PRAR 

031037 017 //G FLACONE 1000 MG 
Titolaré AIC FISIOPNARBMA SRL 

031426 012/G 1 FLACONE 1 & 


Titolare AIC: 6.F.P. 


032476 018 /G FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE 


SULFAGETAMIDE 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC. ALLERGAN 
029639 010 / G 


Titolare AIC. INTIES 
030988 012 /G 
030988 024 / G 


Titotare AIC COG 
032752 014/G 


10% POMATA 5 G 


10% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
10% POMATA OFTALMICA 5 G 


SOLUZIONE OFTALMICA 10% FLACONE 10 ML 


N AIC Confezione 


Titolare AIC. IF0 
030128 019/G 20 COMPRESSE 0,5 MG 


Titolare AIC: FARMACOLOG!ICO MILANESE 


030246 019 / G 20 COMPRESSE 500 MG 
030246 021 / G 200 COMPRESSE 500 ÎVIG 
Titolare AIC: ECOBI Codice Specialità: 
030273 015/G 20 COMPRESSE 500 MG 
Titolare AiC: NOYA ARGENTIA Codice-Specialità: 
030585 018 / G 20 COMPRESSE 500 MG 
030585 020 / G 100 COMPRESSE 500 MG 
030585 032 / G 900 COMPRESSE 500 MG 
030585 044 / G 1000 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specia:tà: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità. 


Codice Speciailià: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 


Codice Specialità: 30246 


Data 
Registrazione (*) 


Fascia 
Rimborsatulità SSN 


29597 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
Cc 08-11-93 
30007 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
30647 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 2.565 08-11-93 
31037 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 2.565 08-11-93 
31426 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 2.555 08-11-93 
32476 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
À L. 2.565 08-11-93 
SODICA 
Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*} 
29639 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 
30988 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
Cc 08-11-93 
C 08-11-95 
32752 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


SULFADIAZINA 


Fascia Data 
Rimborsabikità SSN Registrazione (*) 

30128 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 3./45 08-71-93 
C 08-11-93 

30273 Data prirna registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 3.745 08-11-93 

30585 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 3.745 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
C 08-17-93 
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Fascia Data 
N AIC Conteziona Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titoiare AiC: GELLINI Codice Speciai:tà: 31002 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
031002 013/G 20 COMPRESSE 500 MG A L. 3.745 08-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità: 31303 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031303 011/G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità. 32477 Data prima registrazione specialità: 08-11-95 
032477 010/G 20 COMPRESSE 500 MG A L. 3.745 08-11-93 
Titolare AIC: MIORIGI Codice Specialità: 32549 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032549 014/G 30 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 


SULFADIAZINA SODICA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: SALF Codice Specialità: 30686 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

030686 012 /G 5 FIALE 1 ML 250 MG A L. 3.030 08-11-93 

030686 024 / G 50 FIALE 1 ML 250 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: COC Codice Specialità: 32753 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

032753 016 /G 5 FIALE 250 MG/1 ML A L. 3.030 08-11-93 

SULFADIMETOSSINA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: 5F3 Codièe Specialità: 30127 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 

030127 017 /G 20 COMPRESSE 0,5 G C 08-11-93 
Titolare AIC: DONINI Codice Specialità: 30419 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

030419 016 / G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30586 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

030586 010/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 

030586 022 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 

030586 034 / G 500 COMPRESSE 500 MG G 08-11-93 

030586 046 / G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. O0.F.F. Codice Specialità: 32478 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

032478 012/G 20 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC: #HORIGI Codice Specialità: 32550 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

032550 016/G 20 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 


SULFAMETOPIRAZINA 


Fascia Data 
N. AIC Contezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 

Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30587 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

030587 012/G 10 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 

030587 024 / G 100 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 

030587 036 /G 500 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 

030587 048/G 1000 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: 0.F.F. Codice Specialità: 32479 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

032479 014/G SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML C 08-11-93 
Titolare AIC: MORIG! Codice Specialità: 32551 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

032551 018/G 10 COMPRESSE 500 MG Cc 08-11-93 
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| ————__—ù@#@+%acCO MUNTOLATO VE 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC' CARLO ERBA Codice Specialità. 29656 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029656 016/G. 1% POLVERE FLACONI 100 G £8-11-93 
Titolare AIC: DYNAGCRON Codice Specialità: 29677 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029677 010/G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29818 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029818 010/G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
Titolare AIC AFGR Codice Specialità: 29963 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029963 016/G 1% POLVERE G 100 08-11-93 
Titolare AIC. SANITAS Codice Specialità: 29880 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029980 012 /G POLVERE 1% FLACONE 100 G 08-11-93 
Titolare AiC: ANGELINI Codice Specialità: 30038 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030039 010 / G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: FARMAGOLOGICO BILANESE Codice Specialità: 30247 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030247 011/G 1% POLVERE BARATTOLO 100 G 08-11-93 
Titolàre AIC. SIOYVANARDI Codice Specialità: 30317 Data prirna registrazione specialità: 08-11-93 
030317 010/G POLVERE 1% FLACONE 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: BO@TS Codice Specialità: 30357 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
630357 014 /G POLVERE 1% FLACONE 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: PARRA 3 Codice Specialità: 30574 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
030574 014/G POLVERET% 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGGNTIA Codice Specialità: 30588 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030588 014 / G POLVERE 1% 100 G 02-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGRIA Cudice Spscialità: 50633 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030633 010/G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
030633 022 / G POLVERE 1% 100 G 08-11-53 
Titolare AIC. FARNED Codice Specialità: 31083 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031083 013 /G POLVERE 1% G 100 08-11-93 
Titolare AIC. FA.BLM Codice Specialità: 31104 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031104 019/G 1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 100 G 08-11-93 
031104 021 /G 1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 10006 08-11-93 
Titolare AIC: OLGGLII Codice Specialità: 31152 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031152 010/G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
031152 022 /G POLVERE 1% 1000 G 08-11-93 
Titolare AIC: ALLEANZA Codice Specialità. 31320 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031320 017 /G 1% FLACONE 100 G 08-11-93 
Titolare AIC. ZETA Codice Specialità: 31360 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031360 011/G POLVERE 1% 100 GR 08-11-93 
Titolare AIC: NOERIGI Codice Specialità: 31666 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031666 0f71/6 POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
Titolare AIC: IERIA Codice Specialità: 31753 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031753 015/G POLVERE 1% 100 G 08-11-93 
Tito:are AIC: RATRINI Cod:ce Specialità: 31802 Data prima registrazione specialità: 98-11-93 
031802 010/G POLVERE 1% 100 G 08-11-23 
Titolare AIC: LASGIFARMA Codice Specialità: 31886 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
0351886 017 /G 1% FLACONE100 G 08-11-93 
Titolare AIC; BUGAL Codice Specialità: 32505 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
032505 012 / G POLVERE ASPENSORIA FLACONE 100 G 08-11-93 


— 1296 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | 


Serie generale - n. 26 


TAMPONE POSFATO 


N. AIC 


Titolare AIC: SIFRA 
030778 017 /G 
030778 029/G 
030778 031 /G 
030778 043 /G 
030778 056/G 
030778 068 /G 


Titolare AIC: BIGINDUSTRIA LIM. 


037127 018/G 
031127 020 /G 
031127 032 / G 
031127 044 / G 
031127 057 /G 
037127 069/G 
031127 107 /G 
031127 145/G 
037127 158/G 
031127 160 / G 
031127 172/G 
031127 184 / G 
031127 196 / G 
031127 208/G 
031127 210/G 
031127 259 / G 
031727 297 / G 
037127 309 / G 
031127 311/G 
037127 323 / G 
031127 335/G 
031127 347 /G 
031127 350/G 
031127 398/G 


Titolare AIC: GOBBI FRATTINI 


031577 012/G 
031577 024/G 
031577 036 / G 
031577 048 /G 
031577 051/G 
031577 063 /G 
031577 075/G 
031577 087 /G 
031577 099/G 
031577 101/G 
031577 113/G 
031577 125/G 
031577 137/G 
031577 149/G 
031577 152/G 
031577 164/G 
031577 176/G 
031577 188/G 
031577 190/G 
031577 202/G 
031577 214/G 
031577 226 / G 
031577 238/G 
031577 240/G 
031577 253/G 


Confezione 


Codice Specialità. 30778 


PH 6.8 FLACONE 100 ML 
PH 6.8 FLACONE 250 ML 
PH 7.0 FLACONE 100 ML 
PH 7.0 FLACONE 250 ML 
PH 8.0 FLACONE 100 ML 
PH 8.0 FLACONE 250 MIL 


PH6,8 FLACONE 50 ML 

PH6,8 FLACONE 100 ML 

PH6,8 FLACONE 250 ML 

PH6,8 FLACONE 500 ML 

PH 6,8 FLACONE 1000 ML 

PH6,8 50 ML IN FLACONE 100 ML 
PH6,8 100 ML IN FLACONE 250 ML 
PH6,8 250 ML IN FLACONE 500 ML 
PH 7,0 FLACONE 50 ML 

PH7,0 FLACONE 100 ML 

PH7,0 FLACONE 250 ML 

PH8,0 250 ML IN FLACONE 500 ML 
PH7,0 FLACONE 500 ML 

PH7,0 FLACONE 1000 ML 

PH7,0 50 ML IN FLACONE 100 ML 
PH7,0 100 ML IN FLACONE 250 ML 
PH7,0 250 ML IN FLACONE 500 ML 
PH8,0 FLACONE 50 ML 

PH8,0 FLACONE 100 IL 

PH8,0 FLACONE 250 ML 

PH8,0 FLACONE 500 MIL 

PH8,0 FLACONE 1000 ML 

PH8,0 50 ML IN FLACONE 100 ML 
PH8,0 100 ML IN FLACONE 250 ML 


PH 6,8 FIALA 1 ML 

PH 6,8 FIALA 2 ML 

PH 6,8 FIALA 3 ML 

PH 6,8 FIALA 5 ML 

PH 6,8 FIALA 10 MIL 

PH 6,8 FIALA 20 ML 

PH 6,8 FLACONE 100 ML 

PH 6,8 FLACONE 250 ML 

PH 6,8 FLACONE 500 ML 

PH 6,8 FLACONE 1000 ML 

PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 50 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 100 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 250 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 500 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 3500 IL 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
PH 7,0 FIALA 1 ML 

PH 7,0 FIALA 2 MIL 


Codice Specialità: 31127 


Codice Specialità: 31577 


— 1297 — 


Fascia 
Rimborsabiltà SSN 


Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


O00O00090O0O0 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


O00000090909000909009009090009000000 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


ooo NoZoZoZeZoZKeZoHoZoHoHoKoZoKoHoKoZeHoHoHeKeTe 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-71-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
03-11-93 


1-2-1997 


N. AIC 


031577 265/G 
031577 277/G 
031577 289/G 
031577 291/G 
031577 303 /G 
031577 315/G 
031577 327 /G 
031577 339/G 
031577 341/G 
031577 354 / G 
031577 366/G 
031577 378/G 
031577 380/G 
031577 392/G 
031577 404/G 
031577 416/G 
031577 428/G 
031577 430/G 
031577 442/G 
031577 455/G 
031577 467 /G 
031577 479/G 
031577 481/G 
031577 493 / G 
031577 505 / G 
031577 517 /G 
031577 529/G 
031577 531/G 
031577 543 /G 
031577 556 / G 
031577 568 / G 
031577 570/G 
031577 582 / G 
031577 594 / G 
031577 606 / G 
031577 618/G 
0371577 620/G 
031577 632 /G 
031577 644 / G 
031577 657 /G 
031577 669/G 
031577 671/G 
031577 683 / G 
031577 695/G 


Titoiare AIC: SALF 


032609 012 / G 
032609 024 / G 
032609 036 / G 
032609 048 / G 
032609 051 / G 
032609 063 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


PH 7,0 FIALA 3 ML 

PH 7,0 FIALA 5 ML 

PH 7,0 FIALA 10 ML 

PH 7,0 FIALA 20 ML 

PH 7,0 FLACONE 100 ML 

PH 7,0 FLACONE 250 ML 

PH 7,0 FLACONE 500 ML 

PH 7,0 FLACONE 1000 ML 

PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 100 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
PH 8,0 FIALA 1 NL 

PH 8,0 FIALA 2 ML 

PH 8,0 FIALA 3 ML 

PH 8,0 FIALA 5 ML 

PH 8,0 FIALA 10 ML 

PH 8,0 FIALA 20 ML 

PH 8,0 FLACONE 100 ML 

PH 8,0 FLACONE 250 ML 

PH 8,0 FLACONE 500 ML 

PH 8,0 FLACONE 1000 ML 

PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 100 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Codice Specialità: 32609 


PH 6,8% FLACONE 100 ML 
PH 6,8% FLACONE 250 ML 
PH 7,0% FLACONE 100 ML 
PH 7,0% FLACONE 250 ML 
PH 8,0% FLACONE 100 ML 
PH 8,0% FLACONE 250 ML 


Fascia 
Rimborsabittà SSN 


O0VI0I00I0I0VIIVIVVI.VIVIVIVVIVIVVVVIVVIVIVIVVIVIVIVIVVIV009099090909090090090 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 


000000 


Serie generale - n. 26 


Data 


Registrazione (") 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-77-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-î1-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-71-93 
08-11-93 


08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


TARASSACO 


N AIC 


Titolare AIC: BYNACRERN 


029710 011/G 
029710023 /G 


Confezione 


Codice Specialità: 29710 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
TISANA 100 G 


— 1298 — 


Fascia Data 
Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Data prima registrazione specialità: 08-î1-83 
C 08-11-93 
C 08-11-93 


1-2-1997 


N. AIC Confezione 

Titolare AIC: AFOM Codice Specialità: 29949 
029949 017 /G TISANA G 100 

Titolare AIC: FARMA 8 Codice Specialità: 30540 
030540 013 / G TISANA 50 G 
030540 025 / G TISANA 100 G 

Titolare AIC: OLEELLI Codice Specialità: 31155 
031155 017 /G TISANA 50 G 
031155 029/G TISANA 100 G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Rimborsabiltà SSN 


Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità. 08-11-93 


C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93. 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 

C 08-11-93 

C 08-11-93 


| TETRACAINA CLORIBRATO 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: FARMA 3 
030576 019/G 


Codice Specialità. 30576 
6 SUPPOSTE 15 MG 


bile 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: MONTFEFARMACO 
029585 015/G 
029585 027 / G 

Titolare AIC: MEDISCA 
030008 015 / G 

Titoiare AIC: LIFEPRHARISA 
030172 01Î1/G 16 CAPSULE 250 MG 

Tito!are AIC: BELTAPRARBA 
030275 010/G 16 CAPSULE 250 MG 


Titolare AIC: RADIUMFARERA 


Codice Specialità: 29585 
POLVERE STERILE INIETT. FIALA 250 MG 
16 CAPSULE 250 MG 


Codice Specialità: 30008 
16 CAPSULE 250 MG 
Codice Specialità: 30172 


Codice Specialità: 30275 


Codice Specialità: 30648 


030648 012 / G FIALA 250 MG 

Titolare AIC: INTES Codice Specialità. 30989 
G30989 014 / G 500 CAPSULE 250 MG 
030589 026 / G 100 CAPSULE 250 MG 


Titolare AIC: FISIOPHARRA S.R.L. 
031427 014/G i FLACONE 250 MG 
Titolare AIC: G.F.F. 
032480 016 / G 
Titolare AIC: GOG 
032754 018/G 


Codice Specialità: 31427 


Codice Specialità: 37480 
16 CAPSULA 250 MG 


Codice Specialità: 32754 
16 CAPSULE 250 MG 


TIABENDAZOLO 


Rimborsabilita SSN 


Rimborsatilità SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
C 08-11-93 


TETRACICLINA CLORIDRATO 


Fascia Data 
Registrazione (*) 
Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 


A L. 2.270 08-11-93 
A L. 3.025 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 68-11-93 
A L. 3.025 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
& L. 3.025 08-17-93 
Data prima reg:strazione specialità: 08-11-93 
A L. 3.025 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 2.270 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 98-11-93 
C 08-11-93 
C 08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 2.270 08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 3.025 08-11-93 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
A L. 3.025 08-11-93 


N. AIC Confezione 


Titolare AIC: MORTEFARPAACO 
029801 010 / G 20 COMPRESSE 500 MG 


Titolare AIC: IFI 
030129 0Î1/G 
030129 023 / G 
030129 035 / G 


Codice Specialità: 29601 


Codice Specialità: 30129 
6 COMPRESSE 500 MG 
10 COMPRESSE 500 MG 
50 COMPRESSE 500 MG 


— 1299 — 


Rimborsabilità SSN 


Fascia Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione speciaiità: 08-11-93 
C 08-11-93 


Data prima registrazione speciaiità: 08-11-93 
08-11-93 
08-1Î-93 
08-11-93 


000 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 
—r—————€———TT———_ @mtTTTT ——ni},———_——————— —21————»____=22z21Z2=11=<=—+<<T=—_=<=<U©=U<=—__.P_—rrFP—————_—-_.r.____r——_—_—._.r_—__—.__————————1_ìp 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: BELTAPHARR Codice Specialità: 30290 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030290 011/G 10 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 
Titolare AIC: G.F.F. Codice Specialità: 32481 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032481 018/G 10 COMPRESSE 500 MG C 08-11-93 


VIGLIO 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: DYNAGREN Codice Specialità: 29711 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029711 013/G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
0297117 025/G TISANA SACCHETTO 100 G C 08-11-93 
Titolare AIC: APOM Codice Specialità: 29950 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029950 019 / G TISANA G 100 C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMA 9 Codice Specialità: 30542 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030542 017 /G TISANA 50 G Cc 08-11-93 
030542 029 / G TISANA 100 G C 08-11-92 
Titolare AIC: OLCELLI Codice Specialità: 31156 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031156 019/G TISANA 50 G C 08-11-93 
031156 021 /G TISANA 100 G C 08-11-93 


TEMO | 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. DYNAGREN Codice Specialità: 29712 Data prima registrazione specialità: 08-17-93 
029712 015/G TISANA 20 FILTRI 5 G C 08-11-93 
029712 027 /G TISANA SACCHETTO 100 G C 08-11-93 
Titolare AIC. AFORI Codice Specialità: 29951 Data prima registrazione $pecialità: 08-11-93 
029951 011/G TISANA G 100 Cc 08-11-93 
Titolare AIC: FARA 3 Codice Specialità: 30544 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030544 071 /G TISANA 50 G C 08-17-93 
G30544 023 / G TISANA 100 G GC 08-11-93 
Titolare AIC: QLGELLI Codice Spec:alità: 31157 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031157 011/G TISANA 50 G C 08-71-93 
031157 023 / G TISANA 100 G C 08-11-93 
TINTURA DI IQODIO 
Fascia Dara 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titoiare AiC: DONINI Codice Specialità: 30445 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030445 011/G SOLUZIONE 100 NL C 08-17-93 
TIGRIDAZINA GLORIBDRATO 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione () 
Titolare AiC: LIFEPNHANMA Codice Specialità: 30173 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030173 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG C 08-11-93 
030173 025 / G 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG C 08-17-93 


— 1300 — 


1-2-1997 


N. AIC 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030589 016 / G 
030589 028 / G 
030589 030 / G 
030589 042 / G 
030589 055 / G 
030589 067 / G 
030589 079 / G 
030589 081 / G 


Titolare AIC: MORIGI 


032552 010 / G 
032552 022 / G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione 


Codice Specialità: 30589 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 

100 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 

500 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 

1000 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


Codice Specialità: 32552 


29 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
29 COMPRESSE RIVESTITE 50 IMG 


O0000I00IA0AO 


OO 


Fascia 
Rimborsabilità SSN 


Serie generale - n. 26 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 


TOLBUTAMIDE 


N. AIC 


Titolare AIC: DONINî 
030420 018/G 


Titolare AIC: NOVA ARGENTIA 


030590 018 / G 
030590 020 / G 
030590 032 / G 
030590 044 / G 


Titolare AIC: MORIGI 
032553 012/G 


Confezione 


Codice Specialità: 30420 
20 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 30590 
20 COMPRESSE 500 MG 

100 COMPRESSE 500 MG 

500 COMPRESSE 500 MG 

1000 COMPRESSE 500 MG 


Codice Specialità: 32553 
40 COMPRESSE 500 MG 


Rimborsabilità SSN 


O 


O0O0O0O0 


Fascia Data 


Registrazione (") 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 

Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


| VALERIANA 


N. AIC 


Titolare AiC: DYNACREN 
029713 017/G 
029713 029/G 


Titolare AIC: OGNA 
029770 017 /G 


Titolare AIC: AFOM 
029962 014 / G 
029962 026 / G 


Titoiare AIC: FARMA 3 
030572 010/G 
030572 022 / G 
030572 034 / G 


Titolare AIC: OTTOLENGHI 


030634 012 / G 


Titolare AIC: OLCELLI 
031168 014/G 
031168 026 / G 

Titolare AIC: RIORIGI 
031670 019/G 

Titolare AIC: EMA 
031757 014/G 


Confezione 
Codice Specialità: 29713 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
TISANA SACCHETTO 100 G 


Codice Specialità: 29770 
ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


Codice Specialità: 29962 
TISANA G 100 
ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


Codice Specialità. 30572 
TISANA G 50 
TISANA G 100 
ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
Codice Specialità: 30634 
ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 


Codice Specia!:tà: 31168 


TISANA 50 G 
TISANA 100 G 

Codice Specialità: 31670 
20 COMPRESSE 50 MG 

Codice Specialità: 31757 
20 COMPRESSE 50 MG 


— 1301 — 


Rimborsabilità SSN 


Fascia Data 


Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11 -93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 2 


[ VALERIANA ESTRATTO SECCO O 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29819 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029319 012 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. NOVA ARGGNTIA Codice Specialità: 30591 Data prima registrazione specialità: 08-11-97 
030591 010 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG C 08-11-93 
VASELINA BIANCA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC: BBORIGI Codice Specialità: 31671 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031671 023 /G 1000 G C 08-11-93 
VASELINA BORICA 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (°) 
Titolare AIC: CENA Codice Speciahtà: 29771 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029771 019/G UNGUENTO 3% 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29820 Data prima registrazione spacialità: 08-11-93 
029820 0î4 / G UNGUENTO 3% TUBO 30 G C 08-11-93 
029820 026 / G UNGUENTO.3% VASO 1000 G C 08-11-93 
029820 038 / G UNGUENTO 3% VASO 500 G C 08-11-93 
Titolare AIC: AFORI Codice Specialità: 29964 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029964 018 /G 3% G 30 C 08-ÎÎ-93 
029964 020 / G 3% G 50 C 08-17-93 
029964 032 / G 3% G 1000 C 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO RILANESE Codice Specialità: 30248 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
030248 013 / G UNGUENTO 3% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titotare AIC: BOOTS Codice Specialità: 30358 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030358 016 / G UNGUENTO 3% TUBO 30 G C 08-1Î-93 
030358 028 / G UNGUENTO 3% 50 G C 06-11-93 
Titolare AIC: DORINE Codice Specialità: 30440 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030440 010 / G UNGUENTO 3% 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARRA 3 Codice Specialità: 30582 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030582 0117 / G UNGUENTO 3% 30 G C 08-17-93 
030582 023 / G UNG 1 KG C 08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30592 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
050592 012 / G UNGUENTO 3% 30 G C 08-11-93 
030592 024 / G UNGUENTO 3% 50 G C 08-11-93 
030592 036 / G UNGUENTO 3% 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC: OTTOLENGRI Codice Specialità: 30635 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030635 015 / G 3% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC: FARRED Codice Specialità: 31085 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031085 018/G UNGUENTO 3% G 30 C 08-11-93 
031085 020 / G UNGUENTO 3% KG 1 GC 08-11-93 
Titolare AIC: FADER Codice Specialità: 31105 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031105 012 / G 3% TUBETTO ASTUCCIO 30 G C 08-11-93 
031105 024 / G 3% BARATTOLO 1000 G C 08-11-93 
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Fascia Data 
N AIC Contezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC ALLEANZA Codice Specialità: 31321 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031321 019/G UNGUENTO 3% TUBETTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC 2E7A Codice Specialità: 31361 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031361 013/G UNGUENTO 3% TUBO 30 GR C 08-11-93 
Titolare AIC. MORIGI Codice Specialità: 31672 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031672 013/G 3% 30 G C 08-11-93 
031672 025/G 3% 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC IEMA Codice Specialità: 31759 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031759 0Î18/G 3% 30 G C 08-11-93 
031759 020/G 3% 1000 G C 08-11-93 
Titolare AICRAFINI Codice Specialità: 31803 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
031803 012 /G UNGUENTO 3% TUBO 30 G C 08-11-83 
031803 024 / G UNGUENTO 3% VASO 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC. LAGHIFPARBA Codice Specialita 31882 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031882 018/G POMATA 3% 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC EUGAL Codice Specialità: 32514 Data prima registrazione specralità: 08-11-93 
032514 010/G 3% TUBO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC GOG Codice Specialità 32755 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032755 011/G 3% UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 


VASELINA CANFORATA 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC_MORIGI Codice Specialità: 31674 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031674 017 /G 10% 1000 G C 08-11-93 


VASELINA E LANOLINA 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC FGAIGI Codice Specialita 031675 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031675 010/G 50% 1000 G C 08-11-93 


VITAMINE COMPLESSO B 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC. FALQUI Codice Specialità: 29608 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029608 015 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC OGNA Codice Specialità: 29772 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029772 011/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC. IF Codice Specialità: 30130 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030130 013/G 20 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
030130 025/G 30 COMPRESSE RIVESTITE G 08-11-93 
030130 037 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
030130 049/G 500 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC. LIPEPRARNZA Codice Specialità: 30174 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030174 015/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC. FARMAGBELEGICO MILANESE Codice Specialità: 30249 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030249 015 / G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
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Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: EGQBI Codice Specialità: 30274 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030274 017/G 30 COMPRESSE RIVESTITE & 08-11-93 
Titolare AIC: DOMINI Codice Specialità: 30421 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
‘+ 030421 010/G 20 COMPRESSE RIVESTITE C ‘08-11-93 
Titolare AIC: NOVA ARGENTIA Codice Specialità: 30593 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030593 014/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
030593 026 / G 100 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
030593 038 / G 500 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
030593 040 / G 1000 COMPRESSE RIVESTITE. C 08-11-93 
Titolare AIC: GELLINI Codice Specialità: 31004 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031004 017 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC: ASSOGALENICA Codice Specialità: 31307 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031307 010/G 2000 COMPRESSE RIVESTITE C L' 08-11-93 
Titolare AIC: MORIGI Codice Specialità: 31676 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031676 012/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
Titolare AIC: IEMA Codice Specialità: 31762 Data prima registrazione speciatità: 08-11-93 
031762 014/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 


VIVARINE DEL COMPLESSO B 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: O.F.F. Codice Specialità: 32482 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032482 010/G 30 COMPRESSE RIVESTITE C 08-11-93 
ZINCO ALL'ACQUA 
Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilita SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC: SELLA Codice Specialità: 29821 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029821 016/G PASTA 100 G C 08-11-93 
029821 028 /G PASTA 1000 G “GG 08-11-93 
029821 030/G PASTA 500 G C 08-11-93 
Titolare AIC: BOOTYS Codice Specialità: 30359 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030359 018/G 100 G C 08-11-93 
030359 020 / G 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC: DONNINO Codice Specialità: 30441 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030441 012/G PASTA 30 G Cc i 08-11-93 


ZINCO GUPRICA 


Fascia Data 
N. AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (*) 
Titolare AIC) GLEGELI Codice Specialità: 31153 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031153 012/G SOLUZIONE 100 G C 08-11-93 
031153 024 / G SOLUZIONE 1000 G C 08-11-93 


— 1304 — 


1-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 26 


ZINCO OSSIDO 


NO AIC 


Titolare AIC' DYRACREN 


029688 013 /G 


Titolare AIC: OGNA 
029773 013/G 


Titolare AIC' SELLA 
029822 018/G 
029822 020/G 
029822 032 / G 


Titolare AIC AFOmm 


029965 011/G 
029965 023 / G 


Titolare AIC' ANGELINI 


030041 014 / G 
030041 026 / G 


Titolare AIC. FARMACOLOGICO MILANESE 


030250 017 /G 

030250 029 / G 
Titolare AIC: BGOTS 

030360 010/G 


Titolare AIC. BORINE 


030442 014 / G 


Titolare AIC. FARMA 3 


030584 015 / G 
030584 027 / G 


Titolare A!C. NOVA ARGENTIA 


030594 016 / G 
030594 028 / G 


Titolare AIC. OTTOLENGBRI 


030636 017 / G 


Titolare AIC INTES 
030990 016/G 
030990 028 / G 


Titolare AIC: FARMED 


031087 012/G 
031087 024 / G 


Titolare AIC' FA.DEN 


031108 018 / G 
031108 020/G 


Titolare AIC ASSOGALGNICA 


031308 012/G 
031303 024 / G 
Titolare AIC ZETA 
031362 015/G 


Titolare AIC. MORIGI 


031673 015/G 
031673 027 /G 


Titolare AIC. IEMA 


031763 016/G 
031763 028 / G 


Confezione 

Codice Specialità 
30 G TUBO 

Codice Specialità. 
UNGUENTO 30 G 

Codice Specialità: 
UNGUENTO VASO 1000 G 


UNGUENTO VASO 500 G 
UNGUENTO TUBO 30 G 


Codice Specialità: 


UNGUENTO G 30 
UNGUENTO G 1000 


Codice Specialità 
30 G 
1000 G 


UNGUENTO 30 G 
UNGUENTO BAR 1000 G 


Codice Specialità: 


UNGUENTO TUBO 30 G 


Codice Specialità: 


UNGUENTO 30 G 


Codice Specialità. 


UNGUENTO 30 G 
UNGUENTO 1 KG 


Codice Specialità 
UNGUENTO 10% 30 G 
UNGUENTO 10% 1000 G 


Codice Specialità 
UNGUENTO TUBO 30 G 


Codice Specialità: 


UNGUENTO 250 G 
UNGUENTO 500 G 


Codice Specialità 
UNGUENTO G 30 
UNGUENTO KG 1 


Codice Specialità: 


10% UNGUENTO TUBETTO 30 G 
10% UNGUENTO BARATTOLO 1000G 


Codice Specialità 
UNGUENTO 10% 60 G 
UNGUENTO 10% 450 G 


Codice Specialità: 
TUBO 30 GR 

Codice Specialità 
30 G 
1000 G 

Codice Specialità. 
30 G 
1000 6 


Codice Specialità: 


29688 


29773 


29822 


29965 


30041 


30250 


30360 


30442 


30584 


30594 


30636 


30990 


31087 


31108 


31308 


31362 


31673 


31763 


— 1305 — 


Rimborsabilità SSN 


Data 
Registrazione (*) 


Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità’ 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
08-11-93 
08-17-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-11-93 
08-11-93 
Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
08-17-93 
08-11-93 


1-2-1997 Supplemento ordmurio alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabilità SSN Registrazione (") 
Titolare AIC. RAMINI Codice Specialità: 31804 Data prima registrazione specialita: 08-11-93 
031804 014 / G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
031804 026 / G UNGUENTO VASO 1000 G C 08-11-93 
Titolare AIC: LACHIFARMA Codice Specialità: 31892 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
031892 019/G UNGUENTO 30 G C 08-11-93 
Titolare AIC. EUGAL Codice Specialità. 32515 Data prima registrazione specialità. 08-11-93 
032515 013/G UNGUENTO TUBO 25 G C 08-11-93 
Titolare AIC COC Codice Specialita. 32756 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032756 013 / G UNGUENTO TUBO 30 G C 08-11-93 
ZINCO SOLFATO 
Fascia Data 
N AIC Confezione Rimborsabiltà SSN Registrazione (") 
Titolare AIC IDI Codice Specialità: 29647 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029647 017 /G 30 COMPRESSE 200 MG C 08-î71-93 
Titolare AIC. DYNACREN Codice Specialità: 29674 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029674 013/G 30 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC. OGNA Codice Specialità: 29774 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
029774 015/G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 Mi Cc 08-11-93 
Titolare AIC: FARMACOLOGICO MILANESE Codice Specialità. 30251 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030251 019/G 30 COMPRESSE 200 MG C 08-17-93 
Titolare AIC. NOVA ARGENTIA Codice Specialita 30595 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
030595 019 / G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030595 021 /G 100 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030595 033 / G 500 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
030595 045 / G 1000 COMPRESSE 200 MG Cc 08-11-93 
Titolare AIC. IEMA Codice Specialità 31764 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
031764 018/G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC RORIS! Codice Specialità. 32554 Data prima registrazione spocialità: 08-11-93 
032554 014 / G 20 COMPRESSE 200 MG C 08-11-93 
Titolare AIC GOG Codice Specialità: 32757 Data prima registrazione specialità: 08-11-93 
032757 015/G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML C 08-11-93 


(*) Per1 prodotti autorizzati con decreto ministeriale 8 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1993 supplemento ordinario n 295) a 
cui e stato attnbuito 11 codice di autonzzazione alle singole confenzioni con 1 decreti ministeriali 2 ottobre 1995 (Gazzerta Ufficiale 4 novembre 
1995 supplemento ordinario n 258) e decreto mimsterrale 14 apnie 1996 n. 321 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1996 supplemento ordinario n. 115) 
in quanto confezioni immesse in commercio a seguito del decreto ministeriale 8 novembre 1993, quest’ultima è l’effettiva data di registrazione. 
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ALLEGATO 3 


TITOLARI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
DI PRODOTTI MEDICINALI AL 5 NOVEMBRE 1996 


Codice SIS 79 

IMITALIA S.P.A, 

STRADA STATALE 87 - KM 20,700 

81020 S MARCO EVANGELISTA (CE) 

Codice fiscale (solo Società italtane): 00929790616 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. 3M 


Codice SIS 536 

A. CECCARELLI E E. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. TANGANELLI 
VIA G CAPONSACCHI, 31 

50126 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00438580482 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: CECCARELLI 


Codice SIS 789 

A. NATTERRANN & CGIE GHABH 

NATTERMANNALLE, 1 

50829 KOLN (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Ailegati 1 e 2. NATTERMANN (GERMANIA) 


Codice SIS 675 

A-BLVAR ANGELINI BISFRIBUZIONI VARIE S.P.A. 
VIALE AMELIA, 70 

00181 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 01287780587 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. ADIVAR 


Codice SIS 633 

AG1.P.$, FARNAGEUTICI SRL 

VIA AMENDOLA, 4 

16035 RAPALLO (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 00395750102 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: AGIPS 


Codice SIS 3003 

ARSA. S.A La 

PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 

00186 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 00539640482 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. AMSA 


Codica SIS 542 

A-MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
VIA SETTE SANTI, 3 

50131 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00395270481 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MENARINI 


Codice SIS 7189 

A. BEMARIAI INDUSTRIE SUD 

CAMPO DI PILE 

67100 CAMPO DI PILE L'AQUILA {AQ} 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01320520669 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MENARINI INDUSTRIE 


Codice SIS B45 

ABBOTT LABORATORIES 

100 ABBOTT PARK ROAD 

NORTH CHICAGO - ILLINOIS (US) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: ABBOTT LABORATORIES (USA) 


Codice SIS 213 

ASBOTT S.P.A. 

04010 CAMPOVERDE {LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00076670595 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: ABBOTT 


Codice SIS 78 

ABIG CHEMICAL LABORATORIES LTD 
INDUSTRIAL ZONE KIRYAT NORDAU 

NETANYA (IL) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ABIC 


Codice SIS 8039 

ACRO S.R.L. 

VIA BOCCACCIO 45 

20123 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08362390158 
Dizione Utilizzata negli Allegatrt e 2: ACRO 


Codice SIS 7020 

AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

VIA COZZAGLIO, 24 

25125 BRESCIA (BS) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 00828170334 
Dizione Utilizzata negli Allegati] e 2: AESCULAPIUS 


Codice SIS 7185 

AGUETTANT ITALIA S.R.L. 

VIA CAMINADELLA, 2 

20123 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società Italiane): 10022530157 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: AGUETTANT 


Codice SIS 4040 

ALCON ITALIA SPA 

VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1 

20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07435060152 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: ALCON 


Codice SIS 694 

ALCON LABORATORIES INE 

6201 SOUTH FREEWAY 

FORT WORTH TEXAS (U.S.A.} (US) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALCON (USA) 
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Codice SÌS 693 

ALCON PHARMACEUTICALS LTD 

SINSERSTRASSE, 47 

CH-6330 CHAM (CH) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALCON (SVIZZERA) 


Codice SIS 696 

ALCON-EQUVREUR S.A. 

RIJKSWEG, 14 

B-2870 PUURS (BELGIO) (BE) 

Codice fiscale (solo Societa italiane)’ 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALCON (BELGIO) 


Codice SIS 5142 

ALFA BIOTECH S.P.A. 

VIA CASTAGNETTA, 7 

00040 POMEZIA {RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 08908380150 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALFA BIOTECH 


Codice SIS 563 

ALFA WASSERFRANNE S.P.A. 

VIA RAGAZZI DEL ‘99, 5 

40133 BOLOGNA (BO) 

Codice fiscale (solo Società italtane): 00556960375 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALFA WASSERMANN 


Codice SIS 8054 

ALLEANZA FARPSACELUTICA FINANZIARIA SPA 
VIA DEI MILLE, 40 

80121 NAPOLI {NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 05164260639 
Dizione Utilizzata negli Aliegatr1 e 2: ALLEANZA 


Codice SIS 761 

ALLEN & HANSURYS LIMITED 

GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE 

GREENFORD M'DDLESEX UB6 ONN (GB) 

Codice fiscale {solo Società rtaliane) 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. ALLEN & HANBURYS 


Codice SIS 754 

ALLERGAN INC 

2525 DUPONT DRIVE 

IRVINE CALIFORNIA (US) 

Codice fiscale {solo Societa italiane)’ 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALLERGAN INC 


Codice SIS 753 

ALLERGAN IRLAND LTD 

CASTLEBAR ROAD 

WESTPORT COUNTY MAYO {IE) 

Codice fiscale (solo Societa italiane) 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. ALLERGANIRLANDLTD 


Codice SIS 526 

ALLERGAR S.P.A, 

VIA COSTARICA. 20/22 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 00431030584 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALLERGAN 


Codice SIS 774 


ALLERGOPHARMA JOACHIN GANZER KG 


HERMANN-KORNER-STR 52 
21465 REINBECK (DE) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ALLERGOPHARMA 


Codice SIS 7172 


ALPHA THERAPEUTIC ITALIA S.P.A. 


VIA CARDUCCI 62D 

56010 LOC. LA FONTINA - GHEZZANO (PI) 
Codice f:iscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7181 

ALSO S.P.A. 

LOCALITA’ PIAN DEL TIVANO 
22020 ZELBIO (CO) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utrlizzata negli: Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 826 

ALZA CORPORATION 
950 PAGE MILL ROAD 

PALO ALTO CALIFORNIA (US) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 87 

ALZA LIMITED 

ROLLS HQUSE, 7 ROLLS BUILDINGS 
FETTER LANE - LONDON EC4A 1NH (GB) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata.hegli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 7121 
AMERSRHRAM ITALIA S.R.L. 
VIA M F_QUINTILIANO, 30 

20138 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane)’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 1042 
AMUCHINA S.P.A. 
LOCALITA’ PONTASSO 
16015 CASELLA (GE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8008 
ANODIA S.R.L. 
VIA G E. UPJOHN, 2 
20040 CAPONAGO (MI) 


Codice fiscale {solo Società italrane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 804 

ARES SERONO (EUROPE) LTD 
112 HARLEY STREET 

LONDON W1N1AF (GB) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


10852890150 
ALPHA THERAPEUTIC 


00253640874 
ALSO SPA 


ALZA CORPORATION 


ALZA 


07496130159 
AMERSHAM 


00264440108 
AMUCHINA 


02426200966 
ANODIA 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ARES SERONO (EUROPE) LTD 
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Codice SIS 733 

ARTSANA S.P.A. 

VIA MENTANA 21/B 

COMO (CO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00227010139 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ARTSANAS PA 


Codice SIS 8056 

ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO MONDO 
VIA ROMA, 63 

31040 PEDEROBBA (TV) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02266580261 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: ASSOGALENICA 


Codice SIS 26 

ASTA MEDICA AG 

WEISMULLERSTRASSE, 45 

6000 FRANCOFORTE (DE) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ASTA MEDICA AG 


Codice SIS 23 

ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH 
NEUSTIFTGASSE, 119 

VIENNA (AT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: ASTA 


Codice SIS 20 

ASTA MEDICA S.P.A. 

VIA G ZANELLA, 3/5 

20133 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


00846530152 
ASTA MEDICA 


Codice SIS 690 

ASTRA AB 

S-151 85 

SODERTALJE (SVEZIA) (SE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ASTRA AB 


Codice SIS 4141 

ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 

20159 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° 


07968910153 
ASTRA FARMACEUTICI 


Codice SIS 219 

AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
VIALE AMELIA, 70 

00181 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 03907010585 

Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2: ANGELINI 


Codice SIS 732 

AZUPHARMA GMBH 

DIESELSTRASSE, 5 

70839 GERLINGEN/STUTTGART (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegat1 1 e 2: AZUPHARMA GMBH 
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Codice SIS 69 

B. BRAUN MEDICAL AG 

RUEGGISINGERSTASSE 29 

6020 EMMENBRUCKE (CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BRAUN(CH) 


Codice SIS 718 

B. BRAUN MELGUNGEN AG 

CARL BRAUN STRASSE, 1 

34209 - MELSUNGEN (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: B BRAUN MELSUNGEN AG 


Codice SIS 8060 

B. BRAUN CAREX SPA 

VIA XXV LUGLIO, 11 

MIRANDOLA (MO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02067940367 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: CAREX 


Codice SIS 674 

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS - NEW YORK SNC 
C.SO EUROPA 183/12 SC B 

16132 GENOVA (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00952160109 

Dizione Utilizzata negli Allegati] e 2: BAIF 


Codice SIS 7132 

BAKER PHARMA S.P.A. 

VIA DI PORTA PINCIANA, 6 

00187 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04091421000 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: BAKER 


Codice SIS 6515 

BAXTER S.P.A. 

VIALE TIZIANO, 25 

00196 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00492340583 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: BAXTER 


zodice SIS 689 

BAYER AG 

-EVERKUSEN (GERMANIA) (DE) 

Dodice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BAYER AG 


Codice SIS 768 

BAVER'DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED 
BAYER HOUSE - STRAWBERRY HILL - NEWBURY 

BERKSHIRE RG14 1JA (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BAYER DIAGNOSTICS 


Codice SIS 22 

BAVER S.P.A. 

VIALE CERTOSA, 126 

20156 MILANO (M1) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 05849130157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BAYER 
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Codice SIS 3052 

BELLCO SPA 

VIA CAMURANA, 1 

41037 MIRANDOLA (MO) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7111 

BELTAPNARM S.R.L. 

VIA PER BRESSO, 47 

20092 CINISELLO BALSAMO (Mi) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 578 

BENEDETTI S.P.A. 

VICOLO DE' BACCHETTONI, 3 

51100 PISTOIA (PT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 7156 

BERGAMEN S.B.L, 

VIA DI CANCELLIERA, 60 

00040 ARICCIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 884 
BERK PRHARMACEUTICALS LTD 
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01761920360 
BELLCO 


06405710150 
BELTAPHARM 


00761810506 
BENEDETTI 


04545381008 
BERGAMON 


BRAMPTON ROAD, HAMPDEN PARK EASTROURNE 


EAST SUSSEX BN 22 9AG (GB) 
Codice fiscale (soio Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 327 

BERTA SR. 

VIA ANDREA DORIA, 7 

20135 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società Italiane,’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 7096 

BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

VIA NUOVA PROVINCIALE 

23034 GROSOTTO (SO) 

Cadice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7127 

BIOCINE S.P.A. 

VIA FIORENTINA, 1 

53100 SIENA (SI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 863 


BERK PHARMACEUTICALSLTD 


09875020159 
BERTA 


09469610159 
BIEFFE MEDITAL 


01392770465 
BIOCINE 


BIOGLAR PHARMAGEUTICALS LIMITED 


5 HUNTINGATE HITCHIN HERTS. 
SG4 07TJ(GB) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


BIOGLAN PHARMACEUTICALS 


Codice SIS 1011 

RIOCINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA 

VIA DE AMBROSIS, 2/6 

15067 NOVI LIGURE (Al) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00885470062 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BIOINDUSTRIA 


Codice SIS 823 

BICINBUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
VIA DE AMBROSIIS, 2 

15067 NOVI LIGURE (AL) 

Codice fiscale (solo Società :taliane): 01679130060 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BIOINDUSTRIA L.1.M 


Codice SIS 7136 

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.t 

VIA CAVOUR, 41/43 

20026 NOVATE MILANESE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01233940467 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BIOLOGICI ITALIA LABORATO- 
RIES 


Codice SIS 601 

BIOLOGICI ITALIA S.RL. 

YIA SARZANESE, 160/A 

55100 LUCCA (IU) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00249820465 
Dizione Utilizzata negli Allegati ? e 2: BIOLOGICI ITALIA 


Codice SIS 214 


SIOMEDIGA FOSGAMA INBUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA 
S.P.A. 


VIA MOROLENSE, 87 

03013 FERENTINO (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane)’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati: 1 e 2: 


00408870582 
BIOMEDICA FOSCAMA 


Codice SIS 874 

BIOPHARNMA S.R.L. 

VIA BOEZIO, 16 

00192 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 a 2: 


03744951909 
BIOPHARMA S R.L. 


Codice SIS 7088 

BIOPROGRESS S.P.A. 

VIA AURELIA, 58 

00165 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


07696270581 
BIOPROGRESS 


Codice SIS 7163 

BIOSELECTA S.R.LL 

PIAZZA AGRIPPA, 1 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


10937260155 
BIOSELECTA 


— 1310 — 


1-2-1997 


Codice SIS 8024 

BIOSOL S.P.A. 

VIA MODENESE 30 

41036 MEDOLLA (M0) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01790790362 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BIOSOL 


Codice SIS 1417 

BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 

VIA TRE CANNELLE 12 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


06603310589 
BKF 


Codice SIS 752 

BIOTEST PHARMA GMBH 

LANDSTEINERSTRASSE 5 

D-63303 DREIEICH (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BIOTEST PHARMA GMBH 


Codice SIS 7029 

BIOTEST SRL 

VIA LEONARDO DA VINCI, 43 

20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00807290150 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: BIOTEST 


Codice SIS 40 

BLUE CROSS S.R.L. 

VIA MASSARENTI, 22 

20148 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


06954380157 
BLUE CROSS 


Codice SIS 773 

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 

6 RUE LEO DELIBES 

75116 PARIGI (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BOEHRINGER INGELHEIM 
FRANCE 


Codice SIS 92 

BOEHRINGER INGELHE!M INTERNATIONAL GMBH 

D-55216 

INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BOEHRINGER (GERMANIA) 


Codice SIS 1436 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

VIA PELLICCERIA 10 

50123 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00421210485 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BOEHRINGER INGELHEIM 
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Codice SIS 851 

BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 
SANDHOFER STRASSE, 116 

MANNHEIM (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BOEHRINGER MANNHEIM 
GMBH 


Codice SIS 12 

BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. 

VIA S. UGUZZONE, 5 

20126 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04843650153 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: BOEHRINGER MANHEIM S.P.A. 


Codice SIS 7077 

BONOMELLI S.R.L. 

VIALE MONTECUCCOLI, 1 

22042 DOLZAGO (CO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03492910371 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: BONOMELLI 


Codice SIS 3510 

BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA TARANTELLI, 15 

22076 MOZZATE (CO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 06325010152 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BOOTS 


Codice SIS 15 

BRACCO S.P.A. 

VIA EGIDIO FOLLI, 50 

20134 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: 


00825120157 
BRACCO 


Codice SIS 1448 

BRISTOL ITALIANA (SUD) SPA 
VIA PAOLO DI DONO, 73 

00143 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


00136120599 
BRISTOL SUD 


Codice SIS 1401 

BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
VIA DEL MURILLO KM 2,800 

04010 SERMONETA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


00082130592 
BRISTOL MYERS SQUIBB 


Codice SIS 829 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
SWAKELEYS HOUSE, MILTON ROAD 

ICKENHAM,UB10 8PU, UX (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PHARMA-GB 
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Codice SIS 794 

BRUNO FARMACEUTICI S.R.L, 

VIALE CASTELLO DELLA MAGI ANA 38 

00100 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 05038691001 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. BRUNO FARMACEUTICI SRL 


Codice SIS 237 

BRUSGHRETTINI SRL 

VIA ISONZO, 6 

16147 GENOVA {GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00285870105 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BRUSCHETTINI 


Codice SIS 7167 

BUSINESS TROUBLE SHOOTEA S.R.Lc 

VIA ARMENIA, 1 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 09322740151 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1e2 BTS 


Codice SIS 348 

BYR GULDEN ITALIA SPA 

VIA GIOTTO, 1 

20032 CORMANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00696360155 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. BYK GULDEN 


Codice SIS 71 

BY GULOEN LONBERG CRENISCHE FADBRIK GMBH 
BYK GULDEN STRASSE 2 

78467 KONSTANZ (DE) 

Codice fiscale (solo Societa italiane)’ 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. BYK GULDENLOMBERG 


Codice SIS 680 

6. B. FLEET COMPANY 

4615 MURRAY PLACE, LYNCHBURG 

VIRGINIA, 24506 - 1349 {US) 

Codice fiscale (solo Societa italiane; 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2. FLEET COMPANY 


Codice SIS 223 

C.Y. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 71 

18038 SANREMO (IM) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 00071020085 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: CT 


Codice SIS 9 

CABON S.P.A. 

VIA MELCHIORRE GIOIA, 168 

20125 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10070070155 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1e2 CABON 


Codice SIS 207 

CAMILLO CORVI SPA 

VIALE GRAN SASSO, 18 

20131 MILANO (Mi) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 09776510159 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: CORVI 
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Codice SIS 7095 

CARLO ERBA O.T.6. S.P.A. 
VIA ROBERT KOCH, 1 2 

20152 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2: 


Codice SIS 7188 
CELAFAR SRL 
CORSO SAN MAURIZIO, 53 
10124 TORINO(TO) 


Codice fiscale (solo Società italrane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 7113 

CELSIUS S.P.A. 

VIA GRANDI 

20090 CALEPPIO DI SETTALA (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 802 
GENTEON PHARMA 68BH 
MARBU RG (DE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 720 
CENTOCOR B.Y. 
EINSTEINWEG, 101 P.0. BOX 251 
2300 AG LEIDEN (NL) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 18 

CHENIL FARMACEUTICI S.R.L 
VIA PRAGLIA, 15 

10044 PIANEZZA (TO) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7208 
CHENITALIA SRL 
VIA M CIVITALI, 73 

20148 MILANO (Mi) 


Codice fiscale (solo Società italiane) 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 546 

CHIESI FARBMAGCENUTICI S.P.A. 
VIA PALERMO, 26/A 

43100 PARMA (PR) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 842 

GHIRON B.V. 

PAASHEUVELWEG 30 

1105 BJ AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 
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08572280157 
CARLO ERBA 


06436910019 
CELAFAR 


04282940156 
CELSIUS 


CENTEON PHARMA GMBH 


CENTOCORB.V. 


00757340153 
CHEMIL 


01993570124 
CHEMITALIA 


01513360345 
CHIESI 


CHIRONB.V. 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice SIS 41 

CHUGAI!I RSONE POULENC 

20, AVENUE RAYMOND ARON 

92165 ANTONY CEDEX (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane)’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. 


Codice SIS 21 

GIBA GEIGY SPA 

STRADA STATALE 233 (VARESINA) KM 20,5 
21040 ORIGGIO (VA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati] e 2: 


Codice SIS 7112 

GIBA VISION S.R.L 

VIA E. MATTEI, 17 

30020 MARCON(VE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 738 

GILAG AG 

HOCHSTRASSE 201/209 

CH-82 01 SCHAFFHAUSEN (CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegat1 e 2: 


Codice SIS 8008 

CILAG FARMACEUTICI S.R.L, 
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 23 

20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 872 

CILAG GMBH 

RAIFFEISENSTRASSE, 8 

D-414 70 NEUSS (DE) 

Codice fiscaie (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2. 


Codice SIS 721 

CLINTEC NUTRITION CLINIQUE 
2 RUE TROYON 

92310 SEVRES (PARIGI) (FR) 

Codice fiscale (solo Socretà italrane). 


Dizione Utilizzata neghi Allegati1 e 2: 


Codice SIS 7085 

CLINTEG S.R.L, 

VIALE GIULIO RICHARD, 5 

20143 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 692 

GLINTEE TECHNOLOGIES 

45 AMILLY (FRANCIA) (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


CHUGAI 


00826480154 
CIBA GEIGY 


01637810126 
CIBA VISION 


CILAGAG 


09876740151 
CILAG FARMACEUTICI 


CILAG GMBH 


CLINTEC NUTRITION CLINIQUE 


07270410587 
CLINTEC 


CLINTEC TECHNOLOGIES 


Codice SIS 2006 

COLLALTO LAB, CBHIMICO-FARMAGEUTIGCI 
MASSIMO & C.S.A.S. 

VIA SOLFERINO, 28/A 

BRESCIA (BS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01845780178 

Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: COLLALTO 


DI 


Codice SIS 186 

COLONIA DELLA SALUTE CARLO ARNALDI S.P.A. 
VIA C ARNALDI, 6 

16030 USCIO (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00428200109 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ARNALDI 


Codice SIS 681 

GORNBE INT. LTD 

LANSDOWNE ROAD 

CROYD ON (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: COMBE 


Codice SIS 857 

GCONNAUGNHT LABORATOTIES LIMITED 
1755 STEELES AVENUE WEST 

WILLO WDALE 451 ONTARIO (CA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: CONNAUGHT LABORATORIES 


LIMITED 


Codice SIS 832 

CONTINENTAL PHARMA ING 
AVENUE DE TERVUREN 270 

1150 BRUXELLES (BE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: CONTINENTAL PHARMA INC 


Codice SIS 24 

COOPERATIVA FARBACEUTICA SRL 

VIA PASSIONE, 8 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00774640155 


Dizione Utriizzata negli Allegati 1 e 2: COFA FARMACEUTICI 


Codice SIS 25 

GRINOS INBUSTRIA FARMAGCOBIOLOGICA S.P.A. 
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 

22079 VILLA GUARDIA (CO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01192270138 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: CRINOS 


Codice SIS 218 

EYANAMID ITALIA S.P.A. 

ZONA INDUSTRIALE XV STRADA 

95030 CATANIA (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00130300874 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 @ 2: CYANAMID 
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Codice SIS 7199 

D.M.G.I TALIA S.R.L. 

VIALE G MAZZINI, 131 

00195 ROMA (RM) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 04502861000 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: D M.G 


Codice SIS 7072 

DR DRUG REGSEARCA SRL, 

VIA PODGORA, 9 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 09575490157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DRUG RESEARCH 


Codice SIS 7204 

P.ULRICH S.P.A. 

VIA MURATORI, 3 

10126 TORINO (TO) 

Codice fiscale (soto Società italrane): 00513500017 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ULRICH 


Codice SIS 795 

DAY FARMA DAS 

VIA F_ PETRARCA, 31 

80100 NAPOLI (NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 06613980637 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DAY FARMA 


Codice SIS 7109 

OGNITS.RL 

VIA MELCHIORRE GIOIA, 168 

20125 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 06308260154 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DENIT 


Codice SIS 7129 

OERMALIFE S.P.A. 

VIALE TRE VENEZIE, 44/46 

35043 MONSELICE (PD) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 04086261007 
Dizione Utilizzata negli: Allegati 1 e 2: DERMALIFE 


Codice SIS 676 

DEVERGE? MEDICINA EG MEDICALIZZAZIONE S.R.L. 
CORSO CHIERI,11 

10132 TORINO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03652330014 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DEVERGE' 


Codice SIS 7050 

DIBRA S.P.A 

PIAZZA VELASCA. 5 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07785990156 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: DIBRA 


Codice SIS 1180 

DIFA COOPER S.P.A. 

VIA TRILANO, 160 

21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 00334560125 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 0 2: DIFA 


Codice SIS 205 
DIFER INDUSTRIE FARMACEUTICHE TRIESTINE SRL 
VIA CARDUCCI, 10 

34122 TRIESTE {TS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00051550325 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DIFER 


Codice SIS 7116 

DISTA ITALIA S.R.La 

PIAZZA MEDA, 5 

20121 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08556320151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DISTA ITALIA 


Codice SIS 7057 

DOBPE” BIOTEG S.P.A. 

VIA SANTA LUCIA, 4 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società Italiane): 09138000154 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DOMPE' BIOTEC 


Codice SIS 28 

BDONPEL' PARMACEUTICI SPA 

VIA SAN MARTINO, 12 - 12/A 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00791570153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DOMPE' 


Codice SIS 8011 

BOMPE'SPA 

VIA CAMPO DI PILES N 

67100 L'AQUILA {AQ) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01241900669 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DOMPE' SPA 


Codice SIS 323 

DONINIS.RL. 

VIA ECCE HOMO, 18 

37054 NOGARA (VR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00228370235 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DONINI 


Codice SIS 7071 

DORONI S.R.L, 

PIAZZA AGRIPPA, 1 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 09300200152 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DOROM 


Codice SIS 330 

DOTT. A. TOSI FARMACEUTICI S.R.L. 

CORSO DELLA VITTORIA, 12/B 

28100 NOVARA (NO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00109210039 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TOSI 


Codice SIS 7010 

DOTT, FPORMENTI S.P.A. 

VIA CORREGGIO, 45 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00795180157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FORMENTI DOTTOR 
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Codice SIS 1006 

BR. A. TORRE FARMACEUTICI SFR 

VIALE E FORLANINI, 15 

20134 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 00754530152 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TORRE 


Codice SIS 166 

BR, OTTOLENGHRI 2 €. SRL 

VIA CUNEO, 5 

10028 TROFARELLO (TO) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 04725270013 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. OTTOLENGHI 


Codice SIS 71703 

DU PONT PHARMA ITALIA S.RL 

VIA DE' CONTI, 2/A 

50123 FiRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 04130651005 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° DU PONT PHARMA 


Codice SIS 1408 

WUNCAN FARMAGEUTICI SPA 

VIA A FLEMING 2 

37100 VERONA (VR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00455000232 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DUNCAN 


Codice SIS 4642 

BYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. 
A. FRANGCIONI E DI DI, GEROSA S.R.L 

VIA PIETRO NENNI, 12 

28053 CASTELLETTO TICINO (NO) 

Codice fiscale (solo Società italiane)" 00503200123 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DYNACREN 


Codice SIS 7214 
EGCUPFRARMNA SRL 
VIA MAZZINI. 20 

20123 MILANO (MI) 


Codice SIS 7082 

ERBAMONT ITALIA MV. 

VIALE E. BEZZI, 24 

20146 MILANO (MI) 

Codice fiscale {solo Soc:età italiane): 08342180158 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: ERBAMONT 


Codice SIS 1283 

GACDI DI ANTOMIO BOFEFI SME 

VIA L MAGALOTTI, 6 

00197 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07434720582 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: BOFFI 


Codice SIS 7091 

ERRCRKAPPA LURETERAPICI S.P.A 

VIA CIRO MENOTTI, 1/A 

20129 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 096740960158 
Dizione Utilizzata negli Allegatit e 2. ERREKAPPA 


Codice SIS 5 

ESOFORR SRL 

VIALE DEL LAVORO, 10 

45100 ROVIGO (RO) 

Codica fiscale (solo Società italtans): 00352000293 
Dizione Utriizzata negli Allegati 7 e 2: ESOFORM 


Codice SIS 527 

ESSETI FARMACEUTISI S.P.A, 

VIA DEI MILLE, 40 

80046 NAPOLI (NA) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 01172020839 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: ESSETI 


Codice SIS 7001 
ESSEX ITALA S.P.A 
VIA SERIO, 1 

20139 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1432 

EDROND PHARNA S.R.L 

VIA DEI GIOVI 131 

20037.PADERNO DUGNANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: 


Codice SIS 1277 

ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

VIA GRAMSCI, 731/733 

50019 SESTO FIORENTINO (Fl) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7211 

EPIFARNA S.RL 

VIA S.ROCCO, 6 

85033 EPISCOPIA (PZ) 

Codice fiscale (solo Società italiana): 
Dizione Utilizzata negli Allegati] e 2: 


10863670153 
ECUPHARMA 


00804270155 
EDMOND 


00426150488 
LILLY 


01135800769 
EPIFARMA 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2° 


03296950151 
ESSEX 


Codice SIS 3444 

FUGAL LABGRATORIO GRIMICO FARMAGEUTICO SRL 
VIA FABBRICHE, 8 

15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00430290108 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: EUGAL 


Codice SIS 7035 

EURAND INTERNATIONAL S.P.A. 

PIAZZALE MARENGO, 8 

20121 MILANO {W:1) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00811410158 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 6 2: EURAND 


Codice SIS 7055 

GUROFPARNAGO S.R.L 

VIA AURELIA, 58 

00165 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08138530582 
Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: EUROFARMACO 
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Codice SIS 7102 

EUROMED S.R.L. 

VIA PORTA POSILLIPO 135/D 

80123 NAPOLI (NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane)" 05763890638 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: EUROMED 


Codice SIS 221 

GUROSPITAL S.B.A 

VIA FLAVIA, 122 

34147 TRIESTE (TS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00047510326 
Dizione Utilizzata negli Allegat: 1 s 2: EUROSPITAL 


Codice SIS 47 

ECUTHERAPIE 

192, AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 

Dizione Utilizzata negli Allegatr 1 e 2: EUTHERAPIE 


Codice SIS 698 

EVANS HEDIGAL LIMITED 

EVANS HOUSE, REGENT PARK, KINGSTON ROAD 

LEATH ERHEAD, SURREY KT22 7PQ (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Diziane Utilizzata negli Allegat: 1 e 2: EVANS MEDICAL 


Codice SIS 3353 

FAMA, SRL ISTITUTO CHIMICO BIOLOGICO 
VIA ALESSANDRO SAULI, 21 

20127 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 00714740156 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FAMA 


Codice SIS 211 

Fio RA SPA 

VIA DI SCANDICCI, 37 

50143 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Societa italiana): 00394440481 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FIRMA 


Codice SIS 8047 

FADEN SAS 

STRADA STATALE SANNITICA KM 6 900 

80026 CASORIA (NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01377590631 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FA DEM 


Uodice SIS 3218 

FACE LABORATORI FARMAGEUTICI S.R.L. 
VIA ALBISOLA, 49 

16163 GENOVA BOLZANETO (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00313750101 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. FACE 


Codice SIS 36 

FALGUI PROBOTTI FARMAGEUTICI SPA 
VIALE SABOTINO 19/2 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00730720158 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FALQUI 


Codice SIS 7028 

FARMA 3 SRL 

VIA SOLFERINO, 42 

20036 MEDA (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04434210151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMA 3 


Codice SIS 570 
FARMA BIAGINI SPA 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI (LU) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 00883180465 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMA BIAGINI 


Codice SIS 7162 

FARMA UNO S.R.L. 

VIA PICENZA, 76 LOTTO 6 

84100 SALERNO (SA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02732270653 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMA UNO 


Codice SIS 8053 

PARZAC BESIDIAZ SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA 
C/DA IMPERATORE - ZONA INDUSTRIALE 

87043 BISIGNANO (CS) 

Codice fiscale (solo Società Italiane): 01385970783 

Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: FARMAC BESIDIAE 


Codice SIS 239 

FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

VIA CAVOUR, 11 

44022 COMACCHIO (FE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00964710388 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: CABER 


Codice SIS 569 

FARMACEUTICI COLI SRL 

VIA CAMPOBELLO, 15 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00396790586 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: COLÌ 


Codice SIS 27 

FARMACEUTICI DEL SAZ FILIPPINI SRL 

VIA DEI PESTAGALLI, 7 

20138 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03734080157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DEL SAZ 


Codice SIS 631 

FARMACEUTICI ECOBI SAS 

VIA ENRICO BAZZANO, 26 

16019 RONCO SCRIVIA (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00420050106 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ECOBI 


Codice SIS 7009 

FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A, 

VIA CORREGGIO, 45 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04845690157 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FORMENTI FARMACEUTICI 
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Codice SIS 3257 

FARMACEUTICI GELLIN! APRILIA SPA 

VIA NETTUNENSE KM 20,300 

04011 APRILIA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00078140597 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: GELLINI 


Codice SIS 1085 

FARMACEUTICI LENZA S.R.L. 

LOCALITA’ LA CITTADELLA 

80026 CASORIA (NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00267950632 
Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2: LENZA 


Codice SIS 202 

FARMACEUTICI! LOCATELLI S.R.L. 

VIA CAMPOBELLO, 15 

00040 POMEZIA (RM} 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01541850580 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LOCATELLI 


Codice SiS 167 

FARMACEUTICI PROCENSA S.R.L. 

VIA MENTANA, 10 

10152 NICHELINO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00455590018 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PROCEMSA 


Codice SIS 363 

FARMACEUTICI! SEMPIO 

VIA BIXI0, 1 

21040 CARNAGO (VA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): SMPRLA21525C004P 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SEMPIO 


Codice SIS 506 

FARRMADES SPA 

VIA DI TOR CERVARA. 282 

00155 ROMA (RM) 

Codice fiscale fsolo Società italiane): 00400380580 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FARMADES 


Codice SIS 4819 

FARMAKA S.R.L. 

VIA VETRERIA 1 

22070 GRANDATE (CO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04899270153 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: FARMAKA 


Codice SIS 787 

FARMALYOC 

5, RUE CHARLES MARTIGNY 

94700 MAISONS-ALFORT (FR) 

Codice fiscale (solo Società !taliane)' 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMALYOC 


Codice SIS 7182 

FARMATRADING S.R.L. 

VIA MERLO, 1 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10494720153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMATRADING 


Codice SIS 758 

FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.6. 

VIA E FERMI, 15 

37026 PESCANTINA (VR) FRAZ. SETTIMO 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00133360081 

Dizione Utilizzata negli Allegat11 e 2: FARMEC DI RENATO TABASSO 


Codice SIS 8046 

FARMED SAS 

VIA C. COLOMBO, 82 

20036 MEDA (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01070430150 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FARMED 


Codice SIS 596 

FARMIGEA SPA 

VIA CARMIGNANI, 2 

56127 PISA (PI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00109820506 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FARMIGEA 


Codice SIS 502 

FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

VIA E FERMI, 50 

20019 SETTIMO MILANESE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07486020154 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: FARMILA 


Codice SIS 8049 

FARVE SRL- LABORATORIO FARMACEUTICO VENETO 
VIA BRENTA, 26 

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00203450242 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FARVE 


Codice SIS 1129 

FATER S.A.S. BI LANGELINI 

VIA ITALICA, 101 

65127 PESCARA (PE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00058240680 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: FATER 


Codice SIS 63 

FATER SPA 

VIA ITALICA 101 

65100 PESCARA (PE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01323030690 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: FATERSPA 


Codice SIS 772 

FERRING A4/$ 

INDERTOFTEN, 10 

2720 VANLOSE (DK) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FERRING A/S 


Codice SIS 7051 

FERRING S.R.L 

VIA A.CORTI, 11 

20133 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07676940153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FERRING 


ca 
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Codice SIS 687 

FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS SRL. 

VIA DE' CARPENTIERI, 3 

72100 BRINDISI (BR) 

Codica fiscale (solo Societa italiane) 01510440744 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FIDIA ADVANCED 


Codice SIS 8029 

FIDIA OFTAL S.P.A 

CORSO ITALIA 141 

95127 CATAMIA (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 03133360879 
Diziene Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FIDIA OFTAL 


Codice SIS 646 

FPIDIA SPA 

VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A 

35031 ABANO TERME (PD) 

Codice fiscale (solo Società italiane)» 00204260285 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FIDIA 


Codice SIS 779 

FINMEDICALS.Rb, 

VICOLO BACCHETTONI 

31100 PISTOIA (PT) 

Dodice fiscale (solo Società italiane): 01056750472 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: FINMEDICAL SRL. 


Dodice SIS 871 

*ISIOPHRARNMA S.RL. 

JUCLEO INDUSTRIALE 

14020 PALOMONTE (SA) 

Dodice fiscale (solo Società italiane): 02580140651 


Vizione Utilizzata negli Aliegatr1 e 2: FISIOPHARMA S RL. 


“odice SIS 5016 

"ISONS ITALERIMIEI SPA 

IA G WINCKELMANN, 2 

0100 MILANO (MI) 

“‘odice fiscale (solo Societa italiane)» 01328640592 

lizione Utilizzata negli Allegati î e 2. FISONS ITALCHIMICI 


‘odice SIS 7118 

‘OURNIER PIERREL FARMA S.P.A, 

IA CASSANESE, 224 

0145 SEGRATE (MI) 

‘odice fiscale (solo Società italiane): 09964320155 
“zione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FOURNIER 


odice SIS 355 

RANCIA FARMACEUTICI S.R.L 

IA DEI PESTAGALLI. 7 

)138 MILANO (MI) 

odice fiscale (solo Società italtane). 00798630158 


izione Utilizzata negli Allegati 1.e 2: FRANCIA FARMACEUTICI 


odice SIS 724 

ARESENIUS AS 

1343 BAD HOMBEURG V D H. (DE) 

odice tiscala ‘solo Società italiane): 

izione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: FRESENIUS AG 
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FRESEREIUS SISTENI TERAPEUTICI S.P.A. 


VIA CREMA, 8 

26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1002 

FULTON MEDICINALI SRL 

VIA EDISON, 68/70 

20019 SETTIMO MILANESE (Mi) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 831 

6.D. SEAPRLE & COMPANY 

5200 OLD ORCHARD ROAD, SKOKIE 

ILLIN 0IS (US) 

Codice fiscale fsolo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 7073 

GALBERNMEA ITALIA SPA. 

VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 

20100 MILANO (M:) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 4945 

GALENICA SENESE SRL, 

VIA CASSIA NORD, 3 

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2 


Codice SIS 7145 

GAZZONI 1907 S.R.L 

VIA BARONTIRI, 20 

40158 BOLOGNA (B0) 

Codice fiscale {solo Società italiane) 
Diz:one Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 767 

GENZYME B.V. 

GOOIMEEAR, 3/30 

1411 DC NAARDEN (NL) 

Codice fiscale {solo Societa italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° 


Codice SIS 8041 

GEARMO S.P.A. 

VIA GIOTTO 19 

20032 CORMANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 4971 

GEYWONAT SPA 

VIA S.ANNA, 2 

03012 ANAGNI (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negii Allegati 1 e 2: 
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00112720198 
FRESENIUS 


07922790154 
FULTON 


SEARLE & COMPANY 


01539990349 
GALDERMA 


00050110527 
GALENICA SENESE 


03988550376 
GAZZONI 1907 


GENZYME B V 


00772350153 
GERMO 


00192260602 
GEYMONAT 
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Codice SIS 1320 
GRIMASS.E.A 

VIA RENATO FUCINI, 2 

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 


Codice fiscale (solo Società Baliane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1e2. 


Cod:ce SIS 1237 
GILIPHARMA SPA 
VIA C PISACANE, 7 
20016 PERO (MI) 


Codice fiscale {solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2 


Codice SIS 134 
GIORGIO Z20JA SPA 
VIA LAMARMORA, 1 
20122 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2 


Codice SIS 97 

GIOVANNI OGNA G FiIeLI S.P.A. 
VIA CARLO FARINI, 63 

20159 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 51 
GIULIANI SPA 
VIA PALAGI, 2 
20129 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane)’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2° 


Codice SIS 702 

GIULINI PRARMA GMBA 

30173 HANNO VER (GERMANIA) (DE) 
Codice fiscale (solo Società italiane) 
Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2 


Codice SIS 70861 
GLAXNO ALLEN S.P.A 
VIA A FLEMING, 2 

37100 VERONA (VR) 


Codice fiscale (solò Società italiane)’ 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. 


Codice SIS 95 

GLAXO GROUP LIMIVED 
GLAXO HOUSE, BERKELEY AVENUE 
GREEN FORD, MIDDLESEX UB6 ONN (GB) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° 


Codice SIS 200 

GLAXS WELLEONE S.P.A 
VIA A. FLEMING, 2 

37100 VERONA (VR) 


Codice fiscale (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


00290990373 
GHIMAS 


00780970158 
GIBIPHARMA 


00738390152 
ZOJA 


00881820153 
OGNA 


00752450155 
GIULIANI 


GIULINI PHARMA GMBH 


08998480159 
GLAXO ALLEN 


GLAXO (INGHILTERRA) 


00212840235 
GLAXO WELLCOME 


Codice SIS 8062 


Serie generale - n. 26 


GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


VIA STELVIO, 12 
23035 SONDALO (SO) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7045 

GRICAR GREFIIGAL S.RL 
VIA S GIUSEPPE 18/20 

20047 BRUGHERIO (Mil) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1021 
GRUPPO LEPETIT SPA 
VIA R LEPETIT,8 

20020 LAINATE (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 849 

HEINRICH MACK NAGHEF 
HEINRICH MACK STRASSE, 35 
D-892 57 ILLERTISSEN (DE) 


Codice fiscale (solo Sociatà italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 706 
HEXALAG& 
INDUSTRIESTRASSE, 25 
D-836 07 HOLZKIRCHEN (DE) 


Codice fiscale (solo Società italiafe): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 8038 

HOBANA ITALIANA S.R.L 
VIA BOCCACCIO 45 

20123 MILANO {MI) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 830 
KOEGHST AG 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 879 


HOEGHST FARMACEUTICI S.P.A. 


VIA GAROFALO, 39 
20133 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 8055 


00152980140 
GOBBI FRATTINI 


01854220157 
GRICAR 


00795960152 
LEPETIT 


HEINRICH MACK NACHF 


HEXAL AG 


01480970159 
HOBAMA 


HOECHST AG 


01260920663 
HOECHST FARMACEUTICI 


KOEGHST MARION ROUSSEL S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILAN O (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


00832400154 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: HOECHST MARION ROUSSEL 
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Codice SIS 625 

MOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A, 

VIA PUCCINI, 3 

20121 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00431700483 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: HOME PRODUCTS 


Codice SIS 3245 

LB.M. e ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE 
VIA CAVOUR, 11 

20122 COMACCHIO (FE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10168120151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IBN 


Codice SIS 3477 

LER.M. « ISTIYUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
VIAV. GRASSI, 9/11/13/15 

00155 ROMA (TOR SAPIENZA) (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00583540588 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IBIRN 


Codice SIS 1038 

n PFL INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 

VIA EGADI, 7 

20144 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07512780151 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: L.P.F.I. 


Codice SIS 793 

I.R0.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
ZONA INDUSTRIALE 

85038 SENISE (PZ) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00993380765 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: \RIS 


Codice SIS 7166 

13SA PARMAGEUTICI ITALIA SRB.L 

VIALE BIANCA MARIA, 31 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10616310156 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IBSA. 


Codice SIS 649 

IO) FARMAGEUTICI SPA 

VIA DEI CASTELLI ROMANI. 83/85 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00403370588 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IDI 


Codice SIS 7 

IFGCI + GLONESYSTENS S.P.A. 

VIA MAGNANELLI, 2 si 

CASAL ECCHIO DI RENO (80) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 03958380374 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IFCI CLONESYSTEMS 


Codice SIS 5147 

IRGTON FARMAGGUTICI SRL 
CENTRO DIREZ.MILANO,.VIA CASSAMNESE 224 
20080 SEGRATE (MI) 


SR ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice SIS 7063 

ILEX ITALIANA S.R.L. 

VIA MILANO, 160 

21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 61 
IMMUNO AG VIENNA 
INDUSTRIESTRASSE 72 
1220V IENNA (AT) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1437 
IRAMUNO S.P.A, 
VIA A.COCCHI, 7/9 

56121 OSPEDALETTO (PI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 3479 
IND.FARM.IERNA S.RL. 
VIA ADELASIO, 33 

24020 RANICA (BG) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 514 
IND.PARMAG.SERONO S.P.A 
VIA CASILINA, 125 
00176 ROMA (RM) 


-Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1428 


INDUSTRIA FARMAGEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


VIA G.PASCOLI, 1 
20064 GORGONZOLA (MI) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 636 


INBUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LALT.ES. 


VIA F.LLI BANDIERA, 26 
80025 CASORIA (NA) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8050 


Serie generale - n. 26 


08911300153 
{LEX 


IMMUNO AG 


00126120500 
IMMUNO 


00210010161 
IEMA 


04886390584 ° 
SERONO 


02422540159 


NOVA ARGENTIA 


GLSMRA33T07A509D 


INTES 


INTERFARZMA FARMAGGUTICI SRL 


VIA VIVALDI, 16 
35030 SELVAZZANO D. (PD) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


01346760281 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: INTERFARMA 


Codice SIS 684 


INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SR 


VIA LAURENTINA KM. 26,500 
00040 POMEZIA (RM) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 07869740584 


Codics fiscale (solo Società italiane): 06560220151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IKETON 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: INTERNATIONAL MEDICAL 
SERVICE 
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Codice SIS 5182 

INTERNATIONAL PHARMACEUTFCALS ASSOGIATED S.R.L. 
VIA CASALE CAVALLARI, 53 

00156 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02881730580 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: IPA 


Codice SIS 57 

INVERNI DELLA BEFFA SPA 

VIA RIPAMONTI, 99 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07834970159 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: INVERNI! BEFFA 


Codice SIS 7175 

IODOSAN S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI 

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 05085580156 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: IODOSAN 


Codice SIS 7213 

IPRA S.R.L. 

VIALE REGIONE SICILIANA (PALAZ.HELOISE) 

90135 PALERMO (PA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03714310822 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: IPRA 


Codice SIS 7047 

IPSENS.P.A 

VIA G RIPAMONTI, 332/4 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 05619050585 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 1PSEN 


Codice SIS 590 

IRBIS.R.A. 

VIA FRANCO GORGONE, 6 - ZONA INDUSTRIALE 

CATANIA (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00463740589 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IRBI 


Codice SIS 7210 

IRCAFARM S.R.L. 

VIA CORREGGIO, 43 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): è1849850167 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: \RCAFARM 


Codice SIS 555 

IST. BIOGHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
VIA G RIPAMONTI, 332/4 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02578030153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IBI 


Codice SIS 81 

IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

VIA CARNIA, 26 

20132 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00714810157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LUSO FARMACO 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice SIS 5243 

IST. VACGINOGENO POZZI SPA 

VIA DEL PETRICCIO, 27 

53100 SIENA (SI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00310250527 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: POZZI 


Codice SIS 519 

IST, FARM. BICL STRODNA SRI 

VIA DI RIPOLI, 207 V 

50126 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00394900484 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: STRODER 


Codice SIS 1449 

ISTIT,. SIEROVAGEGIN. ITAL IS SPA. 

55020 CASTELVECCHIO PASCOLI (LU) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03350950634 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: ISÌ 


Codice SIS 5031 

ISTITUTO BEHRING SPA 

$SS.17 KM 22 

67019 SCOPPITO (AQ) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00142090661 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: ISTITUTO BEHRING 


Codice SIS 595 

ISTITUTO BICCHIKNHCO NAZIONALE SAVIO SRL 
VIA E.BAZZANO, 14 

16019 RONCO SCRIVIA (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00274990100 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: SAVIO 


Codice SIS 260 

ISTITUTO BIOCHINMICO PAVESE SPA 

VIALE CERTOSA, 10 

27100 PAVIA (PV) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00184420180 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: !BP PAVESE 


Codice SIS 520 

ISTITUTO BICGRIMICO SPERIMENTALE IRIS S.P.A 
VIALE MACHIAVELLI, 31 

50125 FIRENZE (Fi) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03642900488 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 1BIS 


Codice SIS 811 

ISTITUTO RIOLOGICO CHEMOTERAPICO S.P.A 
VIA CRESCENTINO, 25 

10154 TORINO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiana): 05146050016 
Dizione Utilizzata negli Allegat11 e 2: CHEMIOTERAPICO 


Codice SIS 152 


ISTITUTO CANBIOLI SPA PROFILATTICO E FARBMAECUTICO 


VIA AMANZONI, 2 

10092 BEINASCO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00505500017 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 @ 2: CANDIOLI 
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Codice SIS 4842 

ISTITUTO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

STRADA BOBBIESE, 108 

29100 PIACENZA (PC) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 07704130157 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ISTITUTO CHEMIOTERAPICO 


Codice SIS 1044 


ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


SoRebo 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA (RM) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 00399680586 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ISTITUTO CHIMICO RENDE 


Codice SIS 7100 

ISTITUTO DE ANGELI PR S.P.A. 

VIA LORENZINI, 8 

20139 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10274200152 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DE ANGELI PH 


Codice SIS 7192 

ISTITUTO BERMATOLOGICO IFALIANO S.P.A, 
VIALE TRE VENEZIE, 44 - 46 

35043 MONSELICE (PD) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00986620284 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: IDÎM 


Codice SIS 525 

ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI SRO S.P.A. 
VIA MONTARIOSO, 11 

53035 MONTERIGGIONI (SI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00050260520 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RIPARI GERO 


Codice SIS 550 

ISTITUTO FARMACOBIGLOGICO MALESEI S.P.A. 
VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOC. PONTE A EMA 

50015 BAGNO A RIPOLI (Fi) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00408570489 
Dizione Utilizzata negli: Allegatr1 e 2: MALESCI 


Codice SIS 3054 

ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
VIA PAOLO FRISI, 21/23 

00197 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00429690589 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: \Fi 


Codice SIS 65 

ISTITUTO GANASSINI S.P.A, BI RICERCHE BIOCHIMICHE 
VIA PGAGGIA, 16 

20139 MILANO (MI) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 00885180158 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: GANASSINI 


Codice SIS 551 

ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

VIA MAZZINI, 112 

56100 PISA (PI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00109910505 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: GENTILI 


_ Supplemento ordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE. 


Codice SIS 1202 


Serie generale - n. 26 


ISTIVUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 


VIA BERNARDO QUARANTA,42 
20142 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00714700150 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 243 


FERMENTI 


ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.RL 


VIA BELLINZONA, 39 
22100 COMO (CO) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00190430132 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 67 


BERNA 


ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE SERAFINO SELFANTI 


VIA DARWIN,22 

20143 MILANO (MMI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 6700 

STORIA FARMAGBEUTICI S.P.A. 
RIVIERA FRANCIA, 3/A 

35127 PADOVA (PD) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 3009 

ITAL SUISSE GO, SAS.» 

VIA BINASCO, 54 

20080 CASARILE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 68 

ITALFARMAGO S.P.A. 

VIALE FULVIO TESTI, 330 

20126 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. 


Codice SIS B14 

JANSSEN CILAG S.A. 

17 RUE DE L'ANCIENNE MARIRIE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 1445 

IJARNSSERI GILAG S.P.A. 

VIA C JANSSEN 

04100 LATINA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 739 


00825190150 
ISM 


00643730419 
ISTORIA 


00758180152 
ITAL SUISSE 


00737420158 
ITALFARMACO 


JANSSEN CILAGS.A 


00962280590 
JANSSEN 


IANSSEN PRARMAGBUTICA NV. 


TURNHOUTSEWEG 30 
BEERS E (BE) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: JANSSEN PHARMACEUTICA 


NV. 
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Dodice SIS 6015 

IOFINSON & JOHNSON S.P.A. 

}0940 SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM) 

Dodice fiscale (solo Società italiane}: 00407560580 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° JOHNSON & J. 


Sodice SIS 7075 
1.B.R. [ROTON BIOLOGIE RESEARCHESS.RL. 
“ORSO V EMANUELE, 73 

18074 CROTONE (CZ) 

Dodica fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


01600080798 
K B.R. 


Dodice SIS 701 

ALI-CREMIE PHAREA GUBH 
30173 HANNO VER (GERMANIA) (DE) 
zodice fiscale {solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: KALI-CHEMIE PHARMA 


Jodice SIS 677 

KSATADYN PRODURTE AS 
NALLISELI EN 

SVIZZ ERA (CH) 

codice fiscale (sole Società italiane) 


Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: KATADYN 


Codice SIS 179 

KEILENATA SPA 

YIA SAN QUINTINO, 28 

10121 TORINO TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allagati1 e 2: 


U4350960011 
KELEMATA 


Codice SIS 8014 
XERNFAR SRL i 
VIA CAVOUR 9/11 

26013 CREMA (CR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


0414904015E 
KEMIFAR 


Codice SIS 709 

KEY PRARMACEUTICALS ING 

4400 BISCAYNE BOULEVARD 

MAIAM | - FLORIDA (US) 

Codice fiscale (solo Società italiane)’ 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: KEY PHARMACEUTICALS INC 


Codice SIS 792 

RNOLL AG 

670078 LUDWIGSHAFEN A/RHEIN (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: KNOLL AG (GERMANIA) 


Codice SIS 861 
KNOLL AG 


LIEST AL/BL (CH) 
Codice fiscaie (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: KNOLL AG (SVIZZERA) 


rr ———1IIIrrIPIIPPP....... i. ‘’’’‘’"———niuuttuiu@-r@ aio.) ittici rttitnttaitntntint ttt 


Codice SIS 130 

KNOLL FARMAGEUTICI S.P.A. 

VIA EUROPA, 35 

20053 MUGGIO (MI) —, 

Codice fiscale (solo Soc'età italiane): 00868480153 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: KNOLL 


Codice SIS 1203 

IOLQE@T 0 ALUIANAS.R La 

PIAZZA Sf LOSIINO, 22 

20123 MI_-NO( vil) 

Codice tiscale (solo Sociatà italiane): 00788050581 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: KYOWA 


Codice SIS 16 

L P 3 ISTITUTO FARNMAGEUTICO SPA 

VIA DEI LAVORATORI, 54 

20092 € ISELLO BA! SAMO (MI) 

Codics fiscale (solo Società italiane): 00738480151 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 8 2: LPB 


Codice Sis 8047 

LA PARMOEGEHINICA ITALIANA SRL 

VIA GES, 10 

20123 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 09088120158 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LA FARMOCHIMICA 


Codice SIS 3065 

LA FPA:RE, S.R.L. 

VIA SACERDOT. ZENTITTOCCTI OLIO, 77 

80056 ERCOLANO (NA) 

Codice fiscale (so!r Società italiane;: 00467860631 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 è 2: LAFARE 


Codice Si5 3388 

LAB.GHIM.PARSISANITAS SRL. 

VIATARI! 300 

7012 

Codice Psce ‘8 solo Società italiane;. 00329260723 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2 SANITAS 


Codice SIS 285 

LAB-FARM.BIOLGGROSARA S.P.A. 

VIA CAMPOBELLO, 15 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01103160584 
Dizione Utilizzata negli Alegatr1 e 2: CROSARA 


Codice SIE 1018 

LAB.FARM.DOTT.MEDIGI S.A. 

LOCALITA' TOR MAGGIORE 

00040 SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 00849630157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MEDICI 


Codice SIS 1040 

LAREFARRAGGLOGICO FIRLANESCARL 

VIA MONTEROSSO, 273 

21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01192310124 

Diziona Utilizzata negli Allegati ? © 2: FARMACOLOGICO MILANESE 
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Codice SIS 148 

LABOR. PRODOTTI FARMAC. BONISCONTRO E GAZZONE SAS 
PENSA REC. 

CORSO RACCONIGI, 23 

10139 TORINO(TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 00470480013 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BONISCONTRO 


Codice SIS 3267 

LABOR.FARMAGEUTICO DR.GIOVANARDI 

VIA SAPETO, 28 

16132 GENOVA (GE) 

Codice fiscale {solo Società italiane): GVNBNT34829F2054 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: GIOVANARDI 


Codice SIS 742 

LABORATOIRE GUERBET 

16/24 RUE JEAN CHAPTAL 93600 

AULNA Y SOUS BOIS (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane) 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LABORATOIRE GUERBET 


Codica SIS 48 

LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES DE FRANCE 
29, RUE DU PONT 

92202 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: L.B.F. 


Codice SIS 7093 

LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. 

VIA CARLO POMA SNC 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03630881005 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DOLISOS 


Codice SIS 744 

LABORATOIRES ORI S.A. 

RUE DU BOIS-DU-LAN 

CH-12 17 MEYRIN- GINEVRA (CH) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LABORATOIRESOM S A 


Codice SIS 7143 

LABORATOINIRES ROEHE POSAY ITALIA S.P.A, 
PIAZZA CORDUSIO, 2 

20123 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10630400157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ROCHE POSAY 


Codice SIS B17 

LABORATOIRES SEPTOBONT 

58 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94100 SAINT MAUR DES FOSSE'S (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: SEPTODONT 


Codice SIS 7119 

LABORATORI ABROTT S.P.A. 

VIA PONTINA KK4 52 

04010 CAMPOVERDE DI APRILIA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01339440594 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LABORATORI ABBOTT 


Codice SIS 522 

LABORATORI BALDACCI SPA 

VIA S MICHELE DEGLI SCALZI, 73 

56100 PISA (PI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00108790502 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: BALDACCI 


Codice SIS 164 

LABORATORI DELALANDE ISNARDI S.B.A, 

VIA XXV APRILE, 69 

18100 ONEGLIA (IM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00487310013 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: DELALANDE ISNARDI 


Codice SIS 822 

LABORATORI BIACO BIOMEDIGCALE S.P.A. 
VIA FLAVIA, 124 

TRIESTE (TS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04732351004 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: DIACO 


Codice SIS 222 

LABORATORI DON BAXTER SPA 

VIA FLAVIA, 122 

34147 TRIESTE (TS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00047710322 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: DON BAXTER 


Codice SIS 7078 

LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L, 

VIA PIETRO MASCAGNI, 2 

20122 MILANO {MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 09733760152 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: LAB FARM VITA 


Codice SIS 597 

LABORATORI GAMBAR S.R.L 
VIA BOLOGNOLA, 45 

00138 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegat1 e 2: 


03806681007 
GAMBAR 


Codice SIS 608 

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A, 
VIA TRIESTE, 40 

56126 PISA (PI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


00678100504 
GUIDOTTI 


Codice SIS 247 

LABORATORI GUIEU SPA 

VIA LOMELLINA, 10 

20133 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00185890183 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: GUIEU 


Codice SIS 271 

LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L 

VIA ANFOSSI, 2 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (soio Società italiane): 00792990152 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: VAILLANT 
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Codice SIS 7083 

LABORATORI PRODOTTI 
E GAZZONE S.RL. 

VIA TIBURTINA 1004 

00156 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08205300588 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. BONISCONTRO E GAZZONE 


FARMACEUTICI BONISCONTRO 


Codice SIS 3091 

LABORATORI PROPHIN S.RLL 

VIA LAMBRO, 36 

20080 OPERA (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08784790159 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PROPHIN 


Codice SIS 176 

LABORATORI UCB S.P.A. 

VIA PRAGLIA, 15 

10044 PIANEZZA (T0) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 00471770016 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: UCB 


Codice SIS 8033 

LABCRATORIES BRAINTREE INC. 

60 COLUMBIAN STREET 

BRAIN TREE, MA02184 - USA (US) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: BRAINTREE 


Codice SIS 196 

LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO JACOPO MONICO S.R.L. 
VIA ORLANDA 10 - PONTE PIETRA 

30173 MESTRE (VE) 

Codice fiscalé (solo Società italiane): 00228550273 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: MONICO 


Codice SIS 227 

LABORATORIO CHIMICO DECA DAR.CAPUANI S.R.i. 
VIA G BALZARETTI, 17 

20133 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00738370154 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DECA 


Codice SIS 3399 

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
VIA VICENZA, 2 

36015 SCHIO (VI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00161860242 

Diziàne Utilizzata negli Allegati? e 2: SELLA 


Codice SIS 8028 

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. MORIGI 
VIA ADELASIO 33 

24020 RANICA (BG) 

Codice fiscale (solo Società italtane): 00947870374 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: MORIGI 


Codice SIS 7193 

LABORATORIO CHIMICO FITOBORFARMA SAS, 
VIA GENOVA, 28 

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00373060128 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FITODORFARMA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE — 


Serie generale “n 26 


Codice SIS 7126 

LABORATORIO CHIMICO GARANT S.Rk. 

VIA MELZI D'ERIL, 29 

20124 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01668650151 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: GARANT 


Codice SIS 269 

LABORATORIO FARMACEUTICI LOFARNA S.R.L 
VIALE CASSALA, 40 

20143 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00713510154 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: LOFARMA 


Codice SIS 143 

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA’ IGIENIGO 
TERAPEUTICHE S.RL. 

CORSO CAVOUR, 70 

27035 MEDE (PV) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 017108720598 

Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: S.1.T. 


Codice SIS 146 

LABORATORIO FARMACOGENO A,F.0.58. SRL 
VIA TORINO, 448 

10032 BRANDIZZO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01039760010 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: AFOM 


Codice SIS 516 

LABORATORIO TERAPEUTICO FH.R. SRL 

VIA D VENEZIANO, 13 

50143 FIRENZE (Fl) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00482630480 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: TERAPEUTICO MR 


Codice SIS 7084 

LACRIFARNA S.R.L. LABORATORIO GHIEGICO SALENTIRO 
SS 16 ZONA INDUSTRIALE 

73010 ZOLLINO (LE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02067110755 

Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: LACHIFARMA 


Codice SIS 7128 

LAMP S. PROSPERO S.P.A, 

VIA GIORGI, 27 

41100 MODENA (M0) 

Codice fiscale (solo Società itarane): 01711200368 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1 e 2: LAMP S PROSPERO 


Codice SIS 75 

LAMPUGNANI FARNAGEUTIGI SPA 

VIA GRAMSCI, 4 

20014 NERVIANO (MI) ; 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00738630151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 7 e 2: LAMPUGNANI 


Codice SIS 7092 

LEBEN'S SRL 

VIA ROVIGO, 1 

00161 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Scciatà italiane): 03628131004 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LEBEN’S 
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Codice SIS 8017 
LEGON S.R.L 

VIA RENATO FUCINI N 48 
00137 ROMA (RM) 


Codice fiscale {solo Società italiane): 04745881005 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 86 

LEIRAS OY 

PANSIONTIE 45/47 

20210 TURKU (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° 


Codice SIS 819 


LEGON 


LEIRAS 


LEO PHARMACEUTICAL PRODUETS LTD 


55 INDUSTRIPARKEN 
27950 BALLERUP (DK) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: LEO PHARMACEUTICAL PRO- 


DUCT LTD 


Codice SIS 49 

LES LABORATORES SERVIER 
905, ROUTE DE SARAN 

45520 GIDY (FR) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. 


Codice SIS 7146 
LIFEGROUP S.P.A 
VIALE TRE VENEZIE 44/46 
35043 MONSELICE (PD) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 52 
LIFERMARMA S.P.A. 
VIALE PF TESTI, 330 

20100 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane)’ 
Dizione Utihzzata negli Allegati1 e 2- 


Codice SIS 558 
LIPHA S.P.A. 

VIA GARIBALDI, 80 82 
50041 CALENZANO (Fi) 


Codice fiscale {solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 138 
LISAPHARMA S.P.A. 
VIA LICINIO 11 - 15 

22036 ERBA (CO) 


Cudice fiscale {solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 7122 

LIZOFARN S.R.L 

VIA RIANZONI 12 

20121 MILANO (MI) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Aliegati1 e 2: 


LABORATOIRES SERVIER 


04048561007 
LIFEGROUP 


05062510150 
LIFEPHARMA 


07546800157 
LIPHA 


00232040159 
LISAPHARMA 


08107010152 
LIZOFARM 


Codice SIS 1441 

LUGGMRINRI ITALIANA SRL, 
VIA S ANNA, 2 

03012 ANAGNI (FR) 


Serie generale - n. 26 


Codice fiscale (solo Societa italiane}: 02915160586 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: LUCCHINI 


Codice SIS 707 

LUITPOLD PHARMA GMBE 
ZIELSTATTSTRASSE, S 

81379 MUNCHER: (DE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negl: Allegati 1 e 2: LUITPOLD PHARMA GMBH 


Codice SIS 1430 

LUITPOLD S.P.A. 

VIA MONTECASSIANO, 157 

00156 ROMA (RM) 

Codice fisca!e (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 7184 

LUNDBEGH ITALIA S.P.A, 

VIA FARA, 35 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 7114 


00463270582 
LUITPOLD 


11008200153 
LUNDBECK 


GA MUDISAL AND GHEMICAL AGGHRGY S.R.L 


VIA ALDO MANUZIO, 17 

20124 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2° 


Codice SIS 841 

PADAUS AB. 

OSTEMERHE!MER STRASSE, 198 

KOLN (DE) 

Codice fiscale (solo Societa italtane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1136 

MAGGIONI S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI SNC 

20100 BARANZATE DI BOLLATE (Mi; 
Codice fiscale (solo Società rtaliane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1152 

MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA CACCIAMALI, 34 36 38 

25128 BRESCIA (BS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 784 

MALLINEKRODT MEDICAL INE. 
675 MCDONNEL BQULEVARD- PO BOX 5840 
ST L QUIS- MISSOURI 63134 (US) 

Codice fiscale (solo Società rialiane): 


Dizione Utilizzata negli Allogati 1 e 2: 
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03119080152 
MCA 


MADAUS A G. 


00867200156 
MAGGIONI 


00312600174 
MAGIS 


MALLINCKRODT MEDICAL INC 
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Codice SIS 725 

MANETTI-ROBERTS SANITAS S.P.A. 
VIA ANTONIO DA NOLI, 4 

50127 FIRENZE (FI) 20143 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10520130153 Codice fiscale (solo Società italrane): 01689550158 
Dizione Utilizzata nègli Allegati 1 e 2: MANETTI-ROBERTS SANITAS | Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MEDIOLANUM 


Codice SIS 1447 
MEDIGLANUM FARNAGRUTIGI S.P.A 
VIA SAN G COTTOLENGO, 31 


Codice SIS 3004 Codice SIS 5522 


MARCO ANTONETTO SPA MEBDISCA S.R.L 
VIA ARSENALE, 29 VIA GALILEI, 7 
10121 TORINO (TO) 20016 PERO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 02979100159 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MEDISCA 


Codice fiscale (solo Società italrane): 00525530010 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ANTONETTO 


Codice SIS 90 Codice SIS 815 


MARIN LABORATORI SRL MEDIVIS S.RL, 
VIA DELLA PACE, 38 VIA MARMOLADA, 4 
31041 CORNUDA (TV) 20100 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 11584260159 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MEDIVISS.R.L. 


Codice fiscale (solo Società italiane): 03106960267 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MARIN 


Codice SIS 1061 
MEDOSALN INDUSTRIE BIOCHIRICHE RIUNITE SRL 


Codice SIS 325 


MASTELLI S.R.L. 
VIA BUSSANA VECCHIA, 32 VIA DI CANCELLERIA, 12 
18032 SANREMO (IM) 00040 CECCHINA (RM) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00651240582 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00069630085 
i ‘an8, Dizione Utilizzata negli Allegati ? e 2: MEDOSAN 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MASTELLI 


Codice SIS 7000 Codice SIS 722 


MEBOSAN RICERCA SRL 
MASTER PHARMA S.R.L. LOC CECCHINA - VIA CANCELLERIA 12 
VIA S.LEONARDO, 96 00040 ALBANO LAZIALE (RM) 
43100 PARMA (PR) 


Codice fiscale {solo Società italiane): 08025830582 


Codice fiscale (solo Societa italrane): 00959190349 Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MEDOSAN RICERCA 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MASTER PHARMA 


Codice SIS 801 
Codice SIS 5516 SoS 


MERECK a CO. ING, 
MAX FARMA SRL RAHWAY 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 5/C NEW JERSEY 07065 (US) 
20094 CORSICO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Codice fiscale (solo Società italiane): 01393930019 Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MERCK & CO. INC. 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MAX 


Codice SIS 781 


Codice SIS 833 MERCK SHARP & DOHRE LIDITED 


MAY & BAKER LTD HERTFORD ROAD - HODDESDON 

52 ST LEONARDS ROAD- EASTBOURNE HERTF ORDSHIRE (GB) 

EAST SUSSEX BN21 3YG (68) i Codice fiscale {solo Società italiane): 

Codice fiscale (solo Societa italiane): Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MERCK SHARP & DOHME 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MAY & BAKERLTD LIMITED 


Codice SIS 8036 Codice SIS 1117 


MDN S.R.L. MERE SHARP E DONNE S.P.A. 
VIA DEL PROGRESSO 3 (Zì SUD) VIA G FABBRONI, 6 
35020 PADGVA (PD) 00191 ROMA (RM) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00421900283 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MDM 


Codice fiscale (solo Società italiane): 00422760587 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MERCK SHARP 


Codice SIS 7138 


Codice SIS 7149 


MEAD JOMNSON S.P.A. METAPHARMA SR.I, 
VIA PAOLO DI DONO, 73 VIA PONTINA, 100 
00143 ROMA (RM) 04011 APRILIA (LT) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


08489130586 
MEAD JOHNSON 


Codice fiscale (solo Società italiane): 01557840590 
Dizione Utilizzata negli Allegati 182: METAPHARMA 
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Codice SIS 242 Codice SIS 91 


RMIBA PRODOTTI CHIRNIGI FARMAGELUTICI SPA 


VIA FALZAREGO, 8 

20021 OSPIATE DI BOLLATE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 338 

MILANEFARMA S.P.A, 

PIAZZALE TURR, 5 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8044 

MILUPA S.P.A 

VIA CAIROLI 5 

21100 VARESE (VA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 998S 
MINISTERO SANITA’ 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: 


Codice SIS 177 

MITICI SRL, 

VIA RODI, 27 

25126 BRESCIA (BS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 853 

MOLTENI DENTAL S.R.L 

VIA F_PUCCINNOTTI 65 

FIRENZE 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 549 


00777050154 
MIBA 


00742380157 
MILANFARMA 


00627030125 
MILUPA 


80242370585 
MINISTERO 


07047730150 
MITIM 


04245550480 
MOLTENI DENTAL 


MOLTENI E G. F.LLI ALITTI SOC.ESERCIZIO S.P.A. 


STRADA STATALE 67 LOCALITA' GRANATIERI 


50018 SCANDICCI (Fl) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 58 

MONSANTO HOLDING GBA 
IMMERMAN STRASSE 3 

4000 DUSSELDORF (D) (DE) 

Codice fiscale (solo Società Italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MONSANTO HOLDING GMBH 


Codice SIS 730 

NM ONSANTO ITALIANA S.P.A 

VIA WALTER TOBAGI, 6 

PESCH ERIA BORROMEO (Mi) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


01286700487 
MOLTENI 


00798570156 


MONTEFARMAGCO SPA 

VIA G.GALILE!, 7 

20016 PERO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00742960156 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: MONTEFARMACO 


Codice SIS 764 

N.Y. ORGANORI 

PO BOX 20 

5340 BH OSS (NL) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ORGANON (OLANDA) 


Codice SIS 799 

Mv UPJOARN S.A. 

RIJKSWEG 12 

B-287 0 PUURS (BE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: N.V. UPJOHNS.A. 


Codice SIS 3168 

NESN FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA TIBURTINA KM 14,4 

00131 ZONA INDUSTRIALE - SETTECAMINI (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02881740589 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NCSN 


Codice SIS 93 

NEOPHARMBED SPA 

VIA PORDO!, 18 

20021 BARANZATE DI BOLLATE {MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07472570154 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: NEOPHARMED 


Codice SIS 762 

NEW FARNA SOC. C00P A RL 

VIA UMBERTO, 20 

95030 SANT AGATA LI BATTIATI (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03190540876 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: NEWFARMA 


Codice SIS 7212 

NEXSTAR PHARMAGEUTICALS ITALIA S.R.L 
VIA FRUA, 16 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 11187430159 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: NEXSTAR 


Codice SIS 790 

NIPPON KAYAKU 60. LTD 

11-2 FUJIMI 1-CHOME 

CHIYO DA-KU TOKIO (JP) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati] e 2: NIPPON KAYAKU 


Codice SIS 1392 

NORDRARK FARMAGCEUYTICI SPA 

VIA LORENTEGGIO, 270/A 

20152 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00795170158 


Dizione Utilizzata negli Allegatt 1 e 2: NORDMARK FARMACEUTICI 
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Codice SIS 7207 

NORGINE ITALIA SRL. 

VIA PANZINI, 13 

20145 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 11116290153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NORGINE 


Codice SIS 7089 

NOVAXA SPA 

‘IA PETRARCA, 22 

20123 MILANO (MI) 

Codice "iscale (solo Società italiane) 03315470157 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: NOVAXA 


Codice SIS 890 

NOVEL O.T.C.S.R.L., 

VIALE TUNISIA, 43 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 11872410151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NOVEL OTC 


Codice SIS 85 

NOVO NORDISK A/S 

DK-2880 BAGSVAERD 

NOVO ALL] (DK) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NOVO NORDISK A/S 


Codice SIS 7081 

KUOVI LABORATORI FARBABIAGIRI SPA 

VIA DEL CIOCCO, 6 

55020 CASTELVECCHIO PASCOLI {LU) 

Codice fiscale fsolo Società italrane): 01302120465 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: FARMABIAGINI 


Codice SIS 7179 

KRUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.A.L. 
VIA SVETONIO, 6 

00136 ROMA (RM) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 04562951006 


Dizione Utilizzata negli Aliegati 1 e 2. NUOVO CONSORZIO S.R.L 


Codice SIS 7139 

NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
VIALE TUNISIA, 39 

20124 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10438250150 


Diziorte Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NUOVO ISTITUTO SIERO- 


TERAPICO 


Codice SIS 712 

NYCOMEB DAL A/S 

LANGEBJERG, 1 

4000 ROSKILDE (DK) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NYCOMED DAK A/S 


Codice SIS. 824 

NYCOMED IMAGING AS 
NYCOVEIEN, 2 

OSLO (NO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: NYCOMED IMAGING AS 
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Codice SIS 7042 

OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.RL 
QUARTIERE VARIGNANO, 12 - 13-14 

55049 VIAREGGIO (LU) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01187770464 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e2: O.F.F 


Cadice SIS 8048 


OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO-FARMA- 


CEUTICO 
VIA S. DAMIANO, 24/A 


‘20034 GIUSSANO (MI) 


Codice fiscale (soto Socretà italiane): 03852180151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. OLCELLI 


Codice SIS 7062 

GOPOCREIN SPA 

VIA PACINOTTI, 3 

41040 CORLO DI FORMIGINE (MO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01272590363 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: OFOCRIN 


Codice SIS 827 

OPTREX LIMITED 

1 THANE ROAD WEST 

NOTTI NGHAM (GB) 

Codice fiscale (soto Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegatr 1 e 2: OPTREX LIMITED 


Codice SIS 878 

ORGANON 

PO BOX 2857 DRYNAM ROAD 

SWORD S CO. DUBLIN (IE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ORGANON (IRELAND) 


Codice SIS 587 

ORGANON ?TALIA S.P.A. 

VIA OSTILIA, 15 

00184 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italtane): 00405640582 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ORGANON ITALIA 


Codice SIS 7040 

ORGANON TEKNIKA SPA 

VIA OSTILIA, 15 

00184 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07962500158 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ORGANON 


Codice SIS 763 

ORION PHARMA A/S 

BOGESKOVVEJ9 

3490 KVISTGAARD (DK) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati! 1 e 2° ORIONPHARMA 


Codice SIS 759 

ORLANE ITALIA S.P.A. 

VIA CAMPODONICO, 3 

16030 PIEVE LIGURE (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiano): 02977590013 
Dizione Utilizzate negli Allegati 1 e 2: ORLANE ITALIA 
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Codice SIS 7011 
ORTIS ITALIA SRL 
VIA LEONARDO DA VINCI, 15 
39100 BOLZANO (BZ) 


Codice fiscale (solo Società italtane): 06321760586 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8027 


ORTIS 


PARERKN CHEMICALS ITALIA S.P. 


VIA GIOTTO 26 

20145 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 215 

PARRE DAVIS SPA 

VIAC COLOMBO, 1 

20020 LAINATE (MI) 

Codicefiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 737 

PASTEUR NERICUX MSp S.N.6G. 
3, PLACE ANTONIN PERRIN 

B.P. 7052 -69348 LYON CEDEX 07 (FR) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 5532 

PASTEUR MERIEUX NSOSP..A. 
VIA DI VILLA TROILI, 56 

00163 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PASTEUR MERIEUX MSD SPA 


Codice SIS 3350 

PASTOR FARINA S.R.L. 

VIA GARIBALDI, 69 

22100 COMO (CO) 

Codica fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2° 


Codice SIS 723 

PERSTORP 

284 80 PERSTORP 

PERTO RP (SE) 

Codice fiscale (solo Società ttaliane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 1039 

PFIZER IFALIANA SPA 

VIA VALBONDIONE, 113 

00188 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr? e 2: 


Codice SIS 7168 

PRATSRL, 

VIA LUDOVICO ARIOSTO, 34 

20145 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


07903270150 
PAREKH 


09810140153 
PARKE DAVIS 


PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C 


05991060582 


00428930101 
PASTOR FARINA 


PERSTORP 


00192900595 
PFIZER 


09138720157 
PH&T 


Codice SiS 7110 

PHARMA FABRE SRL. 

VIA WINCKELMANN, 1 

20146 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 749 
PHARMAGIA AD 
FROSUNDAVIKS ALLE 15 
S-171 97 STOCCOLMA (SE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7018 
PRARNAGIA S.P.A. 
VIA ROBERT KOCH, 1-2 
20152 MILANO (Î1) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati e 2: 


Codice SIS 719 
PRARMALAND S.A 
VIA DEI CASETTI, 21 

BORGO MAGGIORE - RSM 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 589 
PHARNMAREEGOGRD SRL 
VIA LAURENTINA, KM. 24,730 
00040 POMEZIA (RM) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 679 


00758420152 
PHARMA FABRE 


PHARMACIA AB 


07089990159 
PHARMACIA 


91024150400 
PHARMALAND S.A. 


01313330597 
PHARMARECORD 


PHARMASETTE DI DONATI PAOLO a E S.A.S. 


VIA VALTELLINA, 88 
ROMA 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8045 
PRARRNINVEST SPA 
PIAZZA S NAZARO 15 
20100 MILANO (IVI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 30 

PIERRE PABRE PHARMA S.R.L 
VIA WINKELMANN 1 

20100 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 1019 
PIERREL SPA 
STRADA STATALE APPIA 
81043 CAPUA (CE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 
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03646941009 
PHARMASETTE 


06884910156 
PHARM 


10128980157 
PIERRE FABRE PHARMA 


00294170634 
PIERREL 


L- ati 


Codice SIS 7171 

PIETRASANTA PHARMA S.R.L 

VIA S.FRANCESCO, 67 

55049 VIAREGGIO {LU) 

Codice fiscale (sofo Società italiane): 01194030464 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PIETRASANTA 


Cadice SIS 705 

PLASEITALIA S.P.A, 

VIA COCCHI, 12 

LOCAL IT{ OSPEDALETTO (PI) 

Codice fiscala {solo Societa '!talrane) 07582260462 
Dizione Utilizzata negli Aliegatr! e 2: PLASMITALIA S P.A 


Codice SIS 7059 

PLOUGN S.P.A. 

VIA G.RIPAMONTI, 89 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08817330155 
Dizione Uttlizzata negli Allegati 1 e 2: PLOUGH 


Codice SIS 112 

POLI INDUSTRIA CHIBICA SPA 

PIAZZA AGRIPPA, 1 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italane). 00746490150 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: POLI 


Codice SIS 533 

POLIFARNA SPA 

VIA TOR SAPIENZA, 138 

00155 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 00403210586 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: POLIFARMA 


Codice SIS 76 

PROCTER & GAMBLE ROLDING S.P.A, 

VIA CESARE PAVESE, 385 

50100 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 00857930158 


SPA 


Codice SIS 7090 

PROETER & GAMBLE ITALIA S.P.A. 

VIALE CESARE PAVESE, 385 

00144 ROMA (RM) 

Codice fiscale (scio Societa italiane): 00439220583 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. PROCTER & GAMBLE 


Codice SIS 778 

PROGCTER A GAMBLE PNARMAGLEUTICALS 

965 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEULIY SUR SEINE (FR) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PROCTER & GAMBLE PH. 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: PROCTER & GAMBLE HOLDING 
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Codice SIS 1150 


PROCTER C GAMBLE PRARMAGEUTICALS ITALIA S.P.A. 


VIA CESARE PAVESE, 385 
00100 ROMA (RM) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


03064040482 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PROCTER GAMBLE PHARMA- 


CEUTICALS 


Codice SIS 19 


PRODOTTI DOTT. MAFFIOLI S.A.S, DI LABRUZZO ANNAL 6. 


VIA RAMAZZINI, 5 

20100 MILANO (MI) 

Doorce fiscale {solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: 


Codice SIS 45 

PROBOTTI FORMENTI SRL 

VIA CORREGGIO, 43 

201 49 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Socierà italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: 


Codice SIS 7137 

PROGE FARM S.R.L 

VIA CROCE, 4 

28065 CERANO (NO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 7206 
PRONUDICA S.R_L, 
VIA PALERMO, 26/A 
43100 PARMA (PR) 


Codice fiscale (solo Società italiane) 


Dizione Utilizzata negli Allegatri e 2: 


Codice SIS 7150 

PROMEPARMI SRL 

CORSO INDIPENDENZA, 6 

20129 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS B005 

PROSPA ITALIA SRL. 
MILANOFIORI, PALAZZO E2 

20090 ASSAGO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 103 

PROTERS.P.A. 

VIA LAMBRO, 36 

200820 NPERA (MI) 

Codice fiscale (solo Secieta !taliane): 
Dizione Utilizzata regli Allegati? e 2: 


Codics SIS 1403 

PULITZER ITALIANA SRL 

VIA TIBUATINA, 1004 

00156 ROMA (RM) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati ? e 2: 


01055270159 
MAFFIOLI 


04485620159 
FORMENTI PRODOTTI 


01419800030 
PROGE FARM 


01697370342 
PROMEDICA 


10168150158 
PROMEFARM 


11049220152 
PROSPA ITALIA 


00867740151 
PROTER 


03589790587 
PULITZER 
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Codice SIS 5983 

PUROFPFHARMA S.R.L. 

VIA CORREGGIO, 43 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03918060157 
Dizione Utilizzata negli Allegat11 e 2: PUROPHARMA 


Codice SIS 682 

R.D.E. RICERCHE DERMO COSHMETICHE S.R.L, 

VIA GIUSEPPE ARMELLINI,37 

00143 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 03102360587 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: R.D.C. RICERCHE 


Codice SIS 1272 

R.P. SCHERER SPA 

VIA NETTUNENSE KM 20,100 

04011 APRILIA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00076750595 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: SCHERER 


Codice SIS 3366 

RADIUMEPARENA S.R.L, 

VIA CARNEVALI, 111 

20158 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 03809070158 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RADIUMFARMA 


Codice SIS 8010 

RABRIINIS.RIL 

VIA SACCO E VANZETTI 10/12 

60131 ANCONA (AN) 

Codice fiscale (solo Società italtane): 00466350428 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: RAMINI 


Codice SIS 106 

RAVIZZA FARMAEGEUTICI S.P.A. 

VIA EUROPA, 35 

20053 MUGGIO’ (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane). 08501270154 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. RAVIZZA 


Codice SIS 64 

REGKITT & COLMAN PROBUETS LTD 

ONE BURLINGTON LANE 

W4 2R WLONDRA (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegat!1 e 2: RECKITT & COLMAN 


Codice SIS 7037 

REGCOFARENA S.R.L, 

VIA MATTEO CIVITALI, 1 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01242570594 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RECOFARMA 


Codice SIS 107 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
VIA CIVITALI, 1 

20148 MILANO (Mi) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00748210150 

Dizione Utilizzata negli Aliegatr1 e 2: RECORDATI 


Codice SIS 710 

RESTIVA S.R.L. 

STRADA STATALE 156 KM 50 

04100 LATINA 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 04866591003 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RESTIVA S.R.L. 


Codice SIS 7838 

RBONE BOULENC ROBERS.A. 

20 AVENUE RAYMOND ARON 

92165 ANTONY CEDEX (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RHONE POULENC RORERS.A. 


Codice SIS 7043 

RHONE POULENC RORER S.P.A. 

VIA G.G. WINCKELMANN, 2 

20146 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 08257500150 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RHONE POULENC RORER 


Codice SIS 688 

RHONE-POULENC CHEMICALS LIMITED 

OAK HOUSE, REEDS CRESCENT 

WATFO RD, HERTS WD1 10H (U.K.) (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RHONE-POULENC CHEMICALS 


Codice SIS 582 

RIS PARFAA SRL. 

VIA BORGOGNA 5 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 02911880017 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RISFARMA 


Codice SIS 796 

ROGHE REGISTRATION LIMITED 

40 BROADWATER ROAD - WELWYN GARDEN CITY 
HERTF ORDSHIRE AL? 3AY (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ROCHE REGISTRATION 
LIMITED 


Codice SIS 108 

ROCHE S.P.A. 

PIAZZA DURANTE, 11 

20131 MILANO (IMI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00747170157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ROCHE 


Codice SIS 7066 

ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.R.l 
STRADA STATALE 156 KM 50 

04100 LATINA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 06320490581 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ROERIG 
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Codice SIS 834 

RORER PHARMACEUTICALS LTD 

52 ST LEONARDS ROAD - FASTBOURNE 

EAST SUSSEX BN21 3YG (GB) 

Codica fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: RORER PHARMACEUTICALS 
LTD 


Codice SIS 6137 

ROTTA RESEARCH LABORATORIUR SPA 
GALLERIA UNIONE, 5 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società !taliane): 04472830159 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: ROTTA 


Codice SIS 7041 

ROTTAPRARM S.R.L. 

VIA VALOSA DI SOPRA, 9 

20052 MONZA (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


01618550121 
ROTTAPHARM 


Codice SIS 82 

ROUSSEL PHARMA S.P.A. 

VIALE GRAN SASSO, 18 

20131 MILANO {MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00738420157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ROUSSEL PHARMA 


Codice SIS 29 

S.A. PROSPA NV. 

BOULEVARD BRAND WHITLOC, 156 

WOLUW E-SAINT-LAMBERT (BE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: PROSPA 


Codice SIS 141 

S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMAGCOLOGICO 
VIA G. D'ALZANO, 12 

24100 BERGAMO (BG) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00226250165 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2- SALF 


Codice SIS 1024 

S..F.I, S.P.A. 

VIÀ NICOLA COVIELLO, 15/8 

95128 CATANIA (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00122890874 
Dizione Utilizzata negli Allegatt1e 2. SIFI. 


Codice SIS 3103 

S.LF.RA. SOCIETA' ITALIANA FARMAGEUTIGI RAVIZZA S.P.A, 
VIA CAMAGRE, 41 - 43 

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00227080231 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SIFRA 


Codice SIS 529 

S.P.A. FARMACEUTICI BAMOR 

VIA S.MARIA A CUBITO, 27 

80145 NAPOLI {NA) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00272420639 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: DAMOR 
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Codice SIS 332 

SABA FARMAGEUTICI S.A.S. 

VIA SALBERTRAND, 21 

10146 TORINO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


04913640019 
SABA 


Codice SIS 8002 

SABINE PARA SRL 

VIA XXV APRILE, 92/R 

18100 IMPERIA (iM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


07018580082 
SABINE 


Codice SIS 7014 

SALUS RESUARGHES S.P.A 

VIA AURELIA, 58 

00165 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


03151540584 
SALUS 


Codice SIS 1209 

SAMIL S.P.A. 

VIA PIEMONTE, 32 

00144 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00404510588 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SAMIL 


Codice SIS 1425 

SAN CARLO FARMAGLUTIES!I SPA 

TOR MAGGIORE 

00040 SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00432190585 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SAN CARLO 


Codice SIS 782 

SANBOZ PHARNA A.G, 

LICHTSTRASSE, 35 

BASIL EA {CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli: Allegati T e 2: SANDOZ PHARMA A G. 


Codice SIS 114 

SANBOZ PROBOTTI FARMACEUTICI SPA 

VIA ARCONATI, 1 

20135 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 07195130153 
Dizione Utilizzata negli Allegatr 1 e 2: SANDOZ 


Codice SIS 783 

SANDOZ WANDER PHARMA A.G. 

SUDBAHNHOFSTRASSE, 14D 

BERNA (CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SANDOZ WANDER PHARMA 
A.G. 


Codice SIS 8013 

SANOFI ITALIA SPA 

VIA G.B. PIRANESI 38 

20137 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10952620159 
Dizione Utilizzata negli Allegati ? e 2: SANOFI ITALIA 
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Codice SIS 50 
SANOFI WINTHROP 
32-34 RUE MARBEUF 
75008 PARIGI (FR) 


Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 115 

SANOGI WINTRROP S.P.A 
VIA G.B P'RANESI, 38 

20137 MILANO (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7174 

SAR S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI 

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Coorce SIS 576 

SAVGMNA MEolscimar! spa 
VIA BAGANZA, 2 

43100 PARMA (PR) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 708 
SCRERING AG. 
MULLERSTRASSE, 178 
BERLI NO (DE) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegat: 1 e 2: 


Codice SIS 1326 

SGHRERINEG PLOUGE SPA 

VIAG RIPAMONTI 89 

20141 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2. 


Codice SIS 1023 

SGRERING SPA 

VIA LMANCINELLI, 11 

20131 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane). 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. 


Codice SIS 253 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


En 


SANOFI WINTHROP (FR) 


00730870151 
SANOFI 


03876810153 
SARK 


00152270344 
SAVOMA 


SCHERING A G 


00889060158 
SCHERINGPLOUGH 


00750320152 
SCHERING 


SCHIAPPARELLI FARMAGEUTIGCI S.P.A, 


VIALE SARCA, 223 
20126 MILANO (Mi) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. 


Codice SIS 229 

SEHMWARZ PRARMA S.P.A 
VIA FELICE CASATI, 16 

20124 MILANO (MI) 


02660610011 
SCHIAPPARELLI 


Codice fiscale (solo Società italiane): 07254500155 
Dizione Utilizzata negli Allegatr 1 82: SCHWARZ 


Codice SIS 650 

SCLAVO S.P.A. 

VIA FIORENTINA, 1 

93100 SIENA (SI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00048700520 
Dizione Utilizzata negli Allegat11 e 2: SCLAVO 


Codice SIS 1336 

SELEGT PHARMA S.P.A, 

VIA PONTINA 100 

00040 APRILIA (LT) 

Codice fiscale (soio Societa italiane): 05016350588 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: SELECT 


Codice SIS 7151 

SELVI LABORATORIO BIOTURAPICO S.P.A. 
VIA LISBONA, 23 

00198 ROMA (3M) 

Codice fiscale (solo Sociatà italiane): 10717650153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SELVI 


Codice SIS 7170 

SEPHRARNA SRL 

VIA W. TOBAGI, 8 

PESCH ERIA BORROMEO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 091500101£6 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: SEPHARMA 


Codice SIS 777 

SEGUUS PHARNMACEUWTICALS INE. 
960 HAMILTON COURT - MENLO PARK 

CA 94 025 (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SEQUUS PHARMACEUTICALS 


Codice SIS 7133 

SERONO PHARMA S.P.A. 

VIA CASILINA, 125 

00176 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 03636901005 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SERONO PHARMA 


Codice SIS 55 

SERPERO 5.P.A, 

VIALE MAINO, 40 

20129 MILANO (MI) 

Codice fiscale fsolo Società italiane): 00826830150 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SERPERO 


Codice SIS 1440 

SERVIER ITALIA SPA 

VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 107 

00163 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00701480584 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SERVIER 


Codice SIS 280 

SIFARNMA S.Rl. 

VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 12 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane)» 07190270152 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SIFARMA 
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Codice SIS 1144 

SIGMA-TAY INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
VIALE SHAKESPEARE, 47 

00144 ROMA (RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00410650584 

Dizione Utilizzata negli Allegat11 e 2: SIGMATAU 


Codice SIS 7048 

SMITH AND NEPHEW S.R.L 

VIALE COLLEONI 13 

20041 AGRATE BRIANZA (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 09331210154 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SMITH AND NEPHEW 


Codice SIS 231 

SMITRKRLINE BEGGCHAR BIOLOGICALS S.A. 

RUE DE L'INSTITUT,89 (BELGIO) 

RIXEN SART (BE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SMITHKLINE BEECHAM S.A. 


Codice SIS 882 

SMITHEKLINE BEECHANM LABORATO!RES PHARMAGCEUTIQUES 
6 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

92731 NANTERRE CEDEX (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 7 e 2: SMITHKLINE BEECHAM 
(FRANCIA) 


Codice SIS 121 

SEIITRKELINE BEEGCHAI S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI 

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 03524320151 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


Codice SIS 8007 
SO.SE.PHARN 5.R.i SOGIETA? DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA 
FARMACEUTICA ED AFFINI 


VIA MATTEOTTI 16 

00040 POMEZIA (RM) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 01163980681 
Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: SOSEPHARM 


Codice SIS 246 

SOCIETA PROBOTTI ANVIBIOTIGI SPA 

VIA BIELLA, 8 

20143 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 00747030153 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SPA 


Codice SIS 212 

SOCIETA’ ITALO-BRITANNICA L RANETTI HR. ROUBRTS & G. 
VIA ANTONIO DA NOLI, 4 

50127 FIRENZE (FI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00394920485 

Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: MANETTI E ROBERTS 
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Codice SIS 543 

SOCIETA’ STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDE= 
LESEPF S.Ri 

VIA AURELIA,58 

00165 ROMA {RM) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


00965480591 
MENDELEJEFF 


Codice SIS 299 

SOFAR S.P.A 

VIA RAMAZZINI, 5 

20129 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


03428610152 
SOFAR 


Codice SIS 17 

SOLCO BASEL AG. 

RUHRBEGSTRASSE, 21 

4127B IRSFELDEN (CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegatt? e 2: SOLCO BASEL 


Codice SIS 727 

SOLLA DI MAESTRI DOTT, BRUNO E 6. SBF 

PIAZZA CADUTI 14 

25089 VILLANOVA SUL CLIS! (BS) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01732610983 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SOLEA DI MAESTRI 


Codice SIS 700 

SOLVAY BUPHAR BV. 

C.J. VAN HOUTENLAAN, 36 

1381 CP WEESP (OLANDA) (NL) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 7 e 2: SOLVAY DUPHAR 


Cod:ce SIS 699 

SOLVAY PHARNA 5A. 

42, RUE ROUGET DE LISLE 

92151 SURESNES (FRANCIA) (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SOLVAY PHARMA (FRANCIA) 


Codice SIS 181 

SOLVAY PHARMA S.P.A. 

VIA MARCO POLO, 38 

10095 GRUGLIASCO (TO) 

Codice fiscale (solo Società italrane): 05075810019 
Dizione Utilizzata negli Allegati ? e 2: SOLVAY PHARMA 


Codice SIS 35 

SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTIGS S.P.A 

VIA BORGONUOVO, 14 

20100 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00327430773 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: SORIN BIOMEDICA 


Codice SIS 256 

SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 

VIA VANVITELLI, 4 

20129 MILANO (61) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00844760157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 ©2: BOUTY 
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Codice SIS 8019 Codice SIS 8051 

STYFADA ARZNENMI!ITTEL AG TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - BIO- 
STADASTRASSE 2-18 LOGICO 

61118 BAD VILBEL (GERMANIA) (DE) VIA OLMO, 90 

Codice fiscale (solo Società italiane)’ 35011 CAMPODARSEGO (PD) 


1682: ST . i 
Dizione Utilizzata negli Allega 1 e 2: STADA Codice fiscale (sclo Società italrane): 004013402£6 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TERAPEUTICA VENETA 
Codice SIS 6405 


STAFFORD MILLER SRL 

VIA CORREGGIO, 19 Codice SIS 3415 

201 49 MILANO (MI) TERME DI CHIANCIANO SPA 
Codice fiscale (solo Società italiane): 00806610150 VIA DELLE ROSE. 12 

Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: STAFFORD MILLER 53042 CHIANCIANO TERME (SI) 


Codice fiscale (solò Società italiane): 00423030584 


Codice SIS 7148 Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TERME CHIANCIANO 


STERLING [MIDY S.P.A, 

VIA ZAMBELETTI SNC 

20100 BARANZATE Di BOLLATE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10420170150 
Dizione Utilizzata negii Allegati 1 e 2: STERLING 


Codice SIS 3215 

TERME DI SALSOMAGGIORE SPA 

VIA ROMA, 9 

43035 SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00153990346 


Codice SIS 7157 Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TERME SALSOMAGGIORE 


STIEFEL LABORATORIES S.RL 

VIA CALABRIA, 15 

REDEC ESIO DI SEGRATE (MI) 

Codice fiscale (solo Sucretà italiane): 06585230150 
Dizione Utilizzata negli Allegatir1 e 2: STIEFEL 


Codice SIS 713 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
HAR HAHOZVIM 

JERUS ALEM (ISRAELE) (IL) 


Codice SIS 716 codice fiscale (solo Società italiane): 


SYNTHELABO OTEe Dizione Utilizzata neali Alleaati 1 e 2: TEVA PHARMACEUTICAL INDU- 
30 AVE DU PRESIDENT WILSON 94230 STRIES 
CACHA N {FR) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: SYNTHELABO OTC Codice SIS 11 


FHE BOCOTS COMPANY P.L.G. 

THANE ROAD, 1 

NOTTH!NGHAM (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati e 2: BOOTS COMPANY 


Codice SiS 80 

SYNYHELADO S.P.A. 

GALLERIA PASSARELLA, 2 

20122 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italianei: 06685100155 


Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2. SYNTHELABO 
i ARA:AVO9 Codice SIS 10 


TRO WELLGOMNE FOUNDATION LTO9 

42, COWER PLACE 

LONDR A (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: WELLCOME FOUNDATION 


Cod:ce SIS, 3035 

TAREDA ITALIA FARMAGGUTICI S.P.A. 

VIA GIOVANNINO, 7 

95126 CATANIA (CT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01751900877 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TAKEDA 


Codice SIS 7117 


Codice SIS 1054 THERABEL PHARMA S.P.A. 

TERNOFARZIA S.P.A, VIA PASSIONE, 8 

STRADA COMUN BERTOLLA ABBADIA STURA 14 20122 MILANO (MI) 

10156 TORINO(TO) Codice fiscale(solo Sociatà italiane): 10472290152 


Codice fiscale (solo Società italiane; 00779340017 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2° TEKNOFARMA 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: THERABEL 
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Codice SIS 728 


Codice SIS 7046 TIPOMARK S.R.L 


TEOFARNMA S.Rebo 

VIA FRATELLI CERVI, 5 VIA IPPOLITO NIEVO, 28/1 

27010 VALLE SALIMBENE (PV) MILANO 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01423300183 Codice fiscale (solo Società italiane): 00561100131 
Dizione Utilizzata negli Allegatr? e 2: TEOFARMA Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TIPOMARK S.R.L. 
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Codice SIS 6519 

TRUFFINI & REGGE’ FARMACEUTICI S.r.l, 
VIAOSLAVIA, 18 

20134 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 01384430151 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: TRUFFINI REGGE 


Codice SIS 747 

UCBS.A. 

AVENUE LQUISE 326 

BRUXE LLES (BE) 

Codice fiscale (solo Sòcretà italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: UCBS.A. 


Codice SIS 816 

UPSJOHN LIMITED 

FLEMING WAY 

CRAWL EY - SUSSEX (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: UPJOHN LIMITED 


Codice SIS 820 

UPJOHN SARI. 

92800 PUTEAUX-100/101 QUARTIER BOIELDIEU 

PARIG | (FR) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 

Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: UPJOHN S.A.R.L. 


Cod:ce SIS 1244 

UPJOHN S.P.A. 

VIA G.EUPJOHN, 2/4 

20040 CAPONAGO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): C0768480154 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: UPJOHN 


Codice SIS 7068 

UPSAMEDICA S.P.A. 

VIA AGNELLO, 18 

20121 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Societa italiane): 99649610152 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: UPSAMEDICA 


Codice SIS 3349 

VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI SNC 

20100 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 

Codice fiscale‘(solo Società italiane): 00778190157 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: VALDA 


Codice SIS 124 

VALEAS INE.CHIM.FARM. S.P.A. 

VIA VALLISNERI, 10” 

20133 MILANO (MI) 

Cod:ca fiscale (solo Società italiane): 04874990155 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: VALEAS 


Codice SIS 194 

VECCHI & C PIAM S.A.P.A, 

VIA PADRE SEMERIA, 5 

16131 GENOVA (GE) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 00244540100 
Dizione Utilizzata negli Allegati? e 2: VECCHI & C PIAM 
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Codice SIS 839 


VECTORPHARMA INTERNATIGNAL S.P.A. 

VIA DEL FOLLAOTIO, 12 

34147 TRIESTE 

Codice fiscale (solo Società italiane): 90032460322 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: VECTORPHARMA INTERNA- 
TIONAL 


Codice SIS 7141 

VIRGINIA FARMAGEUTICI S.R.L. 

PIAZZA AMENDOLA 3 

20149 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 10433130159 
Dizione Utllizzata negli Allegatr1 e 2: VIRGINIA 


Codice SIS 7153 

W. PABISGR S.P.A. 

VIA F LLI BANDIERA, 13 

20016 PERO (MI) 

Codice fiscale {solo Società italiane): 00745140152 
Dizîone Utilizzata negli Allegati 1 e 2: PABISCH 


Codice SIS 128 

WANDER SPA 

VIA MEUCCI, 39 

20128 MILANO (MI) 

Codica fisca!e (solo Società italiane): 00756550158 
Dizione Unlizzata negli Allegati 1 e 2: WANDER 


Codicè SIS B015 

WARNER LAMSERT CONSURER HEALTHEARE S.C011.P.A. 
VIA C. COLOMBO, 1 

20100 LAINATE (MI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 04708201001 

Dizione Utilizzata negii Ailegati 1 e 2: WARNER L AMBERT 


Codice SIS 34 

WARNER WELLCORNE CONSUDES MREALTH PRODUCTS DART. 
FORD CCHPANY 

CHESTNUT AVENUE 

LAMBE RT COURT (GB) 

Codica fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 & 2: WARNER WELLCOME CON- 
SUMER 


Codice SIS ‘1125 

WRHITENALL IALIA S.P.A, 

VIA PUCCINI, 3 

20121 MILANO (MI) 

Cadice fiscale (soio Società italiane): 00735010159 
Dizione Utilizzata negli Allegat:1 22: WHITEHALL 


Codice SIS 293 

VIVETH S.P.A. 

VIA NETTUNENSE, 90 

04011 APRILIA (LT) 

Codice fiscale (solo Società italiane): $0150450591 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 02: WWETH 
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Codice SIS 771 

VAMRANOUGHI EUROPE B.V, 
LEIDERDORP (NL) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: YAMONOUCHI EUROPE B V 


Codice SIS 1431 

VYVAMMANOUCHI PHARMA S.P.A. 
VIA GARIBALDI, 49 

20061 CARUGATE (MI) 

Codice fiscale (soio Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 206 

ZAMBON GROUP S.P.A 

VIA DELLA CHIMICA, 9 

36100 VICENZA (VI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 7158 

ZAMBON ITALIA S.RLb. 

VIA PELLA CHIMICA, 9 

36100 VICENZA (VI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegatr1 e 2: 


Codice SIS 7161 

ZANSBON S.A 

VIA DELLA CHIMICA, 9 

36100 VICENZA (VI) 

Codice f:scale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 8061 


04754860155 
YAMANOUCHI 


00691950240 
ZAMBON GROUP 


03804220154 
ZAMBON 


01690280159 
ZAMBONS.P.A. 


ZANONI PRARMAGLCUTICALS S.R.L 


VIA DELLA SPIGA 26 
20121 MILANO {MI) 
Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: ZANONI PHARMACEUTICALS 


Codice SIS 39 

ZENECA ITAUWA S.RL 

VIAF SFORZA 

20100 BASIGLIO - PALAZZO VOLTA (MI) 


Codice fiscale (solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegat:1 e 2: 


06267660154 


10791880155 
ZENECA ITALIA 


Codice SIS 32 

ZENECA LTD 

ALDERLEY PARK 

MACCL ESFIELD, CHESHIRE (GB) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 1429 

ZENGEA S.P.A. 

VIA F SFORZA - PALAZZO VOLTA 

20089 BASIGLIO (MI) 

Codice fiscale (solo Sociatà italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati1 e 2: 


Codice SIS 6685 

QUTA FARMAGEBUTICI S.P.A 

VIA MENTANA, 38 

36100 VICENZA (VI) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


Codice SIS 321 

ZILLIKERN SPA 

VIALE F, TESTI, 326 

20700 MILANO (MI) 

Codice fiscale (solo Sociatà italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati î e 2: 


Codice SIS 8063 

ZIA SA 

1260 NYON - CANTON VAUD (CH) 

Codice fiscale (solo Società italiane): 
Dizione Utilizzata negli Allegati 7 e 2: 


Codice SIS 6 
QNYIAA SPA 
CORSO ITALIA, 13 
21047 SARONNO (VA) 


Codice fiscale {solo Società italiane): 


Dizione Utilizzata negli Allegati 1 e 2: 


96AG8SO9 


ZENECALTD 


00735390155 
ZENECA 


00330790247 
ZETA 


00244680104 
ZILLIKEN 


ZYMA S.A. 


00887350124 
ZYMA 


DOMENICO CORTESANI, direttore 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via A_Herio, 21 

L'AQUILA 

LIBRERIA LA LUNA 

Viale Persichetti, 9/A 

LANCIANO 

LITOLIBROCARTA 

Via Ferro di Cavallo, 43 
PESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V Emanuela, 146 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA 

Via Galilei (ang via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 
Circonvallazione Occidentale, 10 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle @eccherie, 69 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 
LIBRERIA NISTICO 

Via A_Danieto, 27 
COSENZA 

LIBRERIA DOMUS 

Via Monte Santo, 51/53 
PALMI 

LIBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 
Via B Buozzi, 23/A/B/C 
VWIiBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V Emanusio Iii 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Vasto, 15 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Matteotti, 30/32 
CARTOLIBRERIA CESA 

Via G Nappi, 47 
BENEVENTO 

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA 
Via F Paga, 11 

LIBRERIA MASONE 

Viale Rettori, 71 

CASERTA 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Caduti suli Lavoro, 29/33 
CASTELLAMMARE D! STABIA 
LINEA SCUOLA Sas 

Via Rarola, 69/D 

CAVA DEI TIRRENI 
LIBRERIA RONDINELLA 
Corso Umberto |, 253 
ISCHIA PORTO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Soghuzzo 

NAPOLI 

LIBRERIA L'ATENEO 

Viale Augusto, 168/170 
LIBRERIA GUIDA 1 

Via Portalba, 20/23 
LIBRERIA GUIDA 2 

Via Merlani, 118 

LIBRERIA | B.S 

Salita del Cagale, 18 
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 

LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 

NOCERA INFERIORE 
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
Via Fava, 91; 


© POLLA 
CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 

$4 SALERNO 
LIBRERIA GUIDA 
Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


È BOLOGNA 
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
Piazza Tribunal, 5/F 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Castigliono, 1/C 
EDINFORM S a s 
Via Farini, 27 
O) CARPI 
LIBRERIA BULGARELLI 
Corso S. Cabassi, 15 
O CESENA 
LIBRERIA BETTINI 
Via Vescovado, 5 
© FERRARA 
LIBRERIA PASELLO 
Via Canonica, 16/18 
© FORLÌ 
LIBRERIA CAPPELLI 
Via Lazzaretto, 31 
LIBRERIA MODERNA 
Corso A Diaz, 12 
Q MODENA 
LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Emitia, 210 
O PARMA 
LIBRERIA PIROLA PARMA 
Via Farini, 34/D 
O PIACENZA 
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
O RAVENNA 
LIBRERIA RINASCITA 
Via IV Novembre, 7 
O REGGIO EMILIA 
LIBRERIA MODERNA 
Via Farini, 1/M 
O RIMINI 
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXI Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


O) GORIZIA 
CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
O PORDENONE 
LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
O TRIESTE 
LIBRERIA EDIZIONI LINT 
Via Romagna, 30 
LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gal! Tergesteo) 
© UDINE 
LIBRERIA BENEDETTI 
Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 
Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


Ò FROSINONE 
CARTOLIBRERIA LE MUSE 
Via Marittima, 15 
O LATINA 
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28/30 
6 RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 
Piazza Y Emanuele, 8 
% ROMA 
LIBRERIA DE MIRANDA 
Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA 
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio 
LA CONTABILE 
Via Tuscolana, 1027 
LIBRERIA IL TRITONE 
Via Tritone, 61/A 


(9, 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S Maria Maggiore, 121 
CARTOLIBRERIA MASSACCESI 
Vialo Manzoni, 53/C-D 
LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68/70 
SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 


O TIVOLI 


Ò 


LIBRERIA MANNELLI 

Viale Manneth, 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Yenazia Giulia, 5 

LIBRERIA “AR 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S dell'Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XII Ottobre, 172/R 
IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 

LA SPEZIA 

CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Colli, 5 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTICA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIII, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

CARTOLIBRERIA CORRIDONI 
Via Corrdoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

COMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

NANI LIBRI E CARTE 

Via Cairoli, 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRER'A PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LODI 


* LA LIBRERIA S a.s. 


Via Defendantoa, 32 

BIANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umborto 1, 32 

MELANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galieria Y. Emanuele li, 15 


© MONZA 


LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 


O SONDRIO 


LIBRERIA MAC 
Via Caimi, 14 


Ò 


f 


d 


0, 


VARESE 
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via AIbuUzzi, 8 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4/5/6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, 8 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, $ 

PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. CENZDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale Do Gasperi, 22 


MOLISE 


CASSPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81/83 

LIBRERIA GIURIDICA DI E M 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE ICAP 

Via Vittorio Emanuole, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

ASTI 

LIBRERIA BORELLI 

Corso V. Alfiori, 364 

BIEIZA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 19 

KHOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Vin Costa, 32 


TORNO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 
VERGANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 
Corso Mameli, 55 - Intra 
PUGLIA 

ALTAISURA 

LIBRERIA JOLLY CART 
Corso Y. Emanuela, 6 
DARI 


CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/8 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRIEZSÌ 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazzo Vittoria, 4 

CERIENDIA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 


FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Danto, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmiori, 30 


PRANPREDONIA 
LIBRERIA IL PAPIRO 
Corso Manfrodi, 123 
MOLFEVTA 
LIBRERIA IL GHIGNO 
Via Cempanolia, 24 


la 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


i) 


O TARANTO 


1°, 


Ò 


LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F LLI DESSI 
Corso V Emanuele, 30/32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE 

CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuslo, 194 
LIDRERIA S GC ESSEGICI S a.s 
Via Caronda, 8/10 
AGRIBENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica doi Tompii, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umbarto |, 111 
CASTELVETRANO 


CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 


Via Q Sella, 103/103 
CATARIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuoia, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Vin Etnoa, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuale, 19 
GIARAE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Itala, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maquoda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI CA M. 
Piazza S G Bosco0,3 
LIBRERIA S.F FLACCOVIO 
Piazza V E. Orlando, 15/19 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Gallotti, 225 

S. CIOVAKRNI LA FUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Vin Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortaso, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
PIRCENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 64/86 R 


Ò 


9 


Ò 


1°, 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via do' Martelli, 22R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46 R 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S n.c. 

Via Millo, G/A 

LIVORKO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amodoo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/8 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Peolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanaro, 37 

MASSA - 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via do: Millo, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallò, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricaso!., 25 

QIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Tozmo, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 35 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


DOLZALO 
LIBRERIA ZSURCPA 
Corso italia, 6 

INTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 

ROLCENO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUENA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Stcalia, 53 

TERI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 23 


VENETO 


CONEGLIANO 
CARTOLERIA CANOVA 

Corso Nazzini, 7 

PAROVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portolio, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIBO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 

Piazzo V. Emanuolo, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmoggioro, 31 

VEREZIA 

CENTRO DIFFUSIONE FRODOTTI I.P.Z.S. 

S. Marco 1893/8 - Campo $. Fantin 

LIBRERIA GOLDONI 

Vio S. Marco 4742/43 

VIERENA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO i 
Via G. Carducci, 44 
LIBRERIA L.E.G.1.S 
Vla Adigaltto, 43 
WCELZA 

LIBRERIA GALLA 1850 
Corco Paliodio, 17 


TT IR —- 
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